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22.5 

44 

6 

-11 

2 

1311 

0 

14 

31 

3 

1.2T 

•  23 

12 

26,0 

25 

31 

7 

0 

g 

YELLOW  JACKET  1NW 

38.3M 

14, TM 

26.5M 

SO 

16 

•  3 

2 

1186 

0 

3  i 

2 

1.46 

,48 

I 

13.7 

12 

11. 

3 

0 

0 

D I V I  5  ION 

23,6 

2.4 

1.53 

.17 

23,0 

*       «  * 

KANSAS   DRA  t  NAGE 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

46,  3 

20,1 

33,2 

66 

_ 

978 

0 

3 

29 

0 

,64 

•  19 

22 

7.1 

5 

31. 

0 

0 

BCNNY  DAM 

48  3 

17  5 

33.0 

962 

0 

2 

31 

0 

2  3 

1  1 
•  *  * 

23 

4.8 

2 

n 

8LRL INGTON 

50,4 

22.1 

36,3 

6,6 

67 

7 

10 

31 

882 

0 

,13 

m 

,29 

.08 

28 

4.5 

3 

22 

0 

0 

0 

cheyenne  wells 

49,9 

17,9 

33.9 

*.3 

68 

f 

26 

956 

1 

30 

0 

T 

- 

•  3* 

T 

30. 

T 

T 

30. 

0 

0 

0 

FLAGLER  2  Nw 

49,7 

18,3 

34  ,  0 

66 

7* 

27* 

954 

30 

0 

.65 

,45 

23 

8.0 

5 

23 

2 

0 

0 

hclyoke 

50,  6 

17.1 

33,9 

6,6 

7. 

f 

960 

0 

1 

30 

0 

.CO 

,03 

•  1 5 

22 

3.3 

3 

23. 

1 

Q 

0 

5TRATTON   3  NE 

51  0 

21  6 

36  3 

885 

0 

0 

29 

0 

22 

I 

2 

0 

52!t 

19)0 

35,9 

8,3 

71 

7 

2 

895 

Q 

.45 

•  03 

•  16 

30* 

4.3 

2 

30. 

3 

0 

0 

YUMA 

53.4 

22.3 

37.9 

68 

7 

10 

• 

834 

0 

2  8 

Q 

.61 

•  19 

•  18 

2  2 

3 

0 

0 

D IV I  5 1  ON 

• 

* 

,38 

•  02 

4.8 

•       *  » 

Dl attf  Doatnaaf 

BAS[N  04> 

allenspark 

34  4M 

14 

17* 

0 

1220 

0 

3  1 

1 

2  41 

•  64 

28 

35,0 

2 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

31  3 

1  «,*  % 

40 

f 

1529 

0 

18 

31 

18 

02 

•  01 

25* 

2,5 

10 

0 

Q 

Q 

8AILEY 

4*  ,  I 

*13  8 

28*0 

54 

1 7 

•14 

1 142 

0 

4 

31 

2 

2 1 

Q 

Q 

BOULDER 

49.9 

26.8 

38,4 

3.7 

65 

18. 

14 

3* 

619 

0 

Q 

2  5 

,T3 

.01 

•  36 

31 

12.0 

4 

31. 

2 

0 

0 

BRIGGSDALE  2  NW 

48.9 

14.7 

31. B 

65 

T 

1 

3 

1021 

0 

0 

3  1 

0 

•  33 

•  23 

28 

8.0 

5 

28 

1 

0 

0 

BYERS 

30,4 

34  2 

5  ,  * 

66 

6 

_ 

* 

949 

0 

0 

30 

q 

83 

•  42 

47 

30 

18.0 

7 

30 

0 

0 

CAQIBOU  RANCH 

36  ,  6 

■ 

26,5m 

S3 

*  4 

1 180 

0 

10 

31 

1 

4  30 

1  •  30 

30 

23.3 

* 

i 

2 

CASTLE  ROCK 

18.7 

34,3 

64 

18. 

•  1 

0 

I 

31 

1 

\ 

3 1 

3 

Q 

CHEE  SMAN 

47)9 

16.1 

32.0 

4,0 

61 

IT 

•  6 

2 

1016 

1 

30 

.30 

a 

•  13 

.08 

4 

2 

0 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

32.1M 

22. 1M 

37. 1M 

65 

18. 

5 

2 

857 

0 

0 

0 

1,26 

•  64 

3  j 

17.9 

12 

31 

4 

1 

0 

DENVER  WB  AIRPORT  //R 

48.8 

21.2 

33.0 

6,5 

65 

6 

5 

921 

0 

0 

30 

0 

on 

,43 

31 

13.2 

7 

0 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

48.5 

27,6 

38,1 

3#5 

66 

6 

16 

3 1 

826 

0 

0 

22 

0 

,  94 

,43 

•  1 

• ,  } 

13.6 

10 

3 

1 

0 

ELBERT 

47  ,  0 

16,2 

31,6 

67 

6 

•  1 

1027 

0 

3 

29 

2 

•  34 

•  1* 

?n 

2 

C3TC3  r 

40.8 

20.8 

30,8 

*.3 

54 

18. 

•  3 

2 

1032 

? 

2 

2  7 

J 

.47 

m 

•  06 

•  18 

9,3 

1 

0 

0 

evergreen 

47.7 

16.6 

32.2 

61 

6 

•11 

2 

1009 

1 

3  I 

1 

.62 

•  38 

30 

11.0 

5 

1 

2 

0 

0 

fairplay  no •  2 

FORT  COLLINS 

47 1 2 

19.7 

33,3 

6,9 

62 

7 

5 

969 

0 

1 

30 

0 

,  66 

,28 

• 

\n 

3 

_ 

FORT  LUPTON   1  N 

48  •  1 

16.0 

32,1 

66 

18 

•  4 

1012 

0 

1 

30 

3 

,  56 

•  07 

•  2  3 

V\ 

8  •  " 

3 

30 

1 

fort  morgan 

47.4 

13.4 

31.4 

7.1 

67 

8 

6 

13 

1034 

£ 

Q 

*! 

f? 

.21 

- 

.13 

.12 

5 

31 

1 

0 

0 

38.2 

20.6 

29,4 

53 

18 

* 

1095 

30 

,64 

.18 

29 

LI 

3 

0 

0 

GRANT 

35.4 

12,4 

23,9 

46 

17. 

•  9 

1269 

0 

g 

3  1 

,81 

.46 

1 

1.5 

22 

2* 

•  2 

0 

Q 

GREELEY 

49.2M 

16.8M 

33,  OM 

8.9 

66 

8 

8 

2T 

981 

0 

0 

0 

.39 

.04 

.33 

29 

1 

0 

Q 

GR0VER  10  N 

47.1 

21.0 

34.1 

7,2 

65 

18 

T 

933 

0 

1 

30 

0 

,23 

.08 

.21 

10  0 

5 

26 

1 

0 

IDAHO  springs 

41.3 

18.9 

30.2 

4.1 

34 

18 

•  4 

1075 

0 

5 

31 

1 

.32 

•  08 

.13 

30 

7.3 

2 

0 

0 

"  '  ;       DA  c  ■-.      ■  c 

J  V-  i  C  j     r*  JO     £  C 

M 

M 

M 

40 

6 

0 

2.22 

59.0 

48 

31 

II  1  F  t  R  1  IDG 

49.3 

IT, 6 

33.3 

3.8 

67 

6 

5 

IT 

972 

0 

1 

10 

0 

.33 

.08 

.23 

22 

4.0 

2 

0 

0 

KASSLER 

»1.3 

23.3 

37,4 

4,7 

64 

18 

• 

847 

0 

0 

23 

0 

.83 

.13 

.52 

30 

12.0 

6 

30 

2 

1 

0 

kauffman  4  SSE 

46.9 

13.8 

31,4 

63 

T 

•  3 

1033 

0 

2 

30 

1 

.33 

.32 

28 

9.0 

2 

0 

0 

LAKE  GEORGE  9  Sw 

33.0M 

2.3 

17.7M 

42 

31* 

-32 

14*3 

0 

16 

31 

13 

.27 

.19 

2 

8.5 

6 

3* 

1 

0 

0 

lakewood 

47.9 

22.9 

33.4 

3.9 

62 

6 

9 

909 

0 

2 

29 

0 

,82 

•  IT 

.42 

31 

7 

30 

2 

0 

0 

LAST  CHANCE 

LCNGMQNT  2  ESE 

47,9 

17,4 

32.7 

3.7 

65 

19. 

•  1 

994 

0 

2 

31 

1 

,42 

•  OT 

.23 

30 

6.5 

4 

30 

1 

0 

0 

PARKER  9  E 

36.3 

17.6 

37.0 

TO 

T. 

3 

23. 

862 

0 

0 

31 

0 

.28 

•  OT 

.21 

30 

8.0 

4 

30 

1 

0 

0 

REO  FEATHER  LAKES  2  SE 

38.3 

17,3 

27.9 

53 

18 

•  3 

1143 

0 

* 

30 

1 

.93 

.31 

31 

4 

0 

0 

SEDGWICK  5  S 

47.3 

19.4 

33,3 

63 

T. 

6 

2 

969 

0 

2 

30 

0 

.31 

.15 

22 

6.0 

3 

26* 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

en 
g 

< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 
a 

Lowest 

Dale 

IS. 
i 
a 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mia. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  1 

• 

3 

*! 

5 
s 

8 
- 

ii 

. , 

Si 

'si 

>  I 

li 

SPICER 

30.  2M 

U.2M 

20. 7M 

40 

6 

•  2 

20e 

1366 

0 

18 

31 

3 

1.51 

.58 

,40 

31 

73.0 

36 

31 

5 

0 

0 

STERL I NG 

47.1 

14.8 

31.0 

6.2 

68 

4 

3 

1046 

0 

1 

31 

0 

.IT 

-  .16 

.17 

23 

3.0 

3 

23 

1 

0 

0 

WALDEN 

28.3 

5.5 

16,9 

40 

15 

•23 

2 

1489 

0 

23 

31 

9 

.42 

.18 

28 

6.0 

14 

4. 

2 

0 

0 

WATERDAlE 

48.6 

21.2 

34.9 

6.4 

63 

18 

9 

3 

925 

0 

o 

28 

o 

.49 

.06 

,30 

30 

8.0 

3 

30 

2 

0 

0 

WIGGINS  T  5. 

50.0 

15.7 

32.9 

68 

6 

2 

3 

989 

0 

0 

30 

0 

,90 

.44 

30 

13.0 

2 

0 

0 

DIVISION 

30.6 

4.3 

.76 

.26 

14.5 

•       •  » 

R!C  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA   »8  AIRPORT  R 

32.0 

1.2 

16,6 

•  ,8 

4T 

31 

•  10 

S 

1*93 

0 

14 

31 

14 

.02 

.20 

7 

2.7 

4 

7e 

1 

0 

0 

BLANCA 

33.5 

6,6 

20,1 

43 

30e 

•22 

4 

1386 

0 

12 

31 

9 

.11 

8 

2.0 

4 

2. 

2 

0 

0 

CENTER 

33.3 

4.5 

18.9 

11 

31 

•1* 

S 

1422 

0 

15 

31 

9 

,08 

23 

2.0 

3 

29. 

0 

0 

0 

DEL  NORTE 

3*.T 

6.9 

20.8 

,0 

S2 

31 

-10 

11 

1363 

0 

12 

31 

8 

-  .12 

.13 

T» 

4.0 

2 

0 

0 

great  Sand  dunes  nm 

3*. 7 

12.7 

23.7 

4T 

31 

•  * 

3 

1274 

0 

It 

30 

3 

.07 

23 

2.0 

3 

5. 

0 

0 

0 

HERMIT  7  E  5E  // 

32.1 

-  6.7 

12.7 

.0 

46 

7 

-23 

3 

1616 

0 

17 

31 

24 

-  .26 

.40 

1 

10.0 

37 

1 

4 

0 

0 

"CNTE  VISTA 

33.1 

2.8 

18,0 

48 

31 

-17 

3 

1430 

0 

13 

31 

13 

.35 

7 

1 

0 

0 

SAGUACHE 

33.0 

8.8 

21.9 

31 

31 

-10 

3 

1327 

0 

11 

2° 

6 

•  .15 

.10 

1 

3.2 

2 

8* 

1 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

M 

.  6.4M 

M 

44 

13 

-32 

11 

0 

31 

.13 

T. 

8.0 

30 

7 

3 

0 

0 

WCLE  CREEk  PASS   1  E 

30.3 

10.3 

20,3 

46 

18. 

•  8 

26* 

1381 

0 

21 

31 

3 

6.81 

2.T1 

6 

86.0 

102 

7 

7 

4 

3 

DIVISION 

19.2 

2.0 

.97 

,36 

13.4 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE  i     75°  ON  THE  7TH  AT  EVERSOLL  RANCH  AND  ON  THE  8TH  AT  HOLLY 


LOWEST  TEMPERATURE i       -39-  ON  THE  2D  AT  SUGAR  LOAF  RESERVOIR 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,     6.81   INCHES  AT  WOLF  CREEK  PASS  1  E 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:     0.00   INCH  AT  FOUNTAIN 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,     2.71   INCHES  ON  THE  6TH  AT  WOLF  CREEK  PASS  1  E 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,     89.5   INCHES  AT  WOLF  CREEK  PASS  4  W 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,    120   INCHES  ON  THE  8TH  AT  WOLF  CREEK 

PASS  4  W 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13  |  14  I  IS 


19  |  20  |  21  ~  22  |  23  j  24~  25  |  26  |  27     28  j  29  |  30  31 


AMY 

AROYA  6  NE 
AVER  RANCH 
BRANDON 
BRANSON 

6UENA  VISTA 
BuTLER  RANCH 
CAMPO  «  5. 
CANON  CITY 
COALOALE  2  s» 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 
DELHI 

DOHERTY  RANCH 
EADS 

EVERSOLL  RANCH 

FOROER  9  S 
FOUNTAIN 
FOOLER 
GARDNER 
GuFFEv  10  SE 

ha  shell 
holly 

john  hart  in  dah 

KARVAL 
KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

LAMAR 

LAS  AN  I  HAS 

LA  VCTA 

LEADV ILLE 

LIKE  9  SE 
L I  HON  10  SSH 
L  I  HON 

NORTH  LAKE 
OROHAY 

PENROSE  3  NNW 
PUEBLO  »B  AIRPORT  tltt 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 
PUEBLO  ARHY  DEPOT 
ROCKY  FORD  2  ESE 


•03     ,*0  .06 


RUSH  2  NNE 

10 
.10 

RUXTON  PARK 

.41 

.19 

.16 

RYE 

.♦1 

.19 

.06 

SAL  IDA 

.06 

■  06 

SPRINGF IELD 

.♦J 

SPRINGFIELD  T  MSH  // 

.3) 

STONINGTON 

•  AS 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

2.91 

.19 

.1* 

T 

T 

.26 

TACONY  T  SE 

TRINIOAD 

.21 

•  OT 

•  OT 

TRINIOAO  FAA  AIRPORT 

•  09 

TROY   1  SE 

ill 

.02 

THIN  LAKES  RESERVOIR 

.3* 

•  IT 

T 

T 

7 

.02 

TWO  BUTTES  1  NH 

.  1C 

HALSENBURG  POhER  plant 

•  0? 

•  03 

.02 

HESTCLIFFE 

•  21 

•  09 

T 

•  06 

HETNORE  2  S 

•  20 

.02 

T 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

.23 

•  OT 

•  IT 

.0. 

AHES 

.39 

T  T 

.01 

.01 

.la 

.12 

.26 

ARTES I A  2  E 

•  OT 

•  09 

.01 

ASPEN 

l.TY 

.9* 

.03 

T 

T 

.06 

7 

.0* 

.18 

BERTHOUO  PASS 

».»Y 

.19 

.OT 

T 

T 

.02 

.IT 

•  07 

.59 

BOND 

•  •0 

.12 

•  29 

T 

BONHAH  RESERVOIR 

1.99 

•  62 

•  OT 

BRECKENRIOGE 

2. AM 

.1* 

T 

T 

.02 

.09 

CEOAREDGE 

1.0* 

.29 

.09 

.21 

•  29 

CIHARPON 

1.9B 

1.03 

.2* 

.32 

CLIHAX  2  NM 

3.36 

.21 

•  OT 

.01 

•  09 

.03 

•  06 

•  29 

COCHETOPA  CREEK 

.92 

.09 

•  la 

COLLBRAN 

1.69 

•  *0 

.09 

.03 

COLORADO  NAT  HON 

1.09 

.32 

■  IT 

CORTEZ 

1.29 

•  *3 

.11 

.09 

•2a 

CRAIG 

1.30 

T 

.19 

•  09 

7 

•  *1 

.09 

CRESTEO  BuTTE 

3.21 

•  29 

.11 

•  0* 

.29 

.19 

•  08 

.02 

.08 

OELTA  1  E 

•  94 

.99 

.09 

T 

•  03 

DILLON  1  E 

1.29 

•  11 

T 

T 

•  09 

.31 

DOLORES 

2.A1 

•  TT 

.03 

.11 

■  39 

■  02 

DURANGO 

2.09 

.9* 

T 

::; 

.18 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

•  T3 

.12 

T 

'.I'-, 

.IT 

•  0* 

T 

.0, 

ELECTRA  LAKE  //r 

2.3B 

.90 

.09 

.55 

.*0 

•  29 

FORT  LEHIS 

1.B9 

.99 

.45 

.it 

•  *3 

FRASER 

2.92 

.18 

7 

T 

•  10 

•  02 

T 

•  99 

.59 

FRUITA 

.a* 

.29 

T 

GATEHAY   1  S> 

•  96 

•  IT 

.05 

.OT 

•  19 

GLENHOOO  SPRINGS  1  N 

1.3* 

.1* 

.09 

.06 

•  01 

; 

GRAND  JUNCTION  W6  AP  //R 

•  6* 

.IT 

7 

.02 

T 

T 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

•  9* 

.22 

7 

7 

.01 

GRAND  LAKE  1  HNH 

3.11 

•  2T 

.91 

.02 

•  29 

.19 

GRAND  LAKE  a  SSH 

war 

•  20 

.01 

■  1* 

.01 

,02 

•  11 

.11 

GREEN  HOUNTAIN  DAM 

1.99 

.1* 

.01 

.09 

.22 

.01 

•  OT 

.11 

Gunnison 

.11 

.0* 

.26 

.07 

•  03 

HAHILTON 

u'S 

.0* 

.29 

T 

.29 

111 

HAYDEN 

1.9* 

.01 

•  29 

7 

.*T 

.2* 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  S* 

1.31 

.20 

7 

.18 

IGNACIO   1  N 

l.»» 

.20 

.02 

.53 

.60 

•  09 

KREHHLING 

1.9* 

.20 

•  *0 

.20 

LAKE  CITY 

•  77 

.22 

.la 

LITTLE  DOLORES  »  «E 

•  77 

.2* 

7 

T 

•  u 

LITTLE  HILLS 

•71 

.10 

.OT 

.10 

.08 

HANCOS 

1.11 

.2T 

.1* 

.1* 

•  19 

MARVINE 

.09 

•  09 

7 

•  09 

•  09 

MAYBELL 

1.9* 

T 

.20 

.99 

.01 

■  90 

.12 

MEEKER 

1.29 

.19 

.20 

■  22 

•  IS 

MEREDITH 

2.0* 

.22 

.05 

.20 

■  06 

.02 

■  01 

•  21 

HESA  VERDE  NAT  PARK 

2.19 

.99 

.5' 

.29 

■  98 

MONTROSE  NO  1 

LOT 

.'9 

.09 

7 

.19 

MONTROSE  NO  2 

1.0* 

.9* 

.20 

.06 

•  la 

7 

26     T  .01 


.18  .09 
.02 


•  10 

.0 
.01  T 


06     .0*     .90  T 


.15 
.02 
.20 
.19 

■  ia 


•'3 

.031 


7  1  .0 


•  0* 

•  OB 

•  It 

•  07 

•  OB 

•  20 

.1 

•  12 

.12 

•  07 

•  09 

.02 

•  0* 

T 

•  09 

•  10 

•  u 

.21 

.20 

.21 

.99 

.10 

.11 

.02 

.09 

.** 

.0* 

.0. 

.17 

.09 

.01 

•  07 

7 

• 

• 

.96 

.01 

.22 

.12 

7 

7 

.2* 

.14 

.29 

.16 

.10 

T 

.TO 

T 

.49 

.1* 

.02 

.16 

.02 

.01 

.29 

.9* 

.10 

7 

.02 

.09 

7 

.19 

7 

.91 

.57 

.10 

.19 

T 

.  )■> 

.19 

.12 

.08 

.19 

7 

.99 

•  29 

.09 

.20 

.17 

.21 

.09 

.20 

.10 

.10 

.06 

.0* 

.19 

.09 

.02 

.1* 

•  12 

.OT 

.0* 

7 

•  9* 

•  06 

.  It 

.1* 

T 

.02 

.21 

.09 

.21 

.16 

.12 

■  10 

■  9a 

.19 

.1* 

.21 

T 

.19 

.09 

.29 

•  19 

.22 

.19 

■oa 

7 

.08 

7 

,6T     .19  .19 


1*     .01     .29     ,46     .961  ,97 


•OT     .02  T 
,99    .29  .10 


,19     .0*  .10 


.Of]    .19    ,2*    .291  .90 


,22  .15  .*0 
,19     .29  .2* 

,09     .293  .19 


Sm  .•(•:•□£*  no'.,  lollowing  Suuon  in^n 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13     14  15 


22 

23 

24 

25  j 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.02 

T 

•  09 

T 

,0? 

.0* 

.33 

•  10 

•  01 

06 

* 

•  02 

.0* 

.13 

.30 

.16 

.03 

•  1 1 

•  07 

.0: 

X 

•  21 

.10 

,  3 

X 

- 

1 

10 

• 

_! 

•  20 

.  |! 

i  .20 

.43 

•  »T 

•  12 

•  2* 

|S 

1 

•  11 

ID 

■a 

.10 

.»( 

•  11 

.03 

,03 

•  20 

.0 

•  19 

I 

p 

,2C 

K  .20 

i 

_ 

- 

.21 

•  25 

OA 

.20 

■  1 

.21 

" 

39 

'  1 

.10 

T 

.10  .26 

.03 

.01 

T 

T 

.0) 

.03 

.69  .22 

.23 

.01 

.99 

1.69 

.3C 

•  21 

.0> 

■  1 

.13 

.03 

.11 

.10 

•  10 

.10 

.2! 

.10 

.09 

.1 

■  26 

.16 

•  10 

.03 

.60 

■  01 

T 

•  13 

.2" 

.27 

•  12 

•  06 

.06  .23 

•  16 

.0. 

•  12 

•  20 

•  6( 

•  09 

•  09 

1.13 

.19 

•  06 

T 

,1( 

.16 

X 

•  01 

•  16 

*  0« 

•  IT 

.13 

.1! 

.02 

.19 

T 

•  01 

.12 

.1 

.17 

•  11 

•  02 

.02 

•  03 

•  09 

T 

y 

•  63 

T 

T 

■21 

.23 

.16 

•  06 

•  09 

,0! 

T 

.10 

T 

.10 

.11 

.03 

.13 

.06 

T 

T 

.03 

.09 

.20 

■  03 

.02 

.09 

.2! 

.90 

.06 

•  01 

•  OT 

.01 

.0! 

•  03 

•  06 

•  01 

.0* 

•  20 

•  09 

x 

.23 

•  02 

.  22 

.16 

.10 

T 

•  01 

T 

■  11 

T 

.11 

.IT 

•  07 

.09 

T 

.1< 

T 

.2« 

T 

T 

.66 

.63 

.9! 

•M 

•01 

•  09 

_ 

_ 

T 

T 

&  y 

01 

*  0' 

.23 

T 

.47 

.10 

1  .3C 

X 

*09 

* 

20 
.20 

•  07 

- 

*0T 

J 

•  01 

y 

y 

T 

•  01 

.01 

.16 

.2« 

.66 

T 

T 

■  01 

•  • 

•  09 

.51 

.03 

T 

T 

•  OT 

•  03 

•  06 

.03 

.06 

T 

T 

T 

•  16 

.06 

•  01 

•  M 

.06 

0T 

•  09 

_ 

.06 

.06 

•  03 

0« 

.03 

T 

•e< 

X 

.03 

.06 

01 

.01 

.09 

!38 

.03 

.06 

.06 

•  22 

.'.9 

.19 

.03 

.11 

.13 

T 

.30 

.06 

.01 

.23 

*?> 

•  03 

*06 

T 

.01 

•  06 

.01 

T 

.01 

•  06 

•  31 

X 

.03 

.69 

.30 

T 

T 

.13 

.07 

.03 

.09 

.10 

.03 

,0* 

•  IT 

* 

* 

1.39 

.23 

.03 

06 

.12 

.32 

.06 

.03 

.19 

.16 

.0' 

T 

.2* 

T 

.06 

• 

.01 

.03 

' 

T 

.21 

•  or 

.19 

.15 

.25 

.31 

.01 

.01 

.20 

.19 

.10 

.02 

T 

.06 

.23 

.03 

.07 

,03 

.22 

.13 

.16 

.60 

T 

.03 

T 

T 

•  06 

.62 

.19 

•  IT 

T 

.07 

•  16 

•  02 

.12 

.12 

.10 

.03 

.39 

.05 

.06 

.11 

NORTMOALE 

NORWOOD 

0U«6Y 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE   I  3 

P6LI5A0E  LAKE  9  5 

PAONIA 

PARADOX 

PARSHALL  10  SSE 
HTKJN 

placerv ille 
pcwOErhorn 

PYRAMID 
RANGELY 
REDSTONE 

RICO 

RIfLE  2  EXE 

sapinero  s  e 

5 ARGENT  3 
SHOSHONE 

SILVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TACOMA 
TAYLOR  PARK 
TELLURIOE 

URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  4  1 

YAMPA 

YELLOw  JACKET  INN 


akron  faa  airport 
bonny  dam 
burlington 
Cheyenne  wells 
flagler  2  nh 

Fleming  i  s 

GENOA  1  w 
HOLYOKE 
I0AL1A 
LEROY  T  wSw 

OTIS  11  NE 

STRATTON  3  NE 

V0N6 

NUT 

YUFIA 


ALLEN3PARK 
ANTERO  RESERVOIR 
86 ILEY 
BOULDER 

BRIMSD6LE  2  NW 
BYERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
ChEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  WB  AIRPORT  / 
DENVER  WB  CITY 
EASTONVILLE   1  NNw 
EAST0NV1LLE  2  NNE 
EASTONVILLE  6  .3. 

ELBERT 
ELBERT  3  NW 
ELBERT  1  SE 

Elbert  6  ssw 
Elbert  3  s« 

ElBERT  6  s. 

estes  park 
Evergreen 

FA1RPLAY  / 
FAIRRLAY  NO.  2 

FORT  COLLINS 
FORT  LU'TON  ;  N 
FORT  MORGAN 
GEORGETOWN 
GRANT 

GREELEY 
GROVER  10  w 
HARTSEL 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 
JULESSuRG 

kassler 

KAuFFMAN  4  SSE 
KIOWA  3  SE 

KIOWA  4  SW 

LAKE  GEORGE  9  SW 

LAKEwOOO 

l«st  chance 
longmont  2  ese 

PARKER  9  £ 

RED  FEATHER  LAKES  1  SE 
SEDAlIA  4  SSE 
SEDGwICK  3  3 
SPICER 

SOUAW  MOUNTAIN 
STERLING 
wALDEN 
wATFRDALE 
WIGGINS  T  Sa 


1.76 
2.66 
,99 

I.3T 
1.31 
1.21 
2.39 
1.90 

2.01 
.39 
2.32 


.26,  .19 
.20  ,06 


: 

1.92 


.12 
.23 


.64 

.23 
.11 

T 

.65 

.56 
.36 
.23 


.161 
•  61 
.67 
.63 
.61 


1.26  .11 
1.00  .10 


.36  .03 
.21 

.66  .06 

.91  .46 

S  . 

1.26  .03 

.12  .12 


:ii 
.„ 

.27 
.92 

.6, 

.it 

.31 
1.91 


.90 

T 

.291 
.11 


.10  2.9T   1.24  T 


.06     ,30  .2T 


.06     .23     .02  .03 


WINDSOR 


Sw.  t*I«. nc.  nol*.  lollowing  Sution  Indwa 
-  6  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


ALAMOSA  US  MOPOBT 

BUUKA 

CENTER 

DEL  NOR  TE 

GREAT   SAND  DUNES  NH 

MERMIT  T  E5E 
MONTE  VISTA 
SAGuACME 

MAGON  KNEEL  GAP  i  N 
•  H'  CREEK  PASS  1  E 


.>«j  .1 
,l«  T 


Day  of  Month 


.10  2,T1|  Lit 


13     14  IS 


19     20  21 


25     26     27     28     29  I  30 


Sm  r«i».- •  noM  toUowmfl  Sutler.  IndM 
-  7  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Ave 

•      •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
SASIN  01 

BRANSON 

MAX 
MiN 

46 

30 

40 
17 

55 

20 

55 

31 

59 

33 

62 
33 

99 
34 

30 
19 

»5 
18 

45 
19 

40 
28 

42 

25 

90 
28 

32 
29 

45 

31 

47 
27 

S3 
SO 

37 
25 

46 
34 

47 

27 

53 
30 

45 

20 

27 
9 

60 
17 

47 
23 

27 
9 

49 
9 

47 
23 

50 
24 

45 

22 

50 
18 

48.3 
24,0 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

34 
20 

30 
•  2 

33 
-  5 

36 

10 

40 
6 

40 

13 

43 

12 

40 
14 

37 

38 

4 

43 
12 

43 
17 

43 
11 

46 

22 

44 

22 

46 

14 

49 
19 

44 

23 

38 
15 

38 
13 

38 
16 

34 
6 

35 
22 

3a 

3 

37 
1 

43 
10 

47 
29 

45 
34 

40,1 
13. U 

CANON  CITY 

MAX 

Mm 

48 
29 

41 
17 

57 

21 

57 
31 

38 
34 

61 
37 

41 
47 

38 
31 

48 

17 

34 

ie 

48 

25 

55 

18 

33 
18 

58 

24 

56 
41 

58 
25 

66 
33 

63 
34 

60 
41 

94 
26 

56 
34 

54 
34 

51 

26 

57 

23 

49 
29 

39 
15 

32 
22 

54 
39 

61 

32 

39 

27 

62 
25 

35,1 
28.2 

COALDALE  2  SW 

MAX 
MIN 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

MAX 

MIN 

36 
24 

25 
8 

37 
9 

91 
26 

94 
29 

39 

31 

60 

32 

39 
21 

".1 

16 

45 

17 

43 
24 

49 

1  8 

40 
17 

49 

22 

51 

33 

32 

30 

61 
31 

58 

27 

31 
35 

46 

26 

33 

30 

38 

25 

43 

22 

57 

23 

39 
22 

33 
14 

51 
14 

50 
25 

57 
25 

36 
25 

62 
20 

47,4 
23.3 

DELHI 

MAX 
MIN 

4S 
28 

45 
9 

57 
14 

60 
27 

66 

21 

70 
40 

67 
41 

34 
29 

40 
13 

30 

10 

49 

17 

52 

13 

49 

10 

99 
14 

49 

29 

34 

21 

62 

24 

63 

18 

55 
26 

53 
16 

59 
23 

49 

28 

38 
-  1 

62 
13 

46 

27 

36 
16 

46 

a 

55 
22 

59 

22 

54 

2S 

67 
25 

53,8 
20.3 

EADS 

MAX 
MIN 

46 

22 

40 
10 

48 

15 

60 
19 

56 
24 

64 
28 

70 
38 

60 
27 

38 
14 

31 
11 

47 
17 

48 
16 

47 

12 

34 

17 

50 
34 

36 
27 

62 
23 

61 
19 

54 

31 

53 
14 

56 

22 

49 
25 

32 
22 

62 
1* 

50 
24 

41 
9 

34 
9 

43 
20 

61 
14 

45 
25 

66 
15 

32.4 
20.0 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 
MIN 

S3 
32 

45 

22 

50 
23 

66 

30 

61 

30 

74 
30 

75 
32 

61 
29 

41 
24 

36 
17 

51 
23 

52 
18 

58 
19 

91 
19 

58 
28 

63 

22 

63 

23 

36 
27 

32 
20 

61 
30 

55 
24 

37 
25 

36.4 
25,9 

FORDER  8  S 

MAX 
MIN 

49 

16 

41 
5 

42 

3 

60 
11 

63 
13 

65 

19 

66 
39 

49 
19 

39 

48 
8 

47 
14 

50 
11 

53 
7 

33 
14 

50 
28 

37 
23 

64 
18 

62 
18 

56 
25 

52 
13 

57 
16 

39 
20 

39 
14 

64 

12 

48 

22 

42 
5 

57 
•  2 

43 
19 

59 
12 

52 
24 

70 

ia 

92,8 
15.2 

HOLLY 

MAX 

MIN 

62 
29 

52 
19 

52 
14 

50 
19 

93 

19 

49 

22 

69 

27 

75 
33 

44 

15 

39 
13 

50 
16 

49 

17 

32 
10 

51 
10 

58 

18 

31 

27 

37 
20 

66 
16 

67 
16 

57 
13 

56 
14 

62 
22 

37 
15 

42 
12 

67 
25 

40 
12 

43 

a 

51 
12 

25 
10 

61 
15 

40 

20 

52.5 
17,4 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

55 
21 

44 

10 

47 

10 

61 
24 

56 
23 

69 
31 

73 
45 

67 
31 

42 

16 

49 

11 

49 

17 

50 
17 

46 
9 

38 
14 

56 
33 

58 
26 

65 

22 

62 
17 

61 
25 

35 
15 

57 
27 

55 

23 

36 

20 

63 
12 

59 

22 

42 
11 

so 
u 

49 
24 

39 
11 

56 

27 

72 
21 

96.2 
20,3 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

47 
■  5 

41 
6 

46 

a 

62 

11 

60 
16 

64 
22 

69 
33 

47 
27 

37 

32 
8 

44 

19 

46 

9 

49 
5 

34 
11 

50 
38 

33 

32 

61 
22 

64 
11 

37 
23 

32 
9 

53 
15 

41 
21 

35 
23 

65 
9 

51 

27 

41 
4 

57 
0 

42 
15 

59 
9 

44 

24 

70 
28 

32,0 
15,7 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

43 

22 

47 
14 

42 

10 

63 

21 

39 
23 

71 
38 

Tl 
44 

47 
28 

4  4 
16 

46 
14 

92 
17 

51 
15 

49 
11 

39 
18 

53 

33 

37 
29 

66 
25 

62 

23 

59 
28 

57 
19 

58 

22 

39 
25 

36 
17 

51 

12 

39 

20 

40 
15 

50 
16 

38 
15 

54 
15 

38 
26 

68 
18 

51,8 
20,9 

LAMAR 

MAX 
MIN 

44 

20 

43 
9 

5J 

19 

61 
16 

94 

21 

69 
24 

74 
41 

46 
29 

41 
13 

49 

10 

50 
16 

32 

15 

49 

7 

37 
11 

50 
3* 

60 

22 

66 

22 

62 
13 

57 
23 

55 
12 

60 
27 

35 
20 

44 
14 

65 

12 

42 
24 

42 
3 

51 

7 

27 
12 

61 
10 

43 
25 

72 
21 

92,8 
17,9 

LAS  ANIMAS 

MAX 

MIN 

LA  VETA 

MAX 

Mm 

47 
13 

40 
10 

47 
8 

46 

10 

47 

30 
14 

32 
13 

57 
16 

"•9 

10 

32 
13 

92 
16 

53 
16 

38 

22 

SO 
16 

58 
13 

60 

13 

33 

10 

60 
18 

50 
20 

39 
13 

35 
16 

60 
13 

54 
16 

56 

26 

52 

20 

29 
3 

40 

7 

42 
7 

48 

12 

50 
18 

52 
22 

91,0 
13,9 

LEAOVILLE 

MAX 

Mm 

31 
11 

32 
■  7 

60 
1 

39 
13 

35 

12 

46 

15 

36 

16 

41 

12 

29 

0 

36 

2 

39 
2 

29 
IB 

29 
9 

33 
12 

34 

24 

36 
IS 

43 

14 

41 

10 

42 
18 

33 

10 

33 
9 

17 
4 

26 
•  4 

33 
11 

20 
1 

11 

0 

26 
-  3 

22 
14 

29 
17 

33 
22 

32 
7 

32.6 
9.2 

L 1  HON  10  SSW 

MAX 

Mm 

45 

20 

38 
9 

49 

10 

37 
22 

62 

19 

64 

27 

64 

26 

51 
21 

39 

12 

48 

15 

42 
20 

41 

15 

40 
13 

S3 
10 

45 

33 

32 

26 

36 

27 

60 
24 

31 
31 

47 
17 

54 

19 

38 
18 

30 
10 

59 

20 

46 

21 

35 
14 

50 

9 

50 
16 

55 
24 

46 
18 

SS 
23 

49,1 
19,0 

LIMON 

MAX 

Mm 

40 
14 

38 

3 

46 

1 

»9 
18 

61 

11 

66 

18 

63 
27 

45 
9 

41 

10 

36 

12 

42 

14 

41 
6 

42 
6 

34 
16 

46 

37 

31 
21 

37 
22 

61 

19 

52 
18 

48 

7 

53 

12 

32 
17 

30 
4 

60 

12 

33 
19 

35 
5 

51 
3 

37 
14 

53 
16 

35 

20 

53 
12 

47,9 
13.6 

NORTH  LAKE 

MAX 

Mm 

32 
20 

36 
■  1 

46 

4 

44 
26 

47 
24 

48 

4 

42 
16 

42 
15 

43 
4 

43 

9 

92 
13 

45 

7 

46 

8 

47 

27 

46 

20 

63 

17 

32 

17 

51 
14 

43 
21 

39 
16 

43 

16 

33 
16 

39 
9 

43 

9 

35 

12 

22 
5 

40 
-  5 

39 
20 

66 

•  3 

4a 

12 

45 
12 

42.5 
12.4 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

48 

23 

44 
14 

44 

5 

62 
20 

65 

20 

68 
28 

68 

32 

40 
21 

45 
12 

51 
12 

31 

14 

53 
13 

46 

10 

62 
16 

56 
27 

60 
21 

67 
21 

64 

17 

61 
28 

33 
17 

62 

20 

44 
23 

42 
12 

65 
16 

42 
17 

42 

13 

58 

11 

56 
18 

65 
18 

43 
23 

68 

22 

54,7 
18.3 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

Mm 

50 
18 

47 

10 

43 

7 

65 
15 

63 
18 

68 
31 

70 
49 

60 
32 

43 

13 

50 
11 

30 
14 

52 

1* 

43 
9 

60 
12 

55 
26 

38 

24 

67 
19 

65 
16 

60 

22 

37 
15 

37 
19 

49 

22 

39 

2 

54 

3 

49 

21 

40 
7 

51 
9 

43 
24 

51 

19 

45 
27 

69 

25 

34,0 
17.8 

RUSH  2  NNE 

MAX 

Mm 

40 
6 

43 

4 

49 

8 

99 
18 

66 

23 

67 
25 

63 
28 

60 

20 

35 

12 

48 

8 

42 
15 

42 
1* 

45 
7 

34 
13 

63 

23 

34 
21 

57 
19 

62 

23 

S2 
16 

53 
18 

52 
13 

57 
12 

41 

10 

60 
16 

38 
9 

37 
4 

51 
12 

5S 
20 

61 
24 

57 

27 

65 
25 

91.9 
16,0 

RUXTON  PARK 

MAX 

Mm 

29 
14 

34 
.  7 

40 

4 

40 
26 

49 
18 

47 

22 

45 

30 

35 
18 

33 
5 

29 
9 

30 
16 

33 
1* 

40 
16 

44 

20 

41 

27 

34 

I? 

40 
16 

37 
12 

40 

22 

32 
12 

40 

14 

32 
17 

28 
13 

41 
18 

32 
14 

24 
8 

34 
3 

32 
23 

45 
16 

40 
15 

42 
26 

36,7 
19,4 

RYE 

MAX 

Mm 

48 
24 

49 
9 

48 

9 

90 
32 

32 

22 

56 

23 

37 
41 

36 
21 

53 
9 

44 

13 

43 
U 

42 
16 

30 
13 

S3 
19 

53 
19 

48 

20 

36 

23 

56 

21 

30 
28 

30 
11 

55 
21 

55 
21 

44 
18 

52 
11 

39 

22 

44 
-  2 

45 
•  2 

47 
13 

56 
16 

50 
20 

56 
21 

90,3 
17,7 

SALIDA 

MAX 

Mm 

41 
20 

34 
2 

35 

3 

44 
24 

43 

16 

47 

22 

31 
tS 

45 
22 

-6 
12 

42 

12 

32 

27 

45 

27 

48 

20 

49 

25 

55 
2* 

91 

ia 

33 
16 

51 
11 

32 

25 

46 

12 

49 
18 

41 
23 

43 
9 

41 

23 

38 
IS 

30 
14 

41 

7 

44 

27 

49 
32 

54 

29 

32 
38 

49,6 
19.4 

SPRINGFIELD  T  »S» 

MAX 

Mm 

45 
29 

40 
15 

47 
14 

37 
24 

58 

30 

70 
33 

69 
47 

57 
27 

38 

14 

SO 
13 

46 
21 

48 

19 

47 

14 

56 

20 

30 

33 

93 

27 

61 

27 

61 

ia 

33 
31 

49 

17 

60 
27 

SO 
23 

31 
17 

64 

13 

47 

27 

35 
26 

49 

23 

45 
17 

59 
16 

45 

25 

68 

29 

91,8 
23, U 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

29 
10 

24 
-39 

32 
-27 

20 
-  2 

29 

34 
-  6 

41 
-  5 

37 
0 

33 
-  7 

33 
•  15 

26 
21 

26 
16 

30 
3 

30 
15 

35 

20 

44 
.  4 

44 
•  12 

43 
-16 

39 
3 

31 

2 

33 
-10 

21 
5 

24 
•  16 

29 
9 

21 
3 

12 

0 

27 
-  2 

21 
13 

36 
19 

32 
24 

28 
10 

30,5 
,2 

TACONY  7  SE 

MAX 

Mm 

TRINIDAD 

MAX 

Mm 

50 
35 

41 
16 

56 
16 

58 
20 

\\ 

64 

22 

60 
36 

56 
23 

38 
11 

43 
14 

42 

26 

32 
23 

48 

22 

95 
23 

50 
25 

30 
22 

60 
23 

59 

25 

49 

30 

45 

23 

52 
26 

50 
29 

37 
21 

56 

22 

53 
27 

33 
9 

47 
10 

53 
24 

63 
24 

62 
25 

60 
28 

51,6 
22,6 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

45 

20 

44 
15 

59 

21 

60 

23 

23 

67 
31 

63 
43 

44 
16 

39 

12 

48 

15 

46 
21 

55 
18 

53 
17 

58 
21 

52 
26 

35 
23 

62 
25 

62 
25 

51 
24 

53 

20 

57 
28 

39 
21 

60 
14 

62 
16 

34 
13 

35 
8 

49 
8 

52 
20 

62 
23 

43 
26 

66 
19 

92,3 
20,5 

TWO  BUTTES  1  NN 

MAX 

Mm 

49 
16 

57 
24 

33 
29 

71 
44 

59 

27 

50 
13 

48 

22 

49 

24 

48 

18 

48 
14 

SO 
20 

54 

2". 

S3 
24 

60 
30 

58 
28 

61 
29 

65 
26 

66 

31 

49 

26 

38 
21 

65 
12 

60 
28 

SO 
21 

51 
16 

46 
12 

49 
19 

55 
18 

54 
21 

94,8 
23,0 

WAL5ENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

Mm 

47 
26 

41 
9 

55 
IS 

51 
36 

98 
40 

36 
42 

69 
24 

48 

10 

30 
16 

46 
27 

51 
19 

49 

16 

34 

22 

52 

32 

33 
22 

62 
28 

61 

22 

92 
36 

52 
19 

33 
35 

44 
32 

44 

22 

55 
30 

48 

27 

34 
14 

42 
15 

50 
32 

35 
20 

52 
24 

60 
28 

91,0 
24,9 

WESTClIFFE 

MAX 

Mm 

35 
19 

28 
.  5 

4  . 

■  3 

44 

16 

50 
29 

48 

32 

39 
22 

44 

9 

43 

10 

45 
20 

41 

20 

44 
12 

44 
18 

91 

20 

30 
16 

34 
15 

53 

12 

48 
23 

41 

13 

47 

22 

33 

22 

39 
9 

46 

12 

37 
15 

27 
•  3 

42 
-  5 

40 
23 

50 
10 

51 
15 

51 
24 

43,6 
If  .1 

WETMORE  2  S 

MAX 

Mm 

45 
28 

36 
14 

51 
18 

51 
27 

61 
29 

57 
43 

47 

27 

»9 

16 

49 
16 

47 

22 

90 
16 

30 
16 

55 
24 

55 
34 

34 
24 

62 
28 

S8 

27 

34 
32 

47 

23 

54 
24 

47 

28 

45 

21 

SI 

20 

47 
25 

31 
12 

48 
13 

50 
29 

58 
25 

53 
22 

61 
26 

90.9 
23.7 

S—  Referoncs  Nol*a  Following  Statioo  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JANUARY  1965 


Station 

Day  of  Month 

ft 

a 

1 

2 

3 

i 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN 

02 

ALTENBERN 

MAX 
MIN 

35 
15 

27 
-  4 

26 
•  1 

37 
9 

It 

63 

13 

63 

32 

38 

20 

35 
11 

60 
9 

40 
23 

45 
21 

39 
16 

61 

17 

68 

26 

68 

22 

67 
19 

44 

16 

67 
23 

44 

17 

36 
26 

37 
3 

33 

3 

40 

13 

36 

12 

34 

2 

29 
•  1 

39 
6 

67 

19 

66 

25 

50 

29 

39.7 
16.9 

ARTES 1 A  2  E 

MAX 

Mm 

25 

0 

22 
•  5 

15 
.  5 

32 
2 

\l 

39 
16 

60 
18 

36 
9 

30 
7 

23 
6 

25 

34 

12 

26 
3 

26 
J 

32 
17 

36 
8 

23 
8 

20 

26 
8 

20 
0 

35 
10 

29 
3 

36 
9 

16 
8 

30 
12 

31 
-  1 

38 
9 

62 
17 

50 
25 

63 

26 

44 

30 

31.3 
9.2 

ASPEN 

MAX 

Mm 

26 

u 

19 
-  3 

33 
.  3 

36 
19 

20 

43 

19 

66 
26 

34 
19 

26 
6 

32 
10 

33 
16 

32 
18 

30 
8 

38 
18 

48 

23 

62 
17 

29 

U 

39 

38 

16 

60 
15 

32 
12 

27 
9 

30 
0 

35 
16 

30 
12 

19 

7 

26 
2 

27 
17 

36 

20 

36 

29 

63 

30 

33.7 
16,0 

9ERTHCUD  PASS 

MAX 
MIN 

21 
5 

16 
-10 

26 
.  7 

26 

3 

*l 

29 
11 

36 

21 

34 

8 

22 
2 

61 

2 

27 

21 

11 

21 
6 

16 

10 

22 

10 

36 
11 

36 

10 

38 
10 

36 
10 

27 
8 

36 

7 

23 
2 

15 
.  3 

26 

.  3 

16 
-  1 

3 

-  6 

6 

-  5 

15 

7 

20 
12 

22 
17 

24 
18 

26.3 
3.7 

BOND 

MAX 
MIN 

35 

13 

2ft 
-11 

31 
-15 

61 
6 

44 

69 

30 

44 

24 

33 
10 

61 

7 

62 

16 

40 

25 

39 
11 

37 

19 

43 

27 

66 

13 

61 
8 

36 

62 

13 

39 

5 

33 

14 

32 
17 

34 
.  3 

61 

11 

38 

17 

23 
.  2 

32 
3 

33 
26 

62 
17 

42 

30 

67 
12 

37,9 
11.9 

CEDAREOGE 

MAX 

Mm 

33 
2* 

30 

36 
S 

66 
29 

v. 

41 

30 

67 
35 

62 

29 

36 

23 

62 
19 

61 
26 

39 
26 

60 

20 

46 

21 

»5 

22 

69 

23 

30 
21 

46 

20 

66 

23 

67 
21 

40 

26 

38 

16 

40 
10 

44 

23 

37 
22 

36 
15 

35 

10 

37 
21 

44 

27 

48 

30 

35 

32 

61.8 

22,1 

CIMARRON 

MAX 
MIN 

26 
10 

25 
-25 

20 
•  6 

28 
12 

27 
13 

60 
17 

34 
20 

36 
0 

36 
5 

36 

42 

10 

62 
•  12 

41 

•  2 

42 

6 

35 
-  4 

32 
-  5 

12 
.12 

37 
-  1 

34 
1 

12 

8 

32 
8 

36 
•  14 

45 

9 

30 
12 

37 
-  6 

28 
-21 

38 
9 

49 
22 

65 
21 

45 

15 

35.1 
3.3 

CLIMAX  2  NW 

MAX 

Mm 

19 
6 

19 
-10 

30 
6 

25 
12 

35 
13 

32 
13 

29 

8 

18 

i 

29 
•  1 

26 
11 

22 
12 

26 
6 

24 

11 

28 
19 

37 
10 

38 

12 

18 

11 

34 
15 

35 
6 

25 
8 

21 
1 

18 
5 

24 
8 

20 
•  3 

5 

-  6 

17 
•  7 

15 
9 

23 
13 

29 
19 

25 

20 

23,6 
7.9 

COChETOPA  CREEK 

MAX 

Mm 

20 
5 

29 
-  7 

10 
-21 

9 

•  22 

.1 

26 

27 
10 

32 

0 

32 
8 

28 
8 

23 

26 
S 

31 
-10 

26 
•  8 

32 
5 

30 
•  8 

26 
•  11 

19 
-17 

17 
-11 

26 
-  8 

28 
-  5 

30 
3 

23 
-  7 

30 
0 

36 
13 

20 
-  3 

20 
-17 

20 
-10 

32 

14 

40 
26 

63 
34 

26,2 
•  1.2 

collBran 

MAX 

Mm 

35 
23 

29 

0 

27 
6 

37 
18 

18 

63 
21 

69 
30 

44 
26 

36 
16 

60 
15 

39 
23 

44 
2  8 

60 
20 

44 

20 

49 

22 

30 
25 

68 

20 

43 

17 

47 
26 

65 
18 

45 
24 

60 
11 

35 
6 

63 
17 

31 
18 

35 

7 

33 

60 
16 

60 
27 

48 
34 

52 
36 

60.9 
18.9 

COLORADO  NAT  HON 

MAX 

Mm 

31 
25 

30 
12 

26 
10 

28 
18 

It 

62 
19 

63 
28 

62 
26 

38 
26 

36 
23 

38 

20 

41 

26 

60 
26 

42 
24 

69 
26 

49 
30 

68 

29 

49 

27 

47 
28 

43 
26 

60 
26 

37 
18 

38 
16 

42 
16 

65 
18 

45 
11 

63 
10 

35 
16 

62 
25 

48 

30 

69 
33 

60.7 
22.1 

CORTE2 

MAX 

Mm 

35 
22 

30 
-  7 

38 
-  2 

62 
19 

M 

60 
30 

67 
33 

43 
26 

39 
9 

39 
10 

63 
16 

44 

21 

39 
16 

36 

14 

45 

19 

30 
20 

30 
21 

43 
19 

39 

22 

63 

21 

39 
28 

37 
13 

40 
10 

39 
24 

33 
19 

30 
5 

37 
3 

62 
12 

49 
19 

52 
23 

53 
27 

61.6 
17.2 

CRAIG 

MAX 

Mm 

28 
.  3 

22 
-16 

21 
-  8 

65 
18 

I) 

*0 

16 

66 

26 

28 

0 

28 

0 

28 

0 

36 
16 

35 
10 

25 
0 

36 
13 

61 
17 

30 
3 

26 
-  2 

20 

36 
5 

26 
-  5 

37 
15 

29 
6 

27 
2 

60 
24 

28 

15 

27 

7 

30 
3 

38 
26 

40 
29 

41 
32 

62 
17 

32.3 
8.9 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

Mm 

23 
12 

U 
•21 

20 
-16 

27 
5 

*J 

26 

3 

32 
18 

34 

16 

26 
10 

27 
-  8 

25 
0 

29 
15 

29 
-  5 

36 
10 

34 

12 

30 
-  2 

31 
-  4 

27 
-11 

28 

0 

33 
-  3 

3 

26 
10 

27 
3 

29 
6 

29 
11 

16 

0 

25 
•  8 

25 
9 

33 

20 

37 
27 

37 
32 

27.6 
6,8 

DELTA  1  E 

MAX 

Mm 

35 
25 

28 
7 

25 
-  2 

65 
20 

19 

39 
21 

53 
32 

63 
31 

39 
21 

63 
22 

41 
27 

62 

27 

62 
21 

46 

20 

47 

22 

69 
21 

49 

20 

45 

20 

67 
23 

64 

18 

39 

25 

39 
21 

40 
13 

51 
25 

60 
26 

35 
15 

38 
9 

38 

20 

44 
26 

54 

27 

60 
28 

42,6 
20,9 

DILLON  1  E 

MAX 

Mm 

28 
10 

30 

-ia 

31 
.  7 

62 
9 

'I 

44 

8 

62 

17 

32 
7 

21 
.  6 

37 
•  1 

36 
13 

30 
19 

33 

a 

33 
15 

34 
25 

46 
9 

42 

2 

43 

36 
-  3 

35 
3 

33 
1 

23 
8 

22 
-16 

36 
12 

28 
6 

11 
-  6 

26 
2 

23 
16 

32 
18 

32 
21 

35 
20 

32.7 
6.6 

DuRANGO 

MAX 

Mm 

62 
19 

36 
-  5 

62 
0 

60 
20 

n 

38 
29 

39 
32 

37 
29 

39 
21 

61 
18 

46 

10 

67 
16 

39 
9 

37 
15 

49 

11 

52 
18 

32 
15 

69 

13 

65 

19 

43 
19 

44 

29 

38 

23 

45 
15 

60 
17 

37 
15 

37 
3 

35 
-  3 

67 
3 

52 
15 

34 

23 

57 
26 

63,2 
13,8 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

30 

-  1 

25 
-13 

16 
.18 

39 
6 

39 
4 

50 
20 

62 
19 

34 
16 

37 
7 

39 
21 

38 

21 

38 
11 

39 
20 

43 
21 

67 
13 

40 
4 

37 

39 
10 

36 

2 

32 

7 

33 
•  2 

32 
-  6 

36 
10 

28 
3 

26 
.  3 

30 
6 

35 
26 

40 
27 

42 
37 

66 
28 

35.9 
9.7 

FORT  LEWIS 

MAX 

Mm 

30 

1* 

33 
-  2 

36 
0 

36 
16 

36 
26 

62 
23 

35 
16 

32 
21 

37 
10 

40 
9 

61 
12 

33 
2 

35 
9 

69 
11 

67 
19 

47 
13 

66 
16 

61 
13 

37 
21 

35 
20 

30 
19 

36 
0 

36 
16 

30 
16 

24 
-  9 

29 
-  7 

38 
•  1 

44 

7 

46 

20 

66 

26 

37,2 
11.7 

FRASER 

MAX 

Mm 

2* 
-15 

10 
-33 

21 
-10 

29 
-13 

•  n 

38 
-16 

38 
-  4 

30 

26 

0 

16 
2 

30 
10 

26 
6 

24 
12 

32 
20 

36 
27 

38 
-  1 

33 
-19 

33 
-22 

34 
-  7 

35 
•  18 

31 
-12 

17 
-20 

22 
-25 

33 
11 

22 
-  3 

14 
•11 

23 
9 

27 
20 

31 
23 

33 
25 

34 
18 

28,1 
-  2,8 

FRUITa 

MAX 

Mm 

36 
27 

30 
1 

31 
0 

39 
7 

37 

39 
15 

67 
20 

63 
29 

39 
18 

63 
18 

63 
27 

49 
2B 

65 

25 

49 
23 

52 
23 

55 
26 

53 

22 

53 
22 

53 
26 

30 
22 

39 

29 

43 
19 

64 
18 

39 
26 

36 
25 

39 
10 

37 
6 

60 
13 

48 

22 

50 
25 

62 
28 

66.0 
19.6 

GATEWAY    1  SU 

MAX 

Mm 

38 

28 

30 
U 

35 
17 

60 
27 

68 
26 

30 
60 

47 
33 

66 

26 

65 

22 

69 

26 

48 

26 

69 

22 

69 

22 

34 

21 

36 
25 

32 
23 

49 

21 

52 
26 

68 

26 

66 
33 

43 
25 

48 

20 

50 
37 

42 
25 

38 
11 

38 

13 

65 
19 

52 
25 

59 
31 

61 
36 

66,7 
24,7 

GLENHCOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

Mm 

31 
16 

28 
-  1 

26 
.  3 

62 
16 

38 
15 

44 
16 

66 

26 

36 
26 

31 
12 

60 
15 

38 
19 

61 
25 

60 
16 

60 
19 

48 
21 

30 
18 

45 
12 

62 

11 

66 
16 

65 
11 

39 
13 

33 
8 

34 
4 

38 
13 

36 
19 

27 

7 

29 
-  1 

32 
16 

38 
21 

41 

29 

66 

27 

36,6 
16.8 

GRAnO  JUNCTION  KB 

ftp 

MAX 

Mm 

33 
16 

26 
6 

28 
7 

34 
16 

34 
17 

41 

20 

68 
26 

43 
28 

38 
25 

61 

27 

61 
31 

45 

31 

66 
29 

66 

27 

30 
25 

52 
28 

52 
27 

48 

27 

50 
29 

68 

26 

40 
32 

60 

20 

41 
18 

48 

29 

33 
13 

32 
14 

35 
13 

38 
15 

41 
28 

49 

30 

57 
32 

61.6 
22,8 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

Mm 

3* 
27 

28 

I* 

27 

11 

38 

13 

35 
17 

39 
19 

69 
26 

44 
32 

60 
25 

62 
23 

62 

27 

45 
28 

66 
28 

67 

25 

50 

24 

56 

29 

32 
28 

50 
25 

51 
29 

46 

26 

43 

31 

60 

20 

40 

20 

52 
26 

34 
26 

34 
16 

36 
16 

38 
16 

44 

27 

51 
28 

61 
30 

62,9 
23.5 

GRAND  LAKE  1  MNN 

MAX 

Mm 

26 
13 

24 
-18 

31 
-20 

33 
-  1 

34 

42 
-  2 

67 
13 

33 
18 

23 

35 
12 

28 
15 

28 
19 

2* 
13 

29 
18 

37 
27 

62 
9 

41 
-  3 

36 

36 
6 

35 
•  4 

32 
-  1 

27 
10 

25 
-18 

33 
13 

30 
9 

18 
I 

19 
3 

29 
15 

31 
21 

38 
25 

37 
22 

31.6 
6,7 

GRAND  LAKE  6  SSN 

MAX 

Mm 

23 
11 

19 
-13 

12 
-23 

30 
0 

31 

35 
■  3 

38 
9 

36 

21 

25 

26 
-  2 

28 
9 

27 
21 

25 
13 

30 
20 

37 
29 

33 
12 

26 
.  2 

17 
-10 

21 
-  3 

23 
-  8 

22 
-  3 

22 
12 

22 
•  12 

32 
12 

30 
10 

14 

2 

19 
6 

33 
18 

31 
24 

35 
28 

37 
22 

27.1 
6.2 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

25 
2 

20 
-16 

6 

-20 

35 
-  4 

37 

42 

7 

31 
20 

*1 
21 

24 

27 

0 

32 
5 

36 
23 

36 
16 

39 
26 

44 

28 

62 
10 

27 
.  4 

15 
-12 

26 
-  2 

21 
-  4 

21 
1 

23 
9 

29 
14 

37 
18 

36 

1  1 

19 
I 

37 
8 

33 
6 

36 
26 

41 

31 

61 

34 

31,6 
8.1 

GUNNISON 

MAX 

Mm 

27 
7 

20 
-18 

7 

-25 

21 
1 

20 

21 
-  2 

29 
15 

29 
8 

30 

27 
.  9 

26 
-  8 

29 
-  1 

22 
-16 

33 
6 

29 
-  3 

23 
-  7 

18 
.13 

13 
-20 

26 
-10 

21 
•  15 

26 
-10 

28 
3 

31 
-14 

35 
0 

32 
10 

21 
-10 

15 
•21 

36 
2 

40 

12 

44 

30 

46 
36 

26.9 
-  2,5 

HAYDEN 

MAX 

Mm 

20 
10 

19 
-15 

18 
.11 

40 

1 

33 
13 

63 
16 

63 
17 

39 
8 

27 
-10 

26 
•  1 

3* 
12 

34 

20 

27 
•  2 

37 
16 

39 

25 

33 
10 

31 
.  4 

23 
-13 

30 

5 

27 
-  8 

37 
8 

37 
13 

28 
•  1 

60 
22 

29 
10 

26 
9 

26 
6 

37 
20 

41 
30 

41 
35 

66 

28 

32,5 
8.5 

hot  Sulphur  sprs  2 

SN 

MAX 

Mm 

22 
3 

13 
-18 

6 
-2* 

29 
-  8 

24 

32 
3 

60 
6 

38 

7 

10 

36 

0 

31 
1 

30 
13 

29 
6 

33 
3 

42 

2 

20 
-  7 

10 
.16 

21 

19 
-10 

21 
-  9 

27 
-11 

13 
-  7 

30 
-  8 

35 
-  6 

33 

0 

20 
3 

25 
6 

28 
22 

33 
22 

37 
30 

18 
18 

27,2 
.8 

IGNACIO    1  N 

MAX 

Mm 

37 
0 

27 
•  13 

31 
•  9 

36 
16 

37 
11 

39 
23 

62 
31 

36 
22 

36 
23 

60 
25 

61 
6 

47 
l« 

38 
13 

33 
IS 

44 

9 

46 

12 

68 

12 

46 

12 

66 

16 

39 
13 

37 
28 

36 

22 

63 
5 

33 
12 

33 
19 

32 
16 

31 
-  5 

41 

0 

45 

9 

57 
18 

91 
22 

39,5 
12,9 

KREMMLINS 

MAX 

Mm 

20 
0 

10 
•  18 

2 
-31 

29 
-10 

22 

32 

13 

42 
22 

38 

10 

30 

60 
-  3 

33 

7 

33 

20 

60 

10 

35 

20 

60 

20 

35 

10 

25 
3 

13 
-13 

19 
-10 

14 
-16 

23 
-11 

23 
8 

29 
-12 

56 
-  5 

33 

10 

21 

0 

29 
10 

32 

20 

38 
23 

38 

30 

60 

30 

29,0 
6,3 

LAKE  CITY 

MAX 

Mm 

3* 
-  6 

21 
-20 

26 
-22 

27 
•  17 

34 

29 

-14 

42 
-  3 

38 
-  2 

!3 
-13 

36 
•  16 

33 
-  2 

61 
-  1 

36 
-  9 

40 

-  1 

63 
•  8 

39 
-  3 

35 
-  5 

33 
-10 

33 
-  3 

37 
-  2 

16 
-  3 

30 
-  7 

36 
-  4 

36 
6 

30 
14 

20 

0 

60 
-12 

33 

0 

44 
-  7 

46 
5 

-7 
4 

33,2 
-  9,0 

LITTLE  HILLS 

MAX 

Mm 

31 
12 

29 
9 

26 
6 

48 

13 

42 

13 

67 
18 

68 
18 

38 

7 

61 

35 

0 

60 
18 

62 

2  0 

40 
4 

69 
13 

66 

11 

44 

7 

61 

0 

40 
9 

33 
1 

62 

1 1 

38 

9 

40 
4 

63 

21 

32 
13 

31 

2 

33 
2 

40 

12 

45 

32 

49 

32 

31 

10 

60,3 
11,9 

MAflvlNE 

MAX 

Mm 

62 
15 

35 
.  7 

38 

0 

62 
25 

60 
23 

45 

30 

40 

30 

60 

10 

38 

10 

36 

38 

23 

60 
28 

35 
10 

60 
18 

62 

20 

42 

15 

45 
15 

MAYBELL 

MAX 

Mm 

20 
2 

10 
-19 

12 
•  1) 

60 
6 

36 

10 

44 
• 

43 

33 

35 
-  4 

29 
-10 

23 
0 

34 

11 

30 
5 

28 

-  4 

39 
6 

30 
-  2 

21 
3 

23 
.  3 

18 

10 

21 
2 

18 
-  6 

60 
3 

35 
9 

28 
8 

39 
16 

36 
13 

25 
-  4 

34 
-  2 

40 
23 

42 
36 

62 
31 

66 

29 

30,9 
6,3 

S*«  RaUranc*  Nolan  Following  Station  Lndox 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  Ave 

MEEKER 

MAX 

26 

26 

27 

44 

42 

47 

49 

44 

36 

36 

38 

40 

37 

44 

42 

40 

40 

38 

39 

38 

38 

38 

30 

44 

31 

31 

30 

35 

41 

43 

49 

38 

,2 

19 

•  12 

-10 

16 

17 

14 

32 

10 

0 

8 

23 

24 

2 

11 

1  0 

6 

1 

-  4 

8 

-  1 

14 

9 

2 

19 

17 

3 

-  2 

27 

29 

30 

32 

11 

,4 

MEREDITH 

MAX 

29 

25 

34 

33 

32 

36 

46 

37 

28 

33 

41 

35 

33 

35 

47 

48 

43 

41 

41 

49 

30 

30 

27 

36 

32 

13 

28 

26 

33 

37 

40 

34 

,9 

1* 

•  15 

.  9 

14 

9 

9 

32 

3 

4 

5 

10 

18 

0 

16 

22 

8 

15 

-  2 

1 

4 

26 

0 

•  11 

7 

10 

4 

12 

10 

20 

27 

30 

9 

■  3 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

31 

34 

37 

42 

37 

36 

37 

36 

39 

43 

43 

41 

43 

50 

31 

32 

47 

49 

38 

36 

34 

39 

35 

32 

27 

36 

41 

46 

49 

50 

40 

,4 

« 

12 

18 

22 

25 

32 

31 

24 

18 

12 

20 

25 

17 

16 

20 

29 

29 

25 

25 

24 

27 

21 

19 

26 

15 

9 

11 

18 

25 

32 

31 

21 

,3 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

30 

32 

II 

32 

42 

»6 

41 

34 

38 

37 

41 

41 

42 

42 

43 

46 

46 

48 

46 

45 

42 

38 

38 

42 

50 

29 

32 

38 

35 

45 

57 

40 

,9 

22 

0 

0 

10 

22 

26 

33 

30 

16 

17 

20 

24 

17 

16 

19 

20 

20 

16 

18 

20 

20 

21 

13 

13 

23 

13 

7 

8 

25 

30 

3  1 

18 

,5 

NORTHOAlE 

MAX 

32 

26 

32 

39 

41 

36 

39 

39 

34 

37 

37 

41 

39 

40 

44 

42 

46 

44 

41 

41 

36 

32 

38 

36 

29 

30 

36 

39 

48 

30 

50 

38 

,6 

20 

-18 

-11 

20 

21 

28 

31 

21 

12 

7 

11 

12 

12 

19 

21 

21 

21 

16 

12 

16 

28 

16 

9 

16 

16 

5 

15 

9 

15 

25 

28 

15 

,  1 

NORhOOD 

MAX 

26 

19 

33 

39 

39 

39 

43 

40 

33 

31 

36 

J7 

33 

37 

42 

44 

41 

40 

38 

42 

39 

32 

33 

39 

34 

27 

32 

39 

43 

48 

46 

37 

,1 

3 

•  10 

•  11 

29 

16 

26 

33 

26 

4 

3 

8 

12 

10 

11 

12 

19 

16 

10 

16 

15 

16 

5 

3 

14 

10 

3 

-  3 

8 

16 

26 

28 

12 

.0 

OURAY 

MAX 

33 

29 

35 

36 

41 

41 

44 

42 

37 

38 

41 

40 

38 

44 

41 

46 

46 

45 

42 

42 

37 

31 

36 

43 

35 

19 

35 

35 

43 

46 

47 

39 

,1 

20 

•  2 

7 

22 

26 

32 

31 

23 

12 

17 

22 

26 

15 

15 

20 

20 

22 

17 

22 

18 

19 

13 

1 1 

24 

14 

7 

3 

16 

20 

32 

31 

18 

.6 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

3* 

34 

32 

39 

39 

35 

36 

32 

30 

37 

40 

43 

33 

32 

47 

31 

49 

50 

42 

45 

37 

32 

37 

10 

30 

28 

31 

37 

43 

50 

50 

36 

,2 

21 

-17 

-16 

9 

13 

22 

31 

28 

24 

20 

•  2 

7 

6 

16 

1 

5 

4 

1 

10 

10 

24 

11 

0 

2 

19 

-15 

-16 

-14 

•  4 

1 

7 

6 

,7 

PALISADE   1  S 

MAX 

42 

40 

27 

27 

40 

37 

41 

33 

54 

37 

44 

43 

47 

46 

46 

53 

32 

53 

55 

52 

46 

38 

38 

17 

39 

33 

37 

33 

40 

42 

50 

42 

,8 

23 

10 

10 

11 

20 

25 

26 

33 

25 

26 

27 

30 

29 

27 

25 

23 

26 

29 

28 

26 

28 

24 

17 

18 

26 

14 

11 

12 

21 

29 

31 

23 

,U 

PALISADE  LAKE  S  5 

MAX 

34 

36 

34 

30 

30 

35 

32 

30 

35 

17 

36 

40 

41 

30 

44 

45 

46 

50 

40 

34 

40 

46 

43 

33 

34 

36 

40 

40 

36 

34 

32 

37 

,3 

20 

14 

4 

-19 

29 

2* 

29 

6 

21 

4 

0 

-  4 

0 

0 

10 

12 

10 

0 

6 

0 

2 

10 

10 

12 

0 

13 

4 

4 

6 

4 

10 

7 

7 

PAONIA 

MAX 

34 

34 

32 

49 

41 

37 

47 

42 

36 

43 

46 

44 

43 

90 

48 

50 

31 

50 

48 

30 

41 

40 

40 

45 

39 

35 

39 

38 

42 

53 

57 

43 

,2 

29 

•  2 

0 

23 

21 

20 

28 

28 

23 

22 

23 

25 

19 

19 

2  1 

18 

20 

18 

21 

16 

20 

9 

1 1 

21 

19 

2 

1 

22 

26 

29 

30 

18 

■  6 

PARADOX 

MAX 

36 

26 

2* 

34 

33 

3* 

43 

44 

41 

44 

45 

48 

46 

46 

54 

55 

54 

50 

54 

47 

42 

42 

46 

46 

40 

37 

41 

41 

53 

59 

99 

44 

,3 

MIN 

11 

2 

z 

18 

17 

23 

32 

29 

20 

16 

24 

24 

20 

20 

22 

24 

22 

21 

27 

25 

32 

24 

15 

26 

23 

15 

11 

15 

22 

27 

28 

20 

t 

PITKIN 

MAX 

29 

19 

20 

27 

29 

29 

43 

33 

28 

27 

90 

29 

27 

35 

33 

93 

33 

30 

31 

18 

28 

22 

29 

30 

25 

16 

22 

25 

32 

37 

34 

26 

9 

3 

•  19 

-  1  0 

3 

3 

7 

20 

5 

4 

•  7 

-  1 

10 

-  9 

-  1 

5 

0 

*  3 

-  5 

4 

1 

1 

0 

—  7 

5 

5 

-10 

-20 

6 

14 

26 

27 

2 

0 

POUDERMORN 

MAX 

36 

21 

17 

26 

30 

29 

40 

40 

35 

36 

33 

35 

39 

42 

45 

34 

34 

30 

30 

16 

40 

29 

36 

38 

34 

20 

32 

34 

37 

44 

45 

34 

3 

•  10 

•  30 

-25 

■  1 

0 

-  4 

19 

8 

-  4 

4 

-  » 

4 

-13 

-  1 

5 

-  3 

•  11 

-16 

-  4 

-10 

-  6 

•  4 

-13 

2 

6 

-  8 

•20 

-  4 

12 

30 

29 

-  2 

,5 

RANGELV 

MAX 

22 

17 

17 

32 

28 

32 

43 

34 

28 

22 

27 

35 

25 

27 

30 

30 

22 

22 

28 

20 

31 

33 

35 

26 

30 

28 

31 

43 

42 

42 

50 

30 

1 

4 

-13 

-  7 

•  3 

4 

* 

26 

13 

-  1 

-  5 

6 

20 

12 

12 

-  3 

•  4 

-  4 

14 

13 

10 

11 

-  1 

0 

1 

14 

•  11 

-10 

0 

11 

25 

21 

5 

i 

REDSTONE 

MAX 

MIN 

RICO 

MAX 

29 

37 

35 

32 

14 

34 

36 

35 

40 

42 

42 

40 

40 

46 

52 

50 

31 

46 

49 

16 

35 

32 

40 

31 

27 

20 

36 

37 

45 

47 

47 

36 

9 

MJN 

15 

8 

.  7 

9 

17 

20 

24 

17 

-  2 

•  2 

4 

12 

•  3 

8 

12 

9 

3 

1 

9 

9 

15 

12 

11 

17 

10 

0 

-12 

-  2 

6 

26 

25 

6 

9 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

35 

30 

28 

40 

37 

38 

46 

41 

34 

42 

39 

45 

41 

41 

50 

49 

48 

4  6 

47 

47 

42 

37 

33 

41 

38 

33 

30 

33 

42 

46 

53 

40 

4 

MIN 

29 

2 

■  1 

9 

14 

15 

22 

26 

16 

16 

22 

30 

19 

21 

23 

21 

19 

19 

24 

18 

25 

9 

5 

12 

24 

9 

-  1 

17 

27 

31 

31 

17 

7 

SILVERTON 

MAX 

27 

20 

32 

30 

31 

34 

37 

33 

35 

33 

38 

39 

38 

42 

42 

44 

43 

40 

47 

18 

34 

30 

35 

34 

32 

25 

35 

30 

43 

49 

45 

35 

9 

MIN 

18 

-26 

•16 

9 

10 

20 

28 

18 

-13 

*  7 

.  3 

17 

-10 

0 

-  4 

0 

.  4 

-  8 

2 

0 

7 

12 

5 

12 

10 

10 

-15 

-  5 

5 

21 

25 

3 

7 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

31 

15 

20 

39 

30 

34 

40 

30 

32 

26 

31 

35 

33 

32 

39 

34 

30 

28 

33 

11 

33 

31 

28 

32 

27 

20 

23 

30 

35 

39 

40 

31 

1 

MIN 

>  9 

.17 

-20 

8 

14 

3 

9 

17 

-  8 

•  8 

12 

20 

6 

20 

27 

5 

.  7 

-11 

5 

-  8 

6 

12 

-  5 

16 

14 

11 

10 

18 

27 

33 

32 

7 

6 

TAYLOR  PARK 

MAX 

26 

20 

4 

23 

29 

29 

38 

43 

23 

24 

30 

32 

31 

37 

40 

33 

27 

29 

28 

24 

29 

30 

31 

30 

29 

15 

27 

25 

31 

39 

35 

28 

9 

MIN 

13 

•  32 

-32 

2 

-  7 

-  5 

13 

1 

1 

»  3 

-10 

20 

-22 

4 

6 

-10 

-19 

-25 

-  9 

•  16 

-  9 

-10 

•  4 

0 

7 

.11 

-12 

10 

8 

27 

30 

•  3 

1 

TELLUR IDE 

MAX 

29 

32 

42 

30 

36 

35 

43 

35 

39 

40 

38 

39 

42 

43 

46 

46 

46 

45 

46 

44 

35 

28 

39 

33 

28 

20 

38 

29 

41 

44 

42 

36 

0 

MIN 

11 

•  18 

0 

22 

23 

24 

29 

20 

0 

3 

9 

21 

0 

6 

14 

8 

7 

2 

10 

15 

12 

12 

3 

16 

12 

7 

-10 

3 

8 

26 

26 

10 

4 

URAVAN 

MAX 

39 

30 

28 

36 

39 

37 

49 

46 

39 

41 

41 

47 

44 

49 

49 

31 

91 

46 

51 

45 

45 

43 

44 

47 

46 

35 

38 

44 

93 

38 

58 

44 

1 

MIN 

30 

•  1 

6 

24 

3 

25 

33 

33 

23 

21 

28 

25 

22 

22 

24 

23 

24 

23 

29 

26 

35 

26 

19 

28 

26 

30 

15 

19 

27 

30 

31 

23 

6 

VALLECITO  DAM 

MAX 

33 

34 

39 

33 

35 

34 

33 

35 

28 

39 

41 

41 

32 

32 

47 

48 

48 

47 

43 

40 

37 

34 

39 

30 

33 

31 

30 

44 

44 

49 

47 

38 

1 

MIN 

29 

•  14 

-10 

12 

13 

24 

30 

26 

19 

10 

2 

14 

1 

12 

» 

10 

9 

i 

11 

12 

2} 

12 

-  7 

7 

13 

•  8 

-14 

-  9 

1 

9 

15 

4 

YAMPA 

MAX 

27 

16 

28 

36 

3« 

44 

40 

33 

30 

29 

19 

27 

30 

39 

36 

41 

36 

32 

40 

13 

34 

29 

26 

37 

25 

18 

25 

31 

41 

38 

41 

32 

7 

MIN 

5 

■  11 

1 

22 

20 

23 

30 

10 

-  3 

6 

9 

16 

4 

19 

24 

14 

11 

9 

17 

13 

14 

3 

•  6 

21 

8 

4 

2 

21 

23 

30 

23 

12 

3 

YELLOW  JACKET  INK 

MAX 

26 

29 

33 

33 

40 

35 

40 

38 

38 

39 

41 

J9 

37 

39 

45 

30 

46 

46 

43 

36 

39 

31 

35 

30 

24 

32 

39 

48 

44 

46 

38 

3 

•      *  • 

MIN 

5 

»  3 

2 

19 

20 

27 

17 

19 

10 

11 

13 

22 

10 

11 

17 

22 

23 

18 

20 

17 

25 

7 

19 

7 

4 

0 

12 

17 

22 

27 

7 

kansas  drainage 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

39 

42 

53 

96 

37 

64 

66 

42 

40 

44 

42 

40 

41 

92 

46 

14 

37 

61 

34 

53 

55 

34 

30 

54 

33 

32 

43 

34 

42 

30 

44 

46. 

1 

MIN 

14 

13 

8 

21 

25 

27 

34 

17 

17 

13 

20 

16 

18 

24 

33 

28 

26 

25 

25 

24 

25 

24 

11 

19 

15 

9 

13 

20 

27 

20 

10 

1 

BONNY  DAM 

MAX 

43 

46 

43 

47 

60 

55 

61 

69 

36 

40 

30 

45 

45 

47 

53 

50 

56 

61 

65 

53 

51 

38 

29 

32 

64 

33 

39 

53 

37 

30 

33 

48. 

9 

MIN 

14 

8 

6 

17 

21 

22 

24 

22 

12 

13 

13 

17 

10 

17 

22 

31 

28 

18 

20 

17 

17 

19 

19 

9 

23 

12 

12 

15 

22 

20 

17 

5 

BURLINGTON 

MAX 

44 

44 

46 

61 

95 

62 

67 

42 

36 

30 

42 

42 

43 

99 

52 

94 

60 

64 

60 

30 

57 

52 

31 

65 

34 

37 

54 

39 

55 

44 

44 

50, 

4 

MIN 

13 

17 

24 

32 

31 

38 

22 

IS 

19 

23 

20 

16 

24 

34 

31 

30 

26 

31 

22 

27 

20 

16 

14 

24 

14 

14 

19 

19 

19 

22 

10 

1 

CHEYENNE  MELLS 

MAX 

49 

42 

48 

61 

37 

6  2 

66 

43 

38 

91 

44 

46 

47 

53 

47 

55 

60 

61 

52 

51 

S3 

38 

27 

63 

39 

39 

52 

44 

50 

40 

50 

49, 

9 

MIN 

15 

12 

18 

24 

24 

33 

21 

9 

13 

18 

13 

9 

18 

27 

29 

27 

21 

30 

14 

25 

21 

8 

15 

20 

9 

6 

12 

13 

20 

18 

11 

9 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

43 

42 

46 

62 

69 

66 

66 

47 

40 

48 

43 

43 

44 

34 

48 

54 

38 

61 

57 

51 

54 

35 

32 

62 

37 

35 

52 

44 

56 

41 

54 

49, 

7 

MIN 

16 

6 

12 

20 

22 

28 

31 

20 

9 

13 

17 

19 

10 

14 

36 

29 

23 

27 

28 

14 

22 

17 

12 

9 

24 

9 

6 

14 

20 

20 

21 

3 

HOLYOKE 

MAX 

47 

46 

46 

63 

90 

61 

71 

56 

47 

48 

43 

43 

45 

32 

48 

58 

36 

65 

56 

38 

61 

42 

32 

60 

45 

34 

49 

44 

50 

36 

54 

30, 

6 

MIN 

15 

3 

9 

19 

20 

19 

27 

17 

7 

10 

IS 

11 

11 

23 

33 

26 

27 

16 

32 

11 

17 

22 

16 

6 

22 

11 

11 

15 

23 

16 

22 

17. 

1 

STRATTON  J  NE 

MAX 

44 

42 

44 

63 

96 

63 

67 

34 

40 

49 

44 

45 

45 

35 

48 

38 

60 

63 

34 

50 

56 

42 

41 

62 

50 

36 

53 

43 

56 

42 

55 

31. 

0 

MIN 

16 

8 

23 

19 

24 

25 

39 

20 

9 

17 

20 

19 

14 

21 

38 

32 

28 

29 

29 

19 

24 

17 

16 

18 

23 

14 

24 

13 

28 

22 

23 

21. 

6 

HRAY 

MAX 

49 

46 

49 

6C 

99 

67 

71 

63 

46 

47 

45 

43 

46 

35 

32 

56 

38 

66 

63 

56 

60 

36 

34 

58 

34 

3a 

51 

47 

49 

41 

52 

52. 

7 

Mm 

17 

4 

13 

17 

23 

18 

28 

22 

12 

11 

16 

17 

13 

25 

35 

29 

30 

15 

33 

14 

23 

17 

19 

7 

25 

u 

13 

18 

23 

19 

22 

19. 

0 

YUMA 

MAX 

45 

45 

48 

59 

66 

66 

68 

6t 

43 

46 

47 

44 

45 

51 

90 

57 

66 

66 

66 

65 

65 

56 

44 

61 

62 

39 

46 

45 

46 

44 

38 

53, 

4 

MIN 

12 

18 

1» 

U 

22 

23 

27 

28 

10 

16 

21 

12 

15 

28 

25 

31 

36 

22 

33 

25 

24 

27 

18 

20 

27 

14 

16 

19 

35 

22 

32 

22. 

3 

S*«  Reference  NotM  Following  SlaUon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

■ 

a 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•      •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN 

OA 

ALLENSPARK 

MAX 
M1N 

27 

1* 

31 
14 

30 
0 

38 

23 

41 
28 

44 
30 

45 

32 

35 

14 

28 

6 

35 
19 

33 
20 

30 
15 

29 
19 

43 

23 

49 

17 

49 

22 

47 

22 

63 
32 

40 
10 

44 

18 

30 
10 

23 
10 

31 
12 

23 
2 

14 

2 

16 
9 

26 
13 

32 
20 

38 

10 

33 
25 

34.4 
16,4 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 
MJN 

27 
10 

17 
•  36 

22 

-J4 

30 
-  5 

34 
-14 

36 
•  2 

37 
8 

30 
•  6 

32 
•  6 

25 
-17 

38 
-  5 

30 
-  8 

37 
12 

39 

13 

38 

10 

32 
-  7 

29 
•  12 

23 
-16 

37 
3 

28 
.  7 

27 

-  6 

26 
8 

30 
0 

34 

12 

34 

12 

27 
•  4 

32 
-  7 

29 
IS 

38 

17 

40 
23 

39 
26 

31.  » 
•  .6 

8AILEV 

MAX 
MIN 

30 
12 

28 
-14 

45 
.  3 

42 

22 

45 

:i 

51 

16 

47 

20 

40 

13 

42 
16 

42 
19 

41 

13 

39 

10 

42 
24 

44 

26 

51 
18 

47 

10 

54 

11 

51 
8 

45 
21 

47 
10 

44 

11 

33 
19 

38 
9 

43 
11 

26 
14 

23 

2 

38 
11 

37 
25 

46 

28 

48 

13 

51 
19 

42.1 
13.6 

BOULDER 

MAX 

Mm 

36 
21 

34 
14 

33 
1* 

54 
28 

59 
27 

6* 
31 

63 
43 

49 
28 

39 
21 

43 
19 

42 
23 

46 

23 

45 
19 

54 
26 

53 
41 

39 
33 

59 
33 

65 
33 

55 
40 

31 
25 

52 
30 

43 
31 

46 

21 

53 
24 

43 
28 

33 
20 

49 

2) 

42 
29 

33 

30 

31 
26 

54 

24 

49.9 
26,8 

8h IGGSDALE  2  N» 

MAX 
MIN 

38 
7 

35 

14 

44 

1 

55 
8 

48 
14 

60 
12 

65 
14 

53 
20 

41 

3 

48 

2 

41 
16 

44 

15 

37 
3 

SO 
20 

50 
32 

57 
24 

39 
15 

62 
11 

55 
24 

51 
9 

55 

13 

48 
25 

41 
9 

37 
9 

44 
25 

37 
11 

31 
19 

46 
21 

50 
19 

38 
21 

54 
19 

48.  6 
14.7 

BVERS 

MAX 
MIN 

38 
12 

41 
7 

59 

T 

60 
22 

61 
22 

66 
21 

64 
30 

33 
11 

40 
9 

46 
14 

48 
14 

39 
13 

45 
13 

58 
It 

50 
35 

55 
22 

58 
25 

64 
21 

54 
26 

S3 
19 

37 
23 

43 
24 

37 
7 

54 
12 

43 
23 

38 

14 

51 
11 

43 
20 

53 
25 

39 
20 

52 
19 

30,4 
18.0 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

Mm 

26 
10 

34 
-  1 

44 

12 

41 

25 

42 
15 

44 

31 

47 
32 

37 
13 

32 
7 

41 
14 

33 
11 

29 
18 

29 
7 

33 

19 

44 
27 

46 

20 

53 
24 

50 
21 

40 

26 

63 

15 

38 
23 

30 
16 

29 
11 

36 
21 

29 
10 

18 
6 

22 

27 
18 

35 
15 

41 
9 

37 
13 

36.6 
16,3 

CASTLE  ROCK 

MAX 

Mm 

45 
16 

36 

-  1 

SI 
6 

92 
26 

56 
31 

58 

32 

38 
31 

53 
23 

38 
17 

33 
13 

42 
17 

45 

15 

46 
14 

S3 

17 

48 

32 

58 

21 

66 

19 

64 

17 

59 
26 

49 

20 

5B 
19 

65 
25 

36 

7 

54 

22 

44 

20 

H 
6 

50 
7 

43 

27 

50 
17 

46 

15 

54 

23 

49.6 
18.7 

CMEESMAN 

MAX 

Mm 

36 
21 

38 
-  6 

45 

3 

49 

30 

48 

19 

52 

36 

49 

30 

44 

20 

45 

10 

30 
5 

41 

16 

47 

12 

30 
16 

so 

22 

54 

18 

57 
15 

61 

13 

55 

12 

53 
23 

48 

17 

51 
16 

40 
21 

45 

1 

50 
26 

42 
16 

30 

2 

46 

3 

46 
18 

52 

20 

37 
17 

54 

25 

67,9 
16,1 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

40 
16 

39 
5 

55 

10 

55 
30 

58 

30 

64 
34 

59 
35 

50 
10 

43 
18 

49 
1» 

46 
18 

54 

20 

53 

33 

58 

23 

65 
33 

65 
29 

55 
30 

33 

23 

59 

23 

50 
28 

44 

7 

59 

29 

48 

21 

36 
11 

49 

12 

43 
30 

53 
25 

34 

20 

56 
21 

92.1 
22.1 

DENVER  -B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

34 
15 

34 
8 

44 

5 

35 
23 

60 
26 

65 

32 

63 
31 

36 
20 

40 

18 

47 
17 

40 
19 

42 
16 

47 
18 

35 
20 

50 
33 

56 

26 

59 

30 

63 
28 

33 
28 

53 
24 

56 
24 

40 
19 

40 

11 

59 
21 

37 
24 

36 
13 

52 
19 

44 

28 

55 
28 

41 

IT 

56 
16 

48.8 

21.2 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

Mm 

36 
21 

33 
17 

43 
19 

56 

37 

59 
34 

66 

ia 

62 
38 

41 

22 

37 
21 

43 

23 

39 
23 

40 
24 

46 

23 

54 

29 

50 
39 

58 
32 

58 
36 

63 
34 

31 
36 

51 
28 

55 
33 

40 
26 

38 

20 

58 

31 

39 
28 

34 
22 

52 
28 

43 
29 

56 
26 

43 
22 

59 
16 

48.9 
27,6 

ELBERT 

MAX 

Mm 

39 

12 

30 
-  1 

50 
13 

52 
14 

99 

20 

67 
38 

58 
33 

46 

21 

45 
15 

48 
11 

46 

12 

62 

11 

42 

8 

53 
12 

45 
31 

49 

19 

35 
17 

56 
13 

47 

21 

45 
18 

51 
IS 

42 
19 

29 
8 

55 
17 

42 
15 

30 
0 

50 
3 

61 
24 

68 

22 

42 
15 

55 
21 

47,0 
16,2 

ESTES  PARK 

MAX 

Mm 

33 
19 

35 
-  3 

42 

2 

41 

32 

45 
28 

48 

36 

69 
39 

64 

19 

34 
8 

38 
15 

37 

29 

34 

17 

35 
28 

43 
26 

50 
39 

49 
18 

34 
18 

54 

I* 

30 
38 

48 

10 

44 

18 

38 
19 

3S 
16 

40 
26 

34 

17 

20 
13 

31 
9 

34 
22 

41 

30 

43 

17 

43 

26 

60,8 
20.8 

EVERGREEN 

MAX 

Mm 

39 
12 

42 
-11 

55 
2 

49 
16 

55 
15 

61 
U 

57 
20 

50 
20 

40 

10 

48 

7 

38 
13 

44 

12 

46 

16 

48 

27 

30 
25 

52 
20 

58 

17 

59 
14 

SO 
25 

50 
14 

48 

17 

42 
26 

41 
14 

50 
27 

45 
17 

29 

7 

44 

20 

42 
25 

50 
28 

49 
18 

52 
25 

47,7 
16.6 

FAIRPLAv  NO.  2 

MAX 

Mm 

FORT  COLLINS 

MAX 

Mm 

37 
13 

30 
5 

40 
10 

51 
14 

52 
20 

55 
21 

62 
26 

48 

26 

39 
19 

40 
12 

39 
26 

44 

16 

38 

13 

45 

19 

35 
37 

56 

21 

58 

19 

61 
18 

55 
32 

50 
15 

52 
21 

45 
29 

42 
25 

52 
17 

41 
26 

33 
16 

49 
12 

44 
25 

53 
22 

38 

22 

56 
15 

47,2 
19,7 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

Mm 

38 
9 

31 
-  4 

36 

0 

54 
9 

53 
16 

65 
26 

65 

30 

45 
21 

37 
15 

43 
9 

41 
16 

41 
14 

40 
10 

32 
14 

50 
34 

59 
23 

60 

20 

66 

20 

54 

26 

50 
15 

55 
18 

45 
28 

40 

10 

57 
16 

39 
24 

38 
13 

52 
15 

43 

26 

S3 

20 

38 
-  1 

SI 
9 

46.1 
16.0 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

41 
7 

40 

10 

39 
7 

46 
9 

53 
13 

41 
20 

62 

22 

67 
24 

34 
15 

39 
8 

41 

10 

44 

18 

40 
6 

40 
12 

55 

22 

48 

24 

59 

20 

61 
16 

64 
19 

36 
15 

58 
16 

56 
21 

37 
22 

38 

12 

61 
17 

39 
13 

39 
8 

32 
12 

36 

21 

SO 
23 

33 

12 

47,4 
13,4 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

30 
8 

35 
4 

42 
11 

38 
26 

43 

22 

47 
30 

43 

30 

37 
18 

33 
11 

40 
14 

35 
22 

33 
21 

34 
25 

41 
26 

45 
35 

52 
26 

51 
28 

S3 
26 

42 
31 

45 

20 

37 
25 

33 
15 

30 
9 

39 
25 

36 
12 

19 
10 

29 
11 

29 
23 

36 
26 

39 
23 

61 
26 

38,2 
20,6 

GRANT 

MAX 

Mm 

23 
13 

26 
-  9 

34 

2 

37 
9 

40 
10 

43 

t 

37 
13 

29 
9 

37 
7 

37 
6 

33 
9 

29 
17 

33 
17 

41 

20 

46 
2  8 

41 

14 

46 
16 

43 

10 

43 
25 

36 
16 

40 

15 

30 
17 

34 

7 

33 
11 

25 
4 

17 
5 

34 

8 

31 
21 

37 
22 

40 
14 

41 
17 

33,6 
12,4 

GREELEY 

MAX 

Mm 

42 
12 

41 
9 

95 
15 

44 

21 

60 
23 

66 
25 

47 

10 

47 

10 

39 
11 

42 
19 

33 

23 

60 
18 

64 
19 

5S 
16 

51 

18 

54 

23 

42 

19 

45 

17 

57 
14 

37 
12 

37 
8 

53 
15 

33 
20 

35 

23 

50 
25 

49.2 
16.8 

GROvER  10  u 

MAX 

Mm 

38 

20 

35 

7 

49 

12 

54 

20 

48 

26 

59 
27 

62 
26 

45 
21 

41 

12 

43 

13 

61 

23 

36 

17 

39 
16 

so 

24 

47 
35 

S7 

27 

57 
30 

65 
25 

S3 

32 

51 
20 

55 

25 

45 

25 

40 
12 

55 

16 

39 
23 

32 
15 

50 
23 

60 

21 

46 

23 

35 
20 

52 
16 

•  67,1 
21.0 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

Mm 

27 
11 

31 
•  4 

48 

2 

43 
22 

48 

20 

52 

32 

49 
26 

31 
19 

37 
11 

45 
19 

34 
16 

39 
16 

39 

25 

44 

28 

48 

32 

50 
22 

53 

21 

54 

18 

44 
28 

46 
15 

44 

19 

30 

20 

35 
12 

45 

29 

35 
15 

23 
12 

37 
11 

40 
28 

42 
28 

46 
15 

46 

18 

41.3 
18.9 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

Mm 

27 
11 

32 
9 

60 

10 

38 
18 

32 

5 

28 

10 

23 
14 

22 
12 

26 
15 

30 
23 

37 
5 

38 

3 

38 

1 

34 

7 

38 
1 

28 
3 

24 
S 

21 
•  1 

4 

•  1 

29 
•  1 

19 
13 

JULESBURG 

MAX 

Mm 

49 

13 

46 
11 

46 
14 

60 
14 

48 

21 

67 

17 

64 
20 

54 
18 

45 

11 

47 

12 

47 
19 

43 
18 

44 

12 

52 
24 

49 
34 

58 
28 

56 
24 

64 
18 

38 

26 

58 
12 

56 

27 

48 

19 

32 
13 

41 

7 

38 

25 

34 

12 

48 

3 

45 

is 

45 
25 

38 

17 

46 
16 

49,3 
17.6 

KASSLER 

MAX 

Mm 

33 
16 

37 
6 

53 
9 

56 
35 

57 
38 

63 
35 

60 
36 

54 

27 

37 
14 

30 
16 

42 
16 

46 

15 

47 
17 

39 
27 

53 
37 

37 
28 

61 
33 

64 
33 

35 
35 

54 
26 

37 
25 

48 

32 

42 
15 

58 

22 

47 
22 

37 
16 

S3 
16 

47 
27 

S4 

20 

33 

20 

57 
14 

31.3 
23,3 

KAUFFHAN  <•  SSE 

MAX 

Mm 

38 

7 

37 

45 
.  3 

35 
14 

53 
16 

61 

13 

63 
22 

33 
21 

43 
1 

44 
7 

42 
18 

43 
10 

43 
12 

52 
25 

48 
36 

34 

23 

62 
22 

62 

22 

S3 
28 

51 
9 

55 

17 

44 
24 

33 
13 

55 
12 

43 

20 

31 
5 

48 

20 

40 
17 

44 

22 

29 
18 

SO 
IS 

66.9 
13,8 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

Mm 

28 
18 

21 
-24 

-32 

31 
-12 

36 
.  7 

42 
•  1 

40 
8 

37 
5 

23 
3 

22 
-12 

39 
.  3 

33 
>  1 

37 
9 

40 
10 

41 
16 

35 
3 

26 
.  3 

23 
.  6 

35 
11 

31 
I 

30 
.  1 

27 
14 

31 
6 

41 

9 

32 
5 

20 
•  11 

32 
•  7 

32 
7 

40 
18 

62 
13 

42 
28 

33.0 
2.3 

LAKEwCOD 

MAX 

Mm 

31 
18 

35 
13 

47 
9 

54 
28 

55 
26 

62 
30 

60 
32 

45 
22 

27 
16 

44 
16 

38 
18 

45 

17 

45 
19 

54 

25 

49 
34 

55 
29 

32 
34 

60 
28 

33 
32 

51 

22 

32 
27 

43 
28 

43 
18 

57 
26 

41 

22 

33 
15 

50 

19 

64 
23 

S3 
26 

68 

17 

56 
18 

47,9 
22,9 

LAST  CHANCE 

MAX 

Mm 

LONGMCNT  2  ESE 

MAX 

Mm 

40 
14 

37 
-  1 

30 
1 

41 
4 

47 
18 

60 

20 

65 
31 

65 
23 

31 
18 

38 
13 

40 
15 

42 
16 

43 
13 

39 
16 

SO 
24 

53 
23 

38 

21 

59 
19 

65 

22 

55 
18 

51 

20 

53 
24 

44 

13 

42 
16 

57 
23 

38 

15 

3? 
16 

51 
26 

47 

22 

54 

21 

52 

15 

47,9 
17.4 

PARKER  9  E 

MAX 

Mm 

53 
11 

90 
5 

50 
11 

55 
24 

55 
25 

70 
30 

70 
25 

35 

20 

30 
12 

30 
14 

55 
15 

50 
18 

SO 
10 

34 

13 

54 

30 

37 
18 

60 
24 

60 
18 

60 
25 

50 
20 

65 
20 

65 

23 

30 
5 

57 

20 

63 
15 

60 
10 

50 
10 

65 
20 

SO 
25 

35 

12 

55 
18 

36.3 
17.6 

RED  FEATHER  LAKES  2 

SE 

MAX 

Mm 

35 
13 

35 
-  5 

42 
5 

43 
26 

43 
26 

46 
30 

46 
34 

38 
12 

34 
5 

40 
15 

31 
9 

32 
15 

34 
15 

41 

23 

42 

32 

51 
23 

52 
19 

53 

26 

43 

29 

44 

7 

35 
23 

31 
17 

36 
11 

35 
23 

23 
12 

22 
9 

32 
7 

33 
21 

33 
23 

43 
16 

40 
11 

38.9 
17.3 

SEDGWICK   5  S 

MAX 

Mm 

45 

15 

45 
6 

43 

11 

58 

14 

30 
25 

65 
26 

65 
24 

51 
18 

40 

13 

42 
16 

42 

20 

38 

18 

43 
13 

SO 
26 

49 

32 

38 

28 

34 

31 

63 
18 

52 
36 

55 
20 

54 

21 

43 

23 

29 
15 

49 

11 

40 

21 

31 
15 

45 
( 

62 

17 

3S 
19 

48 

19 

50 
23 

47.5 
19.4 

SPICER 

MAX 

Mm 

29 

0 

IS 

6 

26 
2 

28 
16 

32 

7 

40 
11 

37 

30 

33 
4 

24 
>  2 

27 
10 

29 
10 

31 
13 

28 
13 

31 
16 

38 

27 

33 
8 

30 

1 

33 
1 

36 

10 

22 
-  2 

35 
8 

33 
12 

34 
20 

24 
9 

14 
4 

22 
9 

30 
19 

33 
25 

36 
28 

33 
13 

30.2 
11.2 

STERLING 

MAX 

Mm 

42 

6 

42 
9 

42 
4 

45 

9 

58 
9 

49 
1* 

61 
18 

68 
19 

37 
7 

44 

7 

45 

13 

44 

13 

40 
9 

47 
12 

45 

23 

46 
29 

38 

21 

57 

.7 

66 
12 

58 
19 

36 
23 

56 
23 

36 
12 

33 
18 

49 
19 

32 
10 

34 

6 

50 
15 

37 
21 

47 
24 

36 

21 

47.1 
14.8 

S««  R«j4tr«nc«  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1  12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MLOEN 

MAX 

MTN 

25 
12 

14 
•2  3 

28 
-12 

35 

10 

33 
16 

39 
15 

!6 
12 

31 
5 

24 
-10 

28 
3 

32 
20 

25 
5 

29 
10 

30 
15 

40 

26 

34 

2 

19 
-  9 

13 
-14 

31 
-  1 

20 
-10 

32 
4 

25 
7 

25 

12 

31 
1 

23 
•  3 

16 
0 

23 
1 

29 
19 

32 
22 

38 

20 

34 
13 

28.3 
5.5 

waterdalE 

MAX 

Mm 

36 
U 

35 

13 

41 
9 

51 
28 

to 

21 

59 

30 

5* 

33 

48 
23 

41 

17 

43 
14 

40 

20 

44 

18 

40 

13 

46 

17 

56 
34 

38 

33 

60 
24 

63 

23 

54 

30 

30 
17 

54 

22 

46 

31 

48 

30 

34 

19 

38 

23 

33 
11 

48 

10 

40 
24 

54 

15 

48 

21 

58 
19 

46*6 

21.2 

WIGGINS  7  SW 
*      *  * 

MAX 

MTN 

39 
9 

40 
4 

41 

2 

36 

10 

33 
14 

68 

23 

66 
23 

31 
21 

40 
8 

48 
4 

46 

15 

41 
15 

43 

7 

56 

20 

52 
39 

36 

23 

60 
19 

66 

12 

56 

23 

58 

13 

58 

16 

49 

25 

40 

T 

54 

10 

38 

26 

37 
10 

52 
11 

44 

22 

55 

26 

39 

21 

48 

7 

30,0 
13.7 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA   MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

35 

0 

23 
-13 

19 
•11 

23 
•  6 

27 
•  1 

38 

11 

40 
16 

36 
17 

29 
It 

21 
13 

18 

10 

28 

2 

35 
-  t 

38 

0 

38 

6 

36 

35 
•  2 

34 
•  6 

52 

33 
•  1 

31 

26 

29 
3 

39 

1 

26 

25 
•  16 

28 
-12 

33 
-11 

39 
1 

46 

7 

47 
9 

32.0 
1.2 

BLANCA 

MAX 

Mm 

36 
18 

22 
•■'.6 

21 
■  7 

20 
-22 

34 

0 

45 

12 

42 
31 

36 
18 

26 
14 

24 
13 

25 
12 

29 
11 

30 
-  1 

40 
•  1 

43 
• 

40 

3! 
4 

33 

I 

37 

38 
5 

34 
18 

30 
9 

41 
8 

34 
15 

23 
.  7 

25 

•  a 

33 
•  2 

40 
14 

43 

20 

42 

12 

33.3 
6,6 

CENTER 

MAX 

Mm 

3B 

10 

23 
•  5 

21 
-14 

25 

•  4 

31 
0 

34 
9 

40 

21 

38 

15 

31 
14 

28 

3 

19 

5 

2T 
7 

28 
-  2 

36 

39 
S 

41 

36 

2 

34 
•  1 

34 

3 

32 

40 

10 

40 
5 

30 

27 
-  8 

29 
•  9 

30 
.  7 

40 

6 

45 

17 

51 

17 

33.3 
4,5 

DEL  NORTE 

MAX 

Mm 

42 
15 

27 
-  5 

25 
-  9 

25 
-  3 

33 

3 

36 

10 

43 

21 

40 
19 

34 

1 

27 
1 

22 
-10 

30 
•  3 

30 

5 

36 

39 

12 

40 

41 

9 

37 
10 

35 

10 

39 

37 
15 

40 

9 

32 
13 

24 
•  3 

25 
-  5 

31 
•  3 

36 
8 

48 

27 

52 
20 

34,7 
6.9 

great  sand  Dunes  nm 

MAX 

Mm 

34 
24 

25 
0 

25 
-  4 

25 
3 

30 
* 

43 
15 

43 

33 

46 

19 

30 
16 

28 

10 

22 
10 

37 
13 

36 
8 

39 
13 

42 
18 

38 

14 

J' 
12 

37 

10 

40 
14 

30 
21 

33 

1 

41 
6 

33 
14 

22 
•  2 

25 
5 

37 
6 

40 

21 

44 

29 

47 
31 

34.7 

M«f 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

Mm 

30 
18 

33 
•  16 

27 
-25 

30 
-  8 

64 

10 

35 
18 

46 

4 

38 
16 

30 
•  10 

30 
-22 

24 
-22 

26 
-19 

30 
•  13 

35 

41 

0 

40 

36 
.  e 

28 

•  12 

•  36 

30 
.11 

32 
•  10 

•n 

33 
-10 

36 
-  6 

28 

20 
•  19 

26 
-14 

29 
-16 

26 
-12 

39 
4 

33 
6 

32,1 
.  6,7 

MONTE  VISTA 

MAX 
M1N 

37 
10 

23 
•  5 

20 
-17 

26 
•  5 

30 
•  2 

38 
6 

40 

20 

40 

18 

38 

9 

23 
5 

19 

3 

27 
-  1 

29 
•  4 

34 

38 
.  1 

39 

35 

0 

35 
.  2 

32 
1 

41 

11 

34 

7 

43 
3 

34 
14 

25 
•  13 

24 
-12 

32 
-  9 

39 
3 

43 
19 

48 

13 

33,1 
2,8 

SAGUACHE 

MAX 

Mm 

34 
8 

25 
-  3 

24 
-1C 

27 
-  2 

30 
2 

38 
15 

43 

28 

44 
15 

32 
7 

25 
14 

23 
5 

31 
5 

34 
3 

33 

42 
8 

39 

36 
6 

36 
2 

39 
9 

38 

12 

36 
10 

40 
6 

33 

14 

26 
•  1 

28 
-  4 

36 
•  1 

47 

16 

48 

33 

51 
34 

33.0 
8.8 

WAGON   WHEEL   GAP    )  N 

MAX 

Mm 

•  12 

24 
•  10 

28 
8 

34 
6 

37 
18 

42 
13 

37 
•  9 

25 
-20 

32 
-32 

24 
-23 

37 
-20 

37 

-14 

44 
•  4 

41 
•  10 

32 
-15 

31 
•  19 

30 
•  10 

30 

27 
12 

38 
4 

•12 

-20 

-18 

•10 

•  4 

6 

12 

•  6.4 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

Mm 

24 
4 

23 
•  6 

26 
14 

23 
13 

28 

15 

28 

22 

27 
10 

30 
10 

34 

10 

34 

10 

28 

10 

32 
8 

36 
8 

41 

12 

42 
17 

43 

16 

46 

16 

46 

16 

36 
17 

30 
18 

23 
0 

22 
IS 

16 

18 
•  8 

27 
S 

30 
7 

32 
10 

27 
15 

26 

20 

30,3 
10.3 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

• 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
iastest  mile  J 

Date  of 
fastest  mile 

MOUN 
5  AM 

A  IN  STI 
11  AM 

INDARD 
5  PM 

riME 

11  PM 

Trace 

01-09 

.10-49 

50-99 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

-s  8 

II 

1>    0  3 

p.  a.  B 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

85 

73 

75 

6 

2 

1 

0 

0 

0 

9 

5.7 

COLORAOO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

01 

4.9 

11.3 

39++ 

05 

31 

53 

36 

39 

55 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

6 

6.3 

DENVER  WB  AIRPORT 

23 

2.4 

8.B 

39 

W 

27 

65 

43 

47 

64 

3 

2 

4 

0 

0 

0 

9 

73 

6.2 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

11 

1.8 

5.0 

25 

NW 

24 

78 

64 

61 

77 

5 

2 

3 

0 

0 

0 

10 

56 

6.5 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

31 

3.8 

10.1 

59 

W 

31 

59 

36 

34 

55 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

4 

77 

5.5 

Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

c 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7 
7 

AM 

PM 

29 
31 

28 
30 

27 
30 

27 
31 

29 
32 

30 
31 

30 
32 

31 
31 

30 
32 

28 
31 

29 
31 

29 
31 

28 

30 

29 
32 

32 
34 

31 
33 

30 
33 

30 
33 

32 
35 

29 
33 

30 
34 

33 
34 

31 
32 

30 
34 

32 
32 

29 
31 

29 
32 

32 
32 

32 
34 

32 

32 

33 
35 

30.0 
32.3 

6  INCHES 

7 
7 

AM 
PM 

31 
31 

31 
31 

30 
31 

3? 
31 

30 
31 

31 
31 

31 
32 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

30 
31 

30 
31 

31 
32 

31 
33 

31 
33 

31 
34 

32 
35 

32 
34 

32 
34 

33 
34 

32 
34 

32 
34 

33 
33 

31 
32 

31 
32 

32 
32 

32 
33 

33 
33 

33 
35 

31.3 
32.3 

12  INCHES 

7 
7 

AM 
PM 

33 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
33 

33 
34 

33 
34 

33 
34 

34 
34 

33 
34 

33 
34 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
35 

32.3 
32.7 

24  INCHES 

7 
7 

V 

PM 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

34 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
33 

36 
36 

35 
35 

35 
33 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
33 

35 
35 

35.1 
33.1 

36  INCHES 

7 
7 

AM 

PM 

39 
39 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

3e 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
38 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37.3 
37.3 

72  INCHES 

7 
7 

m 

PM 

46 
46 

46 
45 

45 
46 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 

44 

44 

44 

44 
44 

44 

44 

44 
44 

44 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 

43 

43 
43 

44.1 
44.1 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA,  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
JA  lUARY  1965 


Day  ol  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 
WTR  fcCUlv 

3.2 

T 

3 
.1 

2 
•  1 

1 

T 

T 

T 

T 

7 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

FORCER  8  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

MOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

j 

m 

• 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

: 

T 

_ 

T 

1 

LA  VETA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

6.0 
> 

4 

2 

1 

LI  "ON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

1.5 

2 

1.0 

1 

7 

I 

RUEBlO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  AND 
WTR  EQUIV 

T 

0.8 

T 

0.9 

T 

4.4 

ROCKY  FORO  2  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.5 

6 

0.9 
5 

2 

T 

3 

2 

T 

T 

T 

7 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

T 

2.0 
3 

4 

4 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

t 

2 

2 

j 

] 

1 

] 

] 

T 

3 

0.5 

] 

] 

] 

1.5 
2 

3 

] 

T 

] 

] 

] 

7 

1 

SAL IDA 

SNOwFAfcL 
SN  ON  GND 

SPRINGFIELD  7  NSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2 

0,4 

2 

1.0 

1 

T 

o.z 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOwFAtL 
SN  ON  GND 

36 

33 

33 

34 

32 

T 

30 

30 

30 

29 

T 

Zt 

33 

T 

32 

32 

31 

30 

30 

30 

29 

29 

21 

28 

20 

30 

32 

32 

30 

40 

43 

49 

44 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFAfcL 

SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

0.5 

7 

7 

O.Z 

WESTCL IFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
4 

T 

1.0 

1.5 

- 

•      •  # 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

SNOwFAtL 
SN  ON  GND 

1.0 

2 

1 

1 

1 

J 

T 

1.0 
1 

T 

2.0 

7 

3.0 

3 

\ 

4.0 

2 

7.0 
3 

4 

4 

3 

2 

ARTE51A  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

3 

3 

9 

9 

4 

1.0 

6 

4 

4 

0.9 

4 

0.1 
3 

3 

9 

9 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3.0 
b 

| 

l.t 
s 

0.1 
8 

0 

T 

7 

6 

7 

6 

f 

ASPEN 

SNOWFALL 

'.0 
34 

1.0 
34 

33 

31 

30 

T 
26 

T 

26 

1.0 
26 

T 

26 

1.0 
26 

27 

4.0 

30 

19 

26 

27 

27 

27 

26 

26 

26 

23 

*.o 

29 

29 

1.0 
24 

7.0 
34 

1.0 
34 

T 

33 

2.0 

33 

3.0 
95 

Z.O 
33 

T 
32 

BERTHOUD  pass 

SNOWFACL 

\H    ON  r.ND 

3.0 
42 

2.0 
4) 

41 

40 

39 

97 

T 
36 

0.3 
36 

0.4 
36 

4.0 
40 

1.6 
99 

12.0 
31 

1.4 
4| 

7.0 
92 

1.1 

49 

0.4 

47 

46 

43 

43 

49 

44 

».0 
46 

us 

46 

0.2 
45 

9.0 

31 

l.t 

49 

0.9 
49 

♦.2 

31 

7.0 
5] 

10.0 
43 

4.3 
63 

BOND 

SNOWFAtL 
SN  ON  GNC 

3 

3 

3 

9 

3 

2 

1.0 
2 

2 

{ 

T 

2 

1.0 
2 

2 

2 

1 

] 

3 

1 

] 

J 

3 

1.0 

] 

I 

1.0 

1 

I 

T 

1 

| 

1.0 

3 

2 

1 

T 

1 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 

4,0 
3 

3 

2 

1.0 

2 

I 

1.3 

I 

| 

T 

0.5 

2.0 

3 

I 

T 

7 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFAtL 

1.0 

11 

2.0 

1.5 

1.3 
19 

7 
13 

T 
13 

10 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

10 

1C 

10 

| 

9 

6 

3 

4 

4 

4 

3 

1.0 

4 

4 

4 

9 

3 

3 

2 

2 

2 

1.0 
3 

5.0 

T 

T 

T 

9.0 
19 

7 
19 

19 

13 

11 

It 

10 

CORTEZ 

SNOWFAtL 

7.0 
1 

T 

7 

6 

t 

2 

4.0 
4 

9 

2 

1 

1.0 
1 

1.0 
1 

7 

1 

1 

CRAIG 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

0.5 
9 

9 

9 

T 

6 

9 

2.4 
5 

1.1 
3 

■  .1 

3 

4 

6.6 

11 

1.3 

11 

10 

t 

6 

1 

8 

8 

8 

6 

2.1 

9 

1.2 

10 

T 

e> 

3.1 
12 

0.1 

13 

0.2 

12 

T 
1 1 

1.7 

1 1 

I.Z 
10 

9 

T 

7 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
«ij   fit*  r,ur 

5.5 
58 

36 

32 

3.0 
53 

0.9 
31 

4.0 
93 

3.0 
32 

1.0 
51 

0.3 
49 

46 

44 

1.3 

44 

44 

44 

42 

42 

41 

60 

38 

36 

1.0 
36 

5.0 
40 

40 

3.0 
43 

7.0 

43 

Z.O 
49 

43 

10.0 
46 

1.0 
33 

4.0 

32 

3.0 
46 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 

1.0 

1 1 

10 

10 

10 

4; 

9 

a 

T 

T 

I 

1.0 
9 

5.0 

12 

T 
1 1 

T 
10 

10 

q 

9 

t; 

«; 

9 

1.0 
9 

e 

1.0 
9 

1.0 

10 

7 

9 

f 

4.0 
16 

3,0 
19 

1.0 
19 

2.0 
20 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
I  4 

14 

12 

1  I 

| 

3.5 

10 

3.0 
t 

2.0 
9 

9 

9 

3 

8 

8 

8 

T 

7 

b 

3 

3 

T 

3 

1.0 
3 

0.5 
4 

* 

4.0 
9 

I 

7 

7 

4 

4 

4 

3 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
4 

T 

4 

4 

4 

4 

4 

1.7 
> 

0.4 
4 

3 

z 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

0.  1 

z 

2 

Ul 

z 

1.5 
3 

T 

4 

4 

T 

4 

T 

4 

1 

7 

1 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

20 

20 

11 

11 

17 

17 

It 

It 

11 

24 

30 

10 

29 

21 

26 

29 

25 

2) 

22 

21 

Zl 

Zl 

22 

29 

Zl 

24 

24 

31 

28 

32 

GLENwOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

*' 

3.0 

z 

4.3 
3 

3.3 
4 

1 

9 

1.0 
3 

1 

1 

GRAND  JUNCTION  wB  AP 

SNOWFAtL 
SN  ON  GND 
WTR  tOUIV 

2.* 

1 

z 

Z 

2 

Z 

Z 

1 

T 

T 

T 
T 

0.6 

T 

T 

2.4 

T 

0.9 

3 
,3 

2 
.2 

2 
.2 

Z 
.2 

1 

T 

7 

GRAND  LAKE  1  «N« 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

».< 

27 

29 

2  3 

24 

23 

22 

4,0 
26 

0.3 

27 

29 

3.0 

27 

3.0 
29 

2.0 

29 

1.0 
26 

2.0 
28 

2  7 

27 

T 

27 

2.0 
2  9 

0.9 
29 

1.0 
26 

2.0 
2| 

1.0 
29 

2.0 
JO 

l>.3 
41 

4.0 
42 

1.0 
39 

5.3 
42 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
36 

36  36 

33 

19 

94 

34 

3.0 
36 

34 

94 

39 

39 

39 

34 

34 

32 

32 

31 

31 

91 

31 

31 

31 

30 

3.0 
33 

2.0 
33 

35 

T 

14 

35 

39 

34 

MAYBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
It 

16 

16 

1> 

14 

12 

1.0 
12 

5.0 
14 

16 

19 

5.0 
l» 

2.0 
21 

21 

20 

20 

20 

20 

T 

20 

19 

It 

18 

2.0 
20 

20 

2.5 

22 

T 

22 

22 

22 

20 

It 

It 

14 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
13 

12 

12 

f 

• 

t 

9 

3.9 
e 

T 

T 

4.0 
5 

2.5 
4 

t 

t 

1 

7 

7 

1 

t 

6 

7 

4 

2.9 
♦ 

* 

1 

4,0 

12 

11 

11 

T 

10 

t 

7 

7 

6 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
JANUARY  1965 


Day  ot  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MONTROSE  NO  2 

SNO.f ALL 
SN  ON  GND 

9.0 

10 

2.0 
11 
• 

9 

7 

9 

9 

T 

1.8 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

t 

1 

1 

1.0 

1 

T 

T 

T 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

6,0 

1 

6 

9 

4 

9 

3 

T 

2 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

11.0 
21 

2.5 
24 

22 

20 

T 
16 

IT 

T 

IT 

3.9 

20 

T 

19 

19 

16 

18 

IS 

18 

18 

17 

IT 

16 

16 

16 

0.9 

16 

1.0 

17 

16 

0.5 

17 

9.5 

27 

2.9 
28 

25 

T 
29 

T 

29 

21 

19 

PA60SA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

9.0 
19 

19 

la 

11 

la 

S.O 

21 

10.0 

2a 

4,0 

90 

29 

29 

" 

2T 

27 

26 

26 

26 

29 

25 

29 

24 

24 

23 

23 

ft 

29 

3.0 
24 

24 

23 

29 

22 

20 

19 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 

J 

, 

, 

. 

2 

0.1 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
34 

32 

32 

T 

32 

32 

4.0 
36 

1.0 
9T 

1.0 
98 

36 

96 

94 

34 

34 

34 

94 

32 

92 

32 

32 

32 

T 

92 

T 

32 

32 

1.0 
99 

3.0 
14 

T 

98 

T 

36 

T 

94 

T 

94 

3* 

3* 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.6 

26 

26 

25 

24 

24 

24 

24 

1.9 

25 

25 

1.0 
29 

3.6  9.1 

28  29 

29 

2a 

2T 

27 

27 

27 

27 

26 

1.3 

27 

1.0 
28 

2.4 
29 

6.4 

99 

3.8 

96 

4.1 

97 

2.6 

37 

9.1 
99 

13.9 
49 

T 

39 

39 

WOLF  CREEK  PASS  *  H 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20. 0 
116 

4.0 

112 

106 

102 

T 

9) 

2.5 
94 

92.0 
114 

9.0 

120 

T 
112 

108 

108 

106!  102 

99 

99 

96 

90 

90 

68 

T 

66 

1.0 
89 

4.0 
65 

69 

99 

13.0 
99 

4.0 

101 

101 

99 

97 

93 

90 

•      •  ft 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  0] 

AKRON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

I 

T 

1 

T 

1 

1 

0.1 
1 

1.0 

2 

2.0 
5 

2.0 
3 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.5 

9 

T 
T 

2.0 

2 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

9.0 
3 

1.9 
3 

1 

T 

1 

T 

0.6 

1 

T 

ft      •  ft 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

> 

1 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

9.0 

4 

9.0 
4 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

5.0 
5 

4 

T 

T 

T 

9.0 

7 

9.0 
9 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

*2 

4 

2 

• 

1 

DENVER  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

o.l 

0.1 

1.6 

3.9 
4 
,4 

6.9 
4 
.3 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 

SN    ON  ftftjD 

T 

1.5 

l.o 

6.0 

0.9 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
5N  ON  QUO 

5,0 
5 

0.5 

9 

2 

1.0 
1 

4.9 
3 

1 

FORT  COLLINS 

5N0WFALL 
SN  ON  GNP 

T 

T 

0.5 

0.8 

T 

2.4 

J 

4.0 
3 

0.7 

I 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 

*.N    ON  CKO 
an  unv 

J 

2 

5 

CROVER  10  X 

SNOWFALL 

1.0 

T 

6.0 
■ 

T 

2.0 

1.0 

x 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
34 

T 

30 

29 

29 

28 

26 

1.0 
28 

10.0 
98 

1.0 

99 

1.0 
93 

T 

92 

90 

30 

29 

29 

T 

29 

1.0 
29 

2.0 
90 

2.0 
3 1 

1.0 
3  j 

1.0 
3  1 

9.0 
32 

• 

• 

"*° 

LAKE  GEORGE  9  SN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

>'■'. 

• 

1 

i 

2 

2 

1 

T 
T 

1.9 
2 

1.9 
J 

3 

I 

PARKER  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

6.0 
4 

2.0 
3 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.8 

T 

9.9 

9.0 

SEDGwICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

3 

1.9 
9 

3 

0.5 
3 

9 

1 

T 

0.9 

SPICER 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

22 

20 

la 

19 

15 

15 

12 

5.0 
13 

2.0 
16 

16 

16 

3.0 

17 

9.0 

20 

20 

16 

16 

14 

12 

12 

12 

• 

10 

10 

8.0 
18 

6.0 
20 

9.0 
26 

4.0 
26 

10.0 
32 

6.0 
34 

6,0 
34 

10.0 
34 

MALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1* 

14 

14 

14 

13 

12 

11 

0.5 
12 

12 

12 

12 

12 

T 

12 

12 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

1.0 
9 

• 

9 

9 

2,5 

12 

0.9 
12 

11 

1.9 
19 

•      •  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA   wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

0.1 
4 
.6 

4 
.5 

4 
.5 

4 

.4 

4 
.4 

4 
.9 

0.4 
4 
.9 

9 
.5 

T 

9 
,4 

T 

9 
.4 

0.2 
9 
.9 

3 
.9 

3 
.9 

9 
.2 

2 
.2 

2 
.2 

2 
.2 

2 
.2 

2 
.2 

2 
.2 

T 

2 
.2 

0.6 

2 
.2 

2 
.2 

T 

2 
.2 

1.4 

1 

2 
.9 

2 
,9 

1 

1 

1 

1 

GREAT  SAND  DuNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

s 

9 

I 

9 

2 

,.: 

2 

T 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

0.8 

2 

2 

2 

2.0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0.9 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

WAGON  WHEEL  GAP  )  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3.0 

2.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


COt  ORAM 
JANUARY  1*43 


STATION 

INDEX  NO.  j 

§ 

P 

Q 

COUNTY 

DRAINAGE  1  _ 

LATITUDE 

U 

z 

o 
a 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

mON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

•j 

I 

1 

SPECIAL 

u 

E 

P 

PHECIF 

*j 
< 

dl 

AKRON  A  E 

010* 

WASHINGTON 

40  0* 

DRY  LAnO  FIELO  STA 

JONES  PASS  2  E 

43*7 

C  *.  t  *  w  C  R I  L  ' 

39  44 

103  51 

1092* 

9" 

BJA»0          KATEfl  COMM 

AH* Ot   FA*  AIRPORT 

01  1* 

WASHINGTON 

40  10 

103  13 

4663 

HIE 

FED  AVIATION  AGENCT 

4413 

SEDGWICK 

41  00 

102  19 

3461 

91 

NUN IC 1  PAL  PwR  PLANT 

ALAMOSA  mt  AIRPORT 

01 

ALAMOSA 

109  92 

U  S  WEATHER  BUREAU 

KARVAL 

o* 

LINCOLN 

3073 

EMANUEL  S  INNESS 

ALLEN3PARK 

019) 

BOULDER 

*0  12 

9300 

99 

KASSLER 

4*92 

3* 

JEFFERSON 

39  30 

109  0* 

3493 

91 

Si 

ALTENBERN 

0214 

3*  30 

9690 

91 

30 

ORvILLE  C  ALTENdERn 

KAUFFMAN  4  SSE 

0* 

40  30 

103  36 

3230 

91 

si 

MISS  fMYRA  M  NELSON 

AMES 

02. '8 

02 

37  3* 

9701 

sc 

WEST  COLO  POWER  CO 

KIM   13  NNE 

49)1 

01 

37  27 

103  19 

5240 

ROBERT  L  PLATT 

02*2 

LINCOLN 

103  3* 

9620 

If 

KIOWA    1  W 

4911 

0* 

ELBERT 

3*  21 

104  29 

6330 

; 

US  SOIL  CON  SERVICE 

ANTERO  RESERVOIR 

02*1 

D  * 

9932 

„ 

BOARD  OF  WATER  COMM 

KIOWA  9  SE 

*  3  8* 

ELBERT 

3*  17 

104  24 

•8 

CLARENCE  WMEELER 

ARAPAHOE 

JIM 

CHEYENNE 

3B  91 

4013 

C 

04 

3*  IB 

104  91 

4350 

61 

MERLE  E  HENRY 

ARC  A   6  IE 

01*) 

CHEYENNE 

36  39 

103  03 

MERR III  LI NOOU 1  ST 

KIOWA  9  S 

0* 

ELBERT 

>■)  I' 

104  29 

4419 

MR  A  B  LUCORE 

ARTCS1A  2  E 

C  H 

U  S  NATL  PARK  SER 

CHEYENNE 

42*4 

•1 

68 

WILLIAM  H.HOLTHUS 

0370 

02 

PITKIN 

39  11 

106  90 

C  H 

RALPH  P  MELVILLE 

kremmung" 

«mf  «. 

■J2 

40  04 

104  24 

7991 

98 

98 

AY£R  RANCH 

01 

EL  PASO 

104  3* 

7232 

•F 

RALPH  J  AY£R 

KUTCH  *  SSE 

UNCOLN 

9990 

JAMES  R  PICKENPAa/Gh 

BAILEY 

0*94 

34 

PARK 

39  2* 

109  29 

7733 

58 

U  S  FOREST  SERVICE 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

»T20 

01 

OTERO 

39  03 

109  91 

4198 

HIL) 

MIL 

FEO  AVIATION  AGENCY 

BERThOuD  PAS 

,   f.  T. 

02 

GRAND 

39  *9 

11314 

U  S  FOREST  SERVICE 

LAKE  CITY 

471* 

HINSDALE 
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SPRINGFIELD  6  S 

BACA 

3?  17 

430C 

c 

GRAND  JUNCTION  wB  AP 

02 

MESA 

39  07 

108  32 

*S59 

!  H  1 

u  s  wEATHtR  bureau 

SQUAW  MOUNTAIN 

79*1 

CLEAR  CREEK 

39  41 

109  90 

1150C 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

Mil 

MESA 

39  03 

108  27 

4710 

91 

"9! 

5P 

W  SLOPE  BRANCH  ExP  ST 

STEAMBOAT  SPRINGS 

T936 

ROUTT 

40  30 

106  50 

6771 

Si 

-il"    LAKE    1  WNW 

34** 

GRAND 

AO  16 

105  30 

8576 

)P 

9P 

M 

US  NAT  PARK  SERVICE 

7*90 

LOGAN 

40  37 

•J 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3900 

GRAND 

*0  11 

8281 

38 

SP 

C 

U  S  BUR  RECLAMATION 

STON1 NGTON 

BACA 

37  17 

102  11 

3801 

6 

39  28 

105  *1 

8681 

SP 

BOARD  OF  WATER  COMMS 

soon 

KIT  CARSON 

39  20 

*33* 

•1 

ARTHUR  PAUTLER 

GREAT  DIVIDE  12  SE 

3931 

MOFFAT 

107  39 

c 

FRANK   A  BOCHMANN 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

LAKE 

39  IS 

10O0C 

*f 

6 

6( 

C  H 

JOHN  SOOJC 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

33*1 

ALAMOSA 

37  *3 

105  32 

8121 

!p 

98 

GREAT  SANO  DUNES  NM 

SUMMI TV1LLE 

80'). 

RIO  GRANDE 

37  26 

106  36 

1 1  35 

GREELEY 

334* 

WELD 

*0  29 

4*49 

u 

9* 

c 

GT  WEST  SUGAR  CO 

TACOMA 

819* 

LA  PLATA 

37  31 

J 

GREENLAND  B  SE 

357* 

EL  PASO 

39  06 

7330 

c 

FRANK  A  ROGERS 

TACONY  7  SE 

91  V 

PUEBLO 

90  23 

10*  07 

9001 

9i 

GREENLAND   7  NE 

H6* 

DOUGLAS 

39  1* 

10*  *5 

6820 

c 

MRS.  NORMA  J,  BAIN 

TAYLOR  PARK 

•  1*4 

GUNNISON 

39  49 

100  37 

9201 

5 

GREEN  MOUNTAIN  dam 

33*2 

SUMMIT 

39  93 

106  20 

98 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TELLUR IDE 

■20' 

SAN  MIGUEL 

37  37 

•  75* 

6 

c 

GREYSTONE 

><• 

MOFFAT 

*0  37 

10B  *0 

6900 

INACTIVE  1/1/63 

TERC10  4  NW 

LAS  ANIMAS 

17  03 

105  13 

80-^ 

c 

JUANITA  G  TORRES 

GROVER  10  w 

WELD 

40  91 

10*  2* 

3090 

98 

SP 

MRS  OORIS  A  MCGEHLL 

TR1N1MD 

•429 

LAS  ANIMAS 

37  10 

10*  2* 

603C 

it 

5 

CITY  OF  TRINIOAD 

OUFFEV  10  SE 

FREMONT 

38  *1 

109  23 

020C 

AF 

MRS  CLARA  G  NASH 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

•494 

LAS  ANIMAS 

97  13 

5T*» 

Nil 

9*«; 

GUNN 1  SON 

)8  3? 

7*64 

98 

it 

c 

CITY  OF  GUNNISON 

•494 

SAN  MIGUEL 

37  50 

107  33 

969G 

WEST  COLO  POwER  CO 

HAMILTON 

373* 

MOFFAT 

22 

107  37 

6230 

41 

MRS  EThal  M  JORDAN 

TROY  1  SE 

•441 

LAS  ANIMAS 

37  09 

3**C 

6 

CECIL  SHANNON 

MARTSEL 

3911 

PARK 

39  02 

103  40 

9866 

c 

MRS  BESSIE  C  HANLIN 

Tw|N  LAKES  RESERVOIR 

•901 

LAKE 

39  03 

106  19 

930C 

HA SWELL 

1928 

KIOWA 

36  27 

103  10 

4339 

6F 

ARTHUR  F  BAILOR 

TWO  SUITES  1  NW 

1!  , 

BACA 

37  3* 

102  24 

407) 

61 

6 

JOHN  P  NUTT 

HAWTHORNE 

3930 

BOULDER 

39  96 

103  17 

9923 

*F 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

URAVAN 

I9( 

MONTROSE 

3*  22 

3013 

3 

1 

UNION  CARBIDE  CORP 

39*7 

ROUTT 

40  30 

107  13 

6931 

*F 

A  RAY  GORLE 

VALLEC 1  TO  OAM 

LA  PLATA 

37  22 

107  33 

763C 

91 

! 

9f 

HERMIT  T  ESE 

9*91 

MINERAL 

37  A6 

107  08 

9001 

-.i 

SF 

MRS  MABEL  WRIGHT 

VONA 

8  7;  . 

KIT  CARSON 

39  19 

*90C 

It 

C  H 

HOE MNE 

LAS  ANIMAS 

37  16 

104  23 

971 1 

c 

CHARLES  F  NICOL 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

•74; 

MINERAL 

37  46 

106  30 

B90C 

7i 

7 

HOLLY 

*07* 

PROwERS 

39  03 

102  07 

339} 

6' 

W  R  DAVIS 

kt  ALDER 

JACKSON 

40  44 

106  14 

8091 

9 

! 

HOLTOKE 

40  9 J 

PHILLIPS 

*0  39 

102  18 

374( 

61 

F   B  FLANAGAN 

WAL  SENBURG  POWER  PLANT 

9TA 

HUERFANO 

37  37 

104  49 

622 

91 

9 

< 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

GRAND 

*0  03 

10*  09 

790C 

II 

Of 

c 

COLO  GAME   •  FISH  OEP 

WATEROALE 

••91 

LARIMER 

40  23 

103  12 

920( 

51 

! 

P  M  BOOTMROYO 

MOTT 

4131 

MORGAN 

60  00 

4*9' 

MRS  BERTHA  w  MEYER 

WESTCLI FFE 

mi 

CUSTER 

39  09 

109  29 

786C 

91 

i 

M  0  RANK  IN 

HUGO 

41  72 

LINCOLN 

39  09 

103  29 

9031 

c 

BARBARA  L  MATT  II 

WE1MORE  2  S 

CUSTER 

39  13 

103  04 

497* 

51 

! 

MRS  NETTIE  R  BRtECE 

IDAHO  SPRINGS 

4294 

CLEAR  CREEK 

39  A3 

109  31 

7941 

61 

WILLARO  G  HOLMAN 

WHITE  ROCK 

BH<> 

PUEBLO 

37  52 

104  07 

472) 

i 

WILLIAM  F  KREIOER 

IOALI* 

424] 

39  42 

102  17 

<<>■: 

«l 

THEODORE  W  CLARK 

WIGGINS  7  SW 

•023 

WELD 

40  09 

104  11 

471C 

it 

! 

it 

EDWARD  H  EPPLE 

IGNACIO  1  II 

429(1 

LA  PLATA 

37  01 

107  39 

6424 

n 

91 

CONSOL  UTE  AGENCY 

WILCOX  RANCH 

9043 

DELTA 

3*  35 

107  31 

9V6C 

: 

INDEPENDENCE  PASS  3  Sw 

42  70 

PITKIN  I 

1*  09 

106  37 

1033C 

1 

TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 

WINDSOR 

♦141 

WELO 

104  3* 

»(.?< 

a 

gt  west  Sugar  co 

joes 

4310 

YUMA 

3*  I* 

420C 

E 

MRS  RUTM  C  SNYDER 

WINTER  PARK 

»17« 

GRAND 

39  94 

109  46 

9091 

m  l  MC  PETERS 

JOHN  MARTIN  DAM 

OH 

BENT 

38  04 

102  9* 

311* 

*j 

*J 

*e 

C  H 

corps  of  engineers 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

9191 

MINERAL 

37  29 

106*1 

51 

F 
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STATION  INDEX 
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TIME  AND 
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STATION 

|     INDEX  NO.  | 

COUNTY 

0 
< 

u 

itude 

s 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a 

DRAIN 

3 

LONG 

I 

TEMP. 

PRECIP.  1 

SPEC1ALI 

J    DRAINAGE  CODE:    1-ARKANSAS    2-COLORADO  3-KANSAS  4-PLATTE  S-RIO  CRANDE 


REFERENCE  NOTES 

Colorado  way  be  obtained  by  writing  to  the  weather  Bureau  State  CI Into login t ,  P.O.Box  1079,  Denver,  Colorado  80301,  or  to  any 

it  in  miles.    Monthly  degree  day  totals 

OBSERVATION  Tl^f :  The  Station  Index  ehowe  obaervatlon  tlmea  in  local  standard  time.  During  the  Bummer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  U  at  observation  lime  (or  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  anow  on  ground  values  are  at  S:00  a.m.  ,  M.S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table.  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  obaervatlon. 


SK* PORAT1QN  la  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Uble.    Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind" 


r  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 

SNOWFALL;     Entrlea  of  snowfall  in  the  "Cllmato logical  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  sleet.    Entries  of  anow  on  ground  include  snow, 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  baaed  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  thla  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  thla  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table.  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Dau"  Uble  and  the  "Dally  Temperature"  Uble  la  Indicated  by  no  entry. 

*  And  alao  on  an  earlier  date  or  dates. 

•4     Highest  observed  one  minute  wLndapeed.    This  station  la  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  daU. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//    Gage  La  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

less  than  10  day*  record  is  missing.    See  "Dally  Temperature"  Uble  for  detailed  dally  record.    Degree  day  daU,  if  carried  for  this  station, 

R    AmounU  from  recording  gage.     (Theae  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  Uter  In  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AH    ThU  entry  In  time  of  observation  column  In  SUtlon  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Cage  Station.    Hourly  preclpiutlon  values  are  proceaaed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Dau"  bulletin.    If  daily  amounts  are  published  in 
"  tin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 

G  "Soli  Temperature"  uble. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  dau  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "SupplemenUl  Da  la"  Uble. 

S  Storage  preclpiutlon  station.    Preclpiutlon  measuremenu.  made  at  Irregular  Intervals  will  be  published  later  In  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Ststlona"  Bulletin. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  SUtlon  Index  means  observation  made  near  sunaet. 

VAR  ThU  entry  In  time  of  observation  column  In  SUtlon  Index  means  variable. 

I     Thermometers  are  generally  expoaed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  Indicates  that  Ihe  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Sutlona  appearing  In  the  Index,  but  for  which  daU  are  not  listed  in  the  Ubles,  were  either  missing  or  received  too  late  tr  be  included  In  this  Issue. 

■  STORM  DATA,  all  of 

g  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changea  In  locations,  elevation*,  exposure, 
information  for  regular  Weather  Bureau  station*  may  be  found  In  the  Uteat  annual 
the  address  shown  above. 


a  the  Superintendent 


USCOMM-WB-Asheville,  N.  C. -3/17/65- 1050 
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Sutlon 

Temperature 

Precipitation 

.1 

2  JJ 

5  3 

>  J2 
<2 

,| 

B 

I  a 

>  £3 

«:S 

• 

01 

| 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

1 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

■"1 

s  < 

,  s 
"£ 

;  I 

S  D 

o£ 

•        •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

45.7 

18,8 

32,3 

62 

5 

-  3 

24. 

909 

0 

5 

2  2 

3 

.45 

.12 

1 

11.0 

3 

15. 

2 

0 

0 

BLENA  VISTA 

40  ,  6M 

1 3 .  2M 

26, 9M 

.4 

52 

27. 

-17 

13 

1060 

0 

5 

26 

3 

.  79 

•  24 

.24 

23 

13.0 

3 

11. 

4 

0 

0 

CANON  CITY 

52.5 

21.7 

37.1 

-  1.3 

06 

27* 

3 

12 

774 

0 

1 

2  0 

0 

.64 

.19 

•  22 

15 

16.0 

3 

0 

0 

CCALDAlE  2  SW 

CCLCRADC  SPRINGS  *B  AP 

»0.5 

16.0 

27.8 

-  3.7 

61 

2? 

-  5 

13. 

1034 

0 

11 

25 

s 

.72 

•  39 

.26 

10 

9.0 

5 

12. 

3 

0 

0 

DELHI 

48.9 

16.3 

32.6 

69 

5 

-  9 

24 

901 

0 

4 

25 

4 

.65 

•  25 

10 

12.0 

3 

23. 

3 

0 

0 

EAOS 

••9.2 

15.5 

32.4 

70 

27 

-  7 

24 

909 

0 

3 

27 

4 

•  34 

•  08 

•  12 

11 

7.0 

4 

13. 

2 

0 

0 

EVEPSOLL  RANCH 

55. 4M 

20, 6M 

3B.0M 

78 

27 

0 

24 

750 

0 

1 

27 

•  16 

•  10 

8 

1.5 

0 

1 

0 

0 

FCRDER  8  S 

47.  8 

11.4 

29.6 

70 

27* 

-12 

12 

985 

0 

3 

27 

4 

.61 

•  26 

11 

11.6 

6 

13. 

2 

c 

0 

HOLLY 

47. 4M 

14.  2M 

30. 8M 

74 

28 

-  9 

25 

953 

0 

s 

28 

3 

.  1  3 

•  06 

23 

2.0 

1 

23. 

0 

0 

0 

JOHN  MART  IN  DAM 

52.  1 

15.8 

34,0 

72 

27 

-  7 

12 

862 

° 

3 

27 

2 

.15 

.10 

10 

2 

10 

1 

0 

0 

KIT  CARSON 

4ft, 3y 

1U.5" 

29,  4M 

71 

27 

-12 

12 

988 

0 

4 

28 

' 

.33 

.  32 

11 

6 

1 1 

1 

0 

0 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

44,0 

15.5 

29.8 

69 

27 

-  7 

24* 

980 

0 

8 

2  5 

4 

.23 

,09 

23 

9.0 

4 

24. 

0 

0 

0 

LAMAR 

411.4 

14.4 

31.4 

-  3,5 

72 

27 

-  9 

24 

933 

0 

4 

2  7 

4 

.49 

•  04 

,  1  6 

23 

5.6 

2 

10 

3 

0 

0 

LAS  ANIMAS 

LA  VETA 

46.3 

ft. 6 

27,5 

60 

5 

-  6 

24. 

1046 

0 

3 

28 

7 

.86 

.52 

23 

22.0 

8 

23 

4 

1 

0 

LEADVlLLE 

30,8 

4,6 

17,7 

-  1.6 

51 

19 

-16 

1  3 

1318 

0 

13 

28 

8 

.57 

•  94 

.26 

23 

8.5 

32 

3. 

2 

0 

0 

LIMON   10  SSk 

43.4 

12.6 

28.1 

-  2.1 

63 

26 

-  8 

13 

1025 

0 

8 

27 

6 

.33 

- 

.09 

•  15 

14 

8.0 

4 

11. 

2 

0 

0 

L  I MON 

40.4 

9.0 

24.7 

67 

27 

-14 

12 

1121 

0 

10 

28 

8 

.35 

.27 

10 

10.0 

8 

15. 

1 

0 

0 

NORTH  LAKE 

39.9 

8.0 

24.0 

55 

5 

-17 

13 

1143 

0 

6 

28 

7 

1  .60 

.46 

•  62 

10 

27.0 

3 

2 

0 

PLEBLO  hB  AIRPORT  //P 

45.  1 

13.9 

29.5 

-  4,4 

70 

27 

-12 

12 

987 

0 

6 

5 

.71 

.23 

.22 

15 

14,4 

5 

15. 

3 

0 

0 

ROCKY  FCRD  2  ESE 

50,0 

15,1 

32.6 

-  2.1 

70 

27 

-  9 

24 

902 

0 

2 

27 

4 

.22 

_ 

.13 

.10 

1 

7.5 

2 

23. 

1 

0 

0 

RLSH  2  NNE 

47.2 

9.8 

28.5 

70 

27 

-10 

12 

1016 

0 

6 

28 

6 

.42 

.15 

•  25 

10 

7.0 

2 

0 

0 

RUXTON  PARK 

36.6 

ft.  7 

22.8 

50 

27 

-15 

11 

1180 

0 

7 

28 

7 

1.77 

.65 

23 

30.5 

18 

11 

5 

1 

0 

RYE 

45.9 

11.7 

28.8 

61 

5 

-  9 

13 

1007 

0 

4 

28 

5 

3.13 

1.67 

9 

36 

9 

6 

2 

1 

SAl IDA 

44.5 

12.4 

28,5 

57 

27. 

-24 

13 

1015 

0 

3 

2  7 

6 

1.39 

,66 

.85 

10 

16.6 

13 

11. 

3 

1 

0 

SPRINGFIELD  7  tuSw  // 

49.5 

17.8 

33.7 

71 

27 

-  1 

12 

870 

0 

3 

27 

3 

.23 

•  08 

23. 

5.3 

2 

23. 

0 

0 

0 

SLGAR  LOAF  RESERVCIP 

29.9 

-  6.3 

11.8 

47 

18 

-25 

13. 

1488 

0 

15 

2  8 

20 

45 

2. 

TACCNY   10  SE 

4ft  ,2M 

14.0M 

31. IM 

68 

5 

-14 

12 

940 

0 

.53 

,20 

23 

11.2 

3 

23. 

3 

0 

0 

TRINIDAD 

48.6 

17,5 

33.1 

66 

27 

-  8 

12 

886 

0 

2 

26 

4 

.65 

.27 

10 

17.5 

7 

10 

3 

0 

0 

TRINIDAD   FAA  AIRPORT 

46,6 

14,5 

30,6 

68 

5 

-  7 

12 

956 

0 

6 

28 

6 

.76 

.25 

23 

18.6 

6 

23 

3 

0 

0 

TWO  BUTTES   1  NW 

50.  ft 

17.9 

34.  4 

73 

27 

-  2 

12 

852 

0 

2 

27 

2 

.  19 

.29 

•  14 

15 

3«0 

2 

15 

1 

0 

0 

walSenBlpg  pOnep  plant 

47.3 

18.4 

32.9 

61 

27. 

-  7 

12 

893 

0 

4 

22 

5 

1.26 

•  41 

10 

23.0 

7 

11 

4 

0 

0 

westcliffe 

39.  9r< 

5.  1H 

22,5m 

-22 

13 

1 175 

0 

5 

24 

11 

.70 

.26 

10 

5 

10 

0 

0 

wETf^ORE  2  S 

47.8 

16.1 

32.0 

62 

26. 

-  5 

12 

918 

0 

3 

27 

3 

1,77 

1.15 

1 1 

20 

11 

3 

1 

1 

DlVt SION 

29.3 

-  2.4 

•  72 

.14 

12.1 

Colorado  Drainage 

basin  02 

AL  tenbern 

4)  ,0 

14.6 

27.8 

53 

27* 

-  6 

16* 

1033 

0 

7 

28 

3 

.47 

.24 

9 

11.0 

4 

15 

1 

0 

0 

ARTESIA   2  E 

34,5 

10.7 

22.6 

46 

3 

-  3 

lo 

1 180 

0 

11 

28 

3 

.58 

,30 

15 

8.5 

7 

13 

1 

0 

0 

ASPEN 

36.1 

10.0 

23.1 

52 

27 

-10 

13 

1165 

0 

9 

2  8 

4 

1.05 

.30 

23 

19.5 

34 

23 

3 

0 

0 

BERTHOUD  PASS 

24.0 

1.2 

12.6 

40 

19 

-18 

11 

1463 

0 

21 

28 

14 

1.95 

,65 

1 

34.8 

66 

1 

6 

1 

0 

BOND 

39.3 

10.3 

24.8 

51 

5 

-11 

16* 

1116 

0 

8 

28 

3 

.35 

.12 

11 

3.0 

1 

17. 

1 

0 

0 

CEDAREDGE 

'•4.1 

18.9 

31.5 

-  .3 

50 

27. 

0 

12 

932 

0 

6 

27 

1 

.62 

- 

.16 

.22 

7 

8.0 

2 

15. 

4 

0 

0 

C I maPPON 

3B.2 

2.6 

20,4 

50 

27. 

-20 

1  3 

1241 

0 

7 

28 

13 

.68 

.20 

22 

13.5 

3 

0 

0 

CLIMAX  2  NW 

25.0 

2.9 

14.0 

42 

18 

-18 

12 

1424 

0 

22 

28 

11 

1.34 

•  29 

1 

22.4 

56 

1 

5 

0 

0 

CCCHETOPA  CREEK 

29.6 

-  -..5 

12.6 

45 

1 

-25 

13 

1462 

0 

21 

28 

20 

.71 

.22 

23 

11.0 

17 

23 

3 

0 

0 

CCLLBRAN 

41,8 

15.1 

28.5 

.9 

53 

26 

-  5 

13 

1016 

0 

5 

27 

3 

1.02 

.20 

.25 

10 

15.0 

17 

15 

5 

0 

0 

CCLCRADC  NAT  MON 

42,4 

19.9 

31.2 

54 

1 

2 

1  3 

940 

0 

4 

27 

0 

1.11 

.57 

10 

11.5 

7 

15 

4 

1 

0 

CCRTE2 

44,7 

16.2 

30.5 

-  1.4 

5» 

26 

-10 

1  3 

958 

0 

5 

27 

3 

.74 

- 

.36 

.32 

7 

6.0 

5 

14. 

4 

0 

0 

CRAIG 

32.3 

4.0 

18.6 

45 

6 

-23 

13 

1294 

0 

12 

28 

11 

.72 

.19 

14 

13.2 

15 

15. 

4 

0 

0 

CRESTED  9UTTE 

29.2 

-  1.0 

13.6 

-  2.7 

36 

27 

-26 

13 

1434 

0 

16 

28 

1  9 

1.40 

- 

1.16 

.34 

10 

25.0 

53 

10 

5 

0 

0 

DELTA   1  E 

46.3 

18.5 

32.4 

.7 

61 

22 

3 

12 

905 

0 

4 

27 

0 

.27 

.22 

.10 

7 

2.0 

1 

17. 

1 

0 

0 

DILLON    1  E 

33.3 

,7 

1  7,0 

.5 

47 

26. 

-21 

16 

1336 

0 

11 

28 

11 

.80 

- 

.75 

.28 

1 

22.0 

34 

2. 

3 

0 

0 

DURANGC 

45.9 

13.0 

29.5 

-  .2 

59 

27 

-11 

1 3 

987 

0 

4 

28 

4 

1.64 

.34 

.67 

10 

20.0 

16 

10 

4 

2 

0 

EAGLE   FAA  AJRPORT 

40.0 

10.6 

25.3 

55 

26 

-10 

13 

1105 

0 

7 

28 

4 

.56 

.  18 

7 

5.7 

2 

24. 

2 

0 

0 

FORT  LEWIS 

3D. 6 

8.6 

23.6 

-  2.3 

49 

4 

-16 

13 

1154 

0 

8 

28 

6 

1.52 

- 

.19 

.61 

10 

16.0 

26 

15. 

3 

2 

0 

ERASER 

29.4 

-  8.0 

10.7 

-  4.8 

44 

26. 

-29 

16 

1517 

0 

15 

28 

22 

.66 

- 

.85 

.15 

22. 

37 

1 

3 

0 

0 

FRU 1 1 A 

46.3 

19.0 

32.7 

.5 

60 

26. 

0 

16. 

896 

0 

4 

28 

2 

.72 

.08 

.23 

10. 

4.6 

3 

11 

3 

0 

0 

GATEWAY    1  Sw 

4R  .  3m 

23,  3M 

35,8m 

63 

27 

-  3 

13. 

811 

0 

4 

23 

2 

1.68 

1  .04 

10 

15.0 

12 

10 

3 

1 

1 

GLENwOCD  SPRINGS  1  N 

41.8 

11.9 

26.9 

-  2.8 

55 

26 

-  6 

13 

1063 

0 

6 

28 

3 

.49 

- 

1.26 

.20 

7 

.7 

1 

1 

2 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  *8  AP  //P 

42.8 

22.9 

32.9 

.3 

57 

22 

4 

13 

893 

0 

6 

26 

0 

.94 

.25 

.41 

7 

7.5 

3 

17. 

3 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

44,9 

22.8 

33,9 

26. 

13 

0 

5 

26 

0 

7 

GRAND   LAKE    1  WNi* 

32.6 

-  .2 

16.2 

44 

19 

-22 

16 

1362 

0 

12 

28 

15 

.59 

.20 

7 

13.0 

40 

1 

2 

0 

0 

GRAND   LAKE   6  SS* 

29.0 

.2 

14.6 

40 

27 

-21 

16 

1405 

0 

16 

28 

16 

.39 

.09 

15 

8.0 

29 

16. 

0 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

33.1 

4.8 

19.0 

48 

27 

-15 

16 

1284 

o 

1 5 

28 

1  2 

.69 

.19 

23 

16 

24. 

2 

0 

0 

GUNNISON 

26.9 

-  5.4 

10.8 

-  4,8 

41 

22 

-28 

13 

1514 

0 

21 

28 

20 

.47 

.51 

.13 

23. 

6.7 

4 

25. 

2 

0 

0 

HAVDEN 

33.0 

4.1 

18.6 

48 

6 

-23 

13 

1294 

0 

12 

26 

12 

.79 

.35 

.21 

14 

13.0 

19 

15. 

5 

0 

0 

HOT   SULPHUR  SPRS  2  SW 

29.8 

.  9 

15.4 

44 

6 

-18 

1 6 

1385 

0 

17 

28 

13 

.28 

.12 

4.5 

2 

0 

0 

IGNACIO  1  N 

42.9 

11.3 

27.1 

-  1.3 

55 

27 

-17 

13 

1053 

0 

4 

28 

4 

.96 

.21 

.36 

7 

4 

0 

0 

KREMNUING 

27.9'' 

-  1.1 

13.4m 

-25 

16 

14R5 

0 

28 

15 

LAKE  CITY 

37.0 

-  6.0 

15.5 

50 

22 

-22 

12 

1382 

0 

7 

28 

22 

.57 

.20 

9 

8.0 

34 

1 

4 

0 

0 

LITTLE  HILLS 

41.3M 

7.2r« 

24.3m 

55 

26. 

-21 

13 

1  129 

0 

7 

26 

7 

.92 

.35 

10 

17.0 

4 

0 

0 

MAR VINE 

39.2 

12.0 

25.6 

50 

27. 

-10 

15. 

1096 

0 

6 

28 

3 

.91 

.15 

14 

28.0 

40 

14 

7 

0 

0 

MAYBELL 

35.1 

6.7 

20.4 

49 

5 

-13 

16 

1242 

0 

10 

28 

7 

.41 

.15 

9 

14.0 

18 

16. 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 
FEBRUARY  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

a 

"  3 
>  J 

<s 

• 
< 

Departure 
From  Normal 

s 
a 

a 

| 
1 

3 

• 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

Departure 
From  Normal 

a 
• 
■ 

6 

• 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Mln. 

3 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

Q 

.10  or  More 

• 

Z 
8 

I 

z 

IJ 
s 

1  I 
>J 

hi 

1  » 

b3 

MEEKER 

39,6 

9.0 

24.3 

52 

26. 

-13 

13 

1  133 

0 

7 

2  1 

s 

.87 

.18 

14 

14.0 

10 

14 

4 

0 

0 

MEREDI TH 

35.0 

1.8 

18.4 

49 

26 

-23 

1 3 

1300 

0 

10 

28 

n 

.79 

,15 

13.0 

31 

8 

3 

0 

0 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

42,8 

20,4 

31.6 

-  1.4 

57 

26 

1 

13 

928 

0 

6 

28 

0 

1.53 

- 

.42 

.58 

7 

20.5 

16 

14. 

4 

1 

0 

MONTROSE  NO  2 

43.9 

16,9 

30,4 

-  .9 

59 

6. 

-  1 

13a 

962 

0 

s 

2  a 

2 

.50 

- 

.10 

.20 

11 

10.0 

5 

15 

2 

0 

0 

NCRTHOALE 

3f  .8 

12.6 

25,7 

-  .9 

58 

5 

-19 

12 

1096 

0 

9 

28 

4 

.85 

.16 

.48 

7 

6 

10. 

2 

0 

0 

NORWOOD 

37.0 

12.6 

24.8 

50 

26 

-12 

13a 

1118 

0 

8 

28 

4 

.82 

.39 

.23 

23 

12.1 

3 

0 

0 

OLRAY 

38.6 

16.8 

27,7 

53 

27 

-  5 

13 

1037 

c 

B 

27 

1 

1,74 

•  8C 

23 

27.1 

22 

23 

6 

1 

0 

DAGOSA  SPRINGS 

AO. 6 

3.8 

22.2 

54 

4 

-26 

13 

1 192 

0 

7 

2  8 

1  1 

1.14 

.35 

7 

16.0 

22 

8 

3 

0 

0 

PALISADE   1  S 

45.  * 

24.0 

34.7 

59 

6* 

6 

13 

839 

0 

4 

25 

o 

.50 

- 

.11 

.15 

7 

2 

0 

0 

PALISADE  LAKE  5  S 

34.8 

9.6 

22.2 

50 

5 

-10 

6 

1  195 

c 

7 

28 

3 

1.22 

.82 

6 

22.0 

2 

1 

0 

PAON  I  A 

45.2 

16.4 

30,8 

61 

27 

-  3 

13 

950 

0 

s 

2  8 

2 

1.23 

.48 

10a 

10.5 

6 

15 

3 

0 

0 

PARADOX 

46.2 

18.1 

32,2 

62 

26 

-  8 

1  3* 

912 

0 

4 

26 

2 

1,09 

.37 

7 

9.0 

a, 

11a 

0 

0 

PITKIN 

2T.5 

-  4,6 

11.5 

38 

27. 

-31 

13 

1495 

0 

15 

28 

20 

.90 

.46 

.25 

23 

13.0 

42 

1 

5 

0 

0 

POwOERHCRN 

37.5 

-  5.4 

16.1 

46 

21 

-28 

13 

1366 

0 

s 

28 

20 

.50 

.30 

23 

8.5 

1 

0 

0 

rangely 

35.2 

3.5 

19.4 

43 

5 

-20 

16 

1272 

0 

9 

2  8 

12 

.72 

.20 

15 

8.5 

3 

0 

0 

REDSTONE 

RICC 

40.6 

2,5 

21,6 

57 

1  9 

-25 

13 

1211 

0 

5 

28 

9 

1.32 

1,14 

•  40 

50 

ft 

( 

RIFLE  2  ENE 

42.9 

17,6 

30.3 

1.2 

55 

27* 

-  3 

16 

965 

0 

5 

2  8 

2 

.52 

- 

.28 

.15 

7 

4.5 

2 

15 

3 

0 

0 

SILVEPTCN 

38.3 

-  4,5 

16.9 

-  2.  1 

50 

19* 

-31 

13 

1340 

c 

9 

2" 

23 

1,07 

- 

.60 

.  32 

7 

11.0 

40 

11. 

ft 

0 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

33.1 

1.1 

17,1 

-  2.5 

48 

6 

-21 

16 

1332 

0 

1  3 

2  8 

1  4 

.86 

- 

1.45 

.15 

12 

13.1 

38 

1 

3 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

32.  1 

•  13.2 

9.5 

45 

26a 

-37 

13 

1549 

0 

12 

28 

22 

1.05 

.30 

1 

15.3 

62 

1 

4 

0 

0 

TELLURIDE 

38.5 

3.8 

21.2 

-  2,6 

55 

19 

-21 

13 

1221 

0 

8 

28 

10 

1.01 

1,09 

.34 

6 

14.0 

33 

16* 

4 

o 

o 

URAVAN 

47.8 

22.  1 

35,0 

61 

Z7 

0 

13a 

832 

0 

4 

2  5 

2 

.80 

.28 

7 

3.5 

1 

10 

4 

0 

0 

VALLECITO  DAM  // 

39.9 

4.0 

22,0 

50 

4 

-25 

13 

1  199 

0 

6 

28 

1C 

1,76 

,73 

7 

22.5 

3 

2 

0 

VAMPA 

33.8 

4.8 

19.3 

49 

27 

-14 

13 

1277 

0 

12 

28 

10 

.32 

.10 

7 

7.0 

24 

1 

1 

0 

0 

YELLOW  JACKET  INK 

38.4 

13.0 

25.7 

53 

27 

-13 

13 

1094 

0 

7 

28 

5 

1.11 

.44 

6 

17.0 

1 5 

14. 

4 

0 

0 

01 V 1 SION 

23.0 

-  2.3 

.89 

_ 

,46 

13.0 

•       •  # 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

36.8 

12.0 

24,4 

6  1 

27 

-  7 

1 1 

1129 

0 

11 

27 

7 

.27 

•  19 

10 

6.5 

5 

15a 

1 

0 

0 

BCNNY  DAM 

42.3 

11.8 

27.1 

68 

28. 

-  9 

24 

1056 

0 

7 

28 

5 

.46 

.34 

11 

6 

11 

1 

0 

0 

BLRL INGTON 

47.0 

17.0 

32.0 

-  1.0 

68 

27a 

-  6 

23 

916 

0 

3 

2ft 

5 

.20 

- 

.28 

,08 

10 

4 

10 

0 

0 

0 

CHEYENNE  wELLS 

44.1 

12.8 

28.5 

-  4,0 

67 

5 

-  6 

23 

1017 

0 

5 

27 

4 

.19 

■ 

.18 

.18 

11 

3.1 

3 

11 

1 

0 

0 

elagler  2  nw 

43.8 

12.5 

28.2 

65 

26 

-  9 

12 

1025 

0 

4 

27 

6 

.56 

.20 

11 

15 

3 

o 

o 

hclyOkE 

46.5 

13.3 

29,9 

-  ,5 

72 

27 

-  5 

24a 

976 

0 

5 

27 

5 

•  64 

.29 

,33 

1 1 

10.8 

6 

12. 

3 

0 

0 

STRATTON   3  NE 

45.7 

15.7 

30.7 

65 

27« 

-  6 

24. 

954 

0 

4 

26 

4 

.87 

.34 

11 

6 

11 

3 

0 

0 

WRAV 

47.1 

14.6 

30.9 

-  .5 

70 

27 

-11 

24 

949 

0 

3 

2  J 

4 

.68 

.22 

.25 

11 

5 

11 

3 

0 

0 

YUMA 

48.7 

16.9 

32.8 

68 

27 

-  6 

24 

895 

0 

3 

2ft 

2 

.87 

.41 

.45 

11 

8 

11 

3 

0 

0 

DIVI SION 

29,4 

-  2.0 

.53 

.10 

6.8 

•       ft  • 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

33.5 

12.0 

22.8 

48 

18 

-15 

11 

1176 

0 

13 

28 

4 

1.15 

.38 

10 

26.0 

5 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

31.3 

•  5.2 

13,1 

26 

-4  1 

1 3 

1448 

0 

14 

28 

1ft 

,49 

,22 

10 

17.0 

7 

10 

2 

0 

0 

BAILEY 

42.8 

7.0 

24.9 

59 

19 

-22 

13 

1116 

0 

6 

28 

10 

1.01 

.26 

10 

16.0 

5 

0 

0 

BOULDER 

45.9 

19.5 

32.7 

-  2.0 

69 

26 

1 

13 

897 

o 

5 

2  1 

o 

1.19 

.36 

.35 

10 

25.6 

10 

15 

4 

0 

0 

BR IGGSDALE  2  NW 

43.6 

11. 0 

27.3 

68 

26 

-13 

12 

1050 

0 

7 

27 

4 

.30 

.17 

11 

5.0 

3 

12* 

1 

0 

0 

BYERS 

45.0 

13.3 

29.2 

-  2.7 

65 

27a 

-  5 

12 

997 

0 

4 

2  8 

7 

.87 

.40 

.25 

10 

18.0 

7 

15* 

4 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

35.1 

12.7 

23.9 

53 

1 9 

- 1 2 

1 1 

1143 

0 

11 

25 

4 

,81 

.25 

7 

18.0 

4 

0 

0 

CASTLE  ROCK 

45,4 

10.5 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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19.3 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE:    78"  ON  THE  27TH  AT  EVERSOLL  RANCH 


LOWEST  TEMPERATURE,   _4l»  0N  THE  13  AT  ANTERO  RESERVOIR 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:      3.13   INCHES  AT  RYE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:    0.05   INCH  AT  BRANDON  AND  PUEBLO  ARMY  DEPOT 
GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,    1.67   INCHES  ON  THE  9TH  AT  RYE 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,    35.0   INCHES  AT  HAWTHORNE 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,    99   INCHES  ON  THE  12TH  AT  WOLF  CREEK 

PASS  4  W 


Sf  )  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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■  12 

•  04 

.09 

.0. 

.07 

PES*  VE«0E  NAT  P«bk 

1.53 

•  is 

.58 

.11 

.A3 

•  01 

T 

T 

.03 

•ONT.OSE  NO  1 

BH 

•  09 

■  1* 

.06 

•  02 

•  17 

•  06 

WONTOOSC  NO  2 

.30 

•  03 

.20 

T 

.18 

•  02 

•  07 

S*«  ttimtm  nc«  n 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Tol 

1   |  2  ]  3 

4      5  6 

n  1 
7  I 

n  1 
8  l 

9 

in  1 
10  | 

1 

11 

1 2 

13  | 

u  1 
14 

_ 

15 

•  el  in 
lb  If 

1Q 

19  |  20  | 

21 

22  | 

23  j 

24 

25  |  26  | 

27 

9fl      9Q  in 

£0        43  OU 

31 

.85 

.01 

,*a 

.OT 

•  16 

•  06 

.04 

.02 

.82 

T 

•  19 

.03 

•  19 

•  03 

T 

.09 

.23 

.03 

1.74 

•  21 

•  23 

•  02 

•  17 

•  10 

T 

.02 

7 

•  05 

T 

,80 

.14 

.20 

•  39 

•  26 

•  02 

•  19 

•  1 1 

.03 

.50 

•  13 

.08 

•  10 

•  08 

.09 

1.2; 

.82 

■  08 

T 

.02 

•  30 

T 

T 

1.23 

•  06 

•  *8 

•  21 

1.09 

•  1 1 

,3? 

.03 

.  A>fl 

•  21 

•  03 

•  03 

•  10 

•  20 

T 

T 

.40 

T 

7 

i»i 

^20 

•  10 

,20 

•  15 

.23 

2.19 

T 

•  03 

.66 

.32 

•  27 

.10 

7  .63 

.42 

.50 

•  06 

•  05 

.09 

1.0) 

T 

•  2T 

9/ 

T 

T 

T 

•  65 

.10 

,09 

T 

•  12 

•  71 

•  17 

»M 

•  08 

•  14 

•  20 

,04 

1.32 

■40 

•  17 

•  10 

.  to 

•  27 

•  03 

•  08 

.OT 

.52 
.01 
.75 

T 

•  13 

T 

»01 

•  06 

•  02 

■  02 

7 

■  10 

•  12 

T 

!o5 

•  03  T 

•  02 

.01 

T 

.01  7 

T 

7 

T 

T 

•  13 

•  21 

T 

•  23 

•  18 

T 

.02 

•  03 

•  23 

T 

•  19 

T 

•  04 

T 

•  10 

T 

.29 

1.07 

.20 

*U 

•  32 

T 

T 

.26 

T 

T 

7 

T 

T 

•  20 

.96 

.11 

.15 

.06 

•  13 

.14 

.08 

.19 

.08 

•u 

•  82 

.02 

,66 

T 

T 

T 

1.05 

.30 

T 

•  10 

•  03 

T 

•  05 

•  15 

T 

.03 

7 

.09 

.20 

.05 

.09 

1.01 

•  3* 

•  10 

•  16 

•  06 

.02 

•  02 

•  27 

,06 

.90 

.01 

.28 

.11 

.06 

•  13 

•  08 

.02 

.11 

1.79 

•  22 

•  73 

•  07 

■01 

•  63 

•  01 

T 

T 

T 

1.20 

•  31 

•  02 

■01 

•  02 

•  02 

.02 

•  06 

•  04 

■  06 

•  10 

.04 

.02 

•  02 

2.25 

1. 00 

•  69 

.52 

T 

.22 

7 

T 

.32 

j 

•  10 

•  07 

•  03 

•  02 

T 

•  03 

.02 

.03 

.02 

1.11 

•  66 

•  23 

.  2  3 

•  12 

T 

■  05 

7 

.04 

.27 

•  02 

T 

•  19 

•  02 

T 

•  03 

7 

7 

T 

•  01 

7 

.46 

T 

.03 

•  36 

T 

•  05 

T 

T 

T 

,04 

.20 

•  02 

•  08 

•  05 

.09 

.19 

T 

•  18 

•  01 

T 

.59 

•  11 

•  20 

T 

.08 

T 

T 

T 

■  17 

.41 

•  09 

•  16 

•  03 

.07 

.08 

T 

T 

.79 

•  10 

•  60 

T 

T 

7 

.23 

T 

T 

.01 

T 

.69 

•  10 

•  05 

•  33 

.03 

.  10 

,09 

.60 

•  02 

•  02 

■  13 

T 

.10 

.09 

.22 

.6) 

■  1* 

•  13 

•  20 

.07 

7 

T 

.01 

,06 

.59 

•  06 

T 

•  39 

.05 

,09 

.07 

•  03 

•  36 

.30 

•  20 

.71 

•  16 

•  25 

•  16 

T 

•  16 

.69 

T 

•  10 

.03 

•  25 

T 

.07 

.05 

.19 

.87 

•  19 

T 

•  65 

T 

7 

T 

•  27 

1.19 

•  26 

T 

•  38 

•  10 

7 

•  15 

•  18 

T 

.49 

.03 

•  03 

.01 

T 

•  22 

•  06 

.04 

.10 

1.0L 

,18 

•  16 

.02 

•  26 

•  24 

•  19 

T 

1.19 

•  09 

•  29 

T 

•  33 

•  07 

T 

7 

•  29 

T 

•  10 

T 

.30 

.0T 

•  06 

.17 

7 

T 

•  91 

.08 

•  25 

•  21 

•  16 

•  17 

•  91 

•  29 

.10 

•  OB 

•  02 

•  01 

•  18 

.19 

1.26 

•  07 

.60 

.02 

•  55 

•  22 

•  99 

.06 

•  13 

T 

•  17 

•  05 

7 

.24 

•  >4 

1.19 

•  U 

#61 

T 

■  40 

T 

T 

•  10 

•  09 

.09 

1.27 

T 

•  11 

.  C  3 

•  32 

.06 

•  97 

•  08 

T 

.01 

•  08 

•  10 

■  19 

.99 

•  0* 

■  19 

•  06 

.26 

.06 

T 

•  10 

•  09 

T 

.01 

•  02 

•  10 

•  09 

.92 

.02 

T 

.06 

T 

•  22 

T 

•  06 

•  08 

■  10 

T 

T 

T 

.10 

T 

1.09 

.21 

.18 

.30 

•  29 

.19 

.82 

.03 

.10 

•  20 

•  08 

T 

.13 

•  19 

•  19 

.03 

•  02 

•  08 

.02 

.01 

•  03 

T 

•  71 

•  03 

T 

•  65 

T 

.15 

•  08 

.88 

•  03 

.07 

•  36 

•  17 

•  19 

.89 

•  03 

•  16 

•  19 

T 

•  32 

•  18 

•  40 

T 

•  17 

•  10 

•  05 

•  08 

.90 

T 

.12 

T 

•  16 

•  05 

•  04 

•  01 

•  01 

1*21 

.32 

•  12 

.29 

.17 

•  21 

.10 

.87 

•  20 

•  02 

.0* 

•  38 

•  11 

.04 

•  06 

T 

.31 

•  06 

•  15 

.08 

7 

.  J2 

T 

T 

.12 

•  18 

,06 

•  10 

T 

•  09 

•  27 

•  02 

•  25 

T 

7 

T 

•  99 

.01 

.17 

•  03 

•  10 

.01 

T1 

T 

7 

7 

.06 

•  01 

•  03 

T 

T 

.82 

.19 

•  13 

.02 

.10 

.02 

T 

•  06 

■  01 

,09 

T 

T 

•  5( 

.25 

•  05 

•  10 

.0*9 

•  02 

•  06 

7 

2.20 

.13 

•  37 

7 

T 

.31 

■  65 

T 

T 

•  46 

T 

,16 

•  70 

•  22 

T 

.05 

.18 

•  08 

j 

.09 

7 

,06 

•  02 

.79 

•  22 

T  % 

.05 

.06 

•  03 

T 

.13 

•  21 

.0* 

•  5! 

•  12 

•  17 

.22 

1.18 

.2* 

•  16 

•  32 

.09 

*  * 

.12 

T 

■I. 

•  27 

•  07 

•  20 

•  94 

.10 

.15 

•  26 

•  19 

1.40 

.1* 

.10 

.01 

•  66 

T 

T 

.48 

•  14 

7 

.64 

.07 

•  01 

•  22 

.09 

•  02 

•  18 

•  07 

■  18 

.  0  1 

•  16 

,09 

•  3* 

T 

.23 

.05 

•  02 

•  07 

.6* 

•  02 

•  10 

T 

•  03 

•  31 

•  14 

•  04 

.33 

.11 

T 

T 

T 

.10 

7 

.12 

T 

.48 

T 

.17 

T 

.26 

.04 

.01 

T 

T 

T 

1.09 

as 

•  06 

•  32 

.36 

T 

.91 

:.7 

•  16 

T 

•  62 

.02 

.07 

.0 

.34 

.15 

.02 

•  03 

.01 

7 

.04 

.02 

'!*' 

.32 

.29 

■  62 

•  22 

.23 

.02 

.10 

T 

T 

.22 

.34 

•  28 

T 

T 

.06 

.48 

•  06 

.16 

•  13 

T 

.06 

.09 

.5) 

•  09 

•  13 

•  20 

7 

.11 

T 

.56 

.19 

.12 

T 

.18 

.07 

7 

NORTMOALE 

NORaOOO 

0U«»T 

B400S»  SPRINGS 
PAL 15402   1  S 

PALISAOE  LAKE  9  S 

P AON  I  A 

PARADOX 

PAPSmALL   10  SSE 
PITKIN 

PlACERvIlLE 
POaDERHORN 

PVPAMIO 
P ANGEL  Y 

REDSTONE 
RICO 

PIFlE  2  ENE 
SAPINERO  8  E 
SARGENTS 

SHOSHONE 

SILVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TACOMA 
TAYLOR  PAPA 
7ELLUR10E 

UPAVAN 

VALLECITO  CAM 
a IN7ER  PARK 
aOLF  CREEK  PASS  4 
YAHPA 

VELLO"  JACKE7  INK 


AKRON  FAA  A I RP0R7 
BONNY  OA* 
•URLING70N 
CHEYENNE  "ELLS 
FLAGLER  2  Na 

FLEMISH  1  5 
GENOA  1  a 
HOLVOKE 
I0AL1A 
IEROY  7  aSa 

0715  u  NE 

S7RA7  TON  3  N( 

VONA 

«PAY 

YUMA 


Allen  spark 
antepo  reservoir 

OAIlEy 

•ouloer 

BRIGGSOAlE  2  NO 
ByERS 

CARIBOU  RANCH 
CA57LE  ROCK 
CHEESHAN 

CHERRY  CREEK  DA" 

DENVER  aB  A1RP0R7 
OENVEO  .8  CI7Y 
EAS70NV ILLE   I  NNa 
EA370NV1LLE  2  NNE 
EAS70NVILLE  6  aSa 

ELBER7 
ILBERT  9  Na 

Elbert  3  se 

ELBERT  4  SSa 

Elbert  3  sa 

ELBERT  8  Sa 
ESTES  park 

EVERGREEN 
FAIRPLAY 
FA1RPLAY  NO,  2 

FORT  COLLINS 
P0R7  LUP70N  1  N 
F0R7  MORGAN 
GECRGETOaN 
GRANT 

6REELEY 
GROVER  10  » 
HAR7SEL 
HA.TMOflNE 
IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

JJLES9LPG 

KASSLER 

KAUPFNAN  4  SSE 
KIOaA  9  SE 

KIOaA  4  Sa 

LAKE  GEORGE  9  Sa 

LAKEaOCD 

LAS7  CHANCE 

LONG"ONT   2  ESE 

PARKER  9  E 

RED  FEATHER  LAKES 

SEDAL1A  6  SSE 

SEOGaICK  9  J 

SPICER 

SOUAa  MOUNTAIN 
STERLING 
aALDEN 
aATERDALE 
alGCINS  7  Sa 

aINOSOR 


Sm  r«l*i*nc*  noi«.  following  SiaOon 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALAMOSA  w8  AIRPORT 
ILANCA 

CENTER 
DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NH 

HERMIT  7  ESE 
MONTE  VISTA 
SA6UACHE 

WAGON  OMEEL  GAP  S  N 
HOLf  CREEK  PASS  1  E 


Day  ol  Month 


13     M  IS 


16      17  18 


19     20  21 


22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


Sn  raUianc*  nolM  following  Sitlion  |nd#t 
-  23  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
FEBRUARY  1965 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

•      •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 
MIN 

52 

12 

45 

IS 

33 
20 

58 
25 

62 
35 

57 
34 

47 
20 

37 
16 

40 

19 

26 

20 

20 
4 

19 

0 

32 

2 

45 
16 

33 
9 

40 
t 

41 

ie 

SO 
30 

56 

30 

56 

35 

47 
18 

to 

30 

30 
-  3 

25 
-  3 

50 
13 

60 
35 

60 
34 

51 
35 

45,7 
18,8 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

37 
11 

40 
6 

30 
18 

49 
18 

50 
21 

30 
20 

42 
25 

34 

10 

37 
10 

ie 

5 

17 
2 

29 
•  17 

34 
.  1 

29 
S 

34 
•  1 

43 

n 

43 
18 

48 

17 

SO 
26 

50 
26 

46 
29 

40 
10 

26 
S 

41 
7 

32 
12 

52 
26 

51 
28 

40,6 
13.2 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

St 

5 

40 
9 

61 
14 

62 
22 

61 
40 

63 
36 

5t 
26 

37 
21 

49 

27 

40 
23 

23 
11 

33 
3 

36 
3 

47 
11 

47 
14 

46 

5 

32 

22 

59 
34 

tl 
37 

44 

3t 

61 

23 

tl 
32 

59 
6 

43 

6 

57 
21 

66 
38 

66 
41 

60 
38 

52,5 
21.7 

COALDALE  2  SW 

MAX 
MIN 

COLORADO  SPRINGS  wB  AP 

MAX 
MIN 

SO 
13 

38 
13 

39 

18 

59 
21 

37 
36 

39 
34 

43 

19 

31 
16 

40 

17 

24 

11 

13 
.  5 

20 
-  5 

23 
•  3 

33 
13 

17 
.  2 

32 
•  3 

46 

12 

S3 
26 

35 
26 

37 
26 

29 
19 

to 

12 

12 
2 

30 

3 

44 
13 

60 
26 

61 
33 

48 

25 

40,5 

15,0 

DELHI 

MAX 
MIN 

35 

7 

40 
8 

58 

11 

62 
14 

69 

31 

t3 
32 

55 
25 

40 

21 

45 

18 

36 
23 

25 
12 

27 
•  6 

30 
•  3 

47 

13 

40 
14 

43 
•  5 

48 

11 

34 
24 

59 

25 

37 

35 

54 
19 

t7 
19 

35 
3 

32 
•  9 

55 
13 

67 
28 

66 

34 

37 
40 

48,9 
16,3 

EADS 

MAX 

Mm 

38 
It 

41 
9 

40 
11 

55 
13 

6a 

22 

ts 

30 

57 
24 

34 

17 

45 

22 

36 

20 

22 
-  2 

28 
•  4 

30 
5 

41 

5 

39 
17 

'J 

52 
15 

36 

23 

ts 

27 

59 
30 

52 
19 

tt 

20 

36 

0 

36 
.  7 

35 

13 

66 

23 

70 
26 

63 
33 

49,2 
15,5 

EVERSOLL  ranch 

MAX 
MIN 

46 

16 

51 
16 

39 

17 

72 
29 

69 

29 

51 

29 

33 

22 

41 

22 

26 

10 

37 

1 

36 

12 

54 
IS 

41 
14 

44 

14 

55 

22 

63 

27 

63 

30 

63 
29 

59 

21 

70 
29 

65 

0 

62 
17 

73 
27 

78 

30 

65 
37 

55,4 
20,6 

foroer  e  s 

MAX 
MIN 

36 
8 

40 
4 

47 
5 

61 
9 

70 
19 

61 
23 

4t 

25 

36 
13 

46 

T 

34 

20 

20 
5 

32 
-12 

28 
•  8 

41 

1 

36 
13 

39 
-  5 

52 
5 

57 
20 

to 

22 

to 

25 

51 

19 

62 
It 

32 
1 

39 
-  5 

30 
7 

65 
18 

70 
21 

32 
38 

47,8 
11,4 

HOLLY 

MAX 
MIN 

A3 
16 

38 
16 

40 
14 

40 
14 

56 
16 

70 
25 

67 
30 

32 
22 

33 
21 

47 

23 

30 
12 

28 
-  3 

26 
1 

33 
7 

37 
13 

44 

12 

to 

16 

36 

20 

ts 

25 

66 
21 

40 
18 

70 
4 

9 

■  7 

40 
•  9 

58 
13 

71 
19 

74 

22 

47,4 
14.2 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

43 
12 

39 
9 

41 

19 

37 
17 

69 
22 

65 
26 

62 
26 

39 
20 

45 

21 

45 
23 

24 
5 

25 
-  7 

31 
2 

30 

4 

49 
19 

37 
3 

53 
12 

62 

23 

ts 

2t 

63 

25 

62 

20 

ts 

18 

66 
3 

38 
■  3 

54 

12 

68 
21 

72 
27 

69 
38 

52,1 
15.6 

KIT  CAPSON 

MAX 
MIN 

42 
9 

39 

3 

44 

2 

59 
5 

67 
16 

62 
2t 

32 
23 

36 

12 

50 
21 

40 

19 

21 
-  4 

21 
-12 

31 
>  4 

44 
-  2 

30 
15 

40 
•  1 

30 
8 

56 

20 

ts 

24 

57 
18 

68 
19 

40 
-  2 

36 
-  6 

53 
6 

69 
18 

71 
21 

61 
28 

48,3 
10.3 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

27 
12 

34 

7 

41 
15 

54 
1) 

68 

26 

63 
33 

44 
24 

37 
21 

44 

20 

29 
19 

19 
•  1 

24 
-  7 

30 
1 

42 
6 

24 
7 

31 
1 

48 

12 

58 

25 

63 
26 

to 

29 

33 
21 

68 
19 

19 
0 

35 
.  7 

51 
10 

65 
23 

69 
36 

52 

37 

15^5 

LAMAR 

MAX 

MIN 

36 
9 

42 
11 

40 
16 

59 
16 

69 

21 

tt 
28 

43 

27 

39 
22 

45 

22 

33 
20 

20 
-  1 

26 
-  8 

34 

3 

52 

3 

32 

20 

39 
3 

37 
13 

t4 
21 

tt 
22 

t2 
24 

40 
21 

70 
It 

30 
-  2 

40 
-  9 

36 

12 

70 
19 

72 
22 

32 
33 

48,4 
14.4 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

LA  VETA 

MAX 

Mm 

SO 

a 

40 

0 

34 

10 

38 

15 

60 
20 

36 

It 

52 
16 

30 
16 

48 

14 

44 
14 

20 
•  2 

24 
-  6 

28 
.  5 

40 
.  3 

35 
5 

38 

0 

30 
10 

33 

10 

34 

12 

52 
14 

56 
13 

56 

12 

46 

8 

45 
.  6 

47 

12 

45 
10 

48 
15 

42 
12 

46,3 
6.6 

LEADVILLE 

MAX 

Mm 

la 

7 

30 
10 

36 
11 

41 
13 

39 
15 

39 
17 

31 
10 

35 
0 

20 
3 

IS 
5 

13 
-11 

5 

•13 

19 
■  It 

26 
1 

26 
■  4 

30 
•  t 

39 

2 

49 

9 

31 
13 

3t 
11 

39 

13 

35 
13 

19 
-  4 

17 
.  8 

36 
3 

41 
10 

43 
17 

35 

7 

30,8 
4,6 

LI  HON  10  SSW 

MAX 

Mm 

32 
4 

36 

7 

34 

12 

60 
15 

61 
35 

59 
30 

48 
19 

28 
6 

37 
9 

30 
13 

14 

0 

24 
-  7 

30 
■  6 

39 
3 

31 
6 

33 
•  2 

44 
11 

48 

23 

St 
26 

S3 
32 

39 
15 

58 
15 

46 
•  4 

29 

-  4 

49 

10 

63 
23 

62 

27 

36 
31 

43,6 
12.6 

LI  HON 

MAX 

Mm 

31 
3 

36 

0 

47 
6 

61 
11 

60 
24 

59 
2t 

38 
11 

30 
10 

35 
7 

28 
13 

13 
-  3 

21 
-14 

25 
•  7 

36 
■  1 

20 
7 

34 
.  7 

44 
4 

49 

18 

58 

22 

32 
23 

30 
16 

59 

10 

11 
-  4 

30 
-  4 

48 

t 

65 

22 

67 
28 

42 

27 

40,4 
9.0 

NORTH  LAKE 

MAX 

Mm 

40 
6 

43 
4 

47 
6 

53 
12 

55 
21 

43 

22 

34 
14 

33 
13 

34 
13 

23 
11 

14 
•  15 

25 
-11 

31 
■17 

36 
0 

25 
2 

40 
•  3 

44 
6 

50 
13 

52 
12 

46 

21 

49 

12 

44 
11 

36 
-  2 

30 
-  9 

46 
19 

49 
19 

49 

20 

40 
22 

39,9 
8,0 

PUEBLO  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

30 
7 

36 

1 

42 
8 

55 

13 

64 
31 

64 
35 

4t 
24 

38 

21 

48 
14 

34 

20 

21 
•  7 

27 
•12 

27 
■  t 

42 

3 

25 
7 

36 

2 

30 
11 

63 

21 

62 
27 

63 
28 

34 
25 

47 
21 

21 
-  3 

39 
-  5 

42 

11 

63 

22 

70 
36 

35 
33 

43,1 
13.9 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

Mm 

34 
11 

36 

a 

43 

16 

34 

17 

67 

22 

43 
31 

36 

27 

41 

22 

46 

18 

42 

22 

24 

2 

29 
-  7 

34 
■  4 

47 
3 

40 

17 

38 

0 

48 

12 

to 

21 

ts 

23 

62 
23 

57 
21 

68 
21 

60 
S 

38 
.  9 

32 
10 

65 
23 

70 
26 

60 
37 

30,0 
15.1 

RUSH  2  NNE 

MAX 
MIN 

40 

5 

38 

2 

60 
5 

63 

10 

67 

20 

to 

27 

40 
6 

32 
7 

36 

10 

26 

It 

16 
-  2 

26 
•10 

32 
>  t 

42 
t 

32 
6 

40 
.  4 

50 
7 

35 

20 

to 

20 

tl 

22 

56 

It 

to 

16 

45 
-  2 

33 
.  4 

60 
9 

63 

U 

70 

26 

31 
21 

47,2 
9.8 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

34 
0 

33 
6 

42 

22 

47 
17 

47 
24 

42 

20 

34 

20 

34 

6 

32 

z 

24 
12 

16 
•  15 

20 
•13 

30 
•  12 

39 
9 

26 

0 

36 
>  t 

3t 
t 

40 
10 

42 

12 

43 

17 

41 
14 

47 
It 

34 
8 

28 
.  3 

40 
9 

46 

16 

50 
20 

38 
26 

36.8 
8,7 

RYE 

MAX 

Mm 

35 
■  1 

47 

3 

53 
13 

54 

24 

61 
27 

34 

31 

44 
24 

48 

9 

12 

31 
18 

23 
4 

24 
•  ( 

31 
■  9 

42 
3 

43 
6 

38 

•  5 

48 

10 

S3 
15 

57 

20 

to 

17 

54 

19 

54 

19 

47 

1 

38 
.  6 

48 

6 

56 

20 

56 

22 

48 
29 

45,9 

11,7 

SAL  IDA 

MAX 

Mm 

43 

a 

46 

20 

32 
23 

56 
It 

51 
33 

33 
31 

48 
26 

43 
18 

39 
16 

34 
19 

21 
-  6 

21 
-  9 

24 
■  24 

41 

7 

34 
11 

37 
■  2 

44 
.  1 

47 
4 

49 
t 

54 
19 

52 
15 

52 
SO 

45 

10 

39 
0 

49 
5 

37 
17 

57 

26 

56 
30 

44,5 
12.4 

SPRINGFIELD  T  WSW 

MAX 

Mm 

3» 

15 

38 

12 

55 

12 

to 

15 

69 

30 

tt 
29 

34 

26 

33 

21 

36 

26 

33 
16 

25 
8 

28 
-  1 

32 
2 

48 

11 

40 
It 

39 
9 

49 
16 

57 
24 

62 
26 

59 

30 

46 

16 

t7 
25 

39 

0 

35 

0 

35 
13 

66 
25 

71 
31 

61 
36 

49,5 
17,8 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

29 
6 

2a 

0 

35 
3 

41 
•  13 

40 
•  12 

38 
4 

30 
It 

30 
■  11 

20 
-17 

15 
•  3 

11 
•  25 

5 

•12 

18 
■23 

24 
•  2 

21 
3 

29 
-21 

36 
•  10 

47 
.  7 

45 
■11 

36 
•  3 

38 
•  3 

34 
5 

19 

2 

16 
•  12 

33 
■  9 

42 
•  13 

43 
•12 

29 
S 

29,8 
-  6,3 

TACONY   10  SE 

MAX 

Mm 

68 

21 

63 
34 

56 
24 

37 
14 

44 

* 

37 
19 

20 
•  t 

31 
•  14 

32 
•  12 

43 

37 
13 

38 

•  3 

51 
11 

55 
23 

to 

25 

36 

30 

46 

15 

64 

19 

35 
3 

33 
.  7 

44 
9 

64 

22 

65 
31 

36 
40 

48,2 
14,0 

TR IN  I  CAD 

MAX 

Mm 

sa 

u 

40 
13 

58 
24 

59 

27 

64 
26 

to 

31 

51 
24 

41 

22 

46 

17 

37 
23 

26 
•  3 

24 
-  8 

35 
.  7 

45 

12 

37 
12 

40 
t 

45 

It 

32 
24 

59 

20 

35 
28 

46 

20 

tl 
34 

52 
1 

33 
0 

30 
13 

64 

29 

66 
30 

55 
40 

46,6 
17,5 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

33 
.  1 

42 
9 

60 

15 

64 

19 

66 
25 

63 

31 

4t 
24 

41 

20 

47 

19 

26 
3 

19 
•  5 

25 
•  7 

32 
•  t 

42 
11 

26 
1 

43 
9 

46 

15 

34 

25 

63 
29 

56 

27 

41 

20 

63 

27 

27 
■  6 

33 

0 

52 
9 

63 
31 

67 
32 

57 
28 

46,6 
1*,5 

TWO  BLTTES  1  NK 

MAX 

Mm 

46 

10 

49 

18 

50 
24 

59 
28 

62 
30 

ts 

2t 

55 

20 

35 
IS 

37 
24 

36 
19 

23 
8 

30 
•  2 

34- 
6 

51 
13 

46 

18 

36 

t 

51 
16 

63 
24 

64 

26 

to 

26 

46 

18 

t9 

21 

39 
1 

37 
.  1 

56 
14 

67 
26 

73 
28 

60 
35 

30.6 

17.9 

halsenburg  poker  plant 

MAX 

MIN 

33 
2 

43 
8 

57 

17 

to 

20 

61 
41 

5t 
40 

49 
24 

44 

19 

44 

28 

34 

21 

21 
■  1 

24 
•  7 

26 
•  2 

39 
18 

33 
12 

47 
•  1 

46 

15 

52 

25 

37 
29 

57 
36 

51 

22 

36 

27 

52 

2 

51 
■  5 

51 
12 

61 
33 

61 
41 

35 
39 

47,3 
18,4 

wESTCL IFFE 

MAX 

Mm 

41 
■  S 

47 

12 

50 
16 

57 
14 

33 

23 

48 

35 

41 

16 

41 
14 

34 

8 

30 
15 

IS 
.  9 

21 
•17 

24 
-22 

39 
.  6 

27 
t 

36 
■  8 

46 
.  3 

50 
t 

35 
10 

■  1 

.  7 

-  3 

■  10 

20 

22 

39.9 
3.1 

KETMORE  2  S 

MAX 

Mm 

38 
4 

39 
11 

57 
16 

62 
21 

54 

29 

58 

28 

SO 
25 

39 
14 

43 
15 

32 

19 

21 
4 

27 
•  5 

33 
•  2 

44 

15 

39 
11 

42 

3 

30 
17 

56 
21 

57 
24 

37 
39 

56 

21 

36 

19 

46 

4 

35 
•  1 

52 
14 

62 
24 

61 
29 

4' 
31 

47,8 
16.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
FEBRUARY  1965 


Station 

Day  ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

s 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN 

02 

ALTENBERN 

MAX 
MIN 

49 

u 

42 

11 

J7, 

48 

20 

52 
21 

47 
31 

42 

27 

37 
22 

35 
24 

31 
18 

23 
10 

26 
•  2 

26 
■  6 

24 

30 
4 

32 
-  6 

43 
6 

47 
12 

49 
16 

50 
20 

48 

20 

48 

26 

37 
14 

41 
9 

46 
14 

53 
16 

S3 

22 

47 
24 

41,0 
14.6 

ARTESIA  2  E 

MAX 
Mm 

40 
IS 

3T 

11 

IS 

40 
19 

45 

20 

44 

27 

40 

23 

32 

31 

27 
13 

23 

25 
•  2 

27 
5 

22 

27 

23 
■  3 

28 

2 

33 
3 

36 

42 
9 

45 
16 

38 

IS 

29 
11 

34 

7 

39 
11 

35 
12 

40 
18 

36 

20 

34.3 

10.7 

ASPEN 

MAX 
MIN 

34 

3T 

2 

12 

46 

16 

46 
14 

45 
25 

37 
24 

35 
19 

39 
12 

30 
16 

21 

16 
•  7 

23 
■  10 

23 

24 

28 
•  5 

37 

2 

41 
6 

47 
8 

43 
13 

42 

11 

43 
26 

28 
18 

27 
-  1 

41 
4 

30 
13 

52 
17 

36 
23 

36,1 
10.0 

BERTHOuD  pass 

MAX 
MIN 

24 

25 
.  3 

" 

30 
13 

36 
11 

34 

12 

30 
3 

22 

23 

16 
■  1 

•  18 

5 

-14 

>  1 
•14 

10 

16 

14 
■  12 

19 
-  1 

33 
6 

40 
9 

39 
11 

32 
8 

32 
17 

23 
.  3 

10 
-10 

IS 

-  1 

29 
6 

38 

U 

39 
3 

24.0 
1.2 

BONO 

MAX 
MIN 

55 

42 

T 

15 

48 

14 

51 

11 

47 
24 

44 
2T 

38 

17 

36 
17 

34 
13 

26 

19 
•  8 

26 
■11 

32 
10 

28 

27 
•  11 

40 
3 

44 
6 

42 
9 

48 
8 

49 

10 

48 

23 

31 
18 

31 
15 

42 

4 

48 

9 

30 
13 

47 
20 

39,3 
10.3 

CEDAREOGE 

MAX 

min 

4B 

21 

49 

IT 

\\ 

57 
23 

58 
28 

56 
32 

39 
29 

45 
26 

33 
27 

32 
21 

25 

25 
0 

28 

2 

29 

31 
14 

33 

2 

39 
9 

46 
IS 

31 
19 

49 

21 

52 
24 

33 
33 

41 
24 

39 
11 

50 
16 

59 
22 

59 
24 

55 
28 

44,1 
18,9 

CIMARRON 

MAX 
MIN 

45 
22 

45 
■  1 

42 
4 

37 

47 

12 

45 
18 

40 
15 

36 
14 

28 
16 

24 

18 
-18 

23 
■20 

25 

27 

30 
•  16 

40 
•  9 

39 
-  3 

42 
■  4 

45 
-  4 

40 
10 

30 
12 

41 
18 

33 
•  I'- 

42 
■  9 

43 
•  3 

50 
1 

45 
28 

38.2 
2.6 

CLIMAX    2  NW 

MAX 
MIN 

21 

21 
■  3 

" 

35 
10 

38 

22 

31 
13 

27 
12 

21 

31 

13 
3 

-15 

0 

-18 

13 
■16 

18 

13 

23 
•  10 

32 
•  2 

42 

10 

41 
12 

30 
10 

31 
6 

29 
16 

16 
1 

ll 
-12 

28 
6 

36 
8 

35 
13 

30 
12 

25.0 
2.9 

COChETOPA  creek 

MAX 
MIN 

45 
19 

32 
>  T 

30 
0 

32 
•  2 

31 

31 
3 

36 

10 

42 
12 

36 

29 

10 

28 

20 
-19 

20 
■  25 

-15 

21 

24 
■  13 

20 
-17 

22 
•  13 

23 
■12 

28 
•  12 

32 
-  7 

38 

2 

42 
13 

32 
-15 

28 
•13 

29 
-10 

32 
-  7 

33 
0 

29.6 
-  4,5 

COLLBRAN 

MAX 
MIN 

45 
13 

43 
1  1 

\\ 

51 
22 

52 
21 

49 
33 

42 
28 

40 
20 

35 
18 

30 
19 

25 

23 
-  3 

28 
■  5 

24 

33 

35 
>  2 

44 
8 

47 

IS 

49 
18 

30 
19 

50 
19 

49 
27 

37 
IS 

39 
S 

46 
13 

S3 
IS 

50 
21 

47 
28 

41.8 
13.1 

COLORADO  NAT  WON 

MAX 
MIN 

54 

22 

42 

20 

2*5 

SI 
28 

51 
30 

31 
36 

49 
27 

42 
24 

33 
24 

3} 
21 

23 

24 

3 

25 
2 

26 

10 

34 
11 

34 

7 

39 
15 

43 
22 

46 
23 

48 

26 

46 
26 

31 
26 

42 

20 

43 

13 

30 
11 

52 
20 

51 
30 

51 
27 

42.4 
19.9 

CORTF2 

MAX 
MIN 

48 

31 

50 
20 

\\ 

56 

22 

56 
26 

53 
34 

41 
28 

40 
15 

36 
21 

32 
19 

26 

26 
-  9 

27 
■10 

2  6 

36 

36 
•  1 

41 
5 

48 

12 

31 
16 

SO 
19 

53 
20 

35 
28 

32 
20 

41 

12 

SI 
16 

38 
20 

37 
25 

50 
31 

44,7 
16.2 

CRAIG 

MAX 

MIN 

31 

34 
0 

,5 

39 
18 

43 
12 

45 
29 

33 
16 

31 

35 
11 

22 
12 

19 

21 
-  8 

18 
•  23 

30 
13 

19 
•10 

22 
■  13 

35 

7 

37 
8 

36 
■  2 

41 

3 

34 
0 

40 
20 

25 
2 

29 
.  6 

30 
0 

37 
8 

42 
12 

33 
15 

32.3 
*.9 

CRESTED  BuTTE 

MAX 
MIN 

33 
13 

35 
.  8 

33 
•  2 

33 

34 
12 

33 
14 

30 
16 

27 

21 
13 

16 

10 
-18 

13 
•  26 

19 

26 

19 
•  19 

28 
•  11 

32 
-  7 

32 
>  3 

35 
•  2 

32 

-  4 

34 
11 

28 

12 

21 
-  8 

28 
■  9 

33 
•  4 

36 
0 

35 
19 

28.2 
•  1.0 

DELTA  1  E 

MAX 
MIN 

52 
25 

51 
15 

U 

58 
19 

59 

20 

52 
36 

42 
32 

46 
29 

40 
23 

36 
23 

25 
15 

28 
3 

30 
6 

28 
12 

34 
16 

33 
3 

42 
9 

49 

13 

54 

17 

S3 
18 

5S 
19 

61 
29 

47 
26 

<.<. 

11 

32 
13 

60 
16 

59 
19 

53 
32 

46.3 
18.3 

DILLON   1  E 

MAX 
MIN 

28 

29 
•  3 

\l 

44 

12 

43 

41 

10 

37 
13 

30 

38 

22 
3 

15 
.14 

8 

-18 

20 
•  13 

34 

25 

28 
•  21 

37 
.  7 

47 
•  2 

45 

3 

37 
4 

38 
3 

38 

20 

26 
5 

18 
-11 

36 
.  7 

47 
2 

64 
* 

41 
14 

33.3 
,7 

OURANGC 

MAX 
MIN 

50 
30 

53 
13 

\\ 

56 
17 

55 
19 

43 
27 

45 

30 

45 

20 

33 
16 

32 
19 

33 

27 
-  8 

28 
•  11 

28 

39 

38 

0 

46 

3 

50 
10 

30 
12 

33 
12 

54 

12 

33 
16 

44 

21 

53 
7 

30 
12 

38 

15 

59 
18 

54 
28 

45.9 
13.0 

EAGlE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

34 
15 

42 
8 

" 

32 
15 

52 
13 

47 
26 

39 
27 

39 

23 

39 

22 

31 
13 

23 

21 
•  3 

27 
•  10 

28 
16 

32 

29 
>  3 

42 

0 

44 
6 

47 
9 

50 
11 

49 
14 

43 
24 

3S 
5 

35 
1 

47 

3 

SS 
9 

51 
15 

36 
15 

40.0 
10.6 

FORT  LEWIS 

MAX 

Mm 

41 
28 

44 
9 

U 

49 
19 

47 

20 

39 
23 

39 
21 

39 
13 

29 

26 
14 

23 

22 
-12 

22 
•16 

27 

30 

SO 
•  4 

40 
.  7 

44 
8 

43 
12 

46 

10 

47 
10 

46 
14 

39 
11 

39 
1 

43 
8 

47 
15 

<.8 
13 

44 
16 

38,6 
6.6 

PRASER 

MAX 

Mm 

18 
■  8 

27 
■  10 

\\ 

40 

0 

40 
■  10 

37 
-  3 

33 
5 

30 
13 

27 

20 
■  8 

13 
•  23 

10 
-22 

17 
•24 

27 

21 
-13 

26 
•  29 

34 
-12 

41 
•  12 

44 
■  IS 

37 
•  6 

28 

-  6 

3S 
9 

21 
•  12 

18 
-10 

35 
-20 

44 
•  16 

40 

-10 

25 
12 

29.4 
-  8.0 

PRUITA 

MAX 

Mm 

48 

23 

48 

18 

54 

20 

56 
23 

58 

23 

56 
31 

48 

32 

42 
27 

38 

26 

34 
24 

32 
14 

29 
6 

31 
4 

29 
1* 

38 

33 

0 

43 
3 

47 
14 

32 
20 

33 
22 

55 

23 

60 

27 

43 
28 

o 

17 

33 

20 

60 
19 

56 
23 

52 
30 

46,3 
19,0 

GATEWAY  1  SW 

MAX 

Mm 

55 
25 

55 
21 

58 
24 

61 
25 

61 
28 

55 
38 

44 

37 

43 
30 

40 

2T 

33 
25 

28 

29 
-  3 

32 
■  3 

30 

38 
10 

SO 
12 

50 
19 

35 
23 

60 
48 

50 
37 

47 
19 

55 
26 

62 
27 

63 
30 

54 
40 

46,3 
23.3 

GlENwOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

Mm 

45 

12 

42 
4 

48 

10 

49 

13 

52 
12 

48 

27 

42 
24 

41 

23 

41 
19 

39 
17 

22 

21 
-  1 

26 
•  6 

26 

12 

28 
10 

31 
■  4 

43 
4 

SO 
10 

52 
11 

49 
13 

50 
13 

46 

20 

3S 
18 

40 
7 

47 
7 

55 
11 

5". 

15 

45 
26 

41.8 
11.9 

GRAND  JUNCTION  WB 

tP 

MAX 

Mm 

43 
28 

45 

20 

24 

SS 
28 

55 
29 

55 
40 

44 
33 

40 
31 

35 
30 

31 
22 

25 

24 
5 

28 
4 

27 
11 

33 
10 

30 
9 

40 
14 

47 

20 

46 
27 

48 

29 

52 
30 

57 
31 

37 
23 

43 
19 

49 

24 

56 
28 

55 
31 

47 
29 

42,8 
22.9 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

Mm 

52 
26 

46 

23 

w 

56 
28 

55 
31 

56 
41 

47 
31 

40 
29 

38 
28 

35 
22 

26 

30 
6 

30 
5 

)0 

31 
12 

34 
10 

43 
12 

48 

22 

48 

26 

50 
28 

S3 
29 

57 
30 

46 
26 

44 
18 

49 

22 

57 
28 

55 

14 

49 
31 

44,9 
22.8 

GRAND  LAKE   1  WNW 

MAX 

Mm 

2« 
•  10 

S2 
■  10 

11 

42 

10 

41 

41 

17 

35 
13 

30 

33 
13 

26 
.  2 

18 
-13 

13 
■  13 

14 

•  11 

21 

21 

24 
•  22 

34 

2 

43 
-  7 

44 
•  3 

40 
-  1 

41 
-  1 

39 
13 

24 
8 

26 

.  3 

37 
•  7 

42 
-  8 

42 

.  1 

41 

17 

32,6 
•  .2 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

Mm 

23 
>  6 

30 
•  10 

it 

38 

9 

39 

39 
16 

36 
13 

32 

24 

12 

24 
.  3 

11 
■  10 

12 
■13 

18 
•  13 

22 

21 

15 
•  21 

27 
5 

30 
.  8 

31 
•  6 

36 
-  1 

36 
0 

36 
13 

26 
8 

2". 
.  7 

33 
•  8 

34 
-  7 

40 
•  2 

39 
16 

29,0 
.2 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

38 

3 

37 

0 

22 

42 

13 

46 

44 
21 

41 
19 

33 
13 

26 
10 

23 
6 

22 

17 
-  7 

18 
•  12 

28 

26 

19 
■13 

29 
-  1 

28 
-  6 

24 
•  6 

42 

0 

45 
8 

43 
29 

30 
9 

25 
-  5 

28 
■10 

30 
•  2 

48 

3 

45 

21 

33,1 
4.6 

GUNNISON 

MAX 

Mm 

38 

13 

27 
-  6 

*l 

25 
.  4 

25 

35 
10 

36 
15 

40 

16 

27 

26 

10 

18 

18 
•  20 

13 
■  28 

17 
-13 

24 

18 
•  18 

16 
•  19 

21 
-17 

23 
•  IS 

30 
-14 

28 
.  9 

41 
1 

33 
9 

30 
.18 

24 
■13 

24 
-15 

28 
-11 

38 
13 

26,9 
■  5.4 

MAYDEN 

MAX 

Mm 

28 

0 

26 

0 

\l 

40 
12 

37 

48 

25 

40 
25 

32 

35 

25 
5 

20 
0 

18 
•  T 

20 
•  23 

27 
10 

18 
-  5 

23 
•  20 

39 
18 

39 
9 

37 
3 

39 
4 

37 
.  3 

40 
18 

30 
8 

31 
•  4 

38 
■  2 

39 
0 

)9 
-  2 

40 
16 

33.0 
4,1 

MOT  SULPHUR  SPRS  2 

sw 

MAX 

Mm 

40 

2 

38 

3 

.1 

39 
1 

42 

44 
20 

30 
18 

28 
11 

30 

20 
4 

22 
■  8 

18 
•10 

15 
•  8 

28 

20 
0 

12 
-18 

23 
0 

22 
-  6 

19 
•  12 

34 
.  7 

42 
4 

30 
2 

20 
8 

40 

10 

28 
•  8 

27 
-  2 

43 
•  4 

34 
IS 

29,6 
.9 

IGNACIO  1  N 

MAX 

Mm 

43 

28 

48 

11 

46 

13 

50 
15 

33 
18 

43 

30 

40 
12 

35 
11 

33 
18 

30 
2 

23 
•  6 

26 
.17 

30 

36 
4 

34 
■  1 

43 

2 

43 
7 

4S 
12 

48 
14 

49 

13 

51 
IS 

49 

23 

".5 

10 

43 

12 

49 
15 

S3 
18 

32 
26 

42,9 
11.3 

KREMMLING 

MAX 

Mm 

45 
■  10 

30 
■  10 

40 
20 

8 

10 

18 

20 

10 

0 

2 

-  5 

•10 

10 
.20 

26 

22 
3 

20 
-25 

27 
8 

23 
•  14 

17 
•  14 

36 
.10 

42 

2 

34 
8 

28 
8 

23 
0 

22 
-12 

24 
-12 

30 
•  6 

30 
6 

27,9 
-  1.1 

LAKE  CITY 

MAX 

Mm 

40 

1 

43 
•  7 

*T 
■  1 

41 
»  9 

40 
■  2 

38 
•  6 

38 

11 

36 

33 
■  1 

20 
-11 

20 
•  18 

15 
■22 

28 
-20 

27 
-10 

27 
•  1 

28 
-16 

37 
-11 

42 
■  6 

44 

-10 

45 
-  2 

47 
-19 

50 
-  2 

40 

3 

33 
•  12 

43 
-  8 

43 
-  3 

48 

7 

43 

3 

37,0 
-  6.0 

LITTLE  HILLS 

MAX 

Mm 

45 
9 

45 

2 

55 
13 

54 

15 

54 
19 

47 
30 

44 
24 

37 

37 
12 

31 
25 

26 
5 

22 
■13 

30 
■  21 

28 

17 

30 
-  7 

34 
•  17 

40 
-  3 

46 
•  3 

44 

1 

51 
8 

31 
7 

47 
26 

30 
9 

38 
1 

so 

9 

35 
16 

"5 

10 

41.3 
7.2 

MARVTNE 

MAX 

Mm 

40 

3 

38 
5 

;s 

45 

20 

48 
15 

48 

30 

42 
28 

40 

15 

42 

22 

38 

20 

20 
3 

23 
-10 

28 
-  8 

32 
20 

2. 
-10 

30 
12 

33 
10 

43 
16 

45 

12 

42 

10 

45 

12 

40 

12 

35 
15 

40 
15 

46 

2 

SO 
15 

30 
22 

40 

15 

39.2 
12.0 

MAYBELL 

MAX 

Mm 

32 
2 

38 

1 

45 

11 

46 
14 

49 

12 

45 

27 

37 
16 

30 
13 

33 
16 

29 
14 

16 
5 

22 
7 

20 
•12 

31 
14 

A\ 

23 
-13 

34 
-  6 

36 
-  2 

35 
•  2 

42 
10 

-6 
4 

41 
4 

32 
8 

3- 

35 
1 

41 
5 

45 
9 

40 
16 

33.1 
5.7 

i  H«(*T«nc*  Not#i  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
FEBRUARY  1965 


Day  oi  Month 


Oman 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

-EEkER 

MAX 

Mm 

46 

44 

50 

17 

52 
17 

51 

17 

48 

32 

40 
23 

39 
8 

40 
16 

32 
18 

23 

2 

24 
-  6 

24 
-13 

27 
17 

26 
-10 

26 
•  12 

36 
■  2 

40 
1 

40 

2 

40 
1 

49 

3 

47 
33 

35 
11 

35 
1 

44 
9 

52 
14 

51 
16 

44 
25 

MEREDITH 

MAX 

Mm 

34 

40 
2 

44 
4 

46 

2 

41 

15 

37 
16 

33 
12 

40 
4 

26 

12 

22 
3 

11 
-17 

20 
-23 

21 
2 

23 

0 

32 
•16 

33 
.  7 

44 

-  3 

47 
.  1 

43 

0 

42 
1 

40 
14 

29 
12 

24 
8 

40 
.  8 

49 
1 

48 

4 

40 
23 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

Mm 

45 

32 

26 

33 
28 

55 
28 

54 

30 

45 
32 

39 
26 

36 
22 

32 
20 

31 
IT 

21 
10 

24 
4 

21 
1 

26 
6 

37 
9 

35 
4 

45 
15 

48 

19 

54 

22 

46 

27 

59 
27 

32 
31 

44 

13 

38 
17 

30 
24 

37 
25 

56 

22 

49 
26 

M0N7RCSE  NO  2 

MAX 

Mm 

59 
24 

ti 

30 
19 

55 

20 

36 

23 

59 
27 

32 

30 

36 

29 

43 
24 

37 
25 

27 
9 

22 
.  1 

30 
•  1 

28 
6 

27 
13 

33 
2 

33 
4 

40 

10 

46 

17 

48 

20 

51 

23 

54 

26 

36 

22 

34 

10 

41 
11 

49 

17 

58 

20 

5B 
25 

NCRTWOALE 

MAX 

Mm 

41 

20 

49 

19 

32 
22 

38 
24 

41 

31 

37 
24 

33 
13 

31 
21 

26 

IS 

22 
5 

20 
-19 

25 
-17 

25 
.  5 

23 
7 

30 
•  8 

31 
5 

40 

12 

45 

8 

42 

11 

48 

14 

44 
24 

36 
16 

44 

8 

49 
16 

50 

20 

50 
23 

43 
26 

NORWOOD 

MAX 

Mm 

41 
19 

44 

20 

46 

21 

47 
24 

41 

32 

33 
24 

33 
22 

33 
21 

25 
14 

18 
3 

20 
•  12 

21 
•  12 

27 
•  4 

28 
1 

28 
•  4 

34 
1 

40 

6 

45 

10 

44 

13 

45 

14 

45 

25 

32 
18 

35 

2 

42 
8 

SO 
18 

49 

25 

42 
30 

OURAY 

MAX 

Mm 

44 

22 

ti 

48 

22 

50 
25 

32 
29 

44 

33 

36 
23 

33 
11 

32 
14 

27 
16 

17 
6 

16 
T 

27 
•  5 

27 
9 

23 
8 

32 
2 

35 
6 

42 

12 

49 

15 

42 
19 

46 

20 

44 
30 

41 

17 

33 
22 

43 
14 

49 

22 

53 
25 

45 
24 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

Mm 

46 
13 

'0 

48 

2 

34 
4 

31 
6 

39 
18 

42 
16 

41 

12 

30 
20 

26 

16 

20 
.10 

20 

0 

23 
•  26 

26 
-15 

32 
1 

36 
•  7 

41 
.  4 

51 
•  I 

52 
3 

42 
2 

51 

0 

47 
6 

43 
23 

36 
.  5 

44 
■  I 

51 
4 

50 
9 

47 
22 

PALISADE   1  S 

MAX 

Mm 

59 
26 

H 

47 
23 

53 
28 

37 
31 

39 
33 

35 
32 

42 
32 

41 
30 

34 
26 

34 
16 

2T 
9 

29 
6 

30 
7 

26 
12 

33 
15 

43 
13 

48 

23 

30 
27 

32 
29 

53 
30 

36 

27 

35 
19 

44 

23 

31 
26 

56 

29 

55 
34 

55 
33 

PALISADE  LAKE  5  S 

MAX 

Mm 

34 
14 

36 
16 

44 
1* 

30 
20 

34 
■  10 

34 
6 

34 
4 

30 
0 

35 

0 

34 
6 

36 

10 

30 
20 

34 
15 

33 
12 

32 
10 

34 
1* 

31 
8 

34 

12 

36 
16 

35 

10 

34 
6 

31 
6 

36 

T 

40 
10 

36 
8 

32 
12 

34 
10 

PAONIA 

MAX 

Mm 

51 
18 

36 
20 

60 

23 

60 
25 

49 

24 

42 

31 

44 

23 

36 

23 

33 

14 

25 
9 

26 

0 

28 
•  3 

30 
4 

31 
3 

33 
3 

40 
3 

48 

9 

52 
15 

30 
19 

55 

23 

30 
26 

46 

22 

40 

9 

52 

17 

60 
21 

61 
23 

33 

31 

PARADOX 

MAX 

Mm 

4B 

26 

ft 

38 

20 

39 

20 

38 

21 

46 

35 

40 
32 

40 

30 

37 

21 

24 

20 

27 
10 

21 
-  8 

34 
■  8 

30 
8 

40 
5 

37 
1 

46 
8 

52 
13 

54 

14 

35 

22 

57 
24 

37 

30 

39 
28 

47 
15 

55 
18 

62 

20 

59 
24 

30 
34 

PITKIN 

MAX 

Mm 

2B 

-11 

33 

-  4 

34 
■  1 

34 
■  2 

36 
10 

33 
9 

26 

6 

2* 
-  6 

26 

7 

10 
.  5 

a 

-28 

9 
.31 

11 
-11 

19 

0 

16 
•  20 

25 
-12 

34 
-  6 

34 
■  2 

33 
.  3 

34 
-  6 

38 

6 

25 
5 

24 
.23 

34 
■  12 

35 
-  5 

38 

0 

31 
17 

POwOERuORN 

MAX 

Mm 

41 

:i 

44 
•  2 

43 
•  1 

42 
-  1 

43 

9 

36 

6 

40 
9 

36 
6 

27 
0 

27 
■  10 

18 
-26 

26 
•  28 

30 
-12 

32 
•  6 

30 
•  22 

36 

-15 

39 
-13 

41 
•  12 

44 
.  6 

46 
.  6 

44 

5 

36 

10 

27 
-21 

43 
•  17 

44 
•11 

45 
-  6 

41 

15 

RANGELY 

MAX 

Mm 

41 

'J 

42 

6 

41 
9 

43 
8 

34 

27 

37 
27 

34 
2 

32 
12 

26 
19 

29 
6 

26 
-  5 

23 
-10 

29 
10 

25 
-13 

23 
•  20 

30 
-12 

14 
-  9 

33 
•  4 

38 
•  4 

41 
.  3 

41 
8 

36 
13 

40 
-  3 

42 
•  1 

41 

0 

40 
6 

33 

20 

REDSTONE 

MAX 

Mm 

RICO 

MAX 

Mm 

41 
21 

47 

3 

30 
5 

32 
6 

47 

7 

3* 

24 

39 

11 

34 
>  2 

30 
2 

33 
11 

23 
■  9 

18 
•  21 

29 
.23 

23 
.  6 

34 
•  10 

40 
.13 

♦4 

0 

53 

3 

37 
5 

47 
6 

50 

3 

41 

11 

36 
4 

34 
.  3 

47 

3 

33 

3 

48 

9 

40 

23 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

Mm 

49 
19 

41 
14 

48 

19 

49 

22 

34 

20 

51 
32 

43 

30 

40 
24 

38 

25 

33 
25 

26 

10 

26 

T 

28 

'  2 

27 
12 

36 

7 

31 
•  3 

41 
8 

46 

15 

50 
14 

31 
20 

51 

20 

52 
26 

40 

20 

40 

12 

47 

17 

35 
18 

55 
21 

30 
30 

SILVERTON 

MAX 

Mm 

44 
19 

40 
>  8 

45 
.  5 

48 
•  3 

44 
•  3 

33 
20 

33 
10 

32 
>  9 

29 
■  3 

27 
4 

23 
•20 

20 
-25 

29 
.31 

24 
.  6 

28 
-  4 

33 
■  21 

50 
•  6 

46 
-  3 

30 
■  3 

47 
.  3 

48 

.  2 

41 
0 

33 
0 

28 
.12 

43 
.  3 

46 
-  2 

45 

0 

45 
1 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

Mm 

34 
5 

32 
■  3 

41 
15 

41 
6 

37 
0 

48 
8 

36 

21 

40 
6 

32 
2 

25 
10 

23 
•  4 

18 
•  9 

17 
.20 

28 

9 

23 
0 

21 
•21 

34 
14 

36 
•  2 

40 
.  7 

32 
4 

42 
-  1 

36 
13 

27 
4 

30 
.  7 

32 
■  13 

38 
•  8 

40 
-  4 

37 
14 

TAYLOR  PARK 

MAX 

Mm 

33 
-12 

32 
■  27 

36 
•  20 

39 
-20 

38 
■19 

37 
3 

34 

7 

27 
■  7 

24 
•  11 

20 
8 

22 
■  IS 

12 
-29 

16 
•  37 

20 
•  10 

23 
-  3 

26 
•  33 

37 
-22 

43 
•  16 

44 
•  18 

43 
.15 

40 
-16 

33 
1 

28 

11 

28 
.25 

33 
•  23 

45 
•  20 

42 
-15 

37 
14 

TELLURIDE 

MAX 

Mm 

37 
13 

44 

0 

47 
4 

32 

7 

49 

e 

36 
11 

35 
23 

30 
0 

32 
1 

25 
4 

20 
-  7 

18 
-20 

30 
>21 

28 

12 

27 
•  2 

40 
•11 

43 
•  1 

33 

3 

35 
3 

45 
9 

47 
6 

40 

20 

33 
13 

34 
.  9 

44 
■  1 

49 
5 

48 

9 

34 
20 

URAVAN 

MAX 

Mm 

56 

30 

33 
21 

33 

23 

58 

24 

38 

25 

56 
36 

41 
36 

47 

31 

42 

30 

35 
23 

26 

14 

27 
0 

29 

0 

30 
15 

36 

13 

37 
8 

44 
14 

51 

20 

34 

23 

55 
24 

56 

25 

37 
31 

49 

28 

45 

18 

34 
19 

60 
23 

61 

27 

60 
37 

VALLECITO  DAM 

MAX 

Mm 

47 
26 

43 
3 

46 
5 

30 
9 

48 

10 

42 

20 

39 
25 

36 
8 

33 
8 

26 
14 

23 
■  1 

21 
-20 

24 
.25 

26 
•  15 

31 
■  6 

33 
■  10 

43 
■  6 

48 
4 

46 
5 

46 

0 

47 

2 

45 
9 

41 
19 

39 
-  7 

43 

0 

49 
5 

47 

10 

45 
23 

YAMPA 

MAX 

Mm 

24 

>  * 

29 
■  7 

43 
13 

42 
18 

48 

12 

44 

23 

37 
19 

34 

■  1 

30 
■  2 

22 
2 

17 
•11 

15 
-11 

18 
■14 

26 
10 

14 
■  5 

26 
.10 

36 
10 

42 
4 

46 
11 

42 
6 

47 
6 

40 
21 

23 
3 

25 
.  4 

38 
4 

45 
8 

49 

21 

38 
13 

YELLOW  JACKET  IN* 
•      •  • 

MAX 

Mm 

40 
26 

48 

17 

48 
18 

49 

21 

30 
25 

36 

31 

33 

22 

39 

12 

29 
15 

26 
11 

16 

0 

19 
-10 

20 
"13 

24 
3 

36 
■  1 

24 
.  1 

43 
6 

45 

15 

45 
16 

41 

13 

49 
16 

45 

23 

35 
11 

33 
4 

43 

11 

30 

22 

53 
26 

44 

24 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON  PAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

29 
■  1 

30 

4 

45 

12 

48 

30 

53 
26 

36 

12 

33 
13 

36 

15 

26 

12 

12 
.  7 

22 
-  5 

26 
•  5 

37 
12 

21 
3 

24 

0 

36 

15 

42 

23 

46 

30 

53 
17 

30 
15 

53 
6 

6 

•  5 

34 
•  1 

45 
16 

60 
30 

61 
33 

43 

27 

BONNY  DAM 

MAX 

Mm 

50 
7 

35 

33 
9 

61 

15 

66 
25 

61 

27 

28 
12 

33 
13 

46 

23 

27 
2 

13 
-  6 

26 
>  1 

28 

0 

42 

14 

30 
4 

38 

4 

47 
14 

56 

25 

62 
29 

55 
18 

37 
19 

42 
-  2 

9 
-  9 

38 
8 

32 
12 

68 

27 

68 

29 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

35 
11 

34 

63 

30 

65 

30 

64 
26 

35 
13 

34 
20 

41 
25 

33 

6 

20 
•  3 

25 

0 

24 
13 

45 
15 

36 
6 

40 
21 

46 

30 

51 

33 

63 
34 

62 
17 

53 

21 

59 
.  3 

40 
•  6 

35 
.  2 

50 
31 

66 

32 

66 
39 

64 
15 

CHEYENNE  HELLS 

MAX 

Mm 

45 
4 

34 

33 
24 

67 
27 

60 
20 

48 

10 

30 
U 

41 
18 

33 
1 

18  21 

0.4 

24 
7 

37 
11 

36 
4 

38 

16 

46 

25 

51 
26 

58 

27 

36 

14 

40 
16 

.39 
•  3 

48 
■  6 

32 

2 

47 

23 

62 
27 

64 
33 

46 
13 

FLAGLER  2  Nh 

MAX 

Mm 

34 

3 

34 

62 

13 

62 
26 

63 

29 

44 

20 

35 

34 
13 

30 
13 

16 

0 

22 
■  9 

26 

>  3 

41 

7 

33 

10 

38 
•  1 

46 

10 

48 
21 

59 
25 

33 
31 

42 
15 

38  37 
21-5 

33 
.  8 

4T 
10 

65 
23 

63 
28 

32 
34 

HOLVOKE 

MAX 

Mm 

31 
2 

37 

65 
9 

64 

9 

67 
24 

33 
19 

36 

42 
14 

36 

17 

20  28 
1»  -  5 

33 
•  3 

43 

11 

33 
4 

42 
0 

31 
14 

58 

29 

67 
28 

54 
24 

51 
13 

33     29  39 
19  -  5  .  5 

34 
13 

70 
25 

72 
29 

36 
37 

STRATTON  3  NE 

MAX 

Mm 

35 
11 

33 

63 
18 

64 
28 

62 
25 

30 
21 

34 
15 

43 
18 

42 
18 

16  24 
1  •  6 

24 
•  2 

47 

11 

33 
12 

37 
2 

44 
14 

51 
26 

60 
32 

53 
32 

51 
15 

56     32  42 
21  -  4  .  6 

31 
14 

65 
35 

65 
35 

34 

32 

WRAY 

MAX 

Mm 

39 

7 

36 

63 

11 

65 

29 

63 

23 

49 

23 

37 

41 
22 

40 

20 

22  28 
3-7 

33 
•  6 

46 

11 

42 

16 

43 

3 

30 
16 

56 

27 

64 
26 

60 

32 

56 
19 

36     31  40 
21-3  -11 

54 
11 

66 

27 

70 
28 

30 
36 

YUMA 

MAX 

Mm 

36 
6 

36 

10 

61 
14 

61 
29 

63 
26 

61 

23 

36 
11 

42 

13 

30 
20 

29 
12 

26 
8 

32 
4 

43 

10 

51 
T 

36 

3 

SO 
25 

52 
38 

61 
29 

66 
32 

54 
14 

47     37  42 
19-3-6 

54 
14 

66 
33 

68 
29 

65 
39 

29     30  31 


See  Reference  Note!  Following  Station  Index 
-  28  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
FEBRUARY  1965 


Station 

Day  ol  Month 

• 

ot 
■ 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

4 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•      •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN 

04 

ALLFNSPARK 

MAX 

Mm 

28 

•  1 

30 
5 

40 
10 

42 
30 

40 
31 

\\ 

10 

20 
1 

10 
•  15 

12 
I 

30 
0 

21 
2 

10 
4 

28 

9 

42 
8 

46 

17 

46 

20 

40 
28 

•.0 
15 

18 
14 

28 
.  3 

20 
6 

38 

19 

47 
27 

45 
11 

33 
20 

11.5 
12.0 

ANTERC  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

33 
•  18 

38 

39 
16 

42 
6 

42 

10 

u 

.20 

20 
1 

11 
.15 

11 

-26 

15 
■41 

27 
.  1 

24 
•  10 

1* 
■  32 

24 
-24 

25 
•  22 

25 
•21 

42 
-  7 

45 

10 

16 
21 

29 
1 

22 
-15 

42 
•  9 

46 
1 

45 
7 

61 

13 

31.3 
-  5.2 

BAILEY 

MAX 
MIN 

29 
.12 

42 

49 

22 

54 

22 

55 
20 

15 

*\ 

24 
7 

16 
•  16 

IB 

-  9 

39 
■  22 

19 

12 

29 
-  1 

41 
•  9 

46 
.  2 

55 
5 

59 
9 

51 
25 

52 
11 

50 
24 

39 
-  1 

30 
-  3 

48 

7 

58 

26 

57 
26 

43 

17 

42.8 

7,0 

BOULDER 

MAX 
MIN 

35 
6 

32 
11 

33 
14 

60 
19 

61 
17 

11 

» 

32 
17 

20 
4 

28 
12 

13 
1 

44 

16 

27 
11 

18 
4 

51 
1* 

56 

27 

55 
15 

57 
39 

•  8 

15 

57 
19 

42 
4 

41 
6 

56 
36 

69 
12 

62 
19 

55 
36 

45.9 
19,5 

BRIGGSDALE  2  NW 

MAX 

Mm 

32 
B 

36 

38 
9 

92 
11 

30 
20 

u 

22 " 

32 
17 

19 

0 

24 
-13 

10 
>  6 

17 
6 

27 
8 

16 
•  10 

42 
2 

57 
IS 

52 
20 

37 
27 

55 
15 

58 
18 

29 
I 

17 
7 

53 
9 

66 

17 

61 
21 

59 
31 

41.6 
11,0 

BYER3 

MAX 

Mm 

36 
4 

32 

33 
4 

38 

10 

48 

30 

\l 

iS 

11 
19 

20 
0 

28 
■  5 

94 
•  2 

41 
12 

12 
7 

41 
•  1 

31 
10 

57 
22 

58 

27 

56 
10 

41 

14 

59 

21 

4J 
'  1 

3". 
.  3 

30 
14 

65 
29 

65 
11 

51 
12 

45.0 
11.1 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

Mm 

IB 

5 

32 

41 
4 

46 
34 

45 

31 

24 

18 

7 

10 
•  12 

1* 

I 

31 
•  9 

10 
21 

24 
•  1 

12 
2 

40 
12 

51 
21 

51 
21 

40 
29 

42 
11 

18 

25 

26 
-  6 

22 
1 

40 
11 

48 

26 

47 
36 

41 
20 

15,1 
12,7 

CASTLE  ROCK 

MAX 

Mm 

35 
.  2 

42 

58 
8 

47 

20 

61 
12 

w 

11 
17 

18 

2 

22 
-10 

12 
■12 

41 
9 

10 
•  1 

44 
•  10 

54 
6 

57 
12 

58 

19 

58 

22 

47 

16 

55 
17 

38 
•  I 

19 
.  6 

51 
7 

63 
24 

61 
24 

50 
10 

45.4 

10.5 

CHEESMAN 

MAX 

Mm 

JT 

>  1 

50 

55 

22 

56 
23 

99 
29 

\[ 

46 

27 

14 

22 
•  2 

22 
-15 

41 
■  20 

19 
4 

12 
4 

47 
•  12 

91 

0 

61 
8 

58 

12 

58 

19 

57 

17 

55 

22 

47 

0 

37 
.  6 

54 

2 

66 
21 

36 
26 

54 

21 

47,1 
6,8 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

a 
l 

38 

43 

3 

91 
11 

98 

32 

*J 

11 

17 

25 
-  1 

29 
-  3 

19 
■  1 

44 

11 

16 
8 

44 

•10 

50 
12 

55 
19 

59 
25 

61 
29 

94 

15 

58 
18 

24 

0 

41 

0 

54 
15 

67 
10 

65 
31 

37 
32 

46,9 
12.6 

OENVER  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

28 

■  5 

28 

31 
4 

48 

10 

91 
14 

28 

17 

26 
15 

18 

0 

26 

2 

16 
6 

41 
16 

21 
.  1 

15 
•  5 

46 
9 

'51 
22 

57 
29 

55 
26 

35 
11 

55 
12 

13 
4 

56 

10 

54 

23 

65 

32 

61 
35 

46 

27 

40,8 
14.0 

DENVER  MB  CITY 

MAX 

Mm 

30 
9 

27 

11 

33 
13 

99 
22 

61 
19 

24 
11 

IB 

7 

25 
9 

16 
6 

41 
IT 

23 
5 

16 
1 

52 
21 

55 

12 

61 
14 

58 
24 

14 
16 

58 

9 

16 

2 

36 
10 

35 
28 

67 
19 

63 
44 

51 
22 

42.6 
19.0 

ELBERT 

MAX 

Mm 

30 
.  3 

36 

44 

10 

99 
20 

9} 
29 

29 
14 

14 
-  1 

20 
-13 

28 
•  17 

42 
1 

14 
•  4 

19 
•  11 

49 

1 

51 
1 

55 
11 

52 
17 

44 

16 

55 
19 

41 
.  6 

29 
-11 

51 
2 

59 
18 

57 
26 

48 

29 

42.8 

7.7 

ESTES  PARK 

MAX 

Mm 

31 
« 

37 

47 
28 

49 
19 

48 
16 

» 

g 

26 
12 

19 
•  12 

19 
6 

31 
4 

19 
19 

12 
0 

15 
6 

44 

11 

50 
12 

53 
10 

51 
14 

49 
11 

41 
11 

33 
0 

29 
13 

45 

22 

50 
10 

53 
39 

47 

30 

19.9 
16,7 

EVERGREEN 

MAX 

Mm 

34 
■  6 

36 

53 

11 

59 
25 

98 
24 

47  42 
20  14 

40 
7 

10 
15 

19 
.  1 

22 
-  e 

45 
■16 

46 
15 

37 
6 

92 
•  4 

51 
4 

58 

10 

61 
11 

58 
24 

52 
14 

52 
21 

31 
-  I 

54 

0 

52 
13 

62 
24 

59 
26 

56 
24 

47,2 
10.3 

FAIRPLAV  NO.  2 

MAX 

Mm 

FORT  COLLINS 

MAX 

Mm 

33 
10 

29 
11 

36 
13 

U 

10 

56 
29 

23  13 

40 
17 

31 
17 

17 
•  10 

26 

■  I 

24 

'  1 

98 

10 

23 
11 

14 
■  1 

44 

10 

51 
22 

34 
21 

57 
11 

35 
15 

54 
16 

21 
1 

61 
7 

31 
15 

66 
22 

54 
31 

50 
14 

41,0 
14,9 

FORT   LUPTON   1  N 

MAX 

Mm 

34 
4 

30 

36 
T 

30 

58 
28 

43  40 
21  6 

40 
11 

10 
17 

20 
.  9 

22 
-I* 

26 
>  5 

10 
5 

22 
9 

10 
■  12 

48 

0 

52 
10 

51 
11 

55 
24 

40 
15 

51 
11 

25 
2 

40 
4 

50 
16 

65 
28 

64 

30 

51 
29 

41.6 
10.6 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

48 

3 

32 

11 
2 

12 

48 
21 

51  34 
24  11 

39 
14 

4} 
18 

28 

.  2 

20 
■  11 

27 
■  7 

11 
.  1 

15 
9 

27 
•  5 

10 
1 

41 
9 

49 

19 

55 
26 

56 
18 

15 
19 

97 
1 

54 

2 

40 
13 

55 

20 

68 

24 

64 

10 

41.3 
9,9 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

2T 
7 

37 
15 

40 

27 

n 

tl 

45 

27 

38  36 

16  10 

31 

12 

20 
5 

17 
.  7 

13 
4 

10 
>  1 

12 

6 

10 
0 

15 
11 

46 

17 

5S 
25 

52 
28 

45 

27 

64 

26 

40 
29 

10 
1 

23 
11 

44 
19 

51 
26 

48 

32 

4} 
23 

17,1 
16.6 

GRANT 

MAX 

Mm 

23 
.  8 

35 

11 

46 
24 

22 

21 

45 
18 

34  15 
14  4 

11 
4 

20 
6 

11 
•19 

15 
.  7 

27 
■11 

95 

7 

20 
-  1 

17 
1 

18 
6 

51 
12 

54 
15 

44 

20 

69 
2* 

41 
25 

10 
0 

26 
4 

41 
5 

32 
14 

46 

30 

37 
18 

16.6 
9.4 

GREELEY 

MAX 

Mm 

56 

10 

39 
11 

33 
10 

11 

" 

50 
29 

56  14 
23  10 

17 
11 

41 

17 

29 
3 

23 
-  4 

29 
2 

29 
10 

33 
8 

21 
.  9 

29 
.  1 

45 
9 

52 
19 

99 
22 

55 
16 

10 
18 

98 
3 

23 
4 

41 
16 

53 
19 

68 
26 

59 
29 

41.5 
12.4 

GROVER   10  H 

MAX 

Mm 

10 
8 

32 

19 

7 

j: 

10 

55 
31 

45  32 
21  13 

18 
16 

28 
15 

17 
.  2 

23 
■  2 

26 
1 

40 
16 

21 
9 

98 

9 

SO 
19 

56 

27 

59 
28 

98 

10 

31 
12 

57 
19 

23 
-  2 

35 
4 

55 
18 

66 
29 

61 
34 

50 
29 

41.9 
13.5 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

Mm 

32 
.  1 

40 

47 

21 

\i 

30 

50 
26 

38  40 
16  9 

14 
12 

24 

u 

16 

2 

IT 
1 

31 
>  5 

99 

22 

25 
5 

40 
8 

4* 
11 

S4 
16 

56 
20 

48 
10 

50 
12 

47 
29 

30 
1 

54 

9 

45 

26 

55 

12 

55 
28 

42 
22 

40,5 
15.6 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

Mm 

10  27 
0  -  2 

32 
15 

\i 

" 

29 
.  9 

16 
■  I 

8 

■24 

4 
■10 

17 
•  6 

21 
■12 

IB 
•  8 

41 

0 

41 

1 

20 
.  5 

10 
-  3 

29 
2 

40 
10 

25,6 
■  2.1 

JULE5BURG 

MAX 

Mm 

30 
12 

35 

32 
8 

u 

22 

22 

42 
.  2 

40 
20 

31 
■  6 

23 
.  6 

27 
■  2 

29 
•  1 

38 
14 

IB 

12 

41 
4 

52 
15 

65 
29 

57 
29 

44 
15 

29 
18 

28 
■  4 

40 
.  4 

51 

12 

70 
24 

70 
26 

56 
40 

45,0 
12.1 

KASSLER 

MAX 

Mm 

35 
.  2 

28 

40 
8 

u 

\\ 

w 

41 
19 

29 
17 

18 

2 

2* 
-  6 

17 
1 

45 
14 

27 
6 

4} 
»  9 

45 
14 

55 
29 

58 

14 

58 
14 

53 

IT 

60 
16 

50 

2 

36 
.  2 

52 
20 

67 
12 

61 
17 

54 

32 

45.4 
15.1 

KAUFFWAN  *  SSE 

MAX 

Mm 

29  29 
3  •  1 

34 
4 

u 

\\ 

25 

36 
6 

11 
11 

27 
3 

22 
>  6 

27 
.  4 

98 

10 

25 
1 

18 
-  6 

47 
16 

54 
28 

61 
26 

60 
28 

47 

10 

56 
15 

20 
■  6 

35 
-  5 

52 

9 

65 
24 

64 
28 

47 

11 

42.1 
11.4 

LAKE  GEORGE  8  Sh 

MAX 
Mm 

36  36 
.7.5 

41 
11 

u 

t» 

i! 

91 
0 

25 
12 

13 
■  4 

14 
■18 

24 
-26 

33 
6 

25 
0 

20 
•  18 

21 
•  12 

25 
•  10 

28 
.  9 

44 
•  9 

47 
4 

41 
18 

36 
•  1 

25 
•  10 

17 
■10 

47 
■  1 

48 
6 

44 
13 

14,0 
■  .1 

LAKEHCOD 

MAX 

Mm 

30 
15 

23 

36 

7 

\l 

40 
14 

29 
13 

20  26 
.1-1 

16 

1 

42 
14 

30 
7 

18 
-  5 

52 
12 

59 
24 

61 

29 

58 
16 

48 

12 

55 
17 

39 
.  1 

35 
1 

90 
22 

55 
12 

60 
38 

53 
33 

41,8 
15.4 

last  chance 

MAX 

Mm 

31     28  30 
.2-5.7 

*2 

2" 

18 

10 

33 
13 

18 
.  6 

22 
0 

26 
•  3 

38 

11 

10 
9 

17 
-  3 

49 

10 

54 
25 

51 
25 

45 

13 

60 
18 

29 
.  5 

31 

-  5 

47 

10 

61 
26 

63 

30 

48 

28 

41,4 
10.5 

LCNGMONT  2  ESE 

MAX 

Mm 

51 
4 

12 

32 
12 

11 

22 

29 

19 
14 

43 
18 

22  22 
■  11  -  9 

26 
•  13 

29 
.  9 

99 

10 

24 
•  9 

28 
.  1 

48 

11 

51 
18 

51 
24 

57 
16 

15 
IT 

55 
5 

17 
9 

40 

17 

51 
25 

67 
31 

60 
31 

41.1 

11.3 

PARKER  9  E 

MAX 

Mm 

28 

.  e 

32 

55 
0 

11 

» 

» 

40 
11 

40 
15 

30  23 
.2.8 

15 
■  8 

46 

8 

27 
•  4 

43 
-12 

50 
5 

54 

20 

55 
24 

65 
25 

45 

10 

56 

20 

40 
.  5 

32 
.  3 

48 

6 

63 
27 

61 
27 

63 
29 

46.1 
9.7 

RED  FEATHER  LAKES  2 

SE 

MAX 

Mm 

19 

•  e 

33 

42 

23 

50 
22 

24 

29 
18 

20  18 
5  .23 

17 
0 

33 
1 

38 

13 

25 
.  8 

37 
.  7 

48 

16 

58 
16 

55 
11 

45 
28 

46 
9 

37 
23 

25 
2 

27 

a 

40 
9 

32 
9 

48 

34 

39 
17 

37,5 
10.3 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

Mm 

30 
6 

33 

32 
6 

60 
10 

18 

10 

34     18  25 
18  .  4  -  3 

28 

0 

34 
11 

32 
11 

32 

0 

47 
19 

55 
29 

63 
28 

55 
30 

44 

15 

31     26  37 
20-*-* 

52 
13 

68 
24 

68 
28 

49 

37 

43,0 
13,8 

SPICER 

MAX 

Mm 

20 
.  8 

28 

38 

20 

41 

17 

26 

0 

15     10  12 
.6-15-5 

12 
•18 

23  20 
.8.8 

26 
•  10 

10 
5 

30 

0 

63 
•  2 

35 
18 

39 

20 

34     23  20 
20-1-6 

36 
5 

42 
15 

44 

19 

34 

14 

29.4 
4.1 

STERLING 

MAX 

Mm 

48 

7 

34 

32 
2 

34 
11 

60 
22 

27 

18 
6 

41     24  15 
14  -11  -10 

26 
-  8 

27 
1 

36 
5 

27 
.  4 

10 
5 

4} 
14 

56 
24 

35 
27 

57 
15 

37     51  25 
18-4-4 

38 

12 

53 
21 

68 

23 

64 

31 

41.0 
9.4 

R*(4>r*Dc«  NotM  Following  Suiion  Ind*>x 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
FEBRUARY  1965 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MAIDEN 

MAX 

Mm 

18 
•  12 

27 
3 

38 

20 

42 
IS 

39 
16 

40 
17 

33 
14 

16 
•  3 

27 
•  3 

20 
■  7 

12 
•  10 

17 

16 
■  14 

25 
10 

20 

24 
•  10 

24 

25 

23 

36 

38 

32 
20 

23 

o 

24 
m  3 

34 

40 
12 

40 

35 
14 

28.2 
3,0 

WATERDALE 

MAX 
MIN 

37 
8 

31 

10 

38 
13 

60 
15 

54 
40 

60 
30 

45 

23 

39 
10 

43 
13 

35 
10 

20 
•  10 

30 
-  8 

28 
•  4 

45 
11 

25 
« 

33 
-  1 

50 
4 

56 
23 

37 
25 

60 
28 

48 
14 

38 
18 

43 
4 

43 
5 

32 
16 

68 
25 

58 
44 

35 

\>t\t 

wlGGINS  7  SW 
•      •  • 

MAX 

Mm 

S3 
■  1 

32 
■  3 

33 

0 

48 

5 

48 

25 

54 
24 

47 
21 

37 
11 

41 
14 

33 
19 

20 
•  5 

24 
-12 

29 
-  1 

32 
5 

25 
11 

34 
-10 

45 
.  1 

30 
13 

59 

22 

S3 
25 

46 

16 

37 
19 

41 

1 

37 
4 

30 
11 

65 
25 

62 
26 

28 

42,2 
10.4 

Rto  granoe  Drainage 

BASIN  OS 

ALAMOSA   »B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

3* 
10 

43 
1 

43 
4 

39 

7 

37 
6 

41 
13 

35 
21 

38 
IS 

29 
9 

26 
-  1 

22 
-14 

20 
-19 

17 
-23 

22 
-13 

26 
2 

26 
•  4 

33 
•  10 

41 
•  7 

42 
•  2 

41 

0 

43 
5 

28 
10 

30 
-  6 

38 

0 

41 
6 

46 
11 

43 
20 

34.7 
2.1 

BLANC* 

MAX 
MIN 

49 

20 

44 

1 

47 

10 

41 

11 

44 

12 

44 

20 

36 
21 

36 
18 

32 
12 

29 
9 

21 
•  1 

20 
•  6 

16 
■14 

27 
-  8 

26 

T 

27 
•  2 

35 

42 
•  2 

44 
8 

46 
9 

49 
11 

42 
5 

29 
0 

39 
1 

45 
8 

54 
13 

24 

J7*4 

CENTER 

MAX 
MIN 

42 

21 

38 
6 

44 

11 

43 
12 

38 
12 

42 
16 

39 
23 

36 
18 

32 
12 

30 
10 

26 
•  6 

19 
-16 

18 
•  13 

27 
-10 

29 
9 

2« 
•  8 

35 

61 
•  2 

42 
* 

47 
6 

44 

10 

» 

31 
10 

33 
.  2 

36 
•  3 

41 
15 

44 
12 

45 
19 

36  .  3 
6.1 

DEL  NORTE 

MAX 
MIN 

42 
2 

40 
8 

40 
12 

40 
14 

40 
13 

41 
18 

37 
24 

35 
17 

33 
18 

29 
14 

28 
•  8 

27 
-14 

16 
•  10 

29 
-  8 

28 

10 

28 
■  2 

37 

43 
12 

43 
13 

47 

12 

43 

10 

16 

39 
19 

40 
.  5 

38 

2 

43 
12 

43 
17 

50 
23 

37.3 
8.5 

great  sand  Dunes  nm 

MAX 

MIN 

40 
24 

40 
14 

43 

19 

46 

15 

40 
17 

42 
18 

38 

21 

32 
18 

30 
10 

25 
11 

21 
.  4 

18 

-  3 

20 
"■14 

25 
.  7 

26 
6 

30 
>  1 

38 

4« 

9 

4S 
14 

45 

21 

44 

17 

20 

38 
3 

28 

5 

40 
8 

48 

13 

49 

IS 

39 

27 

36.3 
10,8 

HERMIT  7  ESE 

MAX 
MIN 

34 

10 

31 
•  12 

35 

0 

37 
0 

39 
•  6 

33 

0 

33 
17 

37 

12 

28 
•  9 

29 
15 

30 
•  13 

19 
•  28 

20 
•  32 

25 
-12 

35 
-14 

35 
■16 

38 

38 
-  9 

40 
•  6 

38 
-  9 

35 
-10 

,*J 

33 
10 

30 
.  6 

33 
•  5 

33 
-  6 

34 
.  7 

36 

33.4 
•  3,5 

MONTE  VISTA 

MAX 
MIN 

40 
16 

38 

4 

40 
7 

42 
8 

37 
8 

41 

10 

37 
20 

35 
17 

32 
T 

30 
15 

21 
-13 

18 
•21 

13 
■22 

23 
-13 

25 
•  11 

28 
■12 

37 
•  10 

39 
-  3 

42 
1 

43 
4 

43 
4 

11 

40 
10 

30 
.  7 

38 
■  I 

44 

5 

43 
11 

45 
17 

35,6 
2.1 

SAGuAChE 

MAX 
MIN 

42 

23 

44 
14 

43 
14 

47 
18 

46 

17 

45 
18 

39 
27 

37 
19 

32 
14 

37 
17 

23 
•  2 

23 
•12 

18 
>  5 

23 
.  8 

30 
7 

29 
•  1 

37 

43 
3 

44 

11 

30 
15 

45 
17 

42 

21 

32 
10 

42 
6 

49 

12 

50 
15 

42 
24 

38.9 

U.2 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 
MIN 

29 
■  13 

7 

-13 

•  2 

•  4 

8 

•  9 

10 
-  9 

34 
•  10 

38 
•  8 

39 

27 
-  8 

39 
>  3 

20 
•  24 

13 
-31 

14 
■36 

17 
•  26 

25 
•  5 

26 
■  24 

23 
•  17 

32 
•  16 

38 
■14 

38 
-14 

44 
•  13 

44 

I 

30 
-13 

28 
■12 

39 
•  10 

48 
-10 

44 

28.3 
-11.9 

WOLF  creek  PASS  1  E 

MAX 
MIN 

30 
14 

36 
14 

36 
8 

32 
17 

34 
18 

32 
22 

24 
8 

20 
8 

14 
6 

12 
0 

6 

•  12 

8 

-16 

15 
■18 

16 
4 

16 
2 

28 
•  4 

37 
8 

44 
8 

46 

13 

44 
8 

38 

10 

30 
.  4 

28 
.  4 

37 
8 

41 
14 

40 
16 

34 

12 

29.0 
6,5 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 
9 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MOUN 
5  AM 

rAIN  ST 
11  AM 

WDARD 
5  PM 

riME 

11  PM 

Trace 

01-09 

10-49 

50-99 

1  00-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

83 

63 

64 

5 

5 

1 

0 

0 

0 

11 

4.4 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

03 

4.0 

9.7 

32++ 

27 

22 

58 

44 

47 

66 

6 

4 

3 

0 

0 

0 

13 

6.4 

DENVER  WB  AIRPORT 

17 

1.3 

8.6 

31 

NE 

22 

71 

55 

61 

77 

2 

5 

5 

0 

0 

0 

12 

78 

6.3 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

10 

1.4 

6.0 

24 

N 

23 

79 

60 

55 

76 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

10 

70 

5.6 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

01 

2.3 

9.1 

52 

N 

14+ 

69 

53 

50 

69 

6 

4 

3 

0 

0 

0 

13 

72 

5.6 

Sr-*  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  30  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
FEBRUARY  1965 


Day  of  month 


duuwd 

I 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COLORADO  SPRINGS  WB  AO 

SNOwFALL 
5N  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 
T 

T 

T 
T 

1.2 

4.4 
1 

T 

5 
,9 

T 

5 
.4 

3 

,4 

0.5 
3 
.4 

0.1 
3 
.3 

3 

.4 

2 
.2 

2 
.2 

T 

T 

0.2 
T 

0.1 

T 

2.1 
2 
.2 

1 

1 

T 

0.4 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

T 

T 

0.5 

T 

FOROER.  a  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
3 

3.6 
4 

T 

6 

t 

9 

2.0 
9 

9 

T 

T 

T 

T 

9,0 
3 

T 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

J. 5 

0.9 
1 

T 

T 

1.0 
1 

JOHN   MARTIN  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

1 

1 

1 

1 

"l 

LA  VETA 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

2.0 
1 

1.0 

6.0 
6 

T 

6 

1 

4 

2 

5.0 
6 

* 

1 

a.o 

8 

4 

2 

LI  HON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

» 

T 

1.0 
1 

1 

T 
T 

7.3 

a 

T 

* 

T 

• 

• 

0,7 

e 

T. 

7 

4 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

0.6 

1 

0.2 
1 

T 
T 

T 

T 
T 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

D .  6 
9 
.2 

2 
.2 

1 

1 

T 

0.9 

T 
T 

T 
T 

9.9 

T 

0.1 
5 
.1 

T 

4 

.1 

3 
.1 

0,9 
2 
.1 

2.9 
5 
.3 

A 

3 
.2 

2 
.1 

T 

T 

T 
T 

1,9 

1.9 
2 
.2 

9 
•2 

2 
•  2 

1 

T 

T 

ROCKY  FORD  2  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

0,9 
2 

1 

T 

T 

2.0 
1 

T 

T 

3.0 
2 

T 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.C 
3 

1 

1 

1 

1 

1 

2.0 
9 

1 

T 

3 

13.0 
16 

4.0 
19 

15 

10 

T 

8 

3.0 

11 

1 

T 

T 

4 

9 

9 

4 

6.9 

10 

10 

4 

1 

4 

T 

4 

SALlOA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

12.0 
13 

0,9 

13 

12 

11 

10 

1.0 
9 

1 

4 

9 

2 

I 

2.0 
3 

2 

SPRINGFIELD  7  t»SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

0.2 
T 

2.0 

2 

2 

1 

1.1 
1 

T 

2.0 
2 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

49 

49 

43 

42 

40 

39 

40 

T 

40 

40 

T 

39 

T 

39 

3. 

40 

40 

40 

39 

39 

SB 

3a 

38 

37 

37 

39 

38 

34 

T 
38 

38 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.1 
2 

0.5 

T 

3.9 

1 

1,2 

T 

4 

* 

0.5 
2 

2.0 
3 

2 

1 

T 

T 
T 

1.0 

6.3 
6 

4 

I 

1.0 

wESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

LC 

T 

T 

5.0 
9 

0,5 

« 

3.0 

4 

- 

2 

: 

•      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

2.0 
2 

1 

T 

2.0 
2 

4.0 
4 

2 

1 

T 

ARTESIA  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

• 

* 

* 

4 

3 

1.9 
4 

4 

1.0 

T 

9 

T 

9 

» 

2.C 

3 

3.0 
6 

6 

6 

4 

9 

9 

4 

4 

4 

4 

1 

1 

3 

1.0 
» 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.t 
32 

„ 

30 

1.0 

30 

T 

30 

2.5 
31 

30 

30 

1.9 
31 

T 

31 

3, 

1.0 
32 

1.9 

33 

33 

32 

31 

30 

30 

29 

1.0 
30 

6.0 
34 

33 

32 

30 

29 

3.0 
31 

BERTHOUD  pass 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

a.c 
tt 

T 

64 

61 

60 

59 

T 

59 

3.0 
60 

3.0 
63 

2.5 
64 

2.0 
63 

0,5 

60 

0.2 

60 

0.2 
60 

3.0 

63 

4.0 
64 

0.6 
64 

62 

61 

60 

59 

54 

91 

3.0 
62 

1.0 
60 

60 

40 

39 

1.8 

60 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

« 

1 

1.0 

» 

1 

1.0 
1 

1 

1 

1 

T 
T 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

1.9 

1.5 

2 

1,0 

2 

2 

1 

T 
T 

2.0 

2 

1 

T 

T 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

! 

1.0 

e 

2.0 
10 

3.0 

1.0 

4.0 

14 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1C 

a 

. 

T 

« 

3.0 

7 

0.3 
7 

0.5 
T 

3.0 

10 

3.0 
13 

13 

2.5 
13 

2.0 
17 

16 

19 

14 

13 

12 

11 

11 

T 
11 

10 

f 

8 

T 

0.9 

T 

C0RTE2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2.0 
4 

2.0 
9 

T 

3 

'. 

T 

4 

3 

2 

T 

CRAIG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

t 

6 

9 

) 

4 

T 

4 

3.9 
1 

< 

0.9 
7 

3.1 

10 

0.3 

xo 

1.4 

11 

0.6 

12 

2. a 

19 

19 

14 

14 

12 

11 

10 

* 

0.1 
a 

0.4 

a 

T 

a 

7 

4 

T 

9 

0.1 

5 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

49 

46 

4» 

46 

1.9 
46 

2.9 
49 

1.0 
49 

1.0 
50 

5.0 
59 

■s 

52 

50 

0.9 

50 

T 

49 

49 

48 

47 

46 

44 

43 

2.0 
43 

2.0 
43 

43 

4J 

41 

40 

3.0 
41 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3< 

3» 

33 

32 

32 

31 

3.0 

33 

T 

33 

1.0 

« 

33 

32 

32 

32 

T 
32 

2.0 
33 

32 

32 

31 

24 

26 

26 

1.0 
24 

1.0 
26 

29 

24 

24 

21 

T 

29 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

1 

1 

0.3 

1 

4.0 

9 

1.0 
3 

1.0 
3 

13.0 
16 

0.5 
19 

19 

13 

T 

13 

T 
11 

10 

• 

4 

9 

4 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

I 

1 

1 

> 

1 

0,4 

1>1 
2 

1 

0.3 

T 

0.2 
1 

0.9 

1 

1 

T 
T 

0.3 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.7 

T 

0.7 
2 

2 

T 

T 

1.1 
T 

FP.ASEP. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

31 

36 

34 

3« 

29 

26 

24 

24 

26 

26 

26 

29 

» 

26 

27 

24 

26 

24 

23 

22 

22 

26 

28 

28 

2« 

24 

24 

24 

GLENwOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

T 

0.3 

0.1 

T 

T 

0.3 

T 

GRAND  JUNCTION  wB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

1.2 

3«4 

1.0 

! 

.: 

T 

2 
.9 

2 
•3 

1.6 
2 
.2 

0,3 
3 
,4 

9 
.3 

3 
.9 

2 
.3 

1 

T 

T 

T 

GRAND  LAKE  1  WNW 

SNOwFALL 
SN  ON  GNC 

0.! 

4< 

1  39 

39 

36 

35 

35 

4.0 

39 

T 
36 

0.3 

36 

0.3 

36 

0.9 
33 

0.9 
35 

0.5 

36 

1.0 
36 

2.0 
37 

37 

T 
36 

33 

34 

34 

34 

2.0 
39 

T 
33 

1.0 
36 

)| 

34 

34 

34 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

t.( 
3< 

33 

33 

32 

32 

31 

1.0 
31 

31 

3.0 
33 

32 

32 

32 

32 

T 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

30 

30 

29 

1.5 

30 

30 

30 

24 

24 

1.9 

MAVBELL 

SNOwFALL 
SN  ON  GNC 

1 

19 

It 

1! 

12 

1C 

5.0 
14 

14 

3.0 
16 

2.0 
16 

T 

16 

T 

16 

16 

1.0 
16 

3.0 
18 

ia 

17 

16 

19 

11 

10 

10 

10 

9 

8 

T 

T 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

I  9 

9 

4 

9  2 

2.C 
4 

] 

1.0 
4 

2.0 
9 

3.0 

a 

T 

T 

A 

4.0 

10 

9 

4 

8 

I 

T 

J 

', 

2 

2 

1 

I 

T 

2.0 

2'        1  1 

See  Releronce  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
FEBRUARY  1965 


Station 


montrose  no  2 

nortmdale 

Ouray 

pasosa  springs 

PARADOX 
SILVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
WOLF  CREEK  PASS  *  M 

•  •  • 

KANSAS  ORAINAGE 
BASIN  OJ 

AKRON  FAA  AIRPORT 

BURLINGTON 

HOLYOKE 

•  •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

BOULDER 

BYERS 

CHEESMAN 

DENVER  MB  AIRPORT 

ESTES  PARK 
EVERGREEN 
PORT  COLLINS 
TORT  MORGAN 
GROvEfl  10  w 
JONES  PASS  2  E 
LAKE  GEORGE  a  Sw 
PARKER   9  E 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SE3G.ICK  J  S 

SPICER 

WALDEN 

•  •  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  OS 

ALAMOSA  »B  AIRPORT 

GREAT  SAND  DUNES  NM 
SAGUACHE 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 


Day  of  month 


SNOWFALL 

SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL  2.0 
SN  ON  GND  36 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


8      9      10     11     12  13 


5.0 
6 


1.0  2.0 
6 


T     J.O  4.3  T 
12     12     IS     1»  IT 

1.0 

20 

J, 


2.S  l.S 

19  20 

4,0  4,0  ».0  1.0  1.0  1.0 

22     20    20  19 

6 


IB  20 

H 

1.0  9.0 
JS  *0 


1.1 


34  34 

3T     3T  3 

to   to   to   to  to 


T  2.0  T 
3»     40  40 


SNOWFALL 
SN  ON  GND  T 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND  T 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO  4T 


SNOWFALL  2.0 
SN  ON  GNO  2 


2      2       I  T 


4  S 

2 


9  9 
.*  .3 


2  T 
I 


SNOWFALL 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


4,0 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO    36     34  S3 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO  1J 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


>   J  , 


5.0 

9 

1.0 


36     36     36     35  36 

12.0  8.010.0 
BO     80     87     9*    9*  9 


1  T 


0.5 
*  9 


0.5  2.5 
35  36 


6  94 


l.l 
T  T 


2.5 


2.9 
1 


4.0 

42 


1.0  6.0 
1 


1.0 

2 


4.0 


2.5 

3 


0.1 


1.0 

1 


12.0 
22 


T 

34 


1.9 
36 


2.0 
79 


19 

1* 

32 
31 

77 


2.0 
l» 


1.0 
19 


l.S 
31 


1.6 
33 


0.1 
T 


0.1 
T 


1.0 
1 


2,0 
2 


2.0 
2 


1.2 
I 
.2 


1.0 
1 


0.1 
T 


*.0 


».0 
4 


3.0 
1 


1.0 

2 
5 


30 

2 


S.O 

30 


0.4 

T 


2.0 
2 


3.0 
2* 


1.0 

T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 
FEBRUARY  1965 


Station 

Time 

Day  of  month 

1 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

2H 

29 

30 

31 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

33 
32 

32 
32 

31 
32 

30 
32 

12 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

30 
31 

26 
30 

26 
31 

30 
30 

26 
30 

26 
31 

31 
32 

32 
32 

32 
33 

32 
32 

32 
32 

30 
30 

26 
31 

26 
32 

31 
32 

32 
32 

32 
32 

30.  ( 

31.  f 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

33 
33 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
3  2 

32 
33 

32 
33 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

31 
31 

30 
30 

29 
31 

30 
30 

26 

30 

28 
30 

31 
31 

31 
32 

32 
33 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

30 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
32 

31.: 

31.  ( 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

34 
34 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

31 
31 

31 
31 

31 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

3  2 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32. < 
32. < 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

36 
36 

36 
36 

35 
35 

35 
35 

35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

34 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
35 

34 
34 

34 
35 

3'. 

3i 

34.  e 

34.1 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36.! 
36.! 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42.2 
42.3 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  w  TO  N 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Of  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  ft 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

MONTROSE  NO  1  (E) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

24 

10 

12 

17 

20 

24 

11 

22 

26 

12 

21 

13 

16 

9 

17 

H 

1 

11 

17 

12 

n 

92 

»» 

27 

It 

la 

95 

696 

<E>     PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 


Sm  nitnnoi  note*  following  Station  Iad«x 
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STATION  INDEX 


■  

0 

z 

X 

a 

HON 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a 

6 

ft 

a 

if 

0109 

DRr  LAND  FIELD  ST A 

AKRON  faa  airport 

0114 

03 

WASHINGTON 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAHOSA  wB  AIRPORT 

0190 

37  27 

109  52 

733( 

u  s  heather  bureau 

0t» 

BOu"oE« 

40  12 

105  32 

6500 

h  LESTER  COATS 

ALTENSERN 

ORVILLE  C  ALTENdERH 

0228 

WEST  COLO  POhER  CO 

01 

BEN  H  MARSHALL 

st:? 

9P 

BOARD  OF  MATER  COMM 

0304  03 

c 

01*3 

01 

ChE  vfNNE 

MERRILL  LINDOUIST 

035* 

02 

ASPCn 

0970 

02 

P|TK|N 

RALPH  P  MELVILLE 

AVER  RANCH 

MSI 

01 

CL  PASO 

39  01 

104  36 

7233 

RALPH  J  AYER 

0454 

OA 

99  2* 

103  29 

7733 

U  $  FOREST  SERVICE 

067* 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

0T12 

01 

ARTHUR  H.   NUT  I 

on* 

LINDEL  J  HUDSON 

02 

4P 

M 

AGENT  D*R  G  H  RY 

BONHAM  RESEAVOIR 

'Ml 

02 

61 

U  S  BUR  RECLAMATION 

03 

7A 

7* 

U  S  BUR  RECLAMATION 

04 

BOULDER 

THOMAS  L  PLATT 

BOVLOER 

06*1 

BOULOEA 

CITY  OF  BOULDER 

BRANDON 

0899 

01 

KIOHA 

38  27 

102  27 

3921 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

CB18 

01 

37  01 

103  33 

6292 

CHARLES  S  MITCHELL 

0909 

01 

39  29 

HAS  ELVA  J  ENYEART 

09*9 

0* 

*0  19 

U  S  FOREST  SERVICE 

ion 

38  91 

SP 

LLOYD  R  SwEDHIN 

05 

KIT  CARSON 

H 

JACK  W  BROWN 

liil 

03 

KIT  CARSON 

39  28 

SHIRLEY  M  JAMES 

1197  01 

PUEBLO 

38  02 

4850 

MRS  WINIFRED  ORR 

1179 

MRS.  CRYSTAL  R I TTER 

CAMPO  e  SW 

12*6 

6RCA 

37  02 

burt  l  Salisbury 

CANON  ClT> 

i  29* 

FREMONT 

38  2b 

105  16 

534] 

WARDEN  PENITENTIARY 

19*2 

c* 

BOULDER 

40  00 

105  31 

8356 

CARIBOU  RANCH 

37  40 

S 

WEST  COLO  POWER  CO 

"ft* 

39  22 

US  SOIL  CON  SERVICE 

PHILIP  R  AUST 

1  * ' a 

37  43 

81 

WILLIAM  B  SUTLEY 

39  13 

9P 

9P 

,  M 

BOARD  OF  HATER  COMM 

1999 

38  06 

SIMON  B  SCHULT2 

CORPS  Of  ENGINEERS 

CHEYENNE  WELLS 

CHEYENNE 

as  s 

CARL  A  LOvELL 

CIMARRON 

1*09 

02 

MONTROSE 

2  IB  27 

107  33 

6896 

SP 

W.    H.    Nt  WbERRY 

16** 

02 

2  39  SO 

107  33 

925C 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2   39  23 

HIGH  ALTITUDE  ObS 

l   3.  JJ 

COALDALE  2  SM 

FREMONT 

1  38  21 

C  H 

B  C  CRAMER 

GUNNI SON 

2)  38  26 

8A 

8  J 

HAROLD  f  KREUGER 

39  14 

*  F 

H 

COLORADO  NAT  HON 
COLORADO  HON 

39  0* 

IP 

SUPT  COLO  NAT  HON 

38  49 

HID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

COLUMBINE 

ROUTTS° 

40  51 

U  S  WEATHER  BUREAU 

COUTH 

us* 

02 

MONTEZUMA 

37  21 

108  34 

6177 

MONTEZUMA  VAL  1RR1G 

02 

40  31 

107  11 

6280 

IK 

MRS  OLIVE   JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

GUNNI SON 

38  52 

CRIPPLE  CREEK  9  Nw 

3B  52 

CoChaRAS  dam 

HUERFANO 

ARCHER  B  CRISP 

37  01 

lSil! 

5 

c 

EVER! TT  L  DAVIS 

37  38 

5P 

5P 

CHARLES  F  SHAFFER 

5,  37  »0 

«J 

DELTA  1  E 

DELTA 

2   3|  " 

*( 

W  D  PRESTON 

DENVER  WB  AIRPORT 

2220 

0* 

DENVER 

10*  S3 

5283 

S1 

U  S  WEATHER  BuRE *J 

2225 

04 

*  39  43 

105  00 

3221 

2'  39  38 

4P 

43 

BOARD  OF  WATER  COMM 

1)  37  2  3 

MRS  m  A  CROwDER 

2  37  28 

5 

!! v.  \i 

6F 

C  H 

MALCOLM  R  DAYTON 

S3 

: 

RUSSELL  J.  GARDNER 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

2l  39  39 

ID 

HI0| 

FED  AVIATION  AGENCY 

EASTONVILLE  1  NNW 

4 

CARL  R  GUY 

EASTONVILLE  2  NNE 

EL  PASO 

HAROLD  H  TWEEDY 

EASTONVILLE   3  Nw 

2497 

0* 

EL  PASO 

104  36 

7000 

RALPH  H  EVANS 

EASTONVILLE  6  WSW 

2501 

04 

*l  39  02 

104  40 

760* 

10A, 

DARWIN  0  WOOLLEY 

3  »0  07 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

*  39  13 

3P 

*  39  15 

*P 

TOM  Ls  MORGAN 

4  39  12 

9A 

* 

*  »  >° 

'111 

at 

HUGH  MUNDY 

4   39  08 

7210 

*|  39  10 

6P 

ELBERT  S  SW 

ELBERT 

*]  39  07 

5P 

C  M  COLE 

ELECTRA  LAKE 

2*24 

02 

2   37  33 

107  48 

8)98 

M  1  1 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

26J3 

04 

JEFFERSON 

4  39  29 

105  22 

84  30 

MRS*   HAY  LONG 

i  »  is 

4P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

evergreen 

JP 

4  J9  37 

EvERSCll  RANCH 

&p 

&P 

H 

A  39  1* 

39  13 

9950 

9P 

KIT  CARSON 

»  19 

497! 

5P 

FLEMING  1  S 

"« 

LOGAN 

ftf 

JOHN  G  MORI  SON 

F ORDER  8  S 

LINCOLN 

»  » 

103  41 

*73<; 

6P 

MEL  V I  N  t)  SAVAGE 

FORT  COLLINS 

9005 

40  35 

10S  05. 

5001 

7P 

COLORADO  STATE  UN1V 

FORT  LEMlS 

901* 

5P 

FORT  LUPTON  1  N 

-ELO 

5P 

FORT  MORGAN 

40  IS 

8A 

gt  west  sugar  co 

FOUNTAIN 

30*3 

38  41 

7A 

ARTHUR  fc  ORCUTT 

9099 

38  08 

7A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

»« 

1  If 

RONALD  R  TUCKER 

91** 

■<l 

GARDNER 

9222 

HUERFANO 

FRED  G  WAGGONER 

GATEWAY  1  SW 

324* 

02 

MESA 

106  59 

4562 

5P 

MRS  M  S  HUKHARD 

9298 

03 

39  17 

103  32 

5603 

9P 

GEORGE  TOWN 

32*1 

04 

SP 

GLEfwOOD  SPRINGS  I  N 

9999 

39  34 

5P 

34TT 

0| 

38  0* 

GRANO  JUNCTION  WB  AP 

349* 

02 

39  07 

H  1  [ 

M*D 

:  hj 

GRAND  JUNCTION  t  ESE 

34*9 

01 

39  03 

>p 

SP 

GRAND  LAJCE    1  VMM 

9*9* 

40  1* 

3P 

GRAND  LAKE   6  SSM 

3900 

02 

40  11 

SP 

5P 

GRANT 

3930 

0* 

PARK 

39  28 

BOARD  OF  WATER  COMMS 

GREAT  DIVIDE  12  SE 

3999 

02 

MOFFAT 

40  42 

107  39 

6912 

FRANK   A  60CHMANN 

great  sand  Dunes  nm 

39*1 

05 

37  43 

105  32 

8120 

5P 

MEAT  SANU  DUNES  nm 

994* 

40  25 

8A 

GREENLANO  •  SE 

39T9 

39  06 

FRANK  A  ROGERS 

GREENLAND  7  NE 

398* 

DOUGLAS 

* 

39  14 

GREEN  MOUNTAIN  DAN 

9992 

JO 

)P 

3P 

GRCrSTONE 

160* 

*0  37 

GROVER  10  w 

z 

40  51 

SP 

38  41 

GUNNISON 

3**2 

GUNNISON 

38  32 

Sf 

CITY  OF  GUNNISON 

HAMILTON 

3738 

02 

MOfFAT 

40  22 

107  37 

6230 

6A 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

3B11 

39  02 

105  48 

6866 

«P 

Mil 

01 

38  27 

103  10 

3150 

39  36 

105  17 

592! 

is*' 

40  30 

107  IS 

6337 

6P 

107  08 

9001 

sp 

»P 

37  1* 

10*  23 

5716 

C 

*o*» 

01 

PRO  HERS 

38  03 

102  07 

3393 

6A 

6A 

HOLVOKE 

40  35 

102  16 

3746 

6P 

1  1 

f  b  Flanagan 

MOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

*m 

03 

GRAND 

40  0  3 

106  09 

7800 

COLO  GAME  »  FISH  dep 

MOTT 

40  00 

4995 

: 

MRS  BERTHA  W  MEYER 

HUM 

01 

LINCOLN 

103  28 

903* 

: 

BARBARA  L   MATT  IX 

IDAHO  SPRINGS 

*;  J* 

0* 

CLEAR  CREEK 

39  49 

103  31 

7547 

AP 

WILL ARO  G  HOLMAN 

IDALI A 

*2*: 

39  42 

102  IT 

3955 

6P 

THEODORE  W  CLARK 

*230 

107  38 

6*24 

5P 

SP 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  9  SH 

*?t: 

02 

PITKIN 

106  37 

10550 

s 

TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 

JOCS 

4]8C 

09 

39  39 

102  41 

4200 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

JOHN  MARIIN  DAM 

01 

BENT 

38  0* 

102  36 

3614 

4P 

*p 

4P 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STATION 


JONES  PASS  2  I 
JULES6URG 

RVAL 

SSL€R 

iUFFMAN  4  SSI 


E  GEORGE  6  Sw 


TTLE  DOLORES  5  NE 


.ONGMONT  2  1 
ONGMONT  6  I 
ONGS  PEAK 


MARVINE 
MAYBELL 
MEEKER 

MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONARCH  PASS 
MONTE  VISTA 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT  2  WSW 
MORRISON  1  SW 
MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 
NEW  RAYMER 

NORTHDALE 

NORTH  LAKE 

NORWOOD 

NUNN 

ORDWAY 

OTIS  11  NE 

OURAY 

PAGOS*  SPRINGS 
PALISADE  1  S 
PALISADE  LAKE  5  S 

PAOLI 

paradox 

PARKER  9  E 
PARSHALL  10  SSE 
PENROSE  3  NNW 
PITKIN 
PLACERVILLE 
PLATORO  0AM  1  W 
PLEASANT  VIEW  2  w 

POwOERHORN 
PUEBLO  WB  AIRPORT 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 
PUEBLO  KCSJ-TV 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 
PYRAMID 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 
RANGELV 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 
REDSTONE 

RICO 

RIFLE  2  ENE 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

RIVER  SPRINGS  RS 

ROCKY  FORD  2  ESE 

RUSH  2  NNE 

RUKTON  PARK 

RYE 


SAP JnERO  8  E 
SARGENTS 
SEOALIA  4  SSE 
SEDGWICK  S  S 
SEIBERT 
SHAW  5  SSE 
SHOSHONE 
SILVER  LAKE 


SIMLA 
SPICER 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  7  WSW 
SPRINGFIELD  8  S 
SQUAW  MOUNTAIN 
STEAMBOAT  SPRINGS 
STERLING 


LOAF  RESERVOII 


SUHMITVILI 
ACOMA 
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WIN  LAKES  RESERVOIR 
WO  8UTTES  1  NH 
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BOARD  01 
MUNICIP- 
EMANUEL 


US  SOIL  CON  SERVICE 
CLARENCE  WHEELER 
MERjLE  E  HENRY 
MR  A  B  LUCORE 


neil  w.  hassler 
james  r  pickenpaugh 
fed  aviation  agency 
mrs  emma  l  li  ska 
board  of  water  comm 
colo  spgs  wtr  works 
board  of  water  comm 
cmas  e  mc  pherson  jr 
am  crys  sugar  co 

thomas  a.  ross 
charles  j  masinton 
radio  station  kbrr 


S  G  PETERSON 
MRS.  KATHLEEN  8UTLER 
CHARLES   V  ECKMAN 
COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 

GT  WEST  SUGAR  CO 
JOHN  L  NELSON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
u  s  weather  bureau 
INACTIVE  9/1/6* 
EDGAR  A  NOLAND 
MAN I TOU  SPRGS  HYDRO  PI 
GUY  M  STEALEY 
JOHN  P  WIESE 
RICHARD  G  LYTTLE  JR 


RAYMOND  P  BUCKLES 
JOHN  A  Z EMBER 
a  0  SHEPPERD 

MRS  1  F  SHUTT 
GLEN  C  COEN 
JOSEPH  L  HANN I G*N 
LLOYD  A  GIFFIN 
TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 
E  E  LINOGREN 
FRANCIS  J  COUGHLIN 
GLEN  D  EDMONDS 
MR  w  F  GREEN 

JOHN  W  TAYLOR 

LEE  W  SCHNIEDER 
TED  S  CRAWFORD 
CHALMER  M  GAR9ER 
LOUIS  D  RUGGLES 
JONAS  A  RUSSELL 
BEAVER  PARK  CO 
ROBERT   A  RAY 

MC  CLUtR 


>R  RECLi 
CLEVER 
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FRED  W.  VOUMANS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
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INACTIVE  1/1/63 
MRS  OPAL  J  WATERS 
DAN  H.  KNOTT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
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CALVIN  G.  BRAA 
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CITY  OF  BOULDER 
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US  SOIL  CON  SERVICI 
MRS  M  A  MC  NAMARA 
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SE  COLO  BRCH  E 
U  S  FOREST  SEA 
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GT  WEST  SUGAR  CO 
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TWIN  LAKE  R  *  C  CO 

JOHN  P  NUTT 
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RAY  L  FORO 
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MRS  NETTIE  R  BREECE 

WILLIAM  F  KRE10EW 
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GT  WEST  SUGAR  CO 

H  L  MC  PETERS 

COLO  OEPT   OF  HIGHWAY 
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i  regarding  the  ells* 
Unlesi 


of  Colorado  nay  I 


atologlat,  P.O. Box  1079,  Denver,  Colorado  80201, 


OIM  fcNSIONAL  UN1T5: 
are  the  suit 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  show,  observation  time,  to  loci 

I  Snow  on  Ground"  table  la  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations."  f< 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  a 

Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diamet 
aa  recorded  during  24  hours  ending  a 


tlon"  table,  "Dally  Tempe 


.  cms  some  ooserver*  take  the  observation,  on  daylight  saving  time.    Snow  c 

r  V*1U"         11  5:00  '-m"  M-S-T-  ln  ««  "Extreme, 

Ground   Uble,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  ob.erv 


n  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 


observation. 

published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  t: 

anowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  I 
in  the  "Clim.tologlc.1  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble.  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  ubta,  toclud, 


sleet.    Entries  of 


Evaporation  and  Wind"  table 
e  taken  from  different  points 
mow  on  ground  Include  snow. 


ORMALS  for  all  stationa  are  climatologies  1  standard  normal,  based  on  the  period  1931-1960, 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with 
STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station 
SEASONAL  TABLES: 


for  August  1941. 

.  Such  aa  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Monthly  and  ae.son.1  snowfall  and  heating  degree  day.  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  win  be  carried 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Ls.Ue.  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  total,  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publlcat.on. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  ln  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  Uble.  "Snowfall  . 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  uble  and  the  "Daily  Temperature"  Uble  1.  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
**     Highest  observed  one  minute  windspeed.    Thia  a 

•  Amount  included  ln  following  measurement,  tlm 


d"  Uble, 


J  the  Station  Index. 


tation  is  not  equipped  with  a 
e  distribution  unknown. 


Gage  ia  equipped  with  a  windshield. 

Adjusted  to  a  rull  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  o 


s  than  10  dayi 


R     Amounts  from  recording  gage.  (The: 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 
i  THE  STATION  WDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
ervatlon  column  in  Sution  Index  means  after  rain. 

[  processed  for  special  purposes,  and 


is  missing.    See  "Daily  Temperature"  Uble  for  detailed  daily  record.  Dcgn 
ut  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  DaU. ) 


AR     Thia  e 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  preciplUtlon  values  ■ 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  nor 
the  "Hourly  PreciplUtlon  Data"  bulletin. 


may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 


G  "Soil  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  d 

J  "Supplemental  DaU"  uble. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measure 

SS  Thia  entry  to  time  of  observation  column  to  Sution  Index  mean,  observatl 

VAR  Thia  entry  in  lime  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  variable. 

I  Thermometer,  are  generally  exposed  m  a  shelter  located  a  few  feel  abovt 


n  any  month  i 


;  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Cage  Stations"  Bulletin. 


ered  ground,  however,  this  reference  Indicates  t 


exposed  to  s 


r  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  whl 


c  not  listed  to  the  Ubles, 


e  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

wh?chm.W<hIh^,^n<!!,iOM  U'  !7<VCl\'rTth        d"Crib*d  ta       P"bU«tiom»  MONTHLY  WEATHER  REVIEW    MONTHLY  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  I 

which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  subsUtlons  through  195S  may  be  found  to  the  publication  " 
information  for  regular  Weather  Bureau  stationa  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  IS  cents.   These  public. 


the  address  a 


i  History"  f 
ybe 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,  |2.  SO  per  year.  (Yearly  s 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to 
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COLORADO   -   MARCH  1965 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  unusually  cold  periods  from  the  17th  through 
the  20th,  and  from  the  23d  through  the  26th, 
established  new  record  lows  for  some  of  the 
dates,  or  for  so  late  in  the  season  for  most 
stations  east  of  the  mountains.  These  two  periods, 
with  the  cold  period  over  all  areas  of  the  State 
early  in  the  month,  resulted  in  temperature 
averages  the  lowest  for  March  since  division 
averages  have  been  computed,  starting  with  1931, 
for  the  Arkansas,  Kansas,  and  Platte  Drainage 
Basins.  A  lower  average  temperature  for  March 
has  been  recorded  since  1931  for  the  Rio  Grande 
Basin  only  in  1948,  and  for  the  Colorado  Basin 
only  in  1952.  For  most  long-record  stations  in 
and  near  the  eastern  plains,  and  for  some  in 


the  northern  mountains,  this  was  generally  the 
coldest  March  since  1924,  and  was  the  second 
or  third  coldest  in  50  years  or  more  of  record. 

The  below-normal  March  precipitation  over  most 
of  the  eastern  plains,  except  for  areas  near 
the  mountains,  shows  a  continuation  of  the  dry 
pattern  which  has  continued  to  affect  much  of  the 
area  since  1962  and  a  few  localities  since  1958. 
Precipitation  totals  for  the  cold  season,  October 
through  March,  average  about  half  of  normal 
over  the  dry  area,  and  range  down  to  less  than 
a  third  of  normal  in  some  localities.  Long-record 
stations  with  6-month  totals  significantly  below 
normal  are  listed  below  with  their  departures. 


ACCUMULATED  PRECIPITATION  TOTALS  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


OCTOBER  1964  THROUGH  MARCH  1965 


Station 

Total 

Dep. 

Station 

Total 

Dep. 

Arkansas  Drainage  Basin 

Cheyenne  Wells 

.86 

-2.05 

Eads 

1.57 

-1.58 

Holyoke 

1.57 

-1.83 

Ha  swell 

1.76 

-  .89 

Leroy  7  WSW 

2.65 

-2.25 

Lamar 

2.80 

-  .63 

Wray 

2.44 

-1.00 

Limon  10  SSW 

1.17 

-2.34 

Yuma 

2.37 

-1.40 

Ordway 

1.82 

-1.04 

Platte  Drainage  Basin 

Pueblo 

1.68 

-1.45 

Fort  Lupton 

2.03 

-1.29 

Rocky  Ford  2  ESE 

1.45 

-1.62 

Fort  Morgan 

1.17 

-1.53 

Rush  2  NNE 

1.60 

-  .66 

Greeley 

1.29 

-1.71 

Two  Buttes  1  NW 

2.25 

-1.27 

Grover  10  W 

.80 

-2.04 

Kansas  Drainage  Basin 

Julesburg 

1.27 

-2.23 

Burlington 

.85 

-2.78 

Sterling 

1.08 

-1.84 

J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  1079 

Denver,  Colorado  80201 
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70 
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5 
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.31 

I 

10.0 
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1 

0 

0 
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41 

2m 
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• 

6.1 

60 
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.93 

.31 

.19 

12 
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5 

0 

0 

CANCN  CITY 

AT 

8 
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33.9 

■ 

9.0 

71 

31 

0 

19 

956 

0 

& 

29 

1 

.67 

.15 

.38 

25 

16.2 
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1 

0 
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COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

36 

8 

14.4 

23.6 

10.6 

66 

31 
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25. 

1214 

0 
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30 
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1.12 

.51 

.46 

24 

14.4 
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25 
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31.3 
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Om 

22. 1M 
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62 

31 

10 

18. 
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0 
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28 

0 

.54 

.45 

13 

1.0 

T 

18 

I 

0 

0 

PCRDER  e  S 

44 

3m 

14,  TM 

29. 3M 

74 

31 

•  7 

20 

1115 

o 

7 

3  \ 

3 

.43 

.15 

25 

11.0 

5 

25 

2 

0 

0 

HOLLY 

47 

,S 

IT.O 

32.3 

72 

26 

1 

20 

1008 

0 

3 

29 

0 

.32 

.16 

18 

2 

16 

2 

0 

0 

JOHN   MARTIN  DAM 

49 

,1 

19.7 

34.4 

76 

'} 

•  I 

29 

938 

0 

7 

29 

1 

.69 

.19 

17. 

3 

17 

3 

0 

0 

KIT  CARSON 

44 

3 

14.7 

29,5 

76 

•  4 

20 

1093 

0 

e 

30 

2 

.36 

25 

7.1 

1 

0 

0 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

A3 

18.8 

31.2 

76 

31 

•  3 

16 

1040 

0 

8 

29 

2 

.56 

.20 

16 

15.2 

8 

18 

2 

0 

0 

LAMAR 

AT 

3 

17.8 

32.7 

- 

8.9 

77 

31 

1 

20 

993 

0 

6 

30 

0 

1.21 

.42 

.73 

16 

4.1 

2 

20. 

2 

i 

0 

LAS  ANIMAS 

LA  VETA 

39 

,1 

6.7 

22.9 

65 

-17 

3 

1299 

0 

10 

31 

8 

1.39 

.36 

1 

30.0 

10 

1 

4 

i 

0 

LEADVILLE 

29 

9 

T.2 

18,6 

• 

4.6 

50 

31 

•  22 

3 

1432 

0 

17 

31 

5 

2,19 

4 1 

.65 

2  3 

37.1 

47 

28 

6 

i 

0 

LIHON   10  SSW 

38 

4 

11.5 

25.0 

- 

10.7 

68 

31 

.  8 

26. 

1234 

0 

10 

31 

6 

.36 

-  .39 

.20 

25 

12.0 

7 

25 

3 

0 

0 

LI  HON 

3T 

6 

11.2 

24.4 

70 

31 

•  11 

26 

1250 

0 

1  l 

3  l 

6 

.Tl 

.34 

24 

12.7 

6 

25 

3 

0 

0 

NORTH  LAKE 

36 

' 

T.3 

22.1 

57 

31 

-17 

20. 

1321 

0 

5 

31 

8 

1.63 

•  .11 

.30 

25 

24.0 

7 

0 

0 

PUEBLO  wB  AIRPORT  //R 

It 

I 

16.7 

31.3 

8,6 

'} 

•  7 

20 

1030 

0 

8 

30 

3 

.42 

-  .10 

.13 

24 

9.8 

4 

25 

1 

0 

0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

17,6 

33.1 

8.4 

78 

•  3 

18 

983 

0 

7 

30 

2 

•  32 

-  ,40 

.13 

18 

7.0 

2 

18 

2 

0 

0 

RUSH  2  NNE 

\l 

I 

11.2 

23.3 

31 

-11 

19 

1225 

0 

8 

Jl 

7 

,83 

,25 

.23 

24 

6 

25. 

0 

0 

RUXTON  PARK 

7,6 

20.9 

51 

31 

•  21 

3 

1363 

o 

1  2 

3  l 

5 

1.73 

.38 

1 

22.3 

14 

25 

5 

0 

0 

RYE 

43 

6 

10.4 

2T.0 

64 

31 

•  14 

19. 

1171 

0 

5 

31 

8 

1.94 

.93 

1 

30 

1 

5 

1 

0 

SAL  IDA 

45 

T 

14.4 

30.1 

65 

'} 

-19 

3 

1077 

0 

3 

30 

7 

.♦J 

,13 

.31 

1 

12.2 

6 

4. 

* 

1 

0 

SPRINGFIELD  T  WSW  // 

4T 

1 

17,7 

32.4 

76 

•  4 

20 

1 00 1 

0 

6 

29 

2 

,41 

.13 

12 

5.8 

2 

19. 

2 

0 

0 

SUGAR  UOAF  RESERVOIR 

2T 

T 

-  3.1 

12.3 

44 

•44 

3 

1630 

0 

19 

31 

19 

3,48 

.78 

23 

39 

28. 

10 

2 

0 

TACONY   10  SE 

43 

3 

16.9 

31.1 

74 

\[ 

•  7 

20 

1043 

o 

7 

30 

3 

,43 

.13 

24 

4.8 

2 

25. 

2 

0 

0 

TRINIOAD 

*' 

8 

IT. 6 

31. T 

70 

31 

•10 

3 

1023 

0 

3 

30 

5 

.63 

.33 

1 

13.0 

8 

2. 

2 

0 

0 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

45 

8 

13.7 

30.8 

74 

'} 

•10 

20 

1052 

0 

7 

29 

3 

.32 

.17 

18 

11.2 

4 

19. 

2 

0 

0 

TWO  BUTTE5   1  NW 

46 

»7 

17,7 

32.2 

78 

0 

20* 

1 009 

0 

6 

30 

2 

,40 

-  ,49 

.20 

5,0 

2 

0 

0 

WAUSENBURG  POWER  PLANT 

44 

1 

15.5 

29.8 

66 

31 

•14 

20 

1085 

0 

6 

27 

6 

1.32 

.43 

18 

24.0 

6 

18 

4 

0 

0 

WESTCuIFFE 

41 

1M 

4.3 

25. >M 

58 

31 

•  20 

3 

1165 

0 

3 

30 

9 

10 

25 

WETMORE  2  S 

** 

7 

15.4 

29.1 

67 

31* 

.  7 

It 

1106 

0 

8 

29 

5 

3.0* 

1.02 

29 

13 

25 

5 

3 

l 

DIVISION 

28.6 

8.6 

1.00 

.05 

13.3 

Colorado  Drainage 

BASIN  02 

AL  TENBERN 

46. 

3 

18.8 

32.6 

69 

'} 

1 

3 

998 

0 

3 

31 

0 

1.26 

.47 

24 

10.0 

1 

24 

5 

0 

0 

ARTESIA  2  E 

38 

4 

15.4 

26,9 

63 

•  3 

11 

1171 

0 

8 

31 

2 

.22 

.11 

1 3 

T 

1 

0 

0 

ASPEN 

33 

3 

13.1 

24.2 

56 

31 

•1* 

3 

1257 

0 

10 

31 

6 

5.34 

1.73 

24 

76.3 

56 

25 

11 

3 

1 

BERTHOUD  pass 

21 

8 

,7 

11.3 

42 

31 

•  24 

3 

1663 

0 

28 

31 

I  3 

5.60 

.62 

24 

92.8 

90 

28 

n 

3 

0 

BONO 

41, 

1 

15.6 

28.4 

63 

31 

•  7 

3 

1128 

0 

7 

30 

2 

.71 

.23 

13 

5.5 

1 

24 

4 

0 

0 

CEOAREDGE 

4T 

5 

23.5 

33.5 

3.2 

6> 

*! 

4 

3 

906 

0 

2 

28 

0 

1.10 

.15 

.22 

24 

7.0 

0 

6 

0 

0 

C I MARRON 

41 

5 

15.1 

28.3 

62 

•20 

5 

1132 

0 

3 

31 

6 

1,70 

.70 

24 

20.0 

5 

1 

0 

CLIMAX  2  NW 

23 

8 

2.8 

13.3 

41 

31 

•24 

3 

1598 

0 

26 

31 

9 

3.34 

.77 

24 

66.4 

74 

24 

14 

1 

0 

COCHETOPA  CREEK 

36 

1 

6.9 

21.3 

31 

29 

•24 

3 

1344 

o 

9 

3  i 

9 

1.18 

.30 

24 

15.0 

16 

27. 

6 

0 

0 

COLLBRAN 

43 

9 

20.3 

33.1 

• 

3.0 

68 

31 

•  « 

3 

977 

0 

3 

30 

I 

2.46 

1.16 

.95 

24 

27.3 

16 

24 

7 

2 

0 

COLORADO  NAT  MON 

48 

0 

23.7 

33.9 

71 

'} 

S 

3 

896 

0 

2 

28 

0 

1.27 

.62 

2* 

7.3 

3 

24 

3 

1 

0 

CCRTEZ 

48 

3 

22.7 

33.6 

- 

2.9 

67 

6 

4 

904 

0 

2 

29 

0 

1.89 

.60 

.74 

24 

11.0 

3 

23 

4 

2 

0 

CRAIG 

33 

8 

5.9 

19.9 

49 

)1 

•  16 

3 

1391 

e 

13 

31 

13 

.71 

.12 

28* 

10.3 

5 

10* 

* 

0 

0 

CRESTED  SuTTE 

31 

7 

6.4 

19.1 

■ 

3.5 

47 

•23 

1 

1416 

o 

1  I 

31 

1 1 

4,73 

2.37 

1.04 

24 
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34 

28 

11 

4 

1 

DELTA  1  E 

31 

4 

23.3 

37.7 

3.9 

T' 

31 

4 

3 
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0 

1 

28 

0 

,60 

.10 

.29 

24 

.8 

0 

3 

0 

0 

DILLON   1  E 

30 

7 

2.T 

16.7 

6.1 

50 

\° 

•25 

3 

1491 

0 

16 

31 

13 

1.94 

-  .14 

.47 

24 

35.0 

26 

27 

6 

0 

0 

OURANGO 

49 

6 

20,5 

33.1 

■ 

1.6 

66 

1 

4 

921 

0 

0 

30 

0 

1,73 

.24 

.54 

24 

12.3 

1 

13 

6 

1 

0 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

40 

9 

14.7 

27.8 

61 

31 

•14 

3 

1146 

0 

6 

31 

4 

1.21 

.35 

24 

12.2 

6 

27 

5 

0 

0 

FORT  LEwIS 

40 

5 

15.0 

27.8 

• 

3,9 

59 

31 

•  10 

3 

1148 

o 

4 

J  l 

3 

1.18 

-  ,37 

.42 

24 

12.5 

22 

3. 

6 

0 

0 

ERASER 

30 

2 

.  6.6 

11.8 

• 

9,9 

*• 

31 

•33 

3 

1645 

0 

14 

31 

21 

2.72 

1.05 

.75 

23 

44 

25. 

10 

1 

0 

FRUITA 

32 

9 

24,4 

38.7 

2.6 

7* 

'j 

8 

3 

809 

0 

0 

26 

0 

.99 

.24 

.45 

23 

.3 

1 

24 

3 

0 

0 

GATEWAY   1  Sw 

34 

1M 

29. 1M 

41.  6M 

12 

3 

718 

0 

0 

21 

0 

1.08 

.44 

24 

2.0 

0 

4 

0 

0 

GLENwOOD  SPRINGS  1  N 

43 

1 

1T.1 

31.1 

• 

6.8 

67 

31 

.  7 

3 

1044 

0 

5 

31 

3 

1.28 

-  .25 

.49 

24 

6.0 

2 

24 

5 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  wB  AP  t/a 

31 

3 

29.5 

40.4 

1.1 

31 

11 

3 

758 

Q 

o 

13 

o 

.(7 

.12 

.51 

24 

3.8 

T 

25. 

2 

1 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

51 

7 

28.4 

40.1 

31 

13 

20. 

767 

0 

2 

17 

0 

1.56 

.78 

31 

T 

0 

3 

1 

0 

GRAND  U'KE   1  WNW 

31 

4 

.8 

16.1 

'} 

•  30 

3 

1509 

0 

13 

31 

14 

1.62 

.28 

26 

42.0 

47 

26 

8 

0 

0 

GRAND  U»KE  6  SSW 

28 

5 

1.6 

15.1 

•  30 

3 

1 540 

0 

21 

31 

13 

1.18 

.19 

23. 

24.3 

36 

26 

3 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

32 

6 

5.5 

19.1 

31 

•19 

19 

1418 

1 5 

3  0 

1 2 

2.62 

.30 

13 

24 

25. 

8 

i 

0 

GUNNISON 

34 

9 

T.l 

21.0 

3.2 

•  23 

3 

1359 

0 

10 

31 

8 

1.04 

.23 

.30 

26 

12.3 

4 

26 

4 

0 

0 

HAYOEN 

33 

6 

5.8 

19.7 

31* 

•  20 

3 

1397 

0 

16 

31 

13 

1.59 

.29 

.35 

30 

17.0 

13 

5. 

T 

0 

0 

hot  sulphur  SPRS  2  sw 

29 

2M 

1.1M 

15. 2M 

-23 

0 

31 

12 

\o 

.  JW 

23.8 

6 

0 

0 

IC-NACIO  1  N 

47 

2 

20.1 

33.7 

2.7 

0 

4 

963 

0 

2 

30 

1 

Its 

•  .46 

.27 

24 

3 

0 

0 

29 

2 

•  .4 

14.4 

24* 

-29 

3 

1565 

0 

15 

31 

14 

.64 

.33 

10 

3 

0 

0 

LAKE  CTTY 

39 

0 

•  4.3 

17.4 

•  26 

19 

1469 

0 

7 

31 

21 

1.48 

.80 

24 

21.0 

37 

26. 

2 

1 

0 

LITTLE  HILLS 

42 

9 

10.3 

26.7 

-18 

2 

1182 

0 

! 

31 

7 

.84 

.23 

1 

9.0 

4 

10 

4 

0 

0 

MAR VINE 

39 

5 

16.5 

28.0 

50 

31. 

•  10 

2 

1140 

0 

6 

31 

3 

1.43 

.38 

28 

34.0 

37 

19. 

6 

0 

0 

MAvBELL 

38 

3 

7.3 

22.8 

61 

•11 

3 

1301 

0 

7 

30 

13 

.34 

.20 

10 

11.0 

■ 

13 

z 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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•A 
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MEEKER 

41.2 

13.8 

27.3 

64 

31 

-  9 

I 

1156 

0 

6 

31 

5 

.71 

.25 

10 

5 

28 

2 

0 

0 

"EREDITH 

33.6 

6.7 

20.2 

55 

31 

•  24 

3 

1181 

0 

1  3 

31 

9 

1.T1 

1.12 

24 

46.3 

9 

3 

1 

ME 5A  VERDE  NAT  PARK 

45.5 

23.7 

34,6 

.  4.0 

65 

31 

6 

1 
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0 

2 

29 

0 

1.68 

- 

.08 

.67 

24 

IT. 9 

1 

13 

4 

1 

0 

MCNTROSE  NO  2 

4T.I 

21.5 

34,3 

-  4,8 

66 

31 

2 

1 

944 

0 

3 

28 

0 

.61 

- 

.02 

>2T 

25 

2.0 

1 

23. 

2 

0 

0 

NORTHDALE 

4  4.8 

21.5 

33.2 

-  1.1 

63 

31 

3 

1 

980 

0 

2 

30 

0 

.82 

•  26 

•  24 

24 

T 

0 

3 

0 

0 

NORWOOD 

*I.S 

18.7 

30.3 

61 

31 

.  7 

1 

1069 

0 

5 

29 

3 

1.82 

.51 

•  75 

24 

IT. 3 

4 

1 

0 

OURAY 

39.1 

17.9 

28.3 

59 

31 

•  7 

3 

1121 

0 

6 

31 

3 

2.10 

,75 

24 

28.3 

25 

25 

8 

1 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

*!.«« 

14.  9M 

29. 2M 

61 

31 

•  16 

4 

1100 

0 

3 

31 

2 

1.08 

.** 

24 

IT. 5 

14 

13. 

4 

0 

0 

PALISADE   1  S 

49.4 

29.8 

39.6 

68 

31 

15 

1 
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0 

2 

15 

0 

•  19 

.23 

.1* 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

PALISADE  LAKE  5  S 

39. T 

13.5 

26.6 

51 

28 

•  1 

8 

1184 

0 

3 

31 

2 

1.60 

•  40 

16 

23.0 

6 

0 

0 

PAONIA 

48.5 

22.0 

35.3 

70 

31 

•  1 

1 

916 

0 

2 

30 

1 

2.11 

.63 

24 

14,0 

5 

26 

6 

1 

0 

PARADOX 

52.2 

24.4 

38.3 

73 

31 

12 

4 

819 

0 

0 

2' 

0 

,77 

,27 

12 

•  A 

0 

3 

Q 

Q 

PITKIN 

29.4 

3.7 

16.6 

46 

31 

•  30 

1 

1498 

0 

19 

3  1 

9 

2.00 

.59 

.30 

24* 

35,0 

54 

2T 

11 

0 

0 

POwDERhORN 

38.9 

2.1 

20.3 

52 

31 

-27 

1 

1380 

0 

8 

3  1 

1  1 

1.12 

.95 

24 

12.5 

4 

l 

0 

rangely 

40. 6M 

11.  5M 

26.  1M 

•12 

2 

1 197 

0 

4 

31 

•  21 

.14 

10 

3.0 

0 

1 

0 

0 

REDSTONE 

R  I  CO 

S9.1 

7.5 

23.3 

53 

30 

•  14 

3 

1283 

0 

3 

31 

9 

3,37 

.88 

1,60 

24 

40.0 

60 

25 

1 0 

I 

1 

RIFLE 

4T.5 

21.8 

34.7 

-  3,6 

68 

11 

2 

3 

933 

0 

3 

30 

0 

1,28 

.37 

.38 

24 

4.0 

2 

24 

5 

0 

0 

SILVERTON 

3T.3 

4.9 

21.1 

•  2,7 

52 

31 

•18 

3 

1355 

0 

7 

31 

12 

2.12 

•  24 

,81 

24 

1T.0 

34 

23 

6 

1 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

3S.8 

2.0 

18.9 

•  8,6 

53 

31 

•  24 

1 

1424 

0 

T 

31 

15 

1.89 

- 

•  42 

.15 

10 

27.9 

38 

26 

i 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

32.3 

-  1.4 

15.6 

47 

31 

•42 

3 

1524 

0 

14 

31 

15 

2.T3 

.63 

21 

72 

29 

10 

1 

0 

TELLURIDE 

3T.5 

10.5 

24.0 

.  4,3 

33 

31 

•IT 

1 

1262 

0 

7 

31 

7 

2.38 

•  08 

.T2 

24 

31.0 

36 

25 

5 

2 

URAVAN 

M 

M 

M 

72 

31 

0 

0 

0 

.61 

,40 

25 

0 

0 

0 

VALLEC I  TO  DAM  // 

41.9 

12.6 

27.3 

60 

31 

•  15 

4 

1164 

0 

2 

3  1 

5 

2.  TO 

.63 

24 

16. T 

29 

29 

9 

1 

0 

YAMPA 

34.4 

4.6 

19.5 

55 

31 

•21 

1 

1406 

0 

10 

31 

10 

1  .98 

.11 

21 

19.5 

30 

24 

5 

0 

0 

YELLOW  JACKET  1NW 

41. TM 

18.  Z" 

30. OM 

61 

31 

1 

1 

1078 

0 

3 

30 

0 

1.41 

.45 

24 

16. T 

5 

5* 

5 

0 

0 

DIVISION 

26.5 

•  6.1 

1.67 

.21 

20.5 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

38.4 

14.1 

26.3 

70 

31 

•  5 

2S» 

1194 

0 

10 

30 

.2* 

.13 

24 

6.2 

7 

25 

2 

0 

0 

BCNNY  DAM 

41.2 

12.6 

26.9 

66 

23 

•  T 

20 

1174 

0 

9 

31 

.36 

.21 

24 

8.0 

8 

25 

2 

0 

0 

BURL  TNGTON 

44.3 

16.7 

30,5 

•  8.4 

73 

31 

•  4 

24e 

1061 

0 

6 

30 

.22 

• 

.77 

.09 

24 

3 

24 

0 

0 

0 

CHEYENNE  WELLS 

39.8 

13.7 

26,8 

•  12.2 

TO 

31 

■  4 

19 

1179 

0 

9 

31 

.28 

• 

.48 

.11 

16 

3.0 

T 

25. 

1 

0 

0 

FLAGLER  2  NW 

41.4 

13.5 

27.5 

71 

31 

.  7 

26 

1154 

0 

8 

31 

,47 

.19 

25 

T.O 

4 

23 

3 

Q 

o 

MCLYOKE 

42.6 

11.9 

27.3 

»  9.3 

78 

31 

•  9 

26 

1162 

0 

T 

3  1 

.16 

.63 

•  16 

24 

T.O 

5 

23 

i 

0 

0 

STRATTON  3  NE 

43.8 

15.1 

29.5 

73 

31 

•  7 

24 

1093 

0 

6 

30 

.27 

.15 

25 

4.0 

4 

23 

i 

0 

0 

WRAY 

44.  T 

14.4 

29,6 

•  8.5 

76 

31 

•  7 

19 

1093 

0 

6 

31 

.61 

• 

.10 

•  IT 

24 

9.5 

T 

24 

2 

0 

0 

YUMA 

46,5 

15.3 

30,9 

TS 

31 

■  4 

25 

1050 

0 

6 

31 

.49 

.58 

.12 

24 

2 

0 

0 

1053 

DIVISION 

28,4 

•  9.0 

.IT 

.57 

6.4 

PLATTE  ORAINAGE 

BASIN  0* 

ALLEN SPARK 

30, T 

5.7 

18.2 

53 

31 

•21 

19 

1444 

0 

16 

3  1 

7 

3.08 

.64 

21 

60.0 

12 

1 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

30.7 

-  9,3 

10.7 

45 

31 

•41 

3 

1677 

0 

14 

31 

21 

.54 

•  IT 

1 

15.5 

T 

2. 

2 

0 

0 

BA IlEY 

38. T 

3.3 

21.0 

63 

11 

•  25 

3 

1357 

0 

9 

31 

13 

1.11 

.39 

24 

18.4 

3 

0 

0 

BOULDER 

43.4 

18.2 

30.8 

-  8.5 

71 

11 

•  2 

18 

1053 

0 

7 

28 

3 

2.11 

.16 

.50 

4 

31. T 

5 

25. 

9 

1 

0 

BRIGGSDALE  2  NW 

43.3 

13.0 

28.3 

72 

11 

•  12 

25 

1133 

0 

T 

31 

3 

•  IT 

.12 

21 

4.5 

2 

24 

1 

0 

0 

- 

42,6 

13.8 

28,2 

-  9.3 

70 

31 

•  9 

24 

1132 

0 

6 

30 

7 

1.22 

.33 

.35 

24 

24.5 

T 

24 

4 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

31.5 

7.9 

19,7 

31 

30 

•19 

19 

1398 

0 

14 

31 

9 

1.59 

31.5 

0 

CASTLE  ROCK 

43.2 

10.3 

26.8 

71 

11 

•1* 

18 

1178 

0 

7 

31 

9 

1.29 

.24 

IT 

23.0 

T 

0 

0 

CHEESMAN 

43.7 

7.7 

23.7 

•  9,4 

68 

11 

•  18 

3 

1212 

0 

5 

31 

8 

1.12 

•  IT 

.20 

29 

4 

29 

6 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

45  •  3M 

13.  1M 

29. 2M 

75 

11 

-12 

24 

1102 

0 

6 

30 

8 

l.»2 

,49 

21 

21.9 

5 

24 

6 

0 

0 

DENVER   f.  3   AIRPORT  //R 

40.4 

17,5 

29,0 

•  7,4 

TO 

11 

•  1 

26 

lioa 

0 

10 

29 

4 

1.20 

■ 

•  01 

.24 

IT 

14.9 

4 

29 

4 

0 

0 

39.5 

19.1 

29,3 

•  9.9 

70 

31 

•  2 

18 

1098 

0 

1  1 

28 

2 

1,08 

.01 

.22 

IT 

22.0 

3 

25. 

3 

0 

0 

EL  BERT 

M 

M 

M 

0 

ESTE5  PARK 

36.0 

8.5 

22.3 

-  9.1 

58 

11 

-22 

19 

1318 

0 

9 

31 

8 

1.16 

.11 

.24 

23 

6 

0 

0 

EVERGREEN 

40.  1 

7,5 

23,8 

63 

11 

-18 

19 

12T0 

0 

7 

31 

8 

was 

,2* 

1 

1T.0 

4 

19. 

6 

0 

0 

FA  T  RPL  A V  NO*  2 

fpot  rni 1  f 

rUKI  LULL1~3 

39.9 

14,3 

27.1 

•  9.1 

69 

31 

•  7 

20e 

1165 

0 

9 

31 

9 

.64 

- 

.11 

.25 

12 

16.2 

6 

IT 

4 

0 

0 

fUK  1    LU"TU'N    1  IN 

43.2 

13,6 

28.4 

71 

11 

•10 

19 

1129 

0 

7 

31 

4 

.12 

- 

,38 

,06 

23. 

2 

29e 

0 

0 

0 

FCRT  MORGAN 

40.7 

14,6 

27,7 

-  8.9 

67 

31 

0 

25e 

1150 

0 

9 

3  1 

4 

.18 

- 

.31 

,0T 

25 

0 

0 

0 

GEORGETOWN 

33.2 

11.4 

23.3 

57 

31 

•12 

19 

1286 

0 

9 

31 

6 

l.T» 

.26 

1 

5 

1 

8 

0 

0 

GRANT 

36.0 

5.1 

20,6 

56 

31 

•22 

19 

1374 

0 

9 

31 

8 

1.22 

,28 

29 

26.8 

IS 

25. 

4 

0 

0 

GREELEY 

41.9 

14.2 

28.1 

•  7,9 

67 

31 

•  2 

25* 

1140 

0 

9 

31 

4 

,22 

.50 

23 

\ 

Q 

o 

U«uVtM     I  U  w 

40.2 

12.6 

26.4 

-  8,3 

70 

31 

•  7 

18 

1188 

0 

9 

31 

7 

.23 

.50 

.11 

13 

8.5 

3 

25. 

I 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

36.2 

10.1 

23.2 

-  9,1 

61 

11 

•16 

19 

1290 

0 

11 

30 

8 

.TO 

.25 

•  IT 

IT 

16.3 

2 

0 

0 

JONES  PASS  2  E 

24.3m 

•  2M 

12, 3M 

45 

lie 

•  28 

3 

1632 

0 

31 

3.25 

.50 

24 

66.0 

46 

28 

13 

1 

0 

JLLESBuRG 

42.7 

13.7 

28,2 

•  9.3 

76 

11 

•  5 

19 

1133 

0 

7 

31 

6 

.20 

.80 

.10 

23 

1 

0 

0 

ka  ssler 

43.0 

14.8 

28.9 

-11.  1 

71 

31 

•12 

19 

1110 

0 

6 

31 

6 

2.00 

.38 

.35 

24 

32.8 

8 

25. 

9 

0 

0 

* #»U~  ~  ~**r»    *  331- 

38.3 

8.7 

23.5 

70 

11 

•  21 

25 

1279 

0 

9 

30 

9 

.ST 

.20 

1 

12.3 

1 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

33.7 

-  .8 

16.5 

5* 

31 

•  30 

1 

1499 

0 

12 

31 

17 

.67 

.21 

I 

14.5 

5 

1 

2 

0 

0 

LAKEWOOD 

41.5 

13.2 

27.4 

-12,1 

69 

31 

-11 

19 

115T 

0 

6 

30 

5 

•  99 

.21 

.20 

1 

13.2 

4 

3e 

9 

0 

0 

LAST  CHANCE 

40.9 

13.1 

27,0 

72 

11 

•  9 

4 

UTO 

0 

8 

30 

6 

.17 

.10 

24 

5.0 

5 

25 

1 

0 

0 

LONGMONT  2  E5E 

39.8 

14.5 

27.2 

-  9.7 

66 

11 

•  9 

19 

1167 

0 

11 

31 

6 

.94 

•  IT 

.19 

13e 

17.0 

3 

25. 

4 

0 

0 

PARKER   9  E 

41.3 

10.0 

25.7 

67 

31 

-14 

24 

1215 

0 

7 

31 

8 

.56 

.15 

.23 

24 

25.0 

8 

25 

2 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

33.3 

3.5 

18.4 

52 

!!♦ 

•  26 

19 

1436 

0 

10 

31 

13 

1.26 

.11 

9 

9 

0 

0 

SEDGWICK  5  S 

40.5 

13.7 

27.1 

74 

11 

•  8 

26 

1166 

0 

7 

31 

7 

.32 

.10 

24 

6.5 

4 

29 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

j 
a 

• 

_ 

a 

t 

a 

1 

§. 

a 

No.  of  Days 

3 

H 

|z 
£a 

«  2 

Q  u. 

& 
■ 

e 

• 
• 

6 

a 

& 

Snow.  Slot.! 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

3 

0 
H 

I 
2  o 

• 

& 

1 

X 

°. 

J 

j 

3 
e 

M  . 

.3 

%  k 

8  3 

hi 

•mi 

SPICER 

27.8 

1.1 

14.5 

51 

31 

•  28 

18 

19*4 

0 

23 

31 

14 

1.33 

.05 

.31 

17 

78,0 

48 

28a 

3 

0 

0 

STERLING 

39.9 

11.4 

25.  T 

•  10.3 

67 

3j 

.  5 

25 

1214 

0 

9 

31 

5 

.24 

•  .52 

•  1 2 

2.8 

1 

0 

0 

wAlDEN 

26.9 

•  1.2 

12.7 

48 

31 

.22 

7 

1619 

0 

24 

31 

16 

.38 

.13 

27 

10 

5a 

1 

0 

0 

wATERDALE 

43.8 

13.5 

28.7 

•  8.0 

73 

31 

•  13 

18 

1119 

0 

Q 

29 

1.09 

-  .02 

.24 

17 

13.3 

3 

25 

3 

0 

0 

WIGGINS  T  Sw 

42.7 

13.4 

28.1 

71 

31 

•  6 

19 

1139 

0 

7 

31 

6 

.69 

.20 

24 

3 

0 

0 

DIVISION 

24.2 

•  10.6 

1.02 

-  .01 

22.8 

•       •  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

PA5IN  05 

ALAMOSA  wB  AIRPORT  R 

»U2 

15.0 

26.1 

-  4.0 

62 

31 

•  13 

* 

1136 

0 

3 

30 

.52 

.26 

.24 

2* 

9.1 

4 

4* 

2 

0 

0 

BLANCA 

43.5 

12.1 

27.8 

61 

31 

•  I 

1148 

0 

3 

.39 

.19 

I 

6.5 

3 

0 

0 

CENTER 

43.2 

14.6 

28.9 

63 

31 

-13 

1110 

0 

3 

,49 

.1* 

24 

7.0 

3 

4* 

3 

0 

0 

DEL  NORTE 

42.5 

14.4 

28.5 

•  3.1 

61 

31 

.  t 

3* 

1126 

0 

4 

1.04 

.54 

.49 

1 

12.5 

4 

0 

0 

great  Sand  dunes  nm 

39.8 

15.5 

27.7 

58 

31 

•  7 

1149 

0 

3 

1.04 

,40 

29 

18.3 

3 

4a 

4 

0 

0 

HERMIT  T  ESE  // 

30.4 

•  2.1 

14.2 

-  9.0 

3S 

31 

•  20 

1567 

0 

15 

21 

2.05 

1.11 

.75 

23 

23.0 

32 

23 

6 

2 

0 

MCNTE  VISTA 

41.4 

11.1 

26.3 

62 

31 

•  16 

1194 

0 

4 

.40 

.33 

2 

6 

2. 

1 

0 

0 

SAGUACHE 

43.2 

16.0 

29.6 

62 

31 

•  6 

1091 

0 

3 

.74 

.32 

.36 

23 

8.7 

3 

25 

4 

0 

0 

MAGON  WHEEL  GAP  3  N 

38.0 

.  2.3 

17.9 

53 

23 

-23 

1436 

0 

6 

19 

1.10 

.45 

23 

29 

23 

4 

0 

0 

WCLF  CREEK  PASS   1  E 

27.3 

e.2 

17.9 

42 

31 

-16 

1*37 

0 

23 

5.36 

1.04 

23 

99.0 

110 

29a 

15 

2 

1 

DIVISION 

24.7 

-  5.8 

1.31 

.59 

23.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,     82"  ON  THE  31ST  AT  EVERSOLL  RANCH 

LOWEST  TEMPERATURE i     -44°  ON  THE  3D  AT  SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,     5.60   INCHES  AT  BERTHOUD  PASS 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,  TRACE  AT  DOHERTY  RANCH 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,     2.23   INCHES  ON  THE  23D  AT  BONHAM  RESERVOIR 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,     99.0   INCHES  AT  WOLF  CREEK  PASS  1  E 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,     117   INCHES  ON  THE  29TH  AT 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
MARCH  1965 


^fA(-  n 

M 

2 

Day 

of  Month 

 r- 

J  | 

2  | 

3 

4      5  6 

 1  >  

7     1     fi     1  9 

I  I 

10  | 

11  | 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17 

18 

 1~ 

19 

 p 

20 

21 

 p 

22 

 p 

23 

24 

 p 

25  1 

26 

27 

 p 

28 

29  | 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

A^v 

.60 

.25 

.03 

.2' 

.  10 

AROYA  6  HE 

.30 

T 

.16 

7 

7 

T 

7 

7 

7 

.06 

T 

03 

AVER  RANCH 

1.13 

.06 

•  01 

.02 

02 

BRANDON 

1*91 

7 

7 

1.90 

.01 

7 

7 

7 

T 

7 

BRANSON 

««J 

.31 

T 

.05 

7 

7 

7 

.06 

.02 

•  03 

buEna  VISTA 

■  93 

.15 

.19 

.02 

.05 

.11 

.13 

.06 

.11 

.09 

BUGLER  RANCH 

.91 

.10 

■  06 

7 

.10 

.03 

•  23 

CAMPO  e  S« 

•  23 

.03 

.15 

CANON  CITY 

•  97 

.10 

7 

,06 

7 

7 

!05 

7 

.02 

.96 

COAlOAlE  2  $M 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

1.12 

.01 

T 

.02 

T 

.02 

T 

.01 

•  21 

t 

7 

.06 

.02 

7 

7 

.07 

.66 

.16 

.03 

.03 

DELHI 

.75 

.20 

T 

•  10 

T 

7 

7 

.25 

I 

7 

T 

.20 

DOHCRTY  RANCH 

T 

T 

.06 

.02 

.09 

.06 

CADS 

•  66 

,16 

.02 

.30 

.03 

7 

7 

EvERSOLL  ranch 

.56 

T 

.65 

.06 

.05 

FOROER  8  S 

.63 

T 

T 

.16 

7 

.05 

7 

.06 

7 

7 

7 

•  09 

•  15 

7 

T 

FOUNTAIN 

1.39 

T 

7 

.30 

.10 

.06 

7 

.23 

•  68 

.20 

FOWLER 

.55 

02 

08 

GARDNER 

1.30 

.05 

.01 

7 

7 

.07 

.01 

T 

.  30 

T 

.23 

.62 

.21 

GUFFEY  10  SE 

•  90 

.10 

.06 

.11 

.06 

• 

6 

.51 

.10 

HASMELL 

.72 

,26 

.02 

.28 

.02 

•  06 

7 

7 

.07 

•  03 

•  02 

HOLLY 

.32 

.02 

.12 

.16 

7 

.02 

7 

7 

7 

JOHN  MARTIN  DAM 

•  69 

.16 

.19 

T 

.03 

KARVAL 

•  53 

7 

111 

.09 

•  0« 

7 

.06 

T 

KIT  CARSON 

•  36 

T 

.05 

.01 

7 

7 

.05 

.25 

LA  JUNTA  FA A  AIRPORT 

•  56 

I 

T 

.10 

.20 

.09 

.07 

.03 

7 

7 

.01 

.06 

.02 

T 

LAMAR 

1.21 

.02 

.02 

.73 

.02 

.23 

.02 

7 

.01 

■  02 

•  OT 

.07 

7 

LAS  AN  I  MA  S 

LA  VETA 

1.39 

.56 

T 

.03 

.02 

7 

.»8 

7 

.  1  1 

.19 

.06 

LEADvlLLE 

2.19 

.05 

T 

7 

.06 

.06 

.03 

.12 

.17 

.07 

.03 

.01 

.06 

.02 

•  69 

.21 

.03 

.15 

.07 

.37 

.02 

LIME  3  SE 

.70 

.16 

.05 

.12 

T 

.22 

.17 

L I HON   10  SSW 

.56 

T 

T 

.17 

7 

T 

7 

.19 

.20 

LI  HON 

T 

7 

NORTH  LAKE 

1.63 

lit 

.15 

,03 

.03 

.16 

.11 

7 

7 

.01 

,14 

.09 

.30 

.26 

ORDWAV 

.67 

.12 

.05 

.17 

.06 

7 

T 

•  OT 

.11 

.09 

PENROSE  1  NNM 

1.37 

.02 

T 

7 

• 

1.29 

.10 

PUEBLO  «&  AIRPORT  //R 

.03 

T 

T 

T 

.03 

7 

7 

.02 

.01 

.02 

7 

.06 

.13 

.08 

7 

.06 

PuEBlO  CITy  reservoir 

:« 

.02 

T 

.01 

.01 

.02 

.0 

.01 

.03 

pueblo  abmy  depot 

.15 

.03 

T 

7 

!o3 

.02 

.05 

ROCKY  FORD  2  ESE 

.32 

T 

T 

.12 

T 

.06 

7 

.13 

.01 

7 

T 

.02 

7 

T 

RUSH  2  NNE 

.13 

.05 

•  03 

• 

.20 

• 

.07 

.19 

.23 

.07 

rukton  Park 

1.75 

.36 

I 

•  05 

T 

7 

.03 

.26 

T 

.08 

•  19 

.06 

T 

.33 

.39 

.02 

.06 

RYE 

1.96 

.10 

.32 

T 

SALIOA 

.93 

'.31 

T 

!  1  ! 

.05 

.10 

•  11 

!o3 

SPR INGF IELO 

■  62 

7 

.20 

7 

.08 

.17 

T 

.03 

7 

.08 

.06 

SPRINGFIELD  7  hSk  // 

.61 

.13 

7 

.09 

.05 

.10 

.01 

7 

7 

T 

.03 

STONINGTON 

.06 

7 

.03 

7 

7 

.02 

.03 

sugar  loaf  re  servo i r 

01 

.02 

.10 

.06 

.05 

.06 

.02 

•  0 

.17 

.36 

TACONY   10  SE 

3::t 

T 

!o' 

•  03 

7 

.03 

.01 

.03 

7 

.13 

.10 

7 

.01 

TRINIDAD 

.63 

.33 

.07 

T 

.02 

7 

7 

.16 

.06 

T 

.03 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

.52 

.10 

T 

•  05 

7 

.02 

.03 

7 

.06 

.17 

7 

7 

.09 

T 

TROY  1  SE 

.36 

.25 

T 

.07 

•  02 

7 

.01 

7 

.01 

7 

T 

T«1N  LAKES  RESERVOIR 

1.65 

.09 

.01 

.06 

T 

7 

.06 

.16 

.12 

.2* 

.26 

7 

•  29 

■  30 

.07 

T«tO  BUTTES  1  Nw 

•  05 

T 

HALSENBURG  POmER  PLANT 

1.32 

.19 

.03 

.02 

.02 

7 

jot 

.06 

.03 

■  61 

.23 

•  21 

.02 

MESTCLIFFE 

7 

.03 

7 

7 

.26 

.72 

.52 

hETMORE  2  S 

3.06 

.77 

.05 

7 

.05 

7 

7 

.16 

7 

.02 

7 

.32 

•  67 

1.02 

COLORADO  DRAINAGE 

9ASIN  02 

ALTEN8ERN 

1.26 

.05 

.17 

.06 

.06 

.12 

•  67 

.19 

.13 

.05 

A*ES 

3.12 

.02 

7  .05 

.06 

.19 

.06 

.22 

7 

.06 

.10 

1.39 

•  56 

•  11 

T 

.16 

.16 

ARTESIA  2  E 

7 

T 

T 

T 

ASPEN 

5. 36 

.17 

T 

7 

7 

!  16 

.02 

.i; 
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.03 

.03 

.03 

.02 

BONMAM  RESERVOIR 

6.75 

•  11 

.16 

.32 

2.23 

.  M 

.20 

.69 

• 

• 

.90 

BRECkEnRIOgE 

2.19 

.03 

.10 

.02 

•  20 

.12 

.03 

.09 

.39 

.55 

•  06 

.06 

.36 

.06 

CEOARE0GE 

1.10 

.06 

T 

.11 

.16 

•  07 

•  11 

•  22 

■  06 

.10 

.03 

•  13 

•  06 
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6.73 
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.04 

7 

T 

•  06 

•  23 

.20 

7 

.26 

•  11 

•  01 

BRIGGSDALE  2  Nw 

•  37 

T 

T 
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.06 

T 

T 
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T 
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T 
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T 
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.06 

7 

T 

T 

,06 

.29 

.01 

.01 

T 

T 

.29 

GREELEY 

.09 

T 

GROVER  10  w 

.2) 

T 

T 

7 

7 

.11 

!09 

.0. 

HARTSEL 

HAwTHORNE 

2.00 

.3* 

.15 

.05 

.23 

.08 
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T 
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.06 

.10 

.OT 

SPICER 

1.11 

.09 

.13 

T 

.03 

■  02 

.31 

.09 

.02 

.30 

.09 

7 

.20 

.19 

.02 

SOUAw  MOUNTAIN 

I 

2.93 

.90 

.10 

•  06 

.20 

.19 

.29 

.02 

•  04 

.19 

.19 

.10 

T 

.14 

.0» 

.14 

•21 

.19 

•09  . 

STERLING 

.29 

T 

.12 

7 

.09 

.09 

WALDEN 

.39 

.02 

.OR 

.07 

.09 

.11 

wATEROALE 

1.09 

.11 

.20 

.18 

.05 

.24 

.09 

7 

.19 

.06 

.09 

wIGGINS  T  sw 

.69 

T 

WINDSOR 

.91 

T 

T 

.01 

.08 

.09 

.01 

.11 

.0. 

.02 

Sww 

nw..  following  Sutlon 

lAdwa 

-  4J  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  IS 


30  31 


«L«M0S«   »3  AIRPORT 

■bMCA 
CENTER 
DEL  NORTE 

GREAT  SANO  DUNES  NM 

MER»IT  I  ESE 
"ONTE  VISTA 
SAGUACHE 

■AGON  pMEEL  GAP  3  N 
«0LF  cree<  pass  1  E 


1.0* 
1.0«j 

2.0)1 


Sm  i«f«»nc«  not**  foLlowing  Sution  Lndai 
-  44  - 


DAILY  TEMPERATURES  ™*™ 


Day  ol  Month 

6 

a 

Station 

m 

2 

3 

4 

1  5 
-1  

E 

J — 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•      •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 



BASIN  01 

BRANSON 

MAX 

35 

15 

13 

25 

35 

33 

50 

45 

46 

51 

40 

40 

48 

50 

10 

16 

40 

55 

61 

50 

40 

35 

S3 

65 

62 

68 

68 

70 

43,4 

MIN 

i  l 

-  2 

-  4 

4 

15 

18 

20 

19 

26 

20 

28 

25 

22 

20 

25 

30 

10 

-  3 

.  3 

-  1 

15 

30 

28 

9 

1 

11 

35 

40 

20 

26 

38 

17,2 

BLENA  VISTA 

MAX 

40 

17 

18 

34 

49 

43 

40 

41 

44 

45 

45 

36 

40 

48 

46 

44 

35 

30 

29 

45 

52 

68 

38 

30 

38 

48 

50 

49 

55 

60 

41.2 

MIN 

11 

-  7 

.13 

.  2 

12 

12 

11 

10 

17 

19 

20 

19 

14 

20 

20 

24 

-  4 

.  9 

-  4 

14 

29 

26 

6 

3 

13 

21 

28 

25 

22 

25 

12,7 

CANON  CITY 

MAX 

S3 

24 

28 

46 

58 

52 

52 

54 

52 

53 

53 

38 

44 

54 

27 

19 

35 

57 

64 

61 

27 

20 

41 

59 

62 

43 

62 

71 

47,8 

MIN 

13 

8 

8 

12 

25 

26 

28 

28 

31 

25 

24 

27 

26 

29 

!C 

31 

19 

2 

0 

1 

11 

30 

16 

8 

3 

1 

24 

35 

28 

27 

40 

19,9 

COALDALE  2  Sn 

MAX 

MIN 

COLORADO  SPRINGS  KB  »P 

MAX 

25 

20 

19 

37 

45 

41 

47 

48 

38 

44 

38 

30 

33 

48 

7 

13 

28 

53 

63 

22 

10 

10 

35 

49 

49 

35 

54 

66 

36.8 

MIN 

10 

6 

2 

11 

20 

21 

15 

20 

21 

23 

21 

24 

25 

21 

26 

26 

3 

-  6 

-  7 

-  2 

12 

21 

8 

2 

-  7 

.  6 

23 

30 

25 

24 

33 

14,4 

DELHI 

MAX 

45 

24 

24 

3a 

49 

45 

55 

54 

50 

50 

45 

40 

47 

55 

48 

14 

15 

37 

5B 

39 

58 

29 

19 

50 

67 

63 

55 

67 

76 

46,7 

MIN 

18 

-  4 

-  2 

12 

12 

26 

14 

20 

23 

20 

20 

28 

26 

22 

25 

21 

11 

0 

2 

-  7 

8 

28 

12 

10 

4 

3 

33 

34 

2a 

20 

33 

16,2 

EADS 

MAX 

49 

30 

26 

38 

48 

45 

53 

55 

!0 

31 

48 

43 

43 

55 

60 

20 

21 

30 

55 

63 

58 

17 

20 

53 

65 

65 

47 

62 

76 

46,6 

MIN 

19 

11 

7 

7 

15 

19 

11 

24 

22 

22 

24 

29 

30 

28 

27 

29 

7 

2 

7 

-  6 

15 

26 

8 

6 

3 

3 

25 

39 

2a 

13 

29 

17,1 

EvERSOLL  RANCH 

MAX 

SO 

33 

42 

51 

40 

61 

54 

55 

54 

57 

6  0 

38 

24 

40 

66 

76 

43 

33 

32 

62 

75 

76 

46 

65 

U 

53.0 

MIN 

26 

18 

10 

23 

23 

16 

23 

22 

30 

35 

28 

32 

20 

10 

13 

15 

23 

15 

11 

11 

15 

31 

39 

26 

21 

IB 

22,1 

FORDER  8  S 

MAX 

40 

28 

27 

3a 

30 

43 

52 

54 

51 

52 

39 

41 

50 

17 

21 

30 

51 

67 

43 

15 

23 

43 

63 

61 

48 

61 

74 

44.3 

MIN 

16 

12 

3 

11 

15 

19 

5 

21 

19 

19 

25 

27 

26 

27 

23 

9 

0 

3 

-  7 

8 

13 

5 

5 

.  5 

22 

29 

28 

21 

26 

14,7 

HOLLY 

MAX 

52 

48 

47 

45 

46 

52 

45 

58 

59 

53 

58 

49 

43 

49 

33 

22 

25 

33 

53 

68 

23 

19 

20 

5  0 

72 

62 

46 

62 

47,5 

MIN 

2* 

13 

2 

2 

16 

15 

8 

24 

22 

19 

22 

30 

33 

32 

19 

22 

20 

S 

5 

1 

12 

20 

13 

10 

9 

12 

18 

33 

22 

19 

26 

17,0 

JOHN  MART  IN  OAM 

MAX 

45 

32 

30 

41 

48 

50 

55 

56 

56 

54 

52 

45 

46 

53 

20 

20 

24 

47 

71 

68 

31 

24 

60 

69 

68 

50 

67 

76 

49,1 

MIN 

22 

1  3 

6 

16 

25 

26 

10 

24 

19 

19 

30 

30 

31 

31 

26 

30 

16 

4 

3 

-  1 

6 

30 

14 

9 

7 

15 

26 

37 

30 

22 

33 

19,7 

KIT  CARSON 

MAX 

35 

28 

24 

36 

46 

42 

55 

52 

50 

50 

49 

46 

42 

55 

12 

24 

32 

55 

63 

32 

20 

21 

50 

64 

54 

47 

60 

76 

44,3 

MTN 

18 

12 

5 

5 

14 

15 

8 

1  1 

18 

la 

23 

27 

23 

24 

26 

22 

10 

0 

7 

-  4 

8 

21 

6 

3 

3 

5 

25 

35 

25 

18 

24 

14,7 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

37 

28 

28 

41 

51 

45 

54 

54 

52 

51 

43 

36 

46 

53 

59 

52 

34 

10 

19 

22 

45 

70 

21 

23 

19 

47 

67 

53 

48 

66 

76 

43.5 

MIN 

18 

12 

a 

16 

21 

22 

14 

25 

21 

24 

25 

31 

32 

31 

31 

27 

10 

•  3 

3 

0 

10 

21 

15 

9 

7 

6 

25 

38 

29 

23 

33 

18.8 

LAMAR 

MAX 

3* 

34 

33 

42 

54 

54 

57 

60 

55 

56 

53 

43 

48 

57 

62 

59 

19 

22 

28 

53 

66 

20 

23 

21 

61 

71 

57 

47 

66 

77 

47,5 

MIN 

20 

8 

6 

13 

17 

18 

6 

20 

20 

15 

19 

30 

30 

32 

22 

30 

13 

6 

7 

1 

10 

20 

13 

10 

9 

17 

29 

34 

27 

22 

29 

17,8 

LAS  ANIMAS 

MAX 

MIN 

LA  VETA 

MAX 

40 

15 

20 

26 

30 

40 

46 

48 

46 

49 

47 

48 

50 

48 

49 

32 

14 

22 

32 

36 

40 

36 

14 

22 

34 

50 

36 

59 

63 

60 

39.1 

MIN 

10 

-  7 

-17 

.  4 

12 

10 

15 

12 

18 

15 

14 

11 

18 

16 

18 

10 

12 

-10 

.  7 

•  13 

.  2 

8 

10 

0 

1 

4 

a 

5 

10 

14 

18 

6,7 

LEADvlLLE 

MAX 

11 

10 

5 

23 

33 

36 

38 

36 

31 

31 

36 

30 

34 

30 

35 

24 

15 

7 

16 

32 

39 

31 

25 

28 

27 

39 

40 

49 

48 

50 

29,9 

MIN 

* 

-14 

.22 

-13 

1 

3 

5 

* 

10 

16 

14 

12 

8 

13 

12 

9 

8 

-  4 

-  7 

7 

9 

20 

18 

11 

4 

6 

16 

21 

19 

13 

21 

7,2 

LIMON  10  SS» 

MAX 

32 

u 

15 

30 

40 

38 

51 

47 

44 

42 

43 

38 

37 

45 

12 

20 

27 

45 

61 

30 

15 

20 

33 

48 

48 

48 

57 

68 

38,4 

MIN 

10 

3 

0 

7 

15 

22 

12 

20 

18 

16 

17 

25 

13 

19 

18 

24 

3 

-  8 

4 

-  7 

3 

19 

7 

-  2 

-  1 

-  8 

18 

17 

14 

25 

32 

11,5 

LI  HON 

MAX 

28 

20 

18 

30 

41 

36 

33 

46 

35 

43 

44 

32 

35 

47 

50 

a 

19 

29 

47 

62 

20 

12 

22 

35 

46 

45 

46 

59 

70 

37,6 

MIN 

a 

5 

1 

a 

15 

19 

9 

20 

16 

22 

19 

27 

5 

14 

23 

22 

3 

•  7 

-  6 

-  9 

8 

11 

8 

0 

-  1 

•  11 

13 

26 

28 

25 

27 

11,2 

NORTH  LAKE 

MAX 

22 

11 

18 

34 

40 

3a 

40 

42 

40 

38 

36 

39 

35 

40 

12 

13 

33 

40 

46 

44 

41 

35 

38 

49 

50 

44 

53 

57 

36,9 

MIN 

3 

-17 

•  12 

-13 

0 

6 

7 

6 

15 

16 

15 

10 

8 

15 

7 

15 

7 

•  7 

-  9 

-17 

10 

23 

29 

11 

0 

14 

13 

5 

22 

20 

l« 

7,3 

PLEBLC  »B  AIRPORT 

MAX 

35 

30 

31 

47 

55 

52 

54 

56 

52 

34 

44 

39 

50 

59 

62 

14 

21 

35 

63 

73 

26 

20 

17 

32 

64 

63 

52 

66 

76 

46,3 

MIN 

19 

12 

a 

14 

20 

22 

12 

20 

21 

20 

23 

32 

33 

26 

27 

21 

10 

3 

-  3 

-  7 

9 

18 

15 

10 

3 

-  6 

1  8 

32 

31 

25 

30 

16,7 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

45 

31 

30 

43 

52 

47 

57 

55 

53 

53 

49 

41 

47 

56 

6 1 

21 

21 

25 

50 

73 

64 

27 

22 

45 

69 

66 

52 

66 

78 

48,5 

MIN 

23 

13 

7 

17 

21 

25 

11 

21 

20 

17 

21 

30 

31 

26 

30 

22 

13 

•  3 

3 

-  2 

9 

23 

15 

9 

7 

4 

21 

35 

30 

19 

29 

17,6 

RUSH  2  NNE 

MAX 

40 

22 

19 

37 

42 

40 

51 

51 

38 

41 

42 

35 

39 

47 

10 

18 

30 

52 

69 

40 

20 

17 

35 

52 

42 

35 

58 

70 

39.3 

MIN 

12 

2 

0 

9 

14 

21 

9 

9 

16 

15 

15 

25 

18 

22 

22 

21 

4 

-  4 

•  11 

-  8 

5 

21 

10 

-  2 

-  1 

-10 

17 

25 

26 

21 

23 

11,2 

RLXTrjN  PARK 

MAX 

26 

17 

16 

28 

36 

34 

40 

36 

28 

35 

30 

29 

37 

42 

38 

5 

12 

26 

38 

48 

42 

42 

32 

39 

44 

40 

45 

48 

51 

34,2 

MTN 

7 

-10 

-21 

2 

8 

4 

2 

6 

8 

15 

11 

18 

5 

10 

12 

15 

4 

-11 

•  18 

-12 

a 

25 

26 

2 

1 

9 

25 

28 

20 

16 

22 

7,6 

RYE 

MAX 

39 

29 

21 

34 

42 

40 

44 

44 

45 

45 

40 

32 

47 

50 

52 

49 

45 

37 

30 

29 

55 

54 

47 

39 

34 

45 

55 

53 

55 

36 

64 

43,6 

MEJ 

11 

-  9 

-14 

-  8 

10 

14 

10 

14 

15 

16 

18 

22 

19 

17 

21 

22 

9 

-  6 

-14 

-12 

6 

25 

13 

13 

-  1 

-  9 

20 

31 

24 

20 

27 

10,4 

SALIDA 

MAX 

50 

26 

23 

40 

48 

48 

46 

50 

49 

46 

44 

43 

47 

45 

39 

26 

35 

50 

58 

48 

35 

36 

45 

55 

38 

53 

62 

65 

45,7 

MIN 

16 

-14 

-19 

-12 

-  1 

6 

8 

14 

17 

19 

21 

23 

11 

22 

25 

22 

29 

0 

.  4 

.  1 

25 

31 

34 

7 

6 

22 

31 

32 

28 

24 

25 

14,4 

SPRINGFIELD  T  WS» 

MAX 

36 

29 

29 

38 

48 

43 

54 

52 

50 

56 

48 

36 

48 

55 

17 

20 

35 

59 

70 

59 

25 

23 

58 

70 

64 

45 

65 

76 

47,1 

MIN 

21 

12 

3 

11 

20 

23 

1  1 

22 

21 

16 

27 

29 

29 

29 

22 

28 

13 

1 

-  3 

-  4 

14 

28 

12 

8 

6 

12 

31 

36 

18 

20 

3* 

17,7 

SLGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

10 

10 

a 

25 

34 

33 

34 

38 

32 

30 

33 

28 

32 

30 

14 

12 

15 

30 

38 

27 

25 

22 

2S 

35 

35 

37 

41 

M 

27,7 

MIN 

.15  -33 

-44 

-20 

-16 

.17 

-22 

-18 

•  12 

14 

-  5 

14 

-12 

13 

-10 

-  9 

12 

.  4 

-15 

-  5 

11 

11 

19 

16 

.  3 

5 

14 

22 

20 

.  6 

.  2 

•  3.1 

TACONY  10  SE 

MAX 

40 

24 

24 

39 

49 

45 

51 

54 

50 

49 

45 

39 

42 

51 

56 

5 1 

16 

21 

29 

58 

70 

64 

16 

2* 

37 

63 

60 

48 

61 

74 

45,3 

MIN 

19 

12 

6 

12 

20 

20 

12 

21 

23 

20 

24 

29 

29 

27 

27 

26 

10 

0 

3 

-  7 

11 

25 

12 

4 

5 

- 

25 

34 

28 

22 

28 

16,9 

TRINIDAD 

MAX 

40 

20 

22 

35 

42 

40 

50 

48 

52 

53 

43 

43 

53 

54 

56 

45 

13 

12 

37 

37 

62 

36 

35 

26 

56 

66 

63 

54 

64 

70 

45,8 

MIN 

13-9 

-  2 

11 

20 

19 

23 

26 

26 

26 

27 

24 

23 

28 

32 

13 

1 

-  1 

-  3 

22 

29 

17 

11 

4 

14 

29 

44 

29 

28 

32 

17,6 

TRINIDAD   FAA  AIRPORT 

MAX 

28 

18 

23 

36 

45 

43 

53 

52 

52 

56 

45 

43 

51 

56 

59 

14 

13 

36 

60 

66 

30 

)7 

27 

39 

68 

65 

55 

67 

74 

45,8 

MIN 

5-7 

-  1 

12 

20 

19 

23 

25 

22 

27 

25 

30 

19 

29 

31 

8 

2 

-  5 

•  10 

7 

24 

11 

9 

6 

10 

24 

35 

30 

24 

38 

15,7 

T»C   BLTTES    1  NW 

MAX 

36 

30 

3C 

40 

48 

43 

56 

54 

50 

57 

46 

39 

47 

55 

56 

39 

19 

20 

37 

37 

70 

46 

25 

21 

59 

71 

67 

46 

46 

7* 

46,7 

MIN 

21 

13 

*. 

11 

20 

21 

10 

20 

16 

17 

25 

31 

30 

31 

23 

28 

14 

5 

0 

0 

13 

20 

11 

8 

6 

12 

3C 

39 

19 

19 

32 

17,7 

■AlSENBURG  POfcER  PLANT 

MAX 

40 

17 

19 

33 

45 

41 

49 

51 

50 

54 

44 

38 

50 

52 

56 

56 

45 

14 

14 

37 

56 

60 

53 

20 

19 

50 

60 

61 

51 

63 

68 

44.1 

MIN 

13-9 

•  9 

1 

13 

21 

19 

22 

28 

21 

22 

:>= 

22 

27 

21 

24 

12 

-  8 

-10 

-14 

1C 

37 

18 

9 

3 

0 

35 

36 

28 

25 

35 

15.5 

wESTCL IFFE 

MAX 

41 

44 

43 

36 

34 

43 

43 

49 

44 

38 

16 

21 

35 

47 

50 

44 

40 

27 

42 

49 

49 

44 

50 

58 

41,1 

MIN 

10 

-   7  .20 

-  9 

-  2 

5 

5 

12 

15 

12 

20 

14 

10 

14 

18 

22 

13 

-  5 

-7-6 

6 

24 

22 

3 

0 

0 

29 

34 

25 

11 

27 

9.5 

nETMORE  2  S 

MAX 

33 

24 

23 

41 

48 

45 

46 

48 

46 

47 

44 

34 

46 

50 

5  5 

51 

48 

16 

18 

32 

53 

61 

50 

18 

23 

32 

53 

67 

45 

38 

67 

42.7 

Mm 

15 

•  1 

-  6 

.  1 

14 

21 

20 

22 

22 

15 

23 

24 

18 

25 

21 

27 

14 

.  3 

-  7 

5 

17 

28 

15 

3 

2 

5 

20 

35 

26 

25 

3' 

15.4 

So*  RoUrcnc*  Nolo  Following  Station  Indax 


-  45  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MARCH  1965 


Day  of  Month 

| 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

•      •  • 

Colorado  drainage 

basin 

0! 

ALTENBERN 

MAX 

35 

26 

25 

37 

48 

50 

50 

53 

53 

48 

47 

41 

46 

45 

42 

36 

30 

38 

58 

60 

54 

39 

36 

39 

50 

51 

56 

63 

68 

46.3 

Mm 

12 

8 

1 

8 

9 

16 

19 

16 

17 

23 

22 

27 

26 

29 

24 

23 

28 

5 

9 

3 

15 

23 

29 

26 

6 

22 

28 

32 

26 

25 

26 

16.8 

ARTE5 1 A  2  E 

MAX 

30 

19 

19 

27 

26 

33 

33 

37 

39 

34 

35 

34 

41 

41 

28 

26 

33 

48 

51 

46 

42 

32 

40 

44 

46 

32 

57 

63 

38.4 

MIN 

13 

1 

0 

3 

6 

10 

12 

.1 

18 

19 

14 

18 

23 

20 

19 

18 

22 

-  3 

3 

5 

15 

29 

24 

21 

9 

16 

26 

25 

23 

26 

30 

15.4 

ASPEN 

MAX 

2B 

1  7 

14 

29 

37 

41 

40 

42 

38 

34 

39 

39 

37 

37 

21 

17 

28 

40 

49 

36 

29 

26 

32 

44 

37 

43 

49 

96 

35.3 

MIN 

e 

-  1 

-14 

-  7 

-  1 

8 

10 

10 

12 

23 

17 

21 

16 

20 

13 

16 

20 

4 

•  2 

-  5 

16 

26 

27 

23 

12 

13 

26 

30 

23 

20 

23 

13.1 

BERTHCUD  PASS 

MAX 

20 

4 

4 

2 

19 

30 

29 

35 

31 

24 

26 

31 

21 

27 

26 

7 

4 

1 

11 

21 

26 

23 

21 

17 

23 

32 

30 

34 

42 

21.8 

MIN 

.  7 

•  18 

-24 

-17 

-  3 

■  1 

3 

-  1 

3 

7 

3 

3 

3 

5 

5 

7 

4 

-12 

-15 

-  6 

0 

11 

12 

10 

-  9 

•  1 

9 

18 

10 

9 

13 

.7 

bond 

MAX 

28 

25 

18 

31 

40 

46 

45 

45 

45 

41 

43 

41 

42 

42 

47 

26 

21 

31 

46 

50 

49 

35 

33 

40 

32 

48 

53 

58 

63 

41.1 

Mm 

15 

1 

.  7 

-  1 

3 

10 

8 

9 

12 

23 

15 

23 

15 

20 

19 

16 

21 

7 

16 

17 

10 

31 

25 

21 

10 

14 

37 

30 

22 

21 

22 

15.6 

CEDAREDOE 

MAX 

37 

29 

30 

35 

47 

53 

53 

52 

54 

50 

48 

45 

47 

46 

41 

35 

42 

56 

60 

52 

36 

37 

39 

49 

»1 

57 

64 

66 

47,5 

Mm 

19 

12 

4 

6 

12 

18 

23 

22 

22 

31 

26 

30 

29 

30 

27 

28 

32 

16 

10 

9 

23 

33 

34 

30 

19 

24 

32 

34 

32 

30 

32 

23.5 

CIMARRON 

MAX 

32 

30 

20 

29 

40 

42 

43 

43 

45 

43 

40 

42 

38 

40 

42 

37 

27 

35 

50 

45 

55 

40 

42 

45 

45 

48 

52 

48 

62 

41.5 

Mm 

15 

-12 

-20 

-13 

-  8 

-  3 

12 

20 

12 

26 

12 

21 

23 

22 

24 

18 

22 

12 

9 

-  1 

24 

32 

25 

30 

12 

24 

21 

32 

32 

20 

24 

15.1 

CLIMAX  2  NW 

MAX 

18 

3 

•  2 

18 

30 

30 

33 

30 

25 

24 

29 

25 

23 

22 

16 

2 

9 

21 

32 

26 

23 

21 

20 

34 

32 

34 

40 

41 

23,8 

Mm 

-  1 

-18 

-24 

-17 

-  1 

2 

4 

2 

4 

12 

7 

4 

6 

9 

8 

7 

7 

-  8 

-13 

-18 

5 

16 

14 

12 

-  3 

2 

16 

19 

10 

9 

15 

2.8 

CCCMETOPA  CREEK 

MAX 

40 

23 

20 

15 

20 

23 

28 

39 

37 

40 

38 

37 

42 

39 

40 

35 

27 

26 

32 

43 

48 

40 

41 

33 

42 

50 

31 

46 

45 

36.1 

Mm 

12 

-  9 

-24 

-18 

•  16 

-12 

-  5 

5 

0 

10 

10 

19 

12 

19 

10 

8 

17 

10 

7 

-  e 

0 

13 

22 

25 

15 

6 

12 

22 

27 

11 

13 

6.9 

CCLLBRAN 

MAX 

31 

28 

27 

35 

46 

49 

46 

49 

52 

47 

48 

46 

49 

45 

33 

34 

41 

55 

59 

50 

36 

38 

42 

52 

49 

34 

60 

68 

45,9 

Mm 

16 

3 

•  4 

3 

9 

14 

21 

18 

21 

30 

27 

28 

27 

29 

25 

26 

28 

8 

6 

4 

20 

32 

29 

27 

10 

20 

29 

33 

31 

29 

31 

20,3 

COLORADO  NAT  HON 

MAX 

46 

29 

29 

37 

48 

51 

53 

51 

53 

49 

49 

44 

42 

44 

41 

34 

41 

56 

62 

56 

42 

37 

47 

50 

32 

57 

62 

71 

46,0 

Mm 

15 

10 

5 

11 

17 

25 

29 

25 

27 

26 

30 

28 

28 

26 

26 

30 

29 

13 

11 

11 

25 

36 

32 

28 

12 

21 

25 

31 

32 

34 

37 

23.7 

CCRTtZ 

MAX 

39 

31 

28 

40 

49 

54 

53 

51 

50 

50 

47 

44 

40 

47 

52 

45 

36 

43 

55 

55 

53 

32 

40 

47 

55 

55 

57 

64 

67 

48.5 

Mm 

16 

14 

8 

6 

11 

17 

30 

20 

19 

22 

28 

29 

27 

15 

20 

30 

29 

23 

13 

9 

18 

28 

42 

32 

17 

19 

30 

39 

29 

29 

32 

22.7 

CRAIG 

MAX 

24 

18 

16 

22 

32 

37 

34 

31 

32 

33 

34 

28 

36 

37 

13 

20 

30 

42 

48 

38 

32 

29 

40 

46 

41 

45 

46 

49 

33,6 

Mm 

5 

-15 

-16 

-  8 

.  7 

"  * 

-  4 

-  4 

2 

8 

.  4 

-  2 

17 

12 

14 

7 

6 

-  8 

-  9 

-  8 

16 

27 

23 

15 

•  1 

13 

23 

20 

10 

24 

26 

5,9 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

24 

16 

11 

20 

28 

35 

34 

34 

35 

33 

34 

35 

36 

34 

23 

20 

23 

35 

39 

36 

33 

27 

28 

37 

37 

44 

47 

46 

31.7 

Mm 

-  4 

-19 

-25 

-20 

•  14 

-  5 

-  5 

-  3 

0 

21 

12 

20 

14 

15 

11 

4 

20 

5 

-  5 

-  8 

12 

16 

25 

22 

8 

12 

24 

23 

20 

10 

13 

6.4 

DELTA  1  E 

MAX 

38 

33 

32 

39 

50 

56 

51 

55 

56 

54 

51 

52 

53 

53 

41 

37 

48 

62 

65 

55 

45 

41 

48 

59 

59 

63 

69 

75 

31.9 

Mm 

21 

14 

* 

7 

9 

12 

20 

20 

17 

32 

22 

32 

29 

30 

25 

27 

34 

18 

16 

9 

20 

31 

39 

31 

21 

28 

31 

39 

31 

26 

30 

23,5 

DILLON  1  E 

MAX 

16 

11 

5 

20 

30 

34 

35 

35 

32 

30 

38 

35 

36 

33 

17 

8 

16 

27 

37 

31 

31 

29 

30 

40 

43 

46 

90 

48 

30.7 

Mm 

5 

-15 

-25 

-20 

•  11 

-  7 

-  6 

-  8 

-  1 

15 

12 

5 

9 

13 

13 

-  1 

-  9 

-  2 

-13 

-16 

10 

23 

20 

17 

1 

4 

20 

22 

11 

6 

u 

2,7 

OURANGO 

MAX 

33 

33 

33 

42 

50 

54 

51 

54 

52 

51 

48 

44 

41 

50 

45 

38 

46 

66 

54 

58 

48 

42 

46 

55 

57 

55 

69 

68 

49,6 

Mm 

13 

12 

7 

1 

7 

15 

18 

17 

17 

18 

25 

28 

26 

12 

16 

30 

32 

23 

12 

7 

14 

25 

32 

32 

20 

20 

31 

35 

32 

28 

29 

20,5 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

30 

29 

20 

35 

41 

44 

38 

47 

44 

42 

42 

40 

40 

44 

50 

29 

25 

36 

48 

52 

42 

36 

32 

38 

44 

44 

50 

56 

61 

40,9 

Mm 

9 

-  7 

-14 

-  8 

-  5 

2 

6 

7 

14 

25 

23 

27 

22 

23 

22 

19 

23 

11 

6 

2 

24 

30 

29 

21 

5 

13 

26 

30 

25 

20 

24 

14,7 

FORT  LEWIS 

MAX 

32 

25 

23 

35 

42 

44 

38 

43 

40 

40 

41 

37 

35 

39 

37 

28 

34 

46 

45 

45 

43 

37 

43 

50 

47 

46 

96 

59 

40,5 

Mm 

4 

8 

-10 

•  5 

1 

12 

22 

13 

10 

15 

13 

23 

15 

5 

11 

26 

26 

21 

8 

0 

10 

22 

31 

28 

14 

11 

17 

32 

25 

27 

29 

15.0 

FRASER 

MAX 

12 

14 

8 

24 

34 

35 

40 

38 

33 

30 

37 

34 

33 

32 

10 

8 

18 

32 

37 

34 

29 

25 

29 

40 

38 

42 

46 

48 

30,2 

Mm 

-10 

-29 

-35 

-27 

•  21 

-20 

-24 

-22 

-12 

.  8 

.12 

-  1 

12 

8 

-  6 

-IB 

5 

-25 

.28 

-20 

13 

23 

20 

12 

-  8 

-  8 

22 

15 

2 

-  3 

-  1 

-  6,6 

FRUITA 

MAX 

41 

34 

35 

43 

53 

58 

58 

58 

59 

54 

54 

49 

48 

53 

40 

38 

46 

62 

67 

62 

43 

43 

50 

56 

59 

64 

68 

74 

'2.9 

Mm 

22 

14 

8 

10 

18 

17 

25 

19 

18 

33 

28 

32 

31 

33 

25 

27 

33 

18 

16 

12 

19 

29 

33 

32 

19 

31 

29 

37 

30 

29 

26 

24,4 

GATEWAY  1  5W 

MAX 

42 

36 

35 

45 

53 

58 

55 

58 

60 

56 

54 

48 

47 

49 

41 

51 

63 

69 

47 

45 

35 

58 

59 

65 

70 

75 

34,1 

Mm 

31 

27 

12 

17 

15 

21 

32 

23 

25 

32 

25 

33 

35 

29 

35 

45 

24 

19 

16 

25 

35 

33 

22 

32 

32 

39 

39 

39 

55 

29.1 

GLENwOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

28 

28 

26 

36 

51 

55 

48 

52 

52 

45 

51 

47 

43 

46 

33 

30 

35 

52 

53 

51 

18 

32 

37 

47 

48 

36 

63 

67 

43.1 

Mm 

13 

4 

-  7 

-  2 

4 

13 

11 

13 

16 

24 

21 

25 

24 

24 

22 

19 

25 

10 

4 

0 

19 

28 

29 

29 

18 

15 

27 

27 

28 

23 

23 

17,1 

GRAND  JUNCTION  WB 

AP 

MAX 

36 

33 

33 

40 

50 

57 

54 

55 

57 

54 

53 

47 

48 

52 

38 

38 

46 

62 

66 

47 

44 

44 

50 

39 

58 

63 

70 

74 

91.3 

Mm 

22 

18 

11 

17 

18 

25 

32 

25 

27 

36 

35 

34 

35 

36 

33 

33 

34 

21 

21 

16 

23 

40 

37 

29 

18 

35 

37 

43 

40 

40 

42 

29.5 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

38 

32 

31 

40 

50 

56 

54 

55 

57 

56 

51 

48 

47 

53 

42 

37 

44 

61 

66 

61 

44 

41 

30 

60 

56 

60 

68 

73 

51,7 

Mm 

19 

15 

13 

14 

16 

25 

32 

29 

29 

34 

33 

32 

35 

33 

3  3 

34 

33 

18 

16 

13 

21 

39 

39 

32 

18 

31 

34 

39 

39 

39 

42 

28.4 

GRAND  LAKE  1  NNW 

MAX 

23 

11 

3 

28 

33 

40 

39 

40 

32 

32 

38 

37 

35 

33 

15 

13 

23 

30 

35 

34 

27 

24 

23 

39 

37 

42 

46 

48 

31.4 

Mm 

5 

-23 

-30 

-14 

•  16 

•  10 

-14 

-10 

-  3 

14 

-  9 

4 

11 

14 

9 

.  7 

11 

-17 

-24 

-12 

10 

24 

18 

12 

•  3 

8 

21 

25 

15 

8 

9 

,6 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

23 

13 

8 

15 

21 

-5 

27 

28 

31 

30 

35 

30 

32 

31 

32 

34 

34 

18 

12 

19 

31 

36 

37 

27 

21 

28 

39 

36 

39 

44 

46 

28.3 

Mm 

8 

-21 

-30 

-18 

•  16 

-12 

-19 

-13 

-  4 

15 

-  6 

6 

11 

11 

13 

-  9 

14 

-  9 

-20 

.  7 

10 

28 

21 

11 

2 

9 

23 

21 

12 

9 

9 

1.6 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

23 

14 

13 

16 

19 

27 

26 

27 

33 

37 

31 

29 

43 

40 

43 

37 

20 

14 

24 

40 

45 

42 

31 

26 

35 

45 

40 

47 

44 

54 

32,6 

Mm 

5 

-10 

-18 

-16 

-16 

-  8 

-14 

-10 

-  6 

15 

2 

9 

18 

9 

16 

-  1 

16 

0 

-19 

-  5 

17 

34 

21 

IT 

4 

10 

26 

25 

19 

14 

11 

9.9 

GUNNISON 

MAX 

26 

19 

14 

18 

21 

30 

33 

36 

32 

38 

35 

39 

35 

37 

33 

41 

35 

30 

25 

30 

45 

47 

41 

37 

33 

42 

45 

48 

44 

49 

47 

34,9 

Mm 

4 

-16 

-25 

-20 

-18 

-15 

-  9 

6 

-  3 

14 

12 

21 

13 

15 

9 

11 

22 

11 

5 

.  7 

7 

16 

26 

19 

12 

8 

19 

22 

27 

16 

17 

7.1 

MAVDEN 

MAX 

26 

19 

14 

23 

30 

31 

34 

32 

32 

35 

32 

29 

37 

37 

38 

28 

20 

18 

32 

40 

48 

42 

30 

28 

39 

46 

42 

43 

48 

48 

33,6 

Mm 

6 

-18 

-20 

-  8 

-  4 

-  6 

-  6 

-  5 

1 

17 

-  6 

•  4 

17 

12 

14 

10 

9 

-10 

-10 

-  9 

15 

27 

24 

18 

•  6 

9 

27 

27 

15 

23 

22 

5,6 

HOT  SULPHUR  SPRS  2 

SW 

MAX 

23 

18 

11 

5 

15 

20 

20 

22 

27 

37 

25 

29 

37 

38 

42 

30 

12 

23 

30 

34 

40 

29 

29 

41 

42 

40 

41 

46 

29,2 

Mm 

8 

-10 

-23 

-18 

-18 

-15 

-17 

-15 

-15 

12 

7 

2 

0 

18 

2 

8 

1 1 

-  5 

-17 

0 

12 

20 

12 

3 

5 

25 

18 

10 

13 

1.1 

IGNACIO  1  N 

MAX 

41 

29 

28 

38 

43 

51 

48 

50 

49 

49 

46 

43 

39 

45 

52 

45 

37 

42 

53 

53 

57 

52 

43 

45 

55 

53 

53 

63 

65 

47.2 

Mm 

23 

15 

9 

0 

7 

14 

21 

17 

16 

21 

26 

27 

27 

12 

17 

23 

30 

20 

11 

7 

13 

22 

30 

31 

24 

20 

28 

33 

30 

23 

25 

20,1 

KREHHL ING 

MAX 

22 

17 

11 

13 

15 

16 

17 

20 

23 

38 

32 

29 

36 

36 

19 

12 

20 

35 

43 

42 

43 

27 

33 

38 

39 

41 

38 

40 

29.2 

Mm 

-14 

-17 

-29 

-23 

-22 

-20 

-22 

-23 

-14 

10 

-  7 

1 

10 

5 

8 

6 

16 

•  5 

-18 

-15 

0 

29 

24 

13 

2 

12 

20 

24 

20 

8 

8 

•  ,4 

LAKE  CITY 

MAX 

31 

21 

28 

28 

39 

37 

36 

38 

43 

42 

36 

43 

40 

39 

4 1 

40 

37 

32 

25 

30 

43 

48 

42 

44 

37 

41 

47 

48 

48 

30 

55 

39,0 

Mm 

0 

5 

-17 

-16 

•  12 

•  S 

-18 

-  9 

-10 

-  6 

8 

-  9 

6 

8 

4 

9 

-  1 

-15 

-26 

-12 

•  2 

1 

8 

4 

-16 

•  11 

12 

-  3 

-  2 

.  7 

0 

•  4,3 

LITTLE  HILLS 

MAX 

26 

23 

24 

35 

40 

45 

44 

47 

47 

45 

42 

39 

44 

43 

49 

49 

46 

30 

25 

35 

50 

55 

SO 

40 

35 

43 

49 

49 

35 

60 

65 

42.9 

Mm 

10 

-18 

-15 

-  7 

-  3 

2 

4 

5 

10 

21 

12 

17 

20 

21 

14 

12 

20 

-  8 

•  2 

•  3 

12 

23 

24 

23 

2 

11 

29 

30 

18 

20 

20 

10,3 

MARVINE 

MAX 

27 

18 

20 

27 

42 

40 

40 

38 

40 

40 

45 

48 

45 

42 

42 

45 

38 

30 

25 

38 

48 

50 

45 

42 

35 

40 

42 

45 

46 

48 

50 

39,5 

Mm 

10 

-10 

-  7 

-  7 

-  2 

.  2 

12 

15 

15 

32 

28 

25 

32 

28 

16 

14 

20 

4 

10 

2 

25 

32 

28 

30 

4 

25 

30 

28 

18 

28 

30 

16,5 

MAY8ELL 

MAX 

37 

24 

20 

27 

32 

37 

34 

35 

35 

35 

34 

29 

39 

44 

44 

44 

39 

30 

20 

35 

46 

51 

45 

39 

33 

44 

47 

45 

46 

96 

61 

36.3 

Mm 

10 

-10 

-11 

-  3 

-  1 

-  1 

-  1 

0 

5 

-  1 

-  1 

2 

20 

9 

10 

8 

10 

-  8 

-  4 

-  5 

12 

29 

33 

17 

-10 

5 

27 

26 

15 

22 

23 

7.3 

S«*  Reference  Notet  Following  Station  Index 
-  46  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MARCH  1965 


Day  of  Month 

■ 

a 

Station 

8 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

4 
< 

MEEKER 

MAX 

28 

22 

22 

30 

39 

39 

36 

41 

45 

43 

41 

38 

46 

41 

47 

47 

42 

23 

24 

33 

50 

52 

50 

43 

40 

40 

48 

46 

55 

38 

64 

41.2 

Mm 

14 

-  9 

-  8 

•  2 

1 

4 

7 

5 

1 0 

23 

1  3 

16 

22 

24 

15 

15 

21 

-  3 

0 

1 

17 

31 

23 

20 

23 

15 

32 

30 

19 

24 

25 

13.6 

MEREDITH 

MAX 

27 

15 

12 

28 

38 

40 

45 

40 

35 

28 

31 

27 

27 

28 

39 

39 

34 

IB 

19 

23 

It, 

37 

40 

37 

28 

39 

43 

40 

45 

30 

33 

33.6 

Mm 

7 

-11 

-24 

-10 

-  9 

-  3 

-  1 

0 

4 

2 1 

14 

1  I 

13 

13 

11 

10 

15 

2 

-  6 

-11 

11 

24 

28 

1 

5 

3 

22 

27 

15 

10 

17 

8.7 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

35 

29 

25 

39 

44 

50 

47 

49 

47 

48 

43 

38 

36 

44 

52 

48 

42 

42 

33 

41 

54 

53 

55 

49 

40 

45 

51 

52 

50 

63 

63 

45.3 

M1N 

15 

14 

6 

9 

14 

15 

30 

24 

29 

26 

2  7 

26 

26 

16 

22 

28 

30 

23 

16 

26 

23 

32 

32 

31 

17 

20 

28 

35 

29 

31 

38 

23.7 

MCNTRCSE  NO  2 

MAX 

42 

28 

29 

29 

35 

46 

53 

48 

53 

55 

48 

47 

47 

50 

51 

54 

53 

45 

36 

33 

44 

58 

58 

53 

46 

38 

48 

57 

46 

39 

66 

47.1 

M1N 

20 

1 1 

2 

3 

7 

12 

2  1 

21 

22 

27 

24 

25 

26 

27 

25 

27 

33 

16 

15 

10 

13 

30 

37 

31 

13 

15 

27 

35 

28 

30 

30 

21.5 

NCRTHCALE 

MAX 

3* 

30 

25 

33 

43 

44 

46 

46 

48 

48 

41 

38 

37 

40 

51 

34 

48 

37 

37 

55 

54 

51 

51 

41 

37 

45 

49 

31 

54 

37 

63 

44.8 

NUN 

12 

10 

5 

10 

16 

14 

1  7 

24 

24 

22 

24 

28 

28 

18 

18 

28 

26 

20 

17 

12 

20 

26 

30 

31 

10 

24 

28 

34 

30 

27 

27 

21,5 

NORWOOD 

MAX 

31 

25 

23 

34 

44 

47 

44 

46 

44 

44 

42 

39 

40 

43 

49 

46 

43 

37 

27 

39 

49 

49 

43 

42 

30 

39 

45 

46 

50 

56 

61 

41.8 

MIN 

10 

-  1 

-  7 

-  2 

6 

14 

24 

1  7 

23 

27 

24 

27 

25 

22 

20 

25 

29 

12 

7 

7 

19 

31 

33 

27 

12 

15 

28 

33 

16 

27 

29 

18,7 

OURAY 

MAX 

26 

18 

19 

28 

38 

40 

43 

39 

45 

40 

36 

37 

36 

39 

43 

40 

39 

16 

26 

33 

46 

52 

43 

42 

32 

39 

48 

47 

45 

55 

39 

39.1 

MIN 

12 

0 

-  7 

-  3 

6 

1  3 

24 

1  6 

2 1 

21 

23 

22 

23 

21 

18 

23 

23 

8 

7 

4 

21 

26 

30 

27 

15 

15 

28 

32 

25 

26 

32 

17.9 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

35 

25 

23 

32 

44 

48 

45 

45 

45 

44 

41 

37 

38 

41 

49 

44 

44 

42 

40 

50 

49 

49 

47 

38 

44 

49 

49 

48 

56 

61 

43,4 

MIN 

16 

5 

4 

-16 

-  8 

3 

1  3 

8 

8 

13 

18 

25 

24 

5 

7 

23 

14 

23 

16 

5 

16 

31 

30 

23 

11 

29 

30 

29 

19 

20 

14.9 

PALISADE   I  S 

MAX 

47 

33 

31 

30 

40 

51 

55 

53 

56 

57 

53 

54 

50 

49 

51 

57 

57 

48 

39 

38 

45 

60 

65 

47 

40 

40 

48 

32 

54 

62 

68 

49,4 

MIN 

25 

1  8 

15 

16 

2 1 

27 

3 1 

28 

29 

37 

36 

?4 

35 

35 

33 

34 

37 

20 

20 

16 

29 

39 

41 

34 

20 

31 

34 

35 

39 

36 

38 

29,8 

PALISADE  LAKE  5  S 

MAX 

41 

42 

40 

36 

38 

36 

40 

44 

43 

39 

39 

40 

41 

40 

40 

34 

42 

44 

40 

30 

32 

30 

40 

34 

36 

40 

42 

51 

30 

43 

44 

39,7 

MIN 

20 

24 

2 

20 

25 

22 

18 

-  1 

4 

10 

14 

20 

24 

20 

2 

0 

12 

!  0 

8 

11 

12 

10 

6 

8 

10 

12 

14 

20 

21 

20 

21 

13.3 

PAONIA 

MAX 

38 

28 

28 

36 

46 

52 

54 

53 

55 

47 

52 

48 

47 

48 

55 

56 

SO 

40 

36 

44 

59 

59 

51 

45 

37 

38 

54 

51 

59 

63 

70 

46.5 

MIN 

18 

1 1 

-  1 

5 

1 1 

12 

23 

19 

19 

31 

28 

29 

26 

28 

25 

30 

29 

16 

12 

6 

20 

26 

32 

30 

17 

23 

30 

34 

29 

31 

30 

22.0 

PARADOX 

MAX 

37 

33 

33 

47 

58 

59 

53 

58 

57 

54 

50 

47 

45 

51 

58 

38 

52 

44 

40 

50 

60 

64 

55 

43 

40 

50 

56 

37 

65 

70 

73 

32.2 

MIN 

21 

18 

1 3 

12 

13 

16 

24 

19 

1  8 

26 

24 

33 

31 

30 

25 

32 

29 

22 

16 

13 

19 

25 

35 

32 

21 

28 

30 

)8 

26 

35 

28 

24.4 

PITKIN 

MAX 

17 

11 

8 

19 

27 

38 

37 

30 

31 

29 

32 

29 

29 

28 

34 

35 

27 

21 

17 

22 

35 

40 

34 

27 

22 

27 

38 

39 

38 

45 

46 

29.4 

MIN 

5 

-20 

-30 

-26 

-15 

-  6 

-  4 

4 

-  2 

9 

2 

16 

9 

1 2 

2 

5 

18 

3 

-13 

-17 

6 

7 

24 

22 

10 

8 

22 

21 

19 

9 

12 

3.7 

POWDERHORN 

MAX 

25 

23 

17 

32 

39 

43 

40 

45 

44 

39 

32 

33 

42 

38 

43 

39 

35 

31 

26 

31 

43 

49 

43 

44 

33 

40 

49 

42 

49 

49 

52 

38,5 

MIN 

4 

-23 

-27 

-22 

-18 

-14 

-  5 

0 

2 

4 

4 

2 

0 

6 

2 

5 

16 

5 

-  5 

-13 

16 

11 

25 

20 

3 

0 

6 

16 

19 

11 

12 

2.1 

RAnGELY 

MAX 

28 

25 

28 

34 

35 

40 

40 

45 

40 

45 

43 

38 

43 

46 

50 

48 

42 

34 

26 

38 

51 

52 

48 

44 

33 

45 

50 

40,6 

MIN 

10 

-12 

-to 

-  5 

-  4 

-  1 

3 

3 

10 

23 

9 

1  8 

27 

16 

15 

13 

26 

6 

5 

12 

25 

24 

21 

14 

20 

28 

11,5 

REDSTONE 

MAX 

MIN 

RICO 

MAX 

25 

22 

20 

35 

44 

47 

42 

47 

41 

46 

38 

36 

36 

42 

46 

39 

38 

38 

25 

35 

45 

42 

38 

35 

32 

33 

45 

63 

47 

55 

34 

39.1 

MIN 

-  4 

- 1  1 

-14 

-10 

-  3 

5 

10 

0 

4 

9 

1  3 

10 

13 

4 

-  1 

18 

21 

4 

-  5 

-13 

7 

15 

26 

25 

3 

13 

18 

28 

17 

14 

17 

7.3 

RIFLE 

MAX 

42 

30 

28 

37 

47 

54 

53 

51 

54 

49 

49 

46 

47 

46 

52 

54 

52 

38 

31 

40 

56 

62 

56 

39 

36 

38 

47 

49 

58 

63 

68 

47,3 

MIN 

21 

1 1 

2 

6 

10 

17 

19 

16 

18 

31 

26 

30 

29 

30 

27 

25 

32 

12 

12 

7 

20 

29 

30 

30 

11 

19 

31 

34 

32 

28 

28 

21,8 

SILVERTON 

MAX 

32 

25 

13 

40 

44 

44 

45 

42 

38 

38 

39 

34 

33 

39 

43 

43 

33 

33 

32 

30 

42 

42 

39 

33 

28 

29 

41 

42 

46 

49 

52 

37,3 

MIN 

-  6 

-17 

-18 

-13 

-10 

-  5 

-  4 

-  2 

5 

15 

10 

8 

10 

-  1 

-  5 

13 

12 

7 

-  3 

-11 

18 

12 

26 

24 

3 

7 

23 

13 

16 

12 

10 

4,9 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

37 

20 

16 

27 

34 

35 

39 

35 

35 

40 

35 

33 

35 

36 

42 

42 

35 

20 

17 

30 

40 

45 

42 

34 

30 

39 

45 

44 

43 

50 

53 

35,8 

MIN 

11 

-20 

-24 

-17 

-16 

-10 

-12 

-12 

-  3 

2 

-  7 

-  4 

15 

17 

12 

•  2 

11 

-  6 

-20 

-15 

11 

25 

23 

19 

-  4 

9 

23 

28 

5 

10 

14 

2.0 

TAYLOR  PARK 

MAX 

27 

1 1 

13 

26 

36 

37 

40 

35 

30 

30 

33 

45 

34 

30 

37 

39 

31 

24 

17 

25 

37 

39 

35 

30 

25 

25 

38 

40 

45 

45 

47 

32.3 

MIN 

8 

-27 

-42 

-32 

-25 

-20 

-23 

-17 

-17 

2 1 

0 

18 

5 

-12 

-  3 

-10 

18 

3 

-20 

-24 

14 

6 

24 

21 

6 

10 

2  3 

27 

19 

•  1 

4 

-  1,4 

TELLURIDE 

MAX 

20 

20 

16 

31 

41 

48 

40 

40 

40 

38 

39 

38 

36 

39 

45 

35 

38 

35 

22 

31 

45 

41 

38 

33 

30 

35 

50 

47 

50 

90 

53 

37,5 

MIN 

-  1 

-  9 

-17 

-12 

-  3 

3 

16 

3 

15 

17 

12 

1  7 

16 

16 

4 

19 

14 

10 

-  1 

-  9 

14 

20 

28 

24 

11 

9 

22 

29 

20 

15 

22 

10,5 

URAVAN 

MAX 

45 

57 

59 

56 

59 

53 

42 

52 

57 

64 

60 

60 

52 

57 

55 

62 

68 

72 

MIN 

25 

13 

27 

29 

34 

29 

20 

17 

21 

23 

32 

25 

32 

32 

41 

39 

41 

34 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

39 

24 

23 

34 

42 

46 

43 

45 

43 

42 

41 

38 

37 

39 

46 

45 

41 

40 

34 

40 

49 

45 

49 

44 

38 

33 

47 

47 

48 

57 

60 

41,9 

MIN 

16 

4 

-  5 

-15 

-10 

3 

1 1 

8 

9 

15 

1  9 

24 

20 

•  2 

5 

23 

16 

22 

4 

-  4 

6 

1  7 

25 

28 

19 

1 1 

25 

29 

24 

20 

22 

12,6 

VAMPA 

MAX 

20 

16 

10 

25 

37 

43 

44 

37 

37 

31 

36 

38 

38 

36 

44 

39 

34 

14 

13 

24 

38 

45 

37 

29 

24 

40 

45 

39 

45 

52 

55 

34,4 

MIN 

7 

-19 

-2  1 

-13 

-  5 

-  1 

3 

-  2 

1 

14 

2 

7 

14 

17 

8 

2 

11 

-16 

-20 

-11 

12 

25 

19 

14 

•  11 

4 

23 

24 

14 

18 

23 

4,6 

YELLOW  JACKET  INw 

MAX 

27 

21 

33 

42 

47 

41 

43 

43 

45 

40 

40 

36 

45 

49 

40 

44 

39 

28 

39 

47 

45 

47 

42 

33 

40 

47 

49 

57 

61 

41.7 

•       «  « 

MIN 

5 

1 

6 

8 

17 

22 

17 

19 

21 

25 

23 

1  7 

16 

14 

27 

24 

15 

5 

2 

18 

28 

32 

2  8 

8 

1  3 

24 

33 

28 

31 

16,2 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

29 

25 

15 

35 

43 

38 

52 

49 

40 

47 

45 

36 

32 

49 

54 

36 

25 

14 

17 

33 

49 

63 

13 

9 

9 

39 

53 

39 

46 

64 

70 

38,4 

MIN 

13 

6 

5 

10 

11 

20 

17 

2  1 

22 

22 

18 

25 

24 

22 

20 

24 

1 

-  5 

*  1 

2 

1  0 

7 

2 

0 

-  5 

0 

28 

27 

27 

28 

35 

14,1 

BCNNv  DAM 

MAX 

48 

30 

30 

24 

36 

48 

42 

54 

52 

45 

51 

50 

47 

40 

56 

58 

55 

21 

20 

23 

36 

54 

66 

15 

11 

15 

44 

53 

44 

45 

63 

41,2 

MIN 

16 

10 

7 

7 

15 

16 

13 

15 

20 

24 

20 

20 

27 

19 

25 

26 

9 

1 

"  1 

-  7 

-  3 

1 1 

4 

•  1 

0 

-  3 

4 

23 

24 

22 

25 

12,6 

BURLINGTON 

MAX 

41 

23 

24 

35 

46 

41 

55 

52 

44 

50 

SO 

45 

42 

54 

57 

56 

44 

'.8 

21 

33 

53 

66 

33 

12 

15 

47 

65 

60 

48 

63 

75 

44,3 

MIN 

10 

7 

1 1 

15 

1  9 

16 

20 

26 

28 

22 

27 

29 

23 

32 

31 

9 

0 

3 

"  * 

12 

2  8 

3 

1 

-  4 

3 

1 1 

28 

26 

23 

33 

31 

16,7 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

45 

24 

22 

31 

42 

38 

49 

48 

42 

45 

44 

40 

36 

49 

52 

49 

40 

14 

17 

27 

51 

56 

23 

11 

12 

46 

62 

50 

42 

37 

70 

39,8 

MIN 

8 

4 

5 

13 

24 

10 

19 

16 

18 

22 

23 

24 

20 

18 

24 

6 

-  2 

4 

"  * 

15 

20 

3 

-  2 

0 

4 

12 

26 

20 

16 

26 

30 

13,7 

Flagler  2  nw 

MAX 

37 

26 

22 

34 

45 

42 

53 

49 

46 

47 

46 

44 

35 

49 

53 

51 

38 

15 

20 

31 

50 

64 

30 

14 

17 

36 

56 

31 

47 

63 

41,4 

MIN 

12 

8 

4 

7 

12 

22 

1  1 

20 

16 

22 

18 

25 

16 

22 

24 

25 

3 

-  5 

"  1 

13 

9 

25 

3 

-  6 

-  4 

-  7 

19 

28 

25 

23 

3  1 

13,5 

HOLYOKE 

MAX 

40 

30 

23 

36 

49 

45 

60 

51 

46 

51 

52 

49 

40 

52 

59 

57 

42 

19 

24 

35 

52 

43 

18 

13 

19 

39 

46 

40 

42 

66 

76 

42,6 

min 

13 

9 

* 

9 

12 

23 

10 

22 

18 

20 

21 

16 

23 

19 

16 

21 

5 

•  5 

'  5 

-  5 

4 

13 

-  1 

•  2 

-  4 

-  9 

22 

28 

IS 

21 

26 

11,9 

STRATTON   3  NE 

MAX 

40 

28 

25 

35 

46 

41 

54 

54 

45 

50 

48 

42 

39 

53 

56 

56 

44 

ia 

21 

33 

53 

65 

33 

12 

12 

43 

63 

63 

48 

66 

73 

43,8 

MIN 

12 

10 

10 

10 

15 

20 

1  1 

21 

21 

20 

19 

23 

28 

24 

27 

26 

6 

-  3 

-  5 

19 

25 

2 

-  7 

-  5 

-  3 

27 

27 

27 

30 

33 

19,1 

■  RAY 

MAX 

44 

30 

28 

36 

47 

45 

58 

55 

45 

51 

51 

47 

45 

53 

59 

57 

46 

20 

27 

38 

52 

62 

39 

16 

16 

41 

48 

44 

43 

67 

76 

44,7 

Mm 

16 

12 

7 

13 

17 

24 

10 

21 

20 

20 

21 

20 

21 

16 

22 

25 

8 

0 

-  4 

7 

30 

3 

2 

-  2 

-  6 

20 

31 

26 

23 

28 

14,4 

YUMA 

MAX 

54 

30 

30 

38 

49 

52 

54 

55 

52 

53 

50 

44 

51 

51 

55 

56 

63 

20 

23 

35 

58 

66 

38 

20 

16 

41 

■>2 

47 

46 

64 

73 

46,9 

Mm 

10 

12 

10 

12 

14 

24 

14 

22 

20 

18 

21 

25 

20 

20 

22 

24 

10 

-  3 

-  2 

18 

29 

2 

0 

-  4 

•  2 

2* 

30 

26 

26 

32 

13,3 

So*  R*t*r*ne*  Not**  Following  Station  lnd*x 
-  47  - 


DAILY  TEMPERATURES 


StatioD 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

•      •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
PASIN 

04 

ALLENSPARK 

MAX 
Mm 

20 
3 

10 
-10 

10 
-20 

34 

1 

39 
7 

39 
5 

39 
3 

41 
7 

31 
15 

30 
9 

32 
10 

26 
9 

30 
5 

34 

10 

36 
10 

40 
21 

31 

5 

10 
-17 

3 

-23 

22 
-  9 

29 
4 

35 

20 

34 
3 

20 
-  8 

22 
-10 

28 
10 

40 
24 

39 
25 

46 

20 

50 
21 

53 
28 

30,7 
3,7 

ANTERC  RESERVOIR 

MAX 
MDJ 

2T 

1 

14 
-35 

11 
-43 

26 
-31 

36 
-21 

28 
-22 

24 
-31 

27 
•  24 

35 
-20 

36 
-  5 

30 
-13 

34 
17 

35 
-  7 

34 
-  6 

38 
-15 

33 
-13 

29 

14 

21 
•  19 

13 
-35 

20 
•  26 

35 
-10 

40 
10 

37 
20 

35 
2 

24 
-  6 

31 
•  4 

40 
1 

42 

20 

36 
13 

37 
.  2 

45 

1 

30,7 
•  9,3 

BAILEY 

MAX 
MM 

26 

5 

15 
-15 

18 
-25 

36 
-10 

42 

0 

40 
7 

43 
0 

48 

3 

39 
6 

43 

-  1 

40 
6 

31 
15 

34 

7 

45 

-  1 

50 
11 

49 
13 

38 

2 

14 
-16 

13 
-21 

30 
-17 

42 
5 

53 
28 

45 
13 

28 
-  9 

29 
-  5 

40 
0 

47 

23 

50 
23 

31 
14 

39 

24 

63 
17 

38,7 
3.3 

BOULDER 

MAX 
MM 

42 
1 5 

27 
10 

24 
4 

47 
15 

52 
21 

52 
27 

54 
24 

53 
26 

*5 
28 

42 
23 

42 
23 

38 
29 

34 
24 

46 
16 

55 
23 

57 
31 

57 
7 

14 
•  2 

16 
-  1 

29 
-  1 

49 
11 

57 
34 

34 
5 

20 
2 

14 
1 

46 
1 

57 
37 

53 
29 

33 
31 

65 
31 

71 

40 

43,4 
18,2 

9B1GGSDALE  2  NU 

MAX 
Mm 

40 

12 

25 
1 

21 
4 

41 
15 

49 
13 

46 
22 

53 
6 

55 
19 

51 
17 

46 
16 

48 

10 

47 

20 

35 
23 

44 
18 

52 
12 

59 
12 

54 

3 

18 
•  3 

19 
-  4 

36 
15 

50 
25 

60 
21 

26 
1 

13 
3 

20 
-12 

43 
15 

57 
19 

48 

26 

54 

27 

64 

22 

72 
23 

43.5 
13,0 

BvERS 

MAX 

MTU 

J7 

11 

24 

3 

20 
-  1 

36 
11 

44 
14 

46 

22 

53 
16 

50 
21 

45 

22 

42 

21 

44 
19 

40 
28 

33 
23 

46 
21 

54 
16 

33 
27 

52 
2 

15 
•  5 

20 
-  5 

34 
.  5 

♦9 
12 

62 
28 

37 
5 

22 
.  9 

23 
-  7 

42 
-  2 

56 
25 

32 
28 

33 
26 

66 

27 

70 
33 

42,6 
13.8 

CAR1BCU  RANCH 

MAX 

Mm 

20 
3 

11 
-  8 

12 
-16 

32 
-  4 

36 
8 

33 
10 

39 
7 

43 
8 

32 
16 

34 
13 

35 

12 

24 
13 

32 
8 

36 
23 

38 
1* 

46 

15 

33 
-  5 

7 

-15 

5 

-19 

21 
-  7 

31 
1* 

38 
26 

36 
6 

22 
•  11 

u 

•  2 

31 
10 

43 
25 

41 

25 

47 
21 

31 
30 

48 

26 

31,3 
'.9 

CASTlE  ROCK 

MAX 

mtm 

30 
10 

21 
-  8 

19 
-13 

37 
0 

44 

6 

40 

6 

51 
10 

51 

15 

49 
19 

49 
16 

44 

20 

38 
24 

37 
14 

47 
12 

54 
24 

53 
25 

48 
3 

20 
-14 

14 
-U 

34 
-11 

49 

a 

59 
27 

55 
8 

21 
.  5 

32 
-  5 

49 
0 

58 
25 

50 
32 

SO 
28 

65 
26 

71 
29 

43,2 
10,3 

ChEESMAN 

MAX 

Mm 

42 
9 

19 
-  6 

21 
•  18 

36 

48 

3 

43 

9 

52 
3 

52 
8 

45 
10 

50 
8 

46 

12 

41 

20 

43 

11 

49 
13 

52 
IS 

54 
16 

48 
4 

19 
-  7 

15 
-17 

35 
-16 

4B 

3 

56 
24 

52 
15 

28 
•  4 

35 
-  5 

42 
6 

53 
32 

51 
25 

52 
24 

59 
20 

68 

23 

43,7 
7.T 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

43 
10 

30 
-  5 

23 
-  6 

40 
21 

48 
15 

42 
18 

53 

26 

*7 
22 

47 
17 

45 
19 

42 
23 

33 
23 

49 
19 

55 
1* 

58 
25 

55 
3 

18 
-  8 

21 
-  7 

38 

0 

52 
10 

63 
28 

50 
6 

23 
•  12 

31 
-  5 

32 

•  4 

58 

25 

50 
25 

32 
24 

67 

27 

73 

40 

45,3 
13.1 

DENVER  KB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

28 
9 

22 

7 

21 

41 
11 

47 

22 

43 
26 

53 
23 

51 
25 

34 
26 

43 
26 

44 
24 

36 
29 

33 
26 

47 

24 

5* 
22 

56 

27 

28 
5 

12 
-  2 

19 
-  2 

32 
1 

51 
16 

63 
18 

19 
9 

18 
.  3 

19 
-  1 

31 

7 

57 
33 

41 

31 

52 
31 

67 
32 

70 
J7 

40,4 
17.3 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

Mm 

22 
12 

21 
11 

19 
4 

41 
14 

47 

22 

42 

27 

53 
25 

50 
28 

36 
27 

42 
24 

43 

23 

35 
29 

32 
25 

46 
25 

56 
27 

55 
24 

24 

2 

10 
•  2 

14 
0 

32 
5 

50 
20 

64 
17 

18 
7 

15 
3 

18 
3 

50 
11 

se 

36 

44 

31 

52 
32 

67 
36 

70 
43 

39,5 
19,1 

ELBERT 

MAX 

Mm 

31 
7 

15 
-  5 

16 
-16 

30 
2 

38 
7 

34 
15 

45 
5 

44 
9 

39 
13 

48 
14 

39 
14 

33 

22 

37 
10 

ESTES  PARK 

MAX 

Mm 

33 
1 1 

17 
-  6 

15 
-14 

40 
10 

43 
14 

42 

9 

45 

0 

46 
4 

45 
15 

36 
5 

37 
10 

32 
15 

32 
16 

37 
25 

42 
12 

46 

18 

43 

2 

12 
•  11 

7 

-22 

25 
-16 

36 

a 

41 
32 

39 
8 

19 
-  3 

23 
-13 

33 
4 

44 

25 

44 

30 

49 
27 

55 

20 

58 

28 

36,0 
8,5 

EVERGREEN 

MAX 

Mm 

33 
9 

20 
-10 

19 
-14 

37 
-  1 

48 

7 

42 
10 

47 
7 

46 
10 

42 
14 

40 
10 

38 
12 

35 
21 

32 
15 

44 
13 

48 
9 

50 
15 

49 

2 

a' 

•  7 

13 
-18 

33 
•  13 

44 

6 

55 
26 

53 
8 

18 
-  5 

28 
.  3 

44 

2 

35 

20 

30 
23 

51 

20 

sa 

21 

63 
23 

40,1 
7,3 

FAIRRLAY  NO.  2 

MAX 

Mm 

FORT  COLLIN5 

MAX 

min 

35 
16 

25 

to 

23 
9 

46 
19 

50 
19 

48 

28 

54 

12 

53 
16 

43 
25 

39 
13 

42 
21 

37 
27 

32 
24 

42 
17 

51 

22 

57 
22 

47 
4 

7 

-  7 

17 
.  6 

26 
-  7 

47 

s 

59 

20 

20 
4 

12 
3 

14 
-  5 

39 
■  4 

48 

24 

41 
26 

92 
29 

62 
27 

69 

29 

39,9 
14,3 

FORT  LUPTON   1  N 

MAX 

Mm 

35 
14 

26 
8 

23 
7 

43 
11 

45 
13 

55 
15 

55 
14 

49 
15 

55 
13 

46 
23 

45 
19 

39 
27 

33 
24 

45 
18 

56 

20 

59 

21 

47 
4 

14 
-  7 

20 
-10 

33 
.  8 

49 

6 

60 
22 

22 
4 

19 
7 

21 
•  2 

50 

6 

59 
29 

42 
26 

35 
29 

67 
26 

71 
29 

43,2 
13.6 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

46 
8 

28 
10 

25 
6 

23 
9 

40 
16 

47 
24 

42 
15 

55 
20 

54 
23 

39 
22 

50 
18 

47 
24 

41 
19 

35 
21 

50 

2  0 

55 
23 

60 
7 

22 
0 

17 

0 

20 
0 

35 
9 

51 
19 

64 
4 

15 
2 

17 

0 

17 

2 

43 
14 

58 
32 

46 

29 

32 
26 

67 

32 

40.7 
14.6 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

24 
6 

14 
-  6 

14 
-11 

34 
-  1 

41 
13 

40 
13 

44 

18 

45 
17 

39 
20 

35 
16 

39 
17 

38 
12 

38 
5 

36 
20 

40 

15 

42 
20 

33 

3 

15 
•  10 

16 
-12 

19 
2 

32 
17 

40 
28 

33 
15 

33 
3 

28 
•  2 

31 
10 

44 

25 

44 

25 

46 
19 

55 
25 

57 

30 

35,2 
11.4 

GRANT 

MAX 

Mm 

18 
4 

6 

-16 

18 
-21 

33 
-13 

40 
6 

33 
5 

44 

5 

45 

6 

30 
9 

40 
14 

33 
13 

28 
9 

40 
5 

40 

9 

44 
6 

49 
11 

33 
1 

22 
.1". 

13 
.22 

25 
-11 

36 
7 

48 
21 

41 
17 

40 
0 

32 
-  5 

36 
8 

49 

21 

46 
21 

47 

23 

52 
16 

56 

22 

36,0 
5.1 

GREELEY 

MAX 

Mm 

49 
14 

28 
9 

28 
10 

29 
17 

46 
20 

51 
25 

48 
12 

56 
13 

57 
23 

37 
23 

47 
17 

47 
23 

40 
26 

35 
23 

46 
20 

56 
22 

60 
5 

18 
-  2 

14 
•  1 

21 

0 

36 
2 

51 
10 

62 
5 

15 
2 

20 
-  2 

22 

2 

51 
10 

39 
29 

45 
28 

57 
27 

67 
29 

41,9 
14,2 

GROVER  10  W 

MAX 

Mm 

27 
10 

22 
-  1 

18 

0 

40 
11 

46 
16 

42 
22 

55 
14 

52 
21 

45 
22 

45 
17 

47 
14 

41 

22 

35 
21 

43 
17 

52 
19 

58 
24 

50 

2 

16 
.  7 

18 
.  3 

30 
-  2 

47 

a 

58 
17 

19 

2 

10 
1 

15 
-  6 

37 
-  3 

50 
22 

43 
28 

51 
25 

63 
26 

70 
31 

40,2 
12,6 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

Mm 

24 
7 

18 
-  5 

17 
-13 

38 

0 

41 
15 

38 
12 

44 
9 

48 
8 

34 
16 

40 
15 

37 
13 

29 
16 

32 
7 

41 
24 

46 
14 

49 
16 

36 

0 

20 
-10 

10 
-16 

28 
-  8 

37 
22 

50 
33 

36 
7 

18 

3 

22 
0 

29 
7 

50 
25 

43 

22 

47 
25 

55 
21 

61 

29 

36,2 
10,1 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

Mm 

17 
•  5 

2 

-20 

1 

-28 

21 
-20 

32 
-  9 

32 
-  8 

25 
0 

24 
8 

30 
8 

22 
0 

25 
4 

24 
11 

30 
13 

33 
2 

25 
5 

7 
-1". 

2 

-  9 

30 
20 

30 
15 

24 
14 

21 
.  7 

22 
4 

sa 

3 

45 
3 

4! 

12 

24.3 
.2 

JULESBURG 

MAX 

Mm 

40 
16 

28 

10 

27 
8 

36 
13 

48 
14 

42 
25 

59 
11 

51 
22 

43 
20 

51 

22 

50 
26 

47 
15 

44 

26 

52 
22 

57 
20 

60 
20 

38 
6 

18 
•  3 

24 
-  5 

35 
-  4 

52 
4 

45 
18 

19 

0 

1* 
1 

16 
•  3 

34 
-  2 

46 
26 

42 
30 

63 
20 

68 

24 

76 
28 

42,7 
13.7 

kassler 

MAX 

Mm 

39 
13 

24 
1 

23 
0 

38 
8 

46 

16 

44 
24 

50 
23 

52 
23 

48 
24 

42 
23 

44 

22 

39 
25 

35 
26 

49 
19 

54 
20 

54 
31 

47 

5 

15 
-  2 

13 
-12 

37 
-  4 

50 
9 

63 
26 

45 
9 

19 
.  4 

19 
.  4 

30 

2 

60 
25 

46 

26 

49 
24 

65 
28 

71 

32 

43.0 

14, a 

KAUFFMAN  4  SSE 

MAX 

Mm 

35 
8 

20 
-  1 

15 
0 

36 
8 

44 
9 

38 
23 

53 
9 

49 
17 

41 
16 

45 
13 

45 

10 

39 
13 

34 
19 

46 
18 

52 
14 

40 
20 

28 
3 

14 
•  9 

19 
-11 

31 
-11 

48 
-  4 

60 
12 

14 

-  3 

10 
-  3 

16 
•  21 

40 
5 

49 
18 

42 
26 

30 
19 

64 

17 

70 
35 

38.  3 
8.7 

LAKE  GEORGE  °  SW 

MAX 

Mm 

32 
4 

10 
-20 

8 

-30 

21 
-18 

33 
-  7 

34 
-11 

24 
-16 

27 
-11 

32 
-11 

37 
3 

34 

0 

30 
16 

37 

3 

39 
6 

42 
.  5 

40 
-  1 

35 
14 

21 
-12 

16 
.23 

26 
-19 

37 
0 

45 
3 

41 
24 

16 

0 

32 
•  1 

36 
4 

44 

12 

46 
19 

42 

22 

49 
11 

54 

18 

33.7 
-  ,8 

LAKEwOOD 

MAX 

Mm 

36 
9 

25 
1 

23 
-  1 

43 
4 

48 
15 

42 
23 

48 
19 

47 

20 

43 

23 

39 
16 

40 
19 

39 
25 

38 
21 

46 
17 

51 
16 

54 

27 

49 
1 

13 
.  7 

12 
-11 

37 
-  8 

48 

9 

58 

10 

33 

2 

19 
.  2 

25 
7 

45 

3 

55 
31 

50 
26 

49 
25 

64 

31 

6? 
39 

41,5 
13,2 

last  chance 

MAX 

Mm 

34 
11 

23 
5 

17 

-  a 

35 
-  9 

44 

12 

38 
27 

45 
13 

52 
15 

41 
18 

45 
23 

44 
17 

37 
24 

40 
19 

49 

20 

5* 
19 

55 

22 

42 

2 

13 
-  5 

20 
1 

31 
0 

50 
18 

65 
20 

20 
2 

16 
0 

24 
-  2 

44 
3 

37 
25 

43 
27 

54 
24 

64 

25 

72 
33 

40,9 
13,1 

LCNGHONT  2  ESE 

MAX 

Mm 

49 
16 

27 
11 

25 
9 

24 
13 

47 
19 

53 
20 

47 
15 

54 

20 

34 

26 

33 
24 

40 
20 

44 
26 

38 
23 

32 
22 

44 

23 

54 
23 

53 
6 

20 
-  4 

13 
-  9 

19 
-  7 

30 
0 

49 
14 

38 

5 

19 
»  1 

17 
-  3 

20 
4 

48 
14 

56 
29 

40 
31 

5* 
29 

66 
32 

39, a 

14,5 

PARKER  9  E 

MAX 

Mm 

35 
7 

20 
-10 

30 
-10 

36 

1 

50 
4 

45 
15 

56 

12 

44 
15 

37 

20 

48 

12 

40 
19 

34 

22 

40 
18 

45 
13 

53 

9 

50 
24 

45 
-  2 

20 
-10 

16 
-10 

32 
.10 

47 

10 

59 

28 

36 
6 

18 
-1- 

21 
-  5 

42 
14 

58 

20 

45 
28 

48 
25 

62 

27 

67 

32 

41,3 
10,0 

RED  FEATHER  LAKES  2 

5E 

MAX 

Mm 

IT 

s 

17 
-15 

11 
-  9 

35 
2 

41 

15 

36 
13 

44 
-  1 

43 
4 

34 
11 

38 
-  2 

34 
-  3 

26 
12 

35 
5 

38 
17 

40 
.  2 

47 
10 

33 
-  2 

15 
-23 

2 

-26 

24 
.18 

32 

4 

40 
27 

33 

0 

18 
»  9 

23 
•  20 

36 

1 

45 
24 

45 

26 

45 

22 

32 
17 

52 
24 

33.3 
3.5 

SEOGkICK  9  S 

MAX 

Mm 

39 
13 

27 
10 

22 

4 

35 
10 

45 
13 

42 
25 

55 
14 

49 
24 

46 
24 

48 

21 

48 

22 

45 

22 

38 
24 

50 
25 

55 
23 

57 
25 

42 
5 

17 
-  5 

23 
-  3 

33 
-  2 

50 
1 

46 

15 

17 
-  2 

13 
-  1 

13 
-  3 

34 
-  6 

44 

26 

42 
29 

42 
23 

66 

22 

7' 

30 

40.5 
13.7 

SPICER 

MAX 

Mm 

15 
3 

8 

-26 

8 

-27 

19 
-15 

19 
-11 

27 
-12 

24 
-11 

32 
-12 

29 
5 

28 

10 

27 
-  3 

27 
-  4 

32 

7 

32 
20 

3*. 
1- 

35 
4 

30 
5 

7 

-28 

10 
•  15 

18 
-  6 

32 
12 

40 
25 

32 
16 

27 
11 

20 
-12 

31 

5 

40 

22 

38 
22 

43 

0 

46 
14 

51 

22 

27. a 
1.1 

STERLING 

MAX 

Mm 

44 
14 

27 
7 

27 
5 

21 
12 

39 
16 

47 
9 

41 
10 

56 
17 

50 
15 

42 
16 

49 
15 

48 

14 

45 
25 

36 
18 

50 
18 

55 

17 

60 
4 

16 
-  3 

17 
-  4 

23 
-  3 

33 
7 

50 
15 

36 
1 

14 

2 

13 
-  5 

16 
•  2 

45 
12 

34 
30 

43 

22 

30 
22 

67 
28 

39.9 
11.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MARCH  1965 


Day  of  Month 

■ 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

■ 
< 

WA  L  D  F  N 

MAX 

20 

20 

24 

22 

2 1 

23 

28 

26 

J? 

3 1 

30 

31 

35 

30 

1 9 

38 

3  1 

28 

2 1 

26 

37 

36 

38 

43 

46 

26.3 

Mm 

5 

-20 

-21 

-12 

-16 

-15 

-22 

-17 

-  5 

7 

-  8 

-  7 

5 

14 

-15 

-20 

-15 

11 

24 

11 

7 

-13 

4 

22 

23 

-  5 

5 

20 

-  1.2 

MATE  PDAlE 

MAX 

41 

28 

25 

49 

53 

48 

62 

54 

46 

4 1 

37 

34 

42 

43 

32 

57 

52 

1 9 

48 

MIN 

17 

8 

4 

12 

14 

17 

10 

16 

20 

11 

25 

19 

20 

14 

21 

-13 

.  7 

-  8 

5 

23 

4 

'2 

7 

0 

25 

27 

33 

36 

31 

is)' 

w 1 GG  T  N S   7   S - 

MAX 

38 

24 

IB 

41 

47 

42 

53 

54 

47 

47 

45 

37 

36 

48 

50 

59 

55 

14 

22 

MIN 

12 

4 

1 

13 

16 

26 

16 

19 

20 

21 

17 

25 

24 

18 

19 

2 1 

3 

-  5 

-  6 

.  4 

8 

18 

3 

-  1 

-  3 

-  3 

23 

28 

28 

23 

29 

13!4 

kIC    w»»iiut  UH«i™^"Jt 

P A  S 1 N  05 

Ai   AUinti     wB     J  1  DOi'C' 
•LI^CJ"     "D     ** 1 NrUK T 

20 

2  5 

32 

36 

34 

40 

43 

40 

39 

41 

44 

45 

45 

39 

45 

52 

34 

5 1 

62 

MIN 

9 

-  1 

-  2 

-13 

-  8 

2 

3 

8 

13 

19 

24 

23 

16 

16 

16 

25 

15 

13 

4 

14 

20 

)5 

28 

20 

18 

25 

32 

28 

23 

23 

15.0 

BLAN  A 

MAX 

36 

27 

2 1 

29 

38 

39 

43 

47 

43 

45 

42 

41 

41 

43 

47 

40 

45 

39 

34 

36 

50 

43.5 

MIN 

a 

-  1 

-  8 

-  8 

-  2 

5 

8 

9 

13 

17 

22 

18 

15 

14 

1 3 

1 5 

1 

8 

6 

9 

15 

18 

26 

19 

11 

20 

29 

26 

19 

19 

12.1 

EN7  R 

MAX 

3  \ 

19 

2  3 

3  3 

37 

42 

39 

4  1 

43 

42 

41 

43 

46 

45 

39 

40 

5 1 

63 

MIN 

10 

-  8 

-13 

-  9 

2 

3 

9 

13 

15 

22 

24 

18 

16 

15 

22 

16 

9 

1 

14 

15 

27 

25 

19 

12 

21 

30 

30 

30 

23 

22 

l*',t 

Pip  1      -  -  0  •  . 

ut l  nun ' c 

MAX 

29 

28 

29 

40 

40 

4  1 

40 

45 

41 

43 

40 

43 

*1 

45 

43 

J7 

32 

39 

*1 

61 

MIN 

11 

-  8 

-  8 

-  6 

-  7 

6 

9 

12 

17 

20 

19 

23 

15 

15 

1 3 

1 8 

25 

14 

7 

-  3 

14 

19 

32 

25 

21 

16 

20 

31 

28 

22 

26 

1*!* 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

32 

1 5 

1 5 

3  I 

39 

37 

39 

40 

41 

4  1 

38 

40 

39 

40 

43 

42 

39 

38 

30 

35 

50 

MIN 

8 

0 

-  7 

-  4 

3 

9 

12 

15 

16 

23 

23 

23 

14 

18 

1 5 

21 

24 

6 

13 

6 

14 

23 

12 

23 

14 

11 

23 

31 

21 

23 

26 

u'.i 

uCOMIT    7  r^c 

Mt  WP  II      '    c  jC 

30 

19 

26 

34 

35 

33 

34 

36 

34 

26 

22 

29 

34 

3* 

37 

26 

MIN 

-  6 

-16 

-10 

-20 

-15 

-11 

-  6 

-15 

-11 

-  9 

-10 

6 

-  2 

0 

1 

1  8 

1 

-10 

-20 

-11 

-10 

-  3 

-  3 

18 

22 

•  9 

-  4 

22 

20 

12 

16 

- 

WLN I C    VI 31 ■ 

38 

40 

40 

40 

41 

43 

47 

5  3 

52 

MIN 

12 

-12 

-14 

-14 

-16 

-  5 

-  2 

4 

7 

14 

17 

23 

12 

11 

10 

2 1 

14 

8 

-'2 

12 

18 

25 

19 

10 

21 

29 

30 

22 

22 

ii'i 

20 

22 

35 

38 

40 

40 

46 

4  1 

42 

45 

38 

29 

35 

J3 

43  2 

MIN 

IS 

-  2 

-  6 

3 

3 

12 

12 

18 

15 

15 

22 

27 

19 

20 

IS 

20 

23 

16 

9 

4 

15 

15 

21 

27 

20 

8 

21 

27 

32 

23 

23 

16.0 

WAGON  nhEEL  CAP  }  '. 

MAX 

43 

20 

21 

22 

29 

36 

36 

36 

40 

40 

42 

40 

44 

39 

42 

40 

37 

36 

39 

21 

31 

42 

53 

42 

40 

34 

36 

47 

46 

32 

49 

36,0 

MIN 

4 

-21 

-17 

-23 

•  22 

-17 

-10 

-  8 

-  9 

0 

-  3 

9 

>  1 

0 

-  8 

-  3 

10 

6 

-  9 

-22 

-16 

4 

6 

23 

9 

-  2 

0 

11 

20 

9 

6 

•  2,3 

jclf  creek  pass  l  e 

MAX 

21 

18 

15 

27 

36 

35 

35 

33 

30 

25 

28 

24 

20 

24 

31 

30 

22 

23 

20 

20 

31 

32 

32 

26 

21 

20 

28 

32 

32 

40 

42 

27,5 

MIN 

-  1 

-10 

-16 

-11 

4 

6 

12 

7 

8 

13 

14 

15 

11 

2 

6 

18 

17 

10 

•  7 

-  9 

5 

18 

21 

20 

8 

8 

1* 

23 

16 

16 

16 

6.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Oi  Month 

"3  „  6S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  • 

COL0RAOC 
BASIS 

DRAINAGE 

02 

MONTROSE 

NO  1 

(E) 

EVAP 
WIND 
"AX 
MIN 

.04 

57 

.06 
45 

.09 
46 

.06 

34 

.06 

24 

.04 
24 

.05 

30 

.02 
28 

.09 
33 

.06 
30 

.08 

20 

.04 

25 

.05 

32 

.05 

29 

.09 

27 

.16 

41 

.05 

67 

.17 

82 

.17 
49 

.10 
28 

.13 
39 

.15 
45 

.10 
44 

.02 
25 

.02 

.11 
53 

.12 
41 

.10 
62 

.05 
16 

.09 

36 

.12 
31 

2.34 

1164 

(E)     PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 


S*.  R.l.r.nc.  Nol..  Following  Station  Ind.x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
MARCH  1965 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«     •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIf  01 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  CN  GND 
wTR  EOUIV 

0.2 
T 

T 
T 

0.2 
T 

T 
T 

T 

0.4 

T 
T 

0.1 

3.0 
1 

T 

1 

T 
T 

0.9 

T 

0.3 

1 

T 

1 

7 

1 

7 

2.0 
7 

5.2 
4 
.3 

L.A 
* 
.6 

5 
.5 

4 
,4 

0.3 

1 

0.4 

T 

T 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GN0 

T 

T 

0.5 
7 

0.5 

FORDER  8  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

3.0 

3 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

7 

1 

7 
7 

7 
7 

3.0 

3 

4.0 
3 

7 
7 

7 

MOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

1 

" 

JOHN  MART  1 N  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

1 

I 

T 

7 
7 

7 

2 

LA  VFTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

Le 

T 

a 

6 

3 

3 

2.0 

2 

1.0 

1 

T 

10.0 

7 

3 

3 

3.0 
3 

4.0 

3 

LIMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

4.0 
4 

2 

T 
T 

1.0 

1 

T 

1 

T 

•  1 

T 

7 
7 

6.0 
6 

1.7 

a 

7 

1 

7 

PUEBLO  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.6 
T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

0.6 
T 

T 

1.0 

0.1 

1 

0.5 
T 

T 
T 

7 

1.3 

T 

3.5 

1 

1.5 
4 
.2 

7 

2 
.2 

1 

0.7 
7 

ROCKY  FORD  2  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 

T 

4.0 

2 

0.5 

1 

7 

T 

T 
7 

2.0 

7 

7 
7 

7 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

1C 

T 
10 

0.5 
10 

T 

a 

t 

a 

7 

7 

T 

7 

7 

T 

7 

4.0 
11 

T 
10 

9 

8 

8 

1.0 

9 

2.0 

11 

0.5 

11 

10 

a 

7 

7 

7 

4.0 

11 

3.5 

14 

12 

9 

7 

9 

1.0 

a 

6 

3 

SAL  I  DA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.  I 
t 

6 

6 

0.3 
6 

3 

4 

2.5 
1 

0.5 

0.8 

1 

1.0 
2 

0.8 

SPRINGFIELD  7  NS« 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 

T 

•T 

T 

0.5 
T 

2.0 
2 

0.2 
2 

1 

0.1 

7 

0.3 
7 

1.0 

7 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

a6 

AO 

40 

AO 

39 

38 

38 

38 

38 

39 

39 

42 

42 

42 

42 

42 

44 

46 

45 

45 

43 

52 

58 

56 

36 

39 

59 

56 

51 

47 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

T 

3 

1.0 

2 

T 

2 

1 

1 

0.5 

0.6 
1 

T 

2.0 

2.0 
4 

0.3 
4 

2 

2 

7 

1.8 
T 

T 

1 

HESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

3.0 

2 

7 
7 

7 

4.0 

2 

10.0 
10 

8 

3 

7.0 
3 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTEN8ERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

3.0 

T 

T 

3.5 

1 

1.5 

ARTESIA  2  F 

SNOWFALL 

SN  ON  GND1 

T 

ASOEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3* 

T 

33 

32 

T 

32 

32 

31 

30 

29 

29 

2.5 

29 

0.5 

29 

1.5 

30 

1.0 
31 

1.0 
31 

30 

29 

4.5 

33 

2.5 

34 

7 

34 

33 

31 

28 

13.0 
39 

25.0 
53 

5.0 
56 

1.5 
32 

3.5 
48 

12.0 
52 

47 

44 

41 

BERTHOuD  PASS 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

62 

1.2 

62 

0.2 

62 

0.5 

62 

61 

60 

60 

60 

T 

60 

6.0 
65 

4.0 

67 

0.5 
64 

7.0 

71 

6.0 
75 

7.0 
77 

77 

7.0 
77 

3.0 

77 

T 

77 

1.3 
75 

1.3 
73 

2.2 
7? 

8.0 

82 

7.0 
85 

7.0 

88 

1.4 
84 

e.o 

89 

5.0 

90 

3.0 
89 

1.0 
87 

84 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 

3.0 

0.5 

1 

CEOAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

2.5 

1.5 

1.0 

1.0 

0.3 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

14 

12 

4.0 
16 

16 

15 

15 

14 

14 

T 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

3.0 
16 

4.0 

16 

2.0 
16 

1.0 

16 

15 

1.0 
14 

13 

13 

C0LL8RAN 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
9 

9 

9 

» 

8 

8 

7 

6 

1.0 
6 

3 

1.0 
3 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4.5 
6 

14.0 
16 

1.0 
15 

1,0 
13 

7 
13 

2.0 
12 

9 

7 

3 

CORTE2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

3.0 

1.0 

6.0 
3 

1 

CRAIG 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

5 

T 

5 

3 

4 

4 

* 

4 

1.4 
4 

1.4 
3 

4 

0.3 
4 

0.5 
4 

0.1 
4 

3 

3 

0.5 
4 

4 

4 

4 

3 

1.1 

3 

0.2 
3 

1.5 
4 

0.4 

3 

0.1 
3 

0.6 

3 

2.2 

3 

2 

1 

1 

CRESTED  BuTTE 

SNOwFALL 
SN  ON  GNO 

0.5 

AO 

T 

AO 

40 

39 

38 

38 

37 

36 

34 

7.0 
38 

0.5 

36 

3.0 
36 

5.0 

36 

8.0 

38 

T 

36 

34 

3.0 

36 

2.0 
34 

34 

34 

2.0 
34 

34 

12.0 
44 

13.0 
48 

3.0 
46 

8,5 

32 

9.0 
52 

7.0 
54 

1.3 
48 

47 

46 

OILLON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

22 

T 

22 

22 

21 

20 

20 

20 

19 

1.0 
19 

19 

T 

18 

1.0 
18 

2.0 

20 

2.0 

20 

2.0 
20 

19 

4.0 
19 

1.0 
19 

19 

19 

T 

19 

1.0 
19 

3,0 

20 

6.0 
23 

1.0 

23 

2.0 

23 

5.0 

26 

1.0 

22 

T 

21 

19 

16 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

T 

T 

1.3 
T 

2.0 
1 

2.0 

T 

1.0 

3.5 

0.5 

1.0 

0.5 

EAGLE   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

I 

1 

T 

T 

T 
T 

0.7 
1 

T 

0.6 
T 

0.1 

1 

0.6 

1 

0.2 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.2 

3.5 

1 

0.1 
3 

1.2 

4 

1.0 
6 

1.0 

3 

1.2 
4 

1 

FRASER 

SNOwFALL 
SN  ON  GNO 

2* 

24 

24 

24 

24 

23 

22 

22 

22 

25 

24 

22 

24 

27 

28 

25 

28 

28 

28 

28 

30 

30 

40 

44 

44 

43 

39 

37 

34 

31 

29 

GLEnwOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

3.0 

4.0 
2 

GRAND  JUNCTION  wB  AP 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 
wTR  EOUIV 

0.3 
T 

T 

0.2 

T 

0.4 

x 

2.9 

7 
7 

GRAND  LAKE  1  WNH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
34 

3* 

1.0 
35 

35 

35 

35 

34 

34 

0.5 
34 

6.0 
39 

37 

2.0 
39 

3.0 
40 

3.0 
40 

2.0 
39 

38 

3.0 
39 

39 

39 

39 

2.0 
41 

2.0 
".2 

6.0 
43 

2.5 
46 

44 

3.0 
47 

3.0 
46 

1.0 

46 

43 

41 

39 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

28 

28 

28 

28 

27 

27 

1.0 
28 

2T 

27 

1.0 
26 

26 

T 

25 

23 

24 

1.0 
24 

T 

24 

1.0 

23 

23 

24 

23 

23 

22 

12.0 
34 

4.0 

37 

37 

36 

1.0 

36 

33 

33 

34 

HAVBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

T 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

3.0 
7 

7 

T 

7 

2.0 

a 

T 

7 

6 

5 

7 

5 

T 

5 

3 

5 

4 

3 

7 

3 

3.0 
4 

7 

4 

0,5 

2 

1 

2.5 

1 

1 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7 

T 

T 

T 

7 

T 

T 

7 

T 

7 

5 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
MARCH  1965 


Day  of  month 


BOUND 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MONTROSE   NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.0 

1.0 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.8 

18 

1.0 
1  s 

17 

16 

16 

1 « 

T 

2.5 

15 

14 

1 4 

T 

1 3 

1.0 

T 

14 

T 

2.C 

T 

2.! 

T 

9.5 

7.0 

T 

T 

PA60SA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

*.o 

14 

T 

1.0 
14 

13 

I  3 

12 

12 

12 

12 

1 1 

T 
1 1 

3.0 

1 2 

4.0 
14 

0.5 

1 3 

1  j 

1  j 

T 

3.0 

T 

4 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 

S I LVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

30 

T 

30 

30 

30 

30 

28 

28 

28 

T 

26 

26 

T 

26 

1.0 
27 

1.0 
28 

T 
26 

26 

2.0 
28 

T 

26 

,  T. 
26 

26 

26 

» 

22 

T 
27 

10.0 
32 

2.0 

34 

l> 

30 

1.0 
31 

T 
28 

26 

22 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

3.6 
34 

34 

33 

2.0 
35 

0.9 
35 

34 

33 

1.6 
34 

0.6 
35 

34 

34 

34 

33 

3.2 
34 

3.7 
37 

1.0 
36 

4.1 

31 

2.8 

37 

3.2 

37 

36 

. 

WOLF   CREEK   PASS   4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4  .  5 

77 

3.0 
76 

82 

80 

78 

77 

74 

T 

74 

T 

72 

T 

72 

T 

71 

11.0 
78 

15.0 
82 

2.0 
83 

T 

80 

79 

5.0 
83 

2.0 
•3 

8.0 

90 

87 

87 

86 

4.0 
88 

11.012.0 
97  108 

6.0 
112 

3.0 
113 

2.0 
116 

3.0 
117 

110 

95 

•      •  • 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

0.1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

3.0 
T 

3.0 
4 

T 

7 

4 

2 

T 

Burlington 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

*2 

3 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

T 

1.0 

1 

4.0 
4 

1.0 
3 

3 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

3 

T 

2 

2.8 

3 

1.0 

t 

T 
T 

2.8 

3 

2.0 
1 

3.0 

I 

T 
T 

T 
T 

0.8 
1 

4.4 
3 

2.4 
4 

T 

4 

3 

2 

T 

4.2 
4 

2.4 

9 

9.9 
3 

2 

T 

T 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

"i 

0.5 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.5 

T 

1.5 

2 

2.0 
I 

0.5 

T 

T 
T 

1.5 

2 

7.0 

7 

7.0 
6 

T 

T 

T 
T 

7 

ChEE5«AN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

1 

3 

3 

3 

2 

1 

4 

DENVER  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  FOUIV 

2.2 
3 
•  1 

0.5 
3 
#  I 

1.2 

2 

T 

3 
,  i 

T 

0.9 

T 

1 

0.2 

0.9 
T 

T 

0.5 
T 

T 
T 

3.7 
3 
.2 

0.2 
3 
B2 

0.1 

2 

2 
t  j 

T 

T 

2.4 

T 

2.0 
2 
.  2 

0.1 
< 

2 
,  2 

T 

T 
T 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

- 

2.0 

4.0 

. 

- 

3.' 

2.5 

3,0 

4.0 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

*.o 

4 

3 

T 

3 

1 

T 

1.0 
1 

0.5 

3.0 
3 

l.: 

4 

4 

2 

2.0 
2 

2.0 
3 

3.0 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

0.9 
T 

1.0 

2.0 

T 
T 

5.7 

6 

0.4 
4 

3 

2 

T 

0.1 

T 

3.9 

2 

1.6 

3 

0.3 

3 

2 

T 

T 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

T 

2.0 

T 

1.0 

2.0 

2.0 

GROVER  10  N 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 
T 

T 

0.5 

T 

3.0 
j 

4.0 

3 

1.0 
3 

3 

2 

T 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
28 

T 

28 

T 

28 

28 

2  7 

25 

T 

25 

4.0 

29 

T 

29 

4.0 

32 

7.0 
38 

T 

36 

3.0 
32 

3] 

5.0 

32 

3.0 

32 

T 

32 

2.0 
2  8 

8.0 
34 

1 " . " 

38 

2  .  ? 

38 

2.0 
38 

10.0 

3.0 
46 

T 
40 

37 

36 

LAKE  GEORGE  9  Sw 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.5 

5 

T 

3 

2 

2 

2 

| 

1.5 

2 

1.0 

I 

f 

2.! 

3.5 
4 

1.0 

2 

T 

1 

0.5 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 

3 

2.0 

T 

* 

I 

T 

T 

j 

T 

1.0 
T 

3.0 

3 

T 
T 

1.0 

T 

T 

2.0 

2 

2 

T 

2 

j 

T 

1.0 
] 

1.0 

I 

7.0 

7 

2.0 
8 

5 

T 

T 
X 

2.0 
Y 

T 

RED  FEATMER  LAKES  2  SE 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

SEDGwICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

1.0 

1 

2.0 
3 

1.0 
4 

2 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

5.0 
29 

29 

29 

29 

29 

28 

28 

28 

26 

10.0 
32 

32 

T 
32 

4.0 
34 

3.0 
35 

35 

34 

10. 0 

40 

6.0 
43 

43 

42 

40 

4.0 

8.0 
44 

6.0 
46 

T 
44 

10.0 
48 

8.0 
48 

4.0 
48 

36 

31 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

9 

0.5 

10 

10 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA   wft  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

3.T 
3 
.2 

0.2 
4 
.3 

T 

4 
.2 

4 

.2 

3 
.2 

2 
.1 

T 

T 

T 

T 

0.4 

T 

T 

T 

0.6 

0.3 

0.4 

T 

3.5 

1 

GREAT  SAND  DJNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

T 

3 

T 

3 

T 

3 

2 

1 

1 

1 

0.2 
1 

T 

1.1 
1 

3.0 
I 

3.0 
2 

1 

8.0 

1 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

1 

1 

1 

2.2 

3 

1 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

25 

T 

T 

T 

0.5 

2.0 

7.0 
27 

6.0 
29 

2.0 
27 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

32 
32 

31 
31 

26 
30 

29 
32 

30 
32 

32 
32 

31 
32 

32 
33 

32 

32 

32 
33 

32 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
35 

33 
39 

33 
41 

35 
34 

32 
32 

32 
32 

30 
31 

29 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
37 

33 
37 

34 
45 

36 
48 

38 

50 

32.2 
34.5 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

32 
32 

32 
32 

31 
31 

30 
31 

31 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
33 

32 
32 

32 
35 

33 
37 

34 
34 

33 
35 

33 
35 

33 
36 

34 
40 

36 
35 

34 
33 

32 
32 

31 
31 

31 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
35 

33 
36 

34 
44 

37 
46 

40 
48 

32.8 
34.5 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

12 
32 

32 
33 

33 
33 

33 
34 

34 
35 

35 
35 

35 
35 

34 
35 

34 
36 

35 
38 

37 
36 

35 
34 

34 

3? 

33 
33 

33 
33 

32 
33 

32 
33 

32 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
34 

34 
35 

35 
39 

38 
41 

41 
44 

33.7 
34.4 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

34 
34 

34 
35 

34 
34 

34 
35 

34 
35 

34 
34 

34 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

36 
35 

36 
35 

35 
36 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

36 
36 

36 
36 

37 
38 

39 
40 

35.5 
35.6 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
38 

36 
38 

38 
38 

38 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

36 
36 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

38 
40 

36.  7 
36.8 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41.0 
41.0 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATE0  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

MOUNTAIN  STANDARD 
5  AM     11  AM       5  PM 

TIME 
11  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

.50-99 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

76 

54 

48 

1 

5 

2 

0 

0 

0 

e 

4.5 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

03 

3.7 

10.6 

37++ 

28 

22 

69 

53 

52 

67 

7 

9 

3 

0 

0 

0 

19 

6.6 

DENVER  WB  AIRPORT 

11 

1.2 

7.6 

26 

NE 

22  + 

80 

56 

58 

78 

6 

10 

4 

0 

0 

0 

20 

74 

6.4 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

05 

1.2 

7.3 

32 

NW 

22 

66 

44 

35 

55 

5 

7 

1 

1 

0 

0 

14 

66 

5.6 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

05 

3.1 

9.6 

48 

NW 

21+ 

76 

51 

40 

64 

7 

8 

1 

0 

0 

0 

16 

70 

5.7 
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STATION  INDEX 


STATION 


AKRON  4  t 

AK RON  Ft*  AIRPORT 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

ALLENSPARK 

LTEN6ERN 

NH 

ANTERO  RESERVOIR 

ARAPAHOE 

A ROTA   A  NE 

ARTES1 A  I  E 
ASPEN 
ATE*  RANCH 
BAILEY 

BERThOUD  PASS 

bic  springs  ranch 
Blanc a 

BONO 

BONHAM  RESERVOIR 
BONNY  dan 

BOULDER  2 

BOULDER 

BRANDON 

BRANSON 

flRECKENRl DGE 

BR IGGSDALE  2  NM 

BUCNA  VISTA 

BURLINGTON 

BURLINGTON  12  NNE 

BUTLER  RANCH 

! BYERS 
CAMPO   S  SM 
CANON  CITT 
CARIBOU  RANCH 
CASCADE 
CASTLE  ROCK 
CEOAREDGE 
CENTER 
CHEESMAN 
CHE RAH 

CHERRY  CREEK  DAM 
CHEYENNE  HELLS 
CIMARRON 

:F  LAKES 
CLIMAX  2  NW 
COALDALE    1  NH 
COALDALE  2  SM 
COCHETOPA  CHEEK 
COLLBRAM 

COLORADO  NAT  HON 

COLORADO  SPRINGS  Ml 
COLUMBINE 
CONIFER  JUNCTION 
CORTEI 


DOHERTY  RANCH 
DOLORES 
DUfiANGO 
BAPS 

EAGLE  FAA  AIRPi 
EASTONV ILLE    I  I 

EASTONVILLE  2  J 
EASTONV ILLE  3  I 
EASTONVILLE  6  > 

KLEY 
ELBERT 
ELBERT  1  NM 
ELBERT  3  SE 
ELBERT 


SSM 


Elbert  6  sse 
elbert  5  sm 
elbert  b  sm 

ElECTRa  LAKE 
Elk  CREEK 

estes  park 
evergreen 
evergreen  2  sm 
eversoll  ranch 

AIRPLAT 

AIRPLAY  NO.  2 
FLAGLER  2  NW 

UNG  1  S 
F ORDER  8  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 


1 FRASER 
FRUITA 
GARDNER 
GATEWAY  1  SW 
GENOA   1  M 

GEORGETOWN 
GLENwOOO  SPRINGS  1  ' 
GRANADA 

GRAND  JUNCTION  WB  A 
GRAND  JUNCT ION  «  ES 


6RAI 


KE  1 


GRAND  LAKE  ' 
GRANT 

GREAT  DIVIDE  12  SE 
iREAT  SAND  DUNES  NM 
iRECLE  v 

GREENLAND  I  SE 
GREENLAND  T  NC 

EN  MOUNTAIN  DAN 
Y ST ONE 

G ROVER  10  H 
FEY  10  SE 
HI  MM 


HOLLY 
| HOLTOKE 

SULPHUR  SPRS  2 

MOYT 
HUGO 

IDAHO  SPRINGS 
I0AL1A 
IGMACIO  1  N 
INDEPENDENCE  PASS  5  Sw 
JOES 


COUNTY 


I  WASHINGTON 
<  WASHINGTON 
ALAMOSA 

BOULDER 


el  Paso 

OR  A  NO 

.  PASO 
COSTILLA 
EAGLE 
'.  MESA 
>  09  YUMA 

BOULDER 
BOULDER 
KIOWA 
i  Oil  LAS  ANIMAS 
I  SUMMIT 
•  WELD 

CHAFFEE 
>  KIT  CARSON 
i  KIT  CARSON 
PUEBLO 


68  01  l 


aPahoE 


1*2'  0*'  BOULDER 
38*  02  SAN  JUAN 
•  01  0*|  DOUGLAS 
AM  02  DELTA 
458  OS  SAGUACHE 
528  0*'  JEFFERSON 

01  OTERO 

0*  ARAPAHOE 
1564  03  CHEYENNE 

02  MONTROSE 
02  RIO  BLANCO 
02!  EAGLE 
01  FREMONT 

01  FREMONT 

02  GUNNISON 
17*1   02  MESA 

021  MESA 

TT8  Olj  EL  PASO 
1792  02  ROUTT 
•26  0*i  JEFFERSON 
866  02  MONTE2UNA 


97a  31  TELLE* 


1 78  01  LAS  ANIMAS 
IB*  03'  RIO  GRANDE 
111'  02  DELTA 
220  0*<  DENVER 
22V  0*  DENVER 
261  02  SUMMIT 
3121  01'  LAS  ANIMAS 
326  02j  MONTEZUMA 
412| 02  LA  PLATA 
<l!  KIOWA 


94  0*1  EL  PASO 

96  0*1  CL  PASO 

97  0*i  EL  PASO 
01  0*  EL  PASO 
SSI  03!  YUMA 

93  0*1  ELBERT 
>  ELBERT 
<  ELBERT 
I  ELBERT 


LA  PLATA 

.  JEFFERSON 
i  LARIMER 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
01  BACA 
i  PARK 


i  HELD 

<  MORGAN 
EL  PASO 
OTERO 

GRAND 
MESA 
RJERFANO 
MESA 
LINCOLN 


-  CLEAI 


I  ELD 


•  EL  PASO 
I  DOUGLAS 
1  SUMMIT 

1  MOFFAT 

•  WELD 
FREMONT 

1  GUNNISON 
1  MOFFAT 


GRAND 
MORGAN 

LINCOLN 
CLEAR  CREEK 

LA  PLATA 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

* 


IRY  LAND  FIELD  STA 
ED  AVIATION  AGENCY 
I  S  WEATHER  BUREAU 
1  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENBERN 

T  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF  MATER  COMM 
JOSEPH  H  PFOST 
MERRILL  L1N0OU1ST 


THOMAS  L  PLATT 
CITY  OF  BOULDER 
MRS  ELSIE  E  MMlTE 
CHARLES  S  MITCHELL 
MRS  ELVA  J  ENYEART 
FOREST  SERVICE 
YO  R  SMEDM1N 
K  M  BROhn 
SHIRLEY  M  JAMES 
MRS  MINI  FRED  ORR 

I      MRS.  CRYSTAL  RITTER 
BURT  L  SALISBURY 
HARDEN  PENITENTIARY 
CARIBOU  RANCH 
S  WEST  COLO  POWER  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 

I      PHILIP  R  AUST 

WILLIAM  8  SUTLEY 

I       BOARD  OF  MATER  COMM 
SIMON  B  SCHULTZ 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOVELL 
j  W.  H.  NEWBERRY 

s!  u  s  weather  bureau 

HIGH  ALTIIUOE  OBS 

1  R  L  SANTA 

I  B  C  CRAMER 
l       HAROLD  F  KREUGER 
I       TEO  A  SMITH 

i  SUPT   COLO  NAT  HON 

U  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

OLETA  M.  LUKEZECH 
l       MONTEZUMA  VAL  |RRIG 
l       MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 
I       MAS  MARY  A  YELEN1CK 

WILLIAM  W  SNARE 

ARCHER  B  CRISP 
S         INACTIVE  1/1/65 

EVER  ITT  L  DAVIS 


,  CHARLES  F  SHAFFER 


S  HEATHER  BUREAU 


i  S  WEATHER  I 


BOARD  OF  MATER  COMM 
MRS  M  A  CROMDER 
LLOYD  C  PYLE 
MALCOLM  R  DAYTON 
RUSSELL  J.  GARDNER 

FED  i 


CARL 


it  ' 


HAROLD  ( 

I  EVANS 
DARMIN  D  WOOLLEY 
MRS  ROBERTA  M  MAY 
NS  LARSEN 
M  La  MORGAN 
EARL  RAMEY 
HUGH  MUNDY 

LELAND  P  OLKJER 
CHARLES  A  MELBURN 
C  M  COLE 

WESTERN  COLO  POWER  CI 

CLOSED  2/9/65 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CHAHBER  OF  COMMERCE 
LEMING 


ICTOR  v.  GERBER 
i  E  GAINES  JR 

JOHN  G  MORI  SON 

SAVAGE 
COLORADO  STATE  UNI 
SAN  JUAN  BASIN  Ex 

leon  moody 
gt  west  sugar  co 
arthur  e  orcutt 
us  soil  con  servk 

ronald  r  tucker 
john  f.  barcus 
fred  g  waggoner 

i  HUBBARD 


PUBI 


I  HOFF 


C  SERVICE  CO 
AD10  STATION  KGLN 
LYOE  B  KENNEDY 
i  S  HEATHER  BUREAU 
i  SLOPE  BRANCH  ExP  ST 

iS  NA1   PARK  SERVICE 
I   S  BUR  RECLAMATION 
BOARD  OF  HATER  COMMS 
.  A  BOCHMANN 
'  SAND  DUNES  NM 
GT  MEST  SUGAR  CO 
FRANK  A  ROGERS 
MRS.  NORMA  J.  BAIN 
S   BUR  RECLAMATION 
INACTIVE  1/1/63 

MRS  DORIS  A  HCGEHEE 
MRS  CLARA  0  NASH 
'  OF  GUNNISON 
MRS  ETHAL  M  JOROAN 
MRS  BESSIE  C  HANLlN 
ARTHUR  F  BAILOR 
MRS  LAURA  E  CHESEBRO 
i  RAY  GOREE 
MRS  MABEL  MRIGHT 
CHARLES  F  NICOL 

VIS 


COLO  GAME  *  Hi 
MRS  BERTHA  W  M| 
BARBARA  L  MAT  I 
WILL ARD  C  HOLM! 
THEODORE  W  CLAI 
CON SOL  UTE  AGE' 


WIN 


ES  R  ■ 


MRS   RUTH  C  SNYI 


STATION 

1 

6 
as 

M 
u 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

U 

< 

•J 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

g  1  g !  ill! 

LVDoLn  V  Ln 

JOHN  MARTIN  OAM 

ASM 

SENT 

IB  04 

CORPS  OF  CNOINIUS 

JONES  PASS  2  E 

39  46 

109  91 

tow 

5! 

BOARD  OF  MATER  COMM 
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I    DRAINAGE  CODE:    1  -ARKANSAS    2-COLORADO  3-KANSAS  4-PLATTE  S-RIO  GRANDE 


REFERENCE  NOTES 

cllaata  of  Colorado  uj  be-  obtained  by  writing  to  the-  Weathor  Bureau  State  CI laatologlat ,  P.O.Box  1079,  Dwnvei 

DIMEt.'MQNAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  unlia  uaed  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  *F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind  movement  In  miles.  Monthly  degree  day  totala 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*  F,  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME  The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.  During  the  summer  months  aome  observers  Uke  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  theae  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.  m.  .  M.S.T.  Data  In  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

"Evaporation  and  Wind"  table 
re  taken  from  different  points 


SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "C Histological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  aleet.    Entries  of  snow  on  ground  Include  ■ 

NORMALS  for  all  stations  arc  cllroato logical  standard  normals  baaed  on  the  period  1931-1960. 
Dl  VISIONS,  aa  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941, 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  aa  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTER  PC  L.AT  ED  VALUES  for  monthly  precipitation  total*  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "C  lima  to  logical  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

"     Highest  observed  one  minute  windapeed.    This  station  la  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  wsler  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

R    Amounta  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previoua  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AH    ThU  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  specisl  purposes,  and  sre  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  d 
"C  lima  to  logical  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R'.  Such  amounta  may  differ  from  amounts  publlshe 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table, 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  meaaurementa,  made  at  irregular  Intervale  will  be  published  later  in  "iTeclpltatton  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  ThU  entry  in  time  of  obaervation  column  in  Station  Index  means  variable. 

I     Thermometers  arc  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 

building. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tablea,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 


Information  concerning  the  hlatory  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  50  cent*.  Similar 
Information  for  regular  Weather  Bureau  atatlona  may  be  found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllroatologlcal  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  s 
the  address  shown  above. 
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ei,  \,  c  B  Y  r*  tu 
5 1 L v t  R  TLN 

47,3 

22.1 

34.7 

1.5 

62 

30. 

4 

16 

902 

2 

27 

0 

2.95 

1.19 

.65 

9 

25.0 

32 

12* 

10 

1 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

52.1 

24.9 

38.5 

-  .6 

72 

22 

10 

12 

789 

0 

0 

26 

0 

2.16 

-  .19 

.64 

6 

21.1 

31 

1 

8 

1 

0 

TAYLOR  PARK 

45,4 

16,2 

30.8 

60 

22 

-  9 

12 

1017 

0 

2 

30 

1 

1  .40 

.60 

2 

10.4 

64 

2* 

5 

1 

0 

TELLURIDE 

49,0 

22.6 

35,8 

-  1.7 

70 

22 

5 

1 1 

868 

0 

2 

29 

0 

3.  in 

.62 

•  54 

9 

38.0 

30 

12 

10 

1 

0 

URAVAN 

65. 3M 

38. 2M 

51.  8M 

83 

22e 

26 

14 

391 

0 

0 

8 

0 

2.37 

1.30 

2' 

1 

10 

6 

1 

1 

vflLLCLIIU   U*M  // 

53.6 

28.3 

41.0 

72 

22* 

12 

11 

713 

0 

0 

23 

0 

3.84 

.89 

27 

20.3 

10 

3 

0 

YAMPA 

51.1 

24,6 

37.9 

68 

22 

11 

12 

8  0  7 

0 

0 

28 

0 

.27 

.09 

18 

4.0 

20 

1 

0 

0 

0 

YELLOW  JACKET  INK 

53.6 

31.0 

42.3 

73 

22 

14 

11 

674 

0 

1 

19 

0 

2.94 

1.06 

27 

25.3 

2 

10 

6 

2 

1 

DIVISION 

41 .5 

-  1.3 

1.61 

.15 

9.6 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRGN  FAA  AIRPORT 

6S.5 

35.  1 

50,3 

82 

30« 

27 

12 

433 

0 

0 

9 

0 

.34 

.28 

4 

T 

T 

18 

1 

0 

0 

68.8 

37.2 

53.0 

87 

23 

26 

25 

357 

0 

0 

5 

0 

.25 

.09 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

3URL INGTON 

69.1 

39.2 

54.2 

4.5 

86 

22 

31 

10 

323 

0 

0 

4 

0 

•  82 

-  .82 

.66 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

CHEYENNE  wELLS 

67,1 

37.4 

52.3 

2.1 

86 

30 

25 

25 

378 

0 

0 

7 

0 

.3/ 

-  1.13 

.25 

2 

•  0 

0 

1 

0 

0 

FLAGLER  2  NW 

67, H 

33.6 

50.7 

87 

22 

22 

28 

422 

0 

0 

10 

0 

T 

T 

26* 

.0 

0 

0 

0 

0 

HCLYOKE 

70.4 

35.5 

53.0 

4.8 

92 

30 

23 

25 

361 

1 

0 

9 

0 

.3' 

-  1.54 

.31 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

a  t     t  t urt  3  Nt 

69.7 

36.5 

53.1 

87 

22 

23 

28 

352 

0 

0 

6 

0 

.04 

.03 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

WRAY 

72.5 

37.6 

55.2 

5.7 

89 

30 

25 

25 

293 

0 

0 

5 

0 

.3  ' 

-  1.72 

.30 

3 

T 

0 

1 

0 

0 

YLMA 

74.  1M 

38,  1M 

56. 1M 

87 

21 

28 

25 

264 

0 

0 

5 

0 

•  18 

-  1.51 

.12 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

53.1 

4.6 

.30 

-  1.39 

T 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  0* 

ALLENSPARK 

47.3M 

26. OM 

36,7m 

66 

22 

13 

1  3 

843 

0 

0 

26 

0 

2.78 

1.20 

26 

39.0 

e 

2 

1 

ANTERO  RESERVOIR 

47.6 

17,0 

32.3 

66 

22 

-  4 

5 

974 

0 

0 

30 

1 

1.13 

.52 

2 

17.1 

4 

3* 

4 

1 

0 

BA  I  LEY 

57,2 

23.8 

40.5 

74 

22. 

15 

14 

728 

0 

0 

30 

0 

2.22 

.67 

26 

5.6 

5 

2 

0 

BOULDER 

64.7 

39.3 

52.0 

3.3 

81 

30* 

31 

s 

389 

0 

0 

3 

0 

2.38 

-  .37 

1.04 

26 

6.1 

1 

5* 

6 

1 

1 

BR IGGSDALE  2  Nr. 

66.9 

32.9 

49.9 

84 

21 

24 

28 

445 

0 

0 

l» 

0 

.90 

.44 

5 

T 

0 

3 

0 

0 

BYERS 

67.1 

34.2 

50,7 

3.5 

84 

22 

24 

1 2 

425 

0 

0 

13 

0 

.38 

-  1.48 

.23 

27 

T 

0 

1 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

48,7 

27,2 

38.0 

68 

22 

1* 

12 

803 

0 

1 

23 

0 

2.20 

1.10 

26 

24.6 

4 

2 

1 

CASTLE  ROCK 

62.9 

30,5 

46.7 

79 

22 

19 

5 

541 

0 

0 

17 

0 

2.53 

1.07 

26 

7 

27 

3 

2 

2 

cheesman 

60.1 

28.5 

44.  3 

.8 

78 

22 

15 

5 

615 

0 

0 

24 

0 

1.46 

-  .51 

.56 

26 

3 

27 

4 

1 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

65.9 

32.5 

49.2 

82 

22 

21 

12 

467 

0 

0 

15 

0 

1.2) 

.66 

26 

,  7 

1 

4 

3 

1 

0 

DENVER  WB  AIRPORT  //R 

65.3 

3'.1 

51.2 

4.8 

84 

22 

25 

14 

411 

0 

n 

4 

0 

1.05 

-  1.06 

.40 

26 

,3 

0 

3 

0 

0 

DENVER  KB  CITY  R 

63.3 

41,0 

52.2 

3.6 

84 

22 

32 

12 

387 

0 

0 

1 

0 

1.1' 

-  .68 

.37 

26 

.8 

T 

27 

3 

0 

0 

ELBERT 

ESTES  PARK 

53.8 

29, 11 

41.8 

2.2 

71 

22 

20 

12 

691 

0 

0 

22 

0 

1.36 

-  .67 

.67 

26 

5.0 

3 

1 

0 

EVERGREEN 

58.9 

27,4 

43.2 

76 

22 

13 

5 

651 

0 

0 

24 

0 

2.61 

.93 

26 

19.0 

7 

27 

5 

2 

0 

FA IRPLAY  NO.  2 

FORT  COLLtNS 

62.3 

35,6 

49.0 

2.6 

81 

22 

29 

28* 

473 

0 

0 

10 

0 

1.19 

-  .67 

.38 

18 

2.9 

0 

* 

0 

0 

FCRT  LUPTON   1  N 

66.8 

34.6 

50,7 

85 

22 

27 

25* 

426 

0 

0 

14 

0 

.6  ' 

-  1.04 

.21 

26 

eO 

0 

4 

0 

0 

FCRT  MORGAN 

66.2 

36.6 

5  1.4 

3.5 

83 

23 

29 

6 

402 

0 

0 

» 

0 

.16 

-  1.35 

.0' 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

GEORGETOWN 

50.5 

28.4 

39.5 

69 

22 

15 

5 

760 

0 

0 

22 

0 

2.25 

.72 

27 

29.7 

5 

27 

6 

1 

0 

GRANT 

49.9 

23.3 

36.6 

67 

22* 

5 

844 

0 

0 

28 

0 

1.8" 

13 

30.0 

18 

5 

6 

1 

0 

GREELEY 

64. 9M 

35. 9M 

50. 4M 

3.3 

83 

23* 

30 

28* 

429 

0 

0 

10 

0 

.94 

-  .51 

.41 

5 

.0 

4 

0 

0 

GROVER  10  w 

63.5 

36.1 

49.8 

4.8 

81 

30 

27 

12 

449 

0 

0 

11 

0 

.96 

-  .21 

.34 

18* 

1.2 

0 

3 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

54.9 

28.5 

41.7 

t.o 

75 

22 

11 

5 

693 

0 

0 

24 

0 

2.22 

.17 

.66 

26 

32.5 

5 

1 

0 

JONES  PASS  2  E 

M 

M 

M 

-  4 

12 

0 

1 

1.62 

37 

5 

0 

JLLE  SBuPG 

69.6 

37.0 

53.3 

3.9 

88 

30e 

26 

25* 

351 

0 

0 

7 

0 

.83 

-  .91 

.55 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

KAS5LER 

65.1 

36.1 

50.6 

1.0 

83 

22 

25 

5 

425 

0 

0 

12 

0 

2.30 

-  .45 

.88 

26 

2.0 

0 

4 

2 

0 

KAuFFMAN  4  SSE 

64.7 

32.8 

48.8 

84 

30 

22 

13* 

480 

0 

0 

16 

0 

.56 

.31 

18 

3.0 

2 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

50.6 

23.9 

37.3 

67 

23e 

9 

5 

827 

0 

0 

28 

0 

1.08 

.40 

27 

23.0 

3 

27* 

4 

0 

0 

LAKEWOCD 

63.6 

37.0 

50.3 

1.2 

86 

22 

27 

5 

437 

0 

0 

8 

0 

1.91 

-  .37 

.82 

26 

4 

2 

0 

LAST  CHANCE 

LCNGMCNT   2  ESE 

64,7 

35.5 

50.1 

3.1 

83 

22 

29 

25* 

440 

0 

0 

7 

0 

1.54 

-  .09 

.75 

2' 

T 

0 

4 

1 

0 

PARKER  9  E 

62.6 

30.7 

46.7 

81 

22 

20 

5 

544 

0 

0 

19 

0 

.95 

-  .88 

.44 

26 

4.0 

T 

11* 

3 

0 

0 

REO  FEATHER  LAKES  2  SE 

51.2 

26.4 

38.8 

73 

22 

16 

12 

779 

0 

1 

27 

0 

1.6/ 

1.10 

26 

3 

1 

1 

SEDGWICK  S  S 

6H.3 

37,8 

53.1 

88 

30 

30 

25 

355 

0 

0 

*> 

0 

.2' 

.14 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

SPICER 

46.8 

23.4 

35.1 

64 

30 

10 

4 

890 

0 

0 

28 

0 

.86 

-  .66 

.27 

6 

33 

6 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 
APRIL  1965 

Continued  


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Avorage 
Maximum 

Avorage 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

© 

a 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

. 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

v.  i 

z  * 
n  i 

5  5 
o3 

STERLING 

6^.4 

*4  .  4 

49.9 

2.0 

82 

2  1 

25 

1 

446 

0 

c 

Q 

0 

.3" 

-  1.14 

.25 

.0 

0 

2 

0 

0 

WALDEN 

41). ■» 

22. B 

35.9 

68 

22 

10 

12 

867 

0 

1 

28 

0 

.3' 

.13 

18 

4.0 

1 

0 

0 

fcATERDALE 

64.3 

3*.  ' 

49.5 

3.1 

84 

20 

29 

28 

460 

0 

0 

13 

0 

1.51 

-  .57 

.63 

26 

2.0 

T 

4 

4 

I 

0 

WIGGINS   7  Sr. 

6^.6 

33.3 

50.5 

86 

22 

2* 

28 

*28 

0 

0 

16 

0 

.22 

.11 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

45.8 

1.2 

1.34 

-  .56 

8.1 

... 

RIC  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  OS 

ALAVOSA   *P   AIRPORT  R 

57,a 

25.  r 

41.8 

.0 

75 

22. 

13 

12 

689 

0 

0 

27 

0 

.36 

-  .33 

.11 

26 

4.5 

T 

26. 

1 

0 

0 

8LANCA 

58.1 

23.2 

40.  7 

76 

22 

10 

12* 

723 

0 

0 

28 

0 

.15 

.08 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

CENTER 

5*. 6 

25.8 

42.2 

76 

21 

I* 

12* 

678 

0 

0 

27 

0 

.71' 

.26 

26 

T 

T 

1 

3 

0 

0 

DEL  NORTE 

56.9 

27.9 

42.4 

-  .3 

75 

Zl 

13 

11 

669 

0 

0 

2- 

0 

1.8" 

1.12 

.75 

26 

12.5 

6 

2 

0 

GREAT   SAND  DUNES  nw 

55.3 

2d.o 

4l.7 

74 

21 

12 

11 

694 

0 

0 

24 

0 

.36 

.1* 

26 

2.5 

1 

26 

2 

0 

0 

HERWIT   7  ESE  // 

<iU  7 

18.2 

30.0 

-  4.4 

60 

30* 

-  2 

13 

1043 

0 

2 

30 

2 

4.05 

2.76 

.67 

9 

36.0 

13 

3 

0 

MCNTE  VISTA 

58.* 

25.0 

41. 7 

77 

21 

15 

12* 

691 

0 

0 

28 

0 

1.01 

.82 

26 

6.8 

1 

26. 

1 

1 

0 

SAGUACHE 

58.8 

25.5 

42.2 

77 

22 

14 

11. 

677 

0 

0 

27 

0 

.51 

-  .18 

.46 

27 

4.8 

1 

27 

1 

0 

0 

WAGCN  KNEEL  GAP   3  N 

48.  7 

13.9 

31.3 

67 

23 

-1U 

11 

1003 

0 

0 

30 

2 

1.10 

.25 

13 

12.0 

5 

0 

0 

WCLE  CREEK  PASS  1  E 

38.8 

19.4 

29.1 

56 

22 

4 

12. 

1069 

0 

9 

29 

0 

5.41 

.84 

10 

80.0 

134 

15. 

1* 

4 

0 

DIVISION 

38.3 

-  1.9 

1.55 

.59 

15.9 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE i    99°  ON  THE  22D  AT  EVERSOLL  RANCH 


LOWEST  TEMPERATURE i    -10°  ON  THE   11TH  AT  WAGON  WHEEL  GAP  3  N 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,    6 . 74   INCHES  AT  BONHAM  RESERVOIR 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:    .00  INCH  AT  TWO  BUTTES  1  NW 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,    2.35   INCHES  ON  THE  27TH  AT  RUXTON  PARK 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL  1    80.0   INCHES  AT  WOLF  CREEK  PASS  1  E 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,    134   INCHES  ON  THE  15+  AT 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 


Sm  Reference  NotM  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

COLORADO 
•PHIL  19(9 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  | 

2  1 

3 

4 1 

 r- 

5 

6 

7  1 

 r- 

8 

9 

10  | 

 r- 

11  1 

12 

13 

 L 

14 

15 

16 

 _ 

17 

18 

19     20  1  21 

22 

 p 

26  1 

27 

28     29  30 

- ~— 

31 

•     •  • 

ARKANSAS  OR A  I NAGE 

_— 

BASIN  01 

.2' 

•  19 

AQOVA  6  NE 

T 

T 

T 

! 

T 

T 

T 

AVER  RANCH 

1.40 

.15 

.03 

•  09 

T 

•  60 

.99 

BRANDON 

.02 

.02 

BRANSON 

1.00 

T 

•  90 

.30 

BuENA  vista 

2.0B 

* 

.78 

.60 

BUTLER  RANCH 

CAMPO  8  S« 

.12 

•  09 

,07 

CANON  CITY 

2.45 

.02 

.19 

.12 

T 

.06 

.33 

1.16 

.  99 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

1.61 

.26 

T 

T 

.19 

•  16 

.92 

.1) 

DELHI 

1.21 

05 

02 

•  02 

•  66 

.*6 

,02 

OOHERTv  RANCH 

.69 

.12 

■  97 

EAOS 

■  1A 

.11 

T 

T 

T 

•  09 

Ev/EPSOLL  RA'ICh 

.OA 

.0* 

T 

EOHOER  9  S 

.50 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

•  90 

s.ia 

10 

* 

.  32 

1.26 

tZl 

,19 

FOWLER 

.61 

!o2 

.37 

•  15 

•  07 

GARONER 

.11 

.06 

T 

T 

7 

T 

T 

T 

.60 

.60 

•  IS 

GUFFE*    10  SE 

2.60 

.15 

T 

.15 

.30 

•  00 

MA SWELL 

.AY 

.08 

.02 

.02 

.39 

T 

JOHN  MARTIN  DAM 

.09 

.05 

K ARVAL 

•  1> 

T 

T 

.11 

KIT  CARSON 

.26 

.20 

.06 

LA  JUNTA  FA A  AIRPORT 

.22 

.09 

.01 

T 

T 

T 

.01 

.11 

.0' 

.09 

.02 

LAS  ANIMAS 

LA  VETA 

1.56 

T 

T 

.01 

.20 

.86 

■  69 

LEAOvlLLE 

.Tl 

.08 

T 

.08 

T 

.07 

.09 

.09 

.12 

T 

T 

•  01 

T 

.03 

.09 

.12 

.0. 

LIME  5  SE 

2.09 

.06 

1.99 

,41 

• 

LI«0N   10  SSw 

.26 

.10 

.01 

.11 

LlMQfi 

.29 

T 

.09 

T 

.08 

.06 

NORTH  LAKE 

9.29 

.11 

.09 

T 

.01 

.03 

T 

.33 

.01 

.97 

1.17 

.  >« 

OROWAV 

•  66 

.06 

.29 

■01 

.09 

PENROSE   3  NNH 

.70 

• 

2.00 

.2! 

PUEBLO  mB  airport  //R 

.06 

.01 

.61 

.  11 

PUEBLO  CITr  RESERVOIR 

2. 1C 

.06 

!o3 

.99 

.82 

PUEBLO  ARMY  OEPOT 

1.92 

.09 

.05 

.96 

.22 

.2* 

ROCKY  PORO  2  ESE 

.96 

.02 

T 

.02 

.01 

T 

.26 

•  01 

RUSH  2  NNE 

•" 

.06 

.63 

9.92 

T 

.06 

.10 

T 

.2] 

.19 

2.26  1.99 

RYE 

9.99 

1 

lit 

T 

T 

.6T 

•  3.17 

SAL  IDA 

1.29 

.02 

.91 

.03 

.02 

.91 

•  11 

SPRINGFIELD 

.09 

I 

T 

.03 

SPRINGFIELO  7  .9.  // 

,0» 

T 

.02 

.03 

.01 

.02 

STON I NGTON 

T 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

.86 

•  26 

.02 

!oe 

.03 

.10 

.12 

.11 

•  10 

■01 

TACONV  10  SE 

.92 

.01 

.06 

T 

•  69 

T 

TRINIDAD 

1.26 

T 

.17 

T 

.01 

T 

Tl 

.66 

■4] 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

.09 

T 

T 

T 

.16 

.62 

•  3! 

TBOY  1  5E 

.21 

07 

.12 

.  03 

ThIN  LAKES  RESERVOIR 

.72 

Il7 

.02 

.09 

.07 

T 

OA 

01 

• 

.12 

.  1  ! 

TWO  BUTTES  1  NU 

.00 

malsenburg  pOmER  plant 

9.69 

.09 

T 

.18 

T 

.01 

.01 

.10 

.20 

2.96 

wESTCL IPFE 

1.71 

.08 

.06 

.03 

.03 

.01 

.15 

.29 

.21 

.61 

.2. 

.ETMORE   2  S 

6.01 

09 

.26 

.01 

'  ' 

.3. 

2.09 

■  19 

6 

*       ■  • 

COLORADO  ORAINAGE 

BASIN  02 

Al^EnBERn 

2.71 

.06 

07 

.02 

.20 

.90 

,09 

AMES 

).2» 

.61 

■IS 

'.  02 

.»■ 

!l6 

!  =  2 

\zo 

•03 

•  22 

111 

'tit 

.30 

.29 

.  3. 

ARTESIA  2  E 

1.9> 

.01 

.07 

.02 

.08 

.11 

T 

.25 

.02 

.69 

T 

.2* 

ASPEN 

1.16 

.26 

.32 

.02 

.06 

.12 

.03 

.  i' 

.11 

.08 

.01 

BEBTMOuD  PASS 

9. 29 

.23 

.32 

•  06 

.38 

.15 

.03 

.11 

.17 

.60 

.06 

.0* 

.02 

.it, 

.17 

T 

.03 

.16 

.39 

T 

.11 

T 

.08 

T 

.01 

BONHAM  RESERVOIR 

6.76 

T 

.63 

• 

• 

2.01 

.39 

T 

1.69 

1.19 

.26 

,41 

_ 

BRECKENR I DGE 

1.12 

.15 

.08 

.07 

.13 

T 

.13 

02 

* 

.09 

CEDAREDGE 

1..0 

T 

.06 

.03 

.12 

.09 

.16 

T 

.29 

.26 

.07 

.10 

.  L4 

.12 

CIMARRON 

1.19 

.33 

.10 

.01 

.10 

.23 

.10 

,  19 

.19 

CL I  MAI  2  NM 

D  2.06 

.09 

26 

" 

.19 

.12 

' 

.06 

.01 

09 

.27 

• 

•  0 

T 

.130 

.01 

.03     .  2 

.01 

.09 

•  20 

COCmETOPA  creek 

.66 

ill 

•  06 

.05 

■  06 

COLLBRAN 

.86 

.08 

.05 

.13 

.01 

.10 

.23 

.22 

04 

COLORAOO  NAT  HON 

2.07 

.03 

T 

T 

T 

T 

.30 

.06 

T 

.05 

.19 

,60 

.09 

C0RTE2 

2.16 

T 

.39 

.02 

.01 

,04 

.11 

•  02 

.99 

.12 

T 

,8» 

.06 

1.99 

.10 

•02 

"  7 

•  06 

_ 

.17 

' 

T 

CRESTED  8UTTE 

2.19 

.19 

!l6 

.01 

!» 

111 

!°o 

lit 

.12 

.06 

•»0 

.19 

.06 

T 

.  1! 

DELTA   1  E 

.66 

T 

.09 

.06 

.03 

T 

.02 

.13 

T 

.07 

.2' 

OILLON  1  E 

T 

.09 

.0* 

T 

.13 

,06 

.03 

T 

.06 

.06 

T 

T 

.09 

T 

T 

T 

DOLORES 

*-M 

.16 

.31 

T 

.23 

.20 

.02 

•  23 

.  !B 

.30 

.23 

T 

,61 

.09 

DURANGC 

9.39 

.79 

.03 

.07 

.02 

,30 

.03 

.16 

.  9T 

EAGlE  faa  airport 

.20 

T 

.0} 

! 

!06 

f 

'.01 

.06 

•  02 

T 

7 

7 

.09 

ELECTRA  LAFE  //R 

6.05 

•  20 

.29 

.10 

.38 

.10 

.33 

.02 

.90 

,65 

.12 

.99 

.61 

FORT  LE»|S 

2.11 

.15 

.31 

.08 

.08 

.12 

•  02 

.09 

.12 

.18 

.91 

.68 

FRASER 

1.96 

•  02 

T 

.08 

.02 

.37 

.03 

•  01 

.06 

.27 

.07 

.01 

T 

.02 

.39 

.01 

.09 

.02 

,06 

,01 

1.6B 

T 

.30 

.91 

- 

GATEaAY   1  Sa 

1.67 

•  06 

.10 

'.01 

7° 

T 

111 

.18 

.07 

!l7 

!l2 

•  02 

.19 

... 

• 

GLENW00D  SPRINGS  1  N 

.21 

T 

T 

T 

.17 

1 

T 

.02 

T 

.08 

T 

GRAND  JUNCTION  MB  AP  //R 

1.95 

.01 

.03 

T 

T 

.03 

T 

.17 

T 

.10 

.05 

T 

•  IT 

T 

.99 

.  8. 

GRANO  JUNCTION  6  ESE 

1.59 

.09 

.1) 

.06 

T 

.10 

.11 

T 

T 

,06 

T 

.11 

T 

.8. 

,10 

GRAND  LAKE    1  .NW 

1.92 

.02 

.09 

l" 

.21 

.06 

T 

GRAND  LAKE  6  SSM 

T 

!06 

!o3 

T 

!l2 

I  * 

.02 

!o2 

•  05 

.!: 

T 

I 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

.20 

.05 

.05 

•  05 

09 

* 

.29 

.02 

.09 

GUNNISON 

!»i 

.05 

.16 

.05 

T 

T 

.05 

.03 

.02 

,09 

HAMILTON 

1.20 

.02 

.03 

.28 

.15 

.02 

•  01 

.10 

T 

.10 

T 

.11 

.10 

.20 

1,20 

.09 

.05 

•  *0 

.10 

.03 

.18 

.16 

MOT   SULPHUR  SPRS  2  S- 

.68 

.05 

T 

.10 

T 

.02 

.51 

IGNACIO  1  N 

1.69 

.09 

.13 

.16 

.06 

.06 

.13 

.19 

.12 

.03 

.17 

.6* 

KREMMLING 

.97 

.10 

.6. 

.07 

.16 

T 

LAKE  CITY 

1.71 

.20 

•  30 

.05 

.30 

.20 

.23 

.13 

.10 

.05 

T 

.10 

,09 

LITTLE  DOLORES  3  NE 

1.36 

T 

.06 

T 

T 

T 

.0* 

.27 

T 

.09 

.02 

•  10 

T 

.09 

•  60 

,12 

LITTLE  HILLS 

1.00 

.06 

.30 

.06 

.20 

•  02 

MANCOS 

1.96 

.06 

T 

T 

.06 

.01 

f 

.10 

.33 

.16 

.06 

T 

T 

•  60 

MAR V 1 NE 

2.99 

.10 

.19 

.69 

.50 

.38 

.20 

.10 

.19 

.20 

•  10 

•  *B 

T  T 

T 

1.92 

•  32 

T 

.11 

.  06 

T 

.19 

•01 

MEEKER 

1.27 

.10 

.08 

.16 

.16 

.09 

.19 

.03 

.13 

.01 

.06 

.20 

MEREDITH 

1.26 

.20 

,1C 

■  03 

.10 

.18 

•  10 

.23 

.06 

.18 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

2.  IB 

.09 

.11 

.09 

.11 

T 

.16 

T 

.32 

.90 

.02 

,96 

.09 

MONTROSE  NO  1 

.93 

.06 

.1? 

T 

T 

.16 

.02 

T 

•  OB 

T 

.19 

.22 

.01 

MONTROSE  NO  2 

.96 

T 

T 

•26 

I 

.02 

I 

.15 

.03 

.08 

T 

,31 

.07 

Smi. 
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Day  of  Month 


 r 

I  | 

 r- 

2 

3 

 r- 

4  | 

 r 

5  1 

6 

 T 

7  | 

 r 

8 

9 

 r 

10  | 

 r 

11 

12 

13  | 

I 

14  [  15 

16  17 

18 

1 

19  20 

21 

| 

22     23  | 

24 

25  1 

26 

27 

.01 

.20 

•  OS 

.09 

•  11 

.11 

.32 

.12 

.09 

T 

.61 

.91 

•  19 

.03 

•  09 

•J?2 

•  1 1 

.  *•* 

*?t 

*?* 

•  90 

•  07 

•  19 

.  2  1 

*5I 

•  09 

•  33 

.  1  1 

■  OB 

.01 

.11 

.13 

.20 

.07 

.02 

111 

.07 

i!so 

.90 

.20 

.10 

T 

.30 

.10 

7 

.29 

.39 

7 

.40 

.19 

•  11 

.19 

•  0B 

■ 

.  13 

.13 

•  1 1 

•  03 

• 

T 

•  05 

T 

.90 

fit 

•  09 

•  10 

•  90 

" 

2.0* 

T 

T 

T 

.»? 

.22 

.19 

.16 

.43 

.46 

T 

•  21 

•  13 

• 1 

•  09 

•  09 

•  06 

•  09 

_ 

- 

• 

.  l  o 

•  14 

T 

•  12 

06 

* 

T 

•  19 

■  04 

.20 

.19 

.09 

.90 

.20 

.05 

.29 

•  10 

1,19 

,40 

.10 

.09  .03 

.02 

7 

.67 

•  01 

•  S ' 

•  01 

■ 

r  1  T 

•  10 

.  0 

I 

02 

•  07 

T 

•  9) 

_ 

J 

.13 

' 

T 

* 

" 

16 

* 

03 

• 

06 

*  19 

.19 

.26 

T 

.JO 

.39 

T 

.21 

.69 

,33 

■  26 

.19 

T 

.31 

•  14 

.99 

.6. 

.10 

.12 

,04 

.16 

.16 

.43 

.17 

.20 

.14 

.06 

.19 

.04 

.11 

7 

.•! 

,31 

.31 

.92 

T 

.to 

.10 

.09 

T 

.10 

.09 

T 

T 

,20 

.29 

.09 

7 

.23 

.19 

T 

.43 

.08 

.90 

.9". 

,29 

.06 

.W 

.10 

.30 

.36 

.06 

•  02 

.)) 

.01 

.02 

.10 

■  13 

,20 

.06 

.01 

•  02 

1.90 

•  90 

.93 

*in 

•  3B 

.  o  7 

■?? 

"?a 

****  n> 

.31 

•  84 

*  1  A 

!tc 

.01 

.13 

.22 

•  29 

•  0* 

*  **! 

•  90 

.09 

.11 

•  36 

.27  .19 

^02 

.06 

03 

01 

* 

0 1 

T 

.32 

.03 

.03 

.04 

.06 

.31 

.60 

,29 

.02 

7 

T 

.20 

1.06 

.01 

.29 

T 

T 

.09 

7 

T 

.0} 

• 

•  02 

•  09 

T 

- 

T 

T 

.24 

.09 

.03 

7 

.04 

T 

.09 

.01 

T 

.9) 

.04 

T 

.02 

.04 

T 

T 

T 

T 

T 

.27 

.09 

T 

T 

T 

_ 

.0* 

no 
.09 

•  03 

•  01 

03 

02 

T 

.!0 

T 

!o7 

T 

T 

T 

T 

.12 

T 

7 

T 

7 

.06 

.10 

T 

.10 

.11 

.14 

7 

.30 

T 

.11 

1.20 

.64 

•  20 

.19 

* 

•  06 

.02 

01 

20 

IT 

- 

■ 

ii 

Of 

1*04 

.49 

!oi 

1.10 

'99 

.  OT 

■?! 

1.07 

1*06 

OH 

*?? 

. »« 

_ 

_ 

91 

_ 

*  0' 

fit 

* 

66 

* 

'  16 

.02 

.11 

T 

.01 

•  02 

T 

.01 

7 

T 

.01 

.40 

.19 

•  0* 

.33 

T 

' 

•  06 

T 

*?t 

*tt 

'74 

.19 

111 

*0< 

.96 

.60 

•  10 

7 

.06 

* 

.44 

•*? 

*lft 

*  1  T 

i  , 

At 

.11 

.13 

.04 

.30 

.94 

.03 

.21 

•  13 

.09 

T  1 

!ot 

7 

.93 

.74 

.11 

.40 

.10 

.32 

.02 

7 

.09 

.0* 

.31 

7 

.40 

.42 

.01 

•  23 

.21 

T 

T 

.39 

.06 

T 

.2* 

.09 

.06 

•  10 

'it 

•  0" 

.21 

.10 

•  01 

7 

tji 

* 

. 

.09 

.0 

.04 

.02 

,03 

42 

22 

* 

07 

91 

"fti 
" 

it 

* 

'  16 

.10 

.41 

.90 

.10 

.01 

•  23 

02 

.03 

•  34 

•  34 

.01 

.23 

.23 

T 

7 

.20 

1.74 

.74 

.06 

.14 

.30 

.24 

T 

T 

7 

.09 

.09 

.06 

.01 

■  02 

.46 

.49 

.10 

.32 

T 

7 

!o9 

•  22 

".20 

7 

.09 

.03 

.02 

.09 

.66 

.74 

.23 

•  31 

.02 

.10 

.0. 

• 

.66 

.14 

.26 

•  96 

.44 

.19 

.21 

.07 

.09 

.14 

.40 

•  02 

•  29 

.11 

.06 

T 

.62 

.41 

.11 

■  47 

.02 

.09 

.14 

.79 

.10 

T 

.09 

T 

7 

.44 

.96 

T 

T 

.09 

T 

7 

T 

7 

T  T 

7 

.92 

.12 

7 

1.10 

no«7hoale 

NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE   1  3 

PALISADE  LAKE  5  5 

PAONIA 

PARADOX 

PARSMALL   10  53f 
PITKIN 

PLACERVIL.C 
POwDERHORN 
PYRAMID 
RANGEIV 
REDS  TONE 

RICO 
RIFLE 

SAPINERO  6  E 

SARGENTS 

SHOSHONE 

SILVER70N 
STEAMBOAT  SPRINGS 
7AC0NA 
TAYLOR  PARK 
TELLURIOE 

URAVAN 

VALLEC1 70  DAM 
WINTER  PARK 
•OLE  CREEK  PASS  4 
YAMPA 

YELLOW  JACKE7  1NW 


AKRON  FAA  AIRPORT 
BONNY  OAM 
BURL ING70N 
CHEYENNE  WELLS 
FLAGLER  2  Nw 

Fleming  i  s 

GENOA   1  W 
MOLYOKE 
I  DAL  I A 
LEROY  7  WSW 

07IS  11  NE 

S7RA7 TON  3  NE 

VONA 

HRAY 

YUMA 


ALLENSPARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BRIGGSOALE  2  NW 
BYERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  OAM 

DENVER  WB  A1RP0R7  / 
DENVER  wB  C17Y 
EAS70NV ILLE   1  NNW 
EAS70NV ILLE  2  NNE 
E AS70NV ILLE  6  W3W 

ELBER7 
EL6ER7  9  NW 
ELBER7  1  SE 
ELBER7  4  SSW 
ELBER7  9  SW 

ELBER7  8  SW 
E97E9  PARK 
EVERGREEN 

FAIRPLAY  / 
FAIRPLAY  NO.  2 

FORT  COLL  INS 
FORT  LUP70N  1  N 
F0R7  MORGAN 
GEORGETOWN 
GRAN7 

GREELEY 
GROVER  10  - 
HAR7SEL 
HAW7H0RNE 
IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
KIOWA  9  SE 

KIOWA  4  SW 

LAKE  GEORGE  9  SW 

LAKEwOOO 

last  chance 
longmont  2  ese 

PARKER  9  E 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 
SEDAL I A  6  SSE 
SEDGWICK  9  S 
SPICER 

SOUAM  MOUNTAIN 
STERLING 
WALDEN 
WATEROALE 
WIGGINS  7  SW 


2.67 
1.5S 
1.90 

2. IT, 
2.29 

2.36 
1 .62 
2.09 


.06 

.74 
.29 


.04  7 
.09  .03 


.01 

.78  1.00 


■INDSOR 
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ALAMOS*  uB  AIRPORT 

BLANCA 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT   SAND  DuNES  NH 

HCRHIT  T  ESC 
MONTE  VISTA 
SAOuaChE 

WAGON  mHEEl  GAP  1  N 
»0lF  CREEK  PASS  1  E 


Day  ol  Month 


.SA     .02  .02 


A. OS     .20     ,JS     .SO  .AS 


10  |  11  |  12     13  i  14  I  IS     16  |  17  |  IB     19  |  20  |  21     22  |  23  |  24  ,  25  |  26  |  27     28  ,  29     30  31 


MM*  following  SUUod  ltvi*>i 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Month 

e 

a 

Station 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

•      •  # 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

8RANSCN 

MAX 

67 

67 

63 

68 

58 

63 

66 

67 

68 

60 

50 

55 

65 

63 

60 

72 

76 

65 

73 

91 

83 

86 

83 

74 

60 

53 

37 

36 

72 

76 

66,3 

Mm 

37 

40 

35 

37 

26 

30 

46 

so 

62 

33 

27 

21 

18 

36 

28 

17 

66 

18 

38 

48 

48 

56 

48 

38 

34 

31 

30 

31 

40 

40 

37.2 

BUENA  VISTA 

MAX 

96 

50 

50 

30 

43 

33 

,2 

51 

66 

63 

48 

46 

69 

60 

99 

66 

70 

72 

75 

71 

63 

37 

30 

38 

32 

64 

70 

55.9 

Mm 

26 

28 

26 

29 

21 

26 

23 

31 

26 

21 

19 

24 

26 

22 

16 

33 

31 

34 

11 

36 

12 

29 

32 

29 

24 

10 

29 

26,0 

CANON  CITY 

MAX 

71 

66 

65 

59 

54 

64 

64 

63 

65 

37 

32 

50 

64 

66 

66 

71 

72 

71 

75 

81 

79 

79 

79 

79 

55 

43 

45 

65 

75 

10 

65,9 

MIN 

61 

43 

35 

37 

32 

44 

46 

42 

64 

36 

36 

32 

43 

49 

41 

46 

39 

61 

32 

55 

50 

50 

69 

46 

40 

34 

32 

37 

44 

48 

42,1 

COLORADO  SPRINGS  »B  AP 

MAX 

32 

63 

62 

51 

so 

61 

63 

62 

66 

58 

52 

49 

63 

56 

60 

66 

71 

59 

73 

76 

74 

78 

75 

48 

54 

42 

41 

60 

70 

75 

61.1 

MIN 

54 

36 

34 

33 

28 

33 

36 

51 

41 

28 

33 

29 

31 

34 

31 

12 

39 

19 

36 

69 

44 

44 

44 

16 

34 

32 

31 

30 

16 

44 

35,5 

DELHI 

MAX 

69 

72 

6B 

68 

59 

68 

72 

72 

74 

62 

62 

17 

70 

61 

64 

74 

76 

74 

78 

63 

84 

92 

99 

75 

63 

47 

47 

66 

76 

11 

70,3 

MIN 

31 

39 

31 

31 

28 

40 

63 

39 

47 

32 

30 

19 

17 

36 

24 

36 

66 

18 

37 

48 

49 

45 

49 

44 

30 

39 

35 

33 

60 

43 

17,2 

CADS 

MAX 

7* 

75 

72 

65 

62 

69 

73 

70 

76 

72 

61 

60 

70 

69 

65 

76 

7! 

41 

78 

93 

81 

91 

81 

67 

68 

60 

59 

71 

81 

67 

71.8 

MIN 

36 

38 

41 

39 

21 

30 

29 

39 

61 

20 

37 

12 

15 

64 

39 

32 

49 

37 

35 

43 

52 

47 

92 

*0 

30 

42 

39 

29 

14 

40 

37,2 

EvERSCLL  RANCH 

MAX 

78 

72 

78 

69 

71 

74 

73 

78 

77 

73 

79 

66 

71 

80 

69 

88 

88 

80 

86 

92 

89 

99 

81 

78 

69 

62 

61 

75 

86 

86 

77,7 

MIN 

39 

53 

38 

37 

60 

33 

64 

41 

61 

62 

69 

1! 

42 

90 

40 

38 

91 

41 

40 

47 

36 

43 

62 

39 

31 

45 

17 

27 

37 

50 

62,2 

FOROER  8  S 

MAX 

66 

74 

68 

59 

59 

67 

71 

67 

78 

«6 

38 

56 

7! 

69 

62 

74 

77 

63 

76 

94 

80 

68 

75 

6- 

66 

56 

31 

67 

79 

65 

69.2 

MIN 

36 

34 

31 

39 

34 

33 

35 

28 

23 

31 

36 

10 

17 

36 

29 

16 

15 

29 

44 

49 

40 

47 

42 

27 

42 

38 

29 

31 

36 

35.1 

HOLLV 

MAX 

79 

74 

68 

72 

78 

70 

77 

79 

74 

68 

70 

65 

61 

61 

67 

66 

69 

75 

65 

79 

86 

82 

96 

72 

35 

69 

63 

62 

74 

63 

72.0 

MIN 

33 

41 

38 

36 

38 

26 

30 

39 

J7 

60 

38 

10 

16 

60 

40 

16 

17 

15 

15 

43 

47 

46 

91 

41 

28 

36 

43 

28 

10 

37 

37,3 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 

76 

79 

78 

72 

65 

72 

80 

T» 

80 

82 

67 

61 

7S 

79 

63 

76 

79 

79 

79 

86 

85 

94 

90 

73 

70 

65 

58 

73 

82 

87 

75,9 

MIN 

31 

46 

44 

37 

33 

42 

41 

36 

38 

38 

38 

11 

19 

42 

39 

38 

49 

39 

13 

44 

53 

45 

55 

43 

31 

44 

43 

29 

15 

36 

39.7 

KIT  CARSON 

MAX 

69 

73 

70 

65 

61 

68 

72 

70 

75 

66 

68 

60 

70 

65 

70 

69 

69 

76 

64 

80 

88 

66 

38 

69 

66 

62 

72 

61 

86 

70.8 

MIN 

35 

42 

38 

28 

30 

25 

33 

36 

34 

38 

35 

12 

32 

43 

27 

37 

16 

32 

41 

51 

40 

91 

39 

26 

39 

35 

23 

10 

32 

35.4 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

62 

78 

71 

52 

62 

71 

77 

71 

80 

67 

62 

18 

71 

61 

6» 

78 

82 

66 

79 

97 

80 

92 

77 

63 

66 

56 

51 

70 

82 

66 

70,9 

MIN 

34 

48 

40 

38 

33 

39 

44 

'* 

41 

38 

40 

29 

39 

42 

36 

33 

46 

40 

35 

49 

49 

45 

53 

41 

34 

44 

37 

33 

16 

45 

40,0 

LAMAR 

MAX 

70 

79 

73 

50 

64 

72 

79 

72 

79 

70 

61 

61 

75 

68 

6  6 

79 

77 

66 

90 

67 

83 

95 

75 

62 

69 

63 

60 

71 

69 

89 

72,8 

MIN 

34 

48 

41 

37 

38 

30 

42 

39 

38 

39 

40 

90 

60 

43 

40 

18 

40 

37 

37 

43 

92 

46 

54 

40 

30 

43 

39 

30 

12 

39 

39,4 

LAS  ANIMAS 

MAX 

MIN 

LA  VETA 

MAX 

64 

62 

67 

52 

46 

49 

t, 

40 

32 

64 

60 

60 

66 

68 

70 

66 

66 

70 

70 

68 

64 

79 

76 

74 

70 

39 

39 

69 

75 

79 

62,6 

MIN 

23 

31 

39 

36 

24 

19 

28 

28 

28 

36 

12 

29 

32 

40 

36 

62 

33 

28 

40 

37 

39 

40 

42 

11 

34 

31 

10 

36 

50 

50 

34,4 

LEADVILLE 

MAX 

47 

44 

41 

37 

36 

44 

,7 

46 

39 

S3 

19 

19 

36 

14 

40 

69 

41 

45 

45 

95 

57 

58 

93 

31 

45 

32 

34 

46 

33 

56 

42,8 

MIN 

20 

21 

13 

16 

9 

19 

19 

u 

19 

7 

6 

4 

17 

11 

1  1 

22 

2} 

27 

26 

35 

29 

29 

29 

13 

19 

23 

16 

10 

21 

28 

19.2 

LIMON  10  SSW 

MAX 

65 

67 

66 

57 

33 

62 

66 

63 

71 

69 

99 

31 

67 

60 

67 

70 

70 

58 

72 

76 

75 

81 

76 

70 

63 

59 

49 

66 

74 

79 

65,9 

MIN 

28 

34 

30 

34 

29 

31 

» 

30 

29 

31 

27 

25 

29 

13 

32 

10 

17 

34 

30 

65 

41 

42 

64 

35 

26 

37 

33 

30 

16 

42 

33,3 

LIHON 

MAX 

58 

68 

64 

45 

55 

65 

68 

64 

73 

61 

96 

93 

66 

36 

63 

71 

70 

38 

75 

77 

77 

62 

71 

!3 

62 

32 

51 

67 

76 

60 

64,6 

min 

27 

38 

32 

34 

29 

26 

30 

30 

27 

33 

29 

27 

32 

12 

33 

26 

11 

93 

25 

60 

39 

33 

43 

S3 

24 

38 

31 

23 

11 

32 

31.4 

NORTH  LAKE 

MAX 

54 

53 

53 

50 

36 

52 

50 

37 

35 

36 

31 

46 

91 

46 

64 

62 

69 

71 

71 

68 

57 

48 

19 

34 

30 

59 

64 

92.6 

Mm 

25 

25 

22 

22 

0 

19 

27 

19 

25 

20 

19 

13 

20 

22 

26 

33 

38 

15 

29 

SO 

27 

26 

24 

13 

26 

27 

23,3 

PUEBLC  N8  AIRPORT 

MAX 

60 

74 

69 

36 

39 

70 

Tj 

72 

76 

67 

60 

38 

79 

61 

67 

73 

60 

68 

79 

62 

81 

86 

87 

60 

63 

68 

47 

67 

78 

84 

69,6 

Mm 

31 

34 

36 

40 

34 

34 

60 

61 

32 

37 

IT 

26 

38 

16 

32 

29 

14 

40 

35 

35 

49 

41 

51 

41 

37 

61 

39 

34 

17 

43 

37,9 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

75 

77 

74 

67 

63 

71 

T9 

72 

76 

69 

60 

60 

72 

71 

66 

78 

60 

79 

79 

86 

90 

92 

85 

71 

66 

59 

53 

68 

79 

85 

72.9 

Mm 

31 

41 

32 

33 

33 

39 

»l 

33 

38 

60 

IT 

25 

60 

19 

30 

32 

39 

36 

32 

63 

44 

44 

49 

46 

30 

43 

40 

29 

11 

38 

17,1 

RUSH  2  NNE 

MAX 

58 

67 

70 

56 

61 

65 

70 

72 

65 

64 

62 

52 

67 

69 

71 

69 

70 

68 

76 

76 

78 

82 

79 

65 

62 

45 

46 

60 

72 

70 

66,2 

Mm 

28 

32 

32 

31 

25 

28 

29 

30 

35 

27 

26 

21 

28 

11 

29 

33 

11 

26 

33 

39 

41 

38 

41 

SI 

26 

34 

31 

22 

26 

37 

30,7 

RUXTON  PARK 

MAX 

46 

47 

47 

62 

62 

46 

48 

46 

69 

46 

63 

39 

48 

46 

32 

36 

60 

90 

62 

69 

62 

65 

63 

57 

40 

44 

40 

50 

60 

63 

50,9 

Mm 

24 

34 

20 

24 

13 

20 

23 

23 

30 

22 

22 

16 

16 

27 

20 

28 

12 

29 

32 

13 

29 

36 

12 

10 

19 

27 

27 

10 

16 

25 

26,6 

RYE 

MAX 

63 

64 

59 

66 

90 

61 

31 

64 

65 

36 

69 

52 

65 

96 

60 

70 

72 

71 

71 

78 

T9 

78 

78 

73 

63 

54 

42 

50 

69 

74 

61,4 

Mm 

29 

36 

26 

28 

24 

26 

'* 

2* 

61 

33 

24 

20 

36 

16 

23 

27 

33 

11 

30 

19 

96 

61 

16 

17 

32 

31 

30 

26 

29 

34 

31.0 

SALIDA 

MAX 

62 

57 

57 

50 

47 

59 

59 

58 

»7 

91 

49 

47 

96 

37 

60 

63 

67 

63 

67 

75 

77 

79 

74 

69 

60 

49 

45 

61 

70 

74 

60,6 

Mm 

26 

30 

31 

32 

22 

36 

'1 

'2 

32 

22 

24 

21 

30 

10 

20 

30 

39 

39 

32 

41 

32 

28 

37 

29 

32 

32 

32 

26 

28 

30 

30,2 

SPRINGFIELD  7  WSU 

MAX 

70 

73 

70 

65 

60 

69 

73 

69 

74 

69 

40 

36 

69 

69 

63 

78 

7J 

70 

71 

96 

82 

96 

61 

70 

63 

35 

34 

70 

61 

64 

71.1 

Mm 

31 

47 

36 

39 

34 

31 

62 

36 

38 

16 

27 

27 

17 

41 

36 

35 

44 

17 

38 

64 

55 

52 

91 

39 

29 

40 

39 

27 

18 

42 

36,2 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

63 

39 

39 

34 

30 

38 

36 

40 

37 

13 

26 

32 

19 

36 

41 

45 

41 

37 

69 

91 

51 

54 

50 

»5 

43 

31 

31 

64 

90 

33 

40,7 

Mm 

4 

11 

9 

13 

-  8 

20 

7 

6 

15 

6 

10 

.  7 

10 

"  1 

4 

13 

5 

24 

28 

28 

17 

17 

22 

20 

13 

21 

20 

3 

11 

15 

12.1 

TACONY  10  SE 

MAX 

70 

72 

68 

61 

59 

68 

69 

77 

63 

39 

56 

71 

68 

65 

73 

80 

72 

79 

81 

78 

66 

81 

69 

65 

51 

46 

66 

78 

64 

69,9 

Mm 

36 

38 

35 

37 

32 

32 

38 

32 

35 

32 

34 

28 

34 

40 

38 

32 

36 

38 

33 

65 

90 

42 

49 

43 

32 

40 

37 

10 

16 

39 

36,6 

TRINIDAD 

MAX 

64 

66 

67 

62 

33 

66 

62 

67 

68 

55 

4» 

58 

63 

61 

60 

71 

76 

72 

78 

82 

80 

85 

82 

74 

56 

48 

40 

61 

72 

77 

69,9 

Mm 

36 

61 

32 

33 

27 

32 

47 

30 

45 

35 

30 

22 

37 

37 

28 

16 

46 

36 

36 

44 

64 

45 

47 

41 

37 

33 

32 

31 

11 

34 

36.3 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

62 

69 

68 

61 

56 

67 

66 

69 

71 

37 

91 

59 

67 

96 

63 

76 

77 

70 

78 

61 

94 

90 

84 

56 

61 

44 

43 

63 

75 

61 

66,9 

Mm 

36 

40 

27 

33 

23 

34 

** 

29 

61 

31 

30 

21 

39 

34 

27 

35 

41 

36 

36 

41 

47 

51 

47 

38 

34 

37 

33 

32 

18 

40 

35.6 

TWO  BUTTES  1  NW 

MAX 

61 

72 

61 

66 

60 

62 

69 

73 

76 

70 

72 

69 

74 

79 

76 

76 

76 

79 

80 

67 

81 

93 

75 

74 

78 

84 

79 

72 

82 

87 

76,9 

Mm 

IB 

25 

35 

37 

33 

33 

30 

31 

33 

25 

27 

14 

33 

19 

35 

37 

39 

64 

62 

46 

52 

59 

12 

45 

40 

36 

3  9 

26 

16 

45 

36,3 

kalsenburg  power  Plant 

MAX 

66 

66 

64 

60 

54 

64 

62 

67 

67 

34 

30 

55 

65 

60 

64 

72 

75 

73 

74 

77 

82 

89 

79 

73 

34 

43 

42 

39 

71 

77 

65,2 

Mm 

32 

37 

38 

29 

33 

37 

33 

39 

28 

22 

60 

16 

26 

33 

42 

35 

43 

90 

41 

49 

38 

43 

38 

32 

32 

29 

60 

44 

36.3 

wESTCLIFFE 

MAX 

32 

54 

51 

44 

44 

33 

z 

|| 

56 

45 

42 

46 

49 

51 

36 

63 

66 

»7 

64 

71 

72 

73 

68 

63 

90 

39 

37 

31 

69 

70 

95.2 

Mm 

25 

33 

31 

26 

23 

30 

38 

29 

24 

17 

26 

27 

17 

36 

35 

26 

21 

93 

18 

28 

39 

30 

31 

30 

30 

21 

29 

28 

28,6 

WETMORE  2  S 

MAX 

65 

62 

61 

58 

51 

61 

62 

63 

36 

4» 

48 

62 

65 

63 

69 

72 

64 

73 

79 

76 

60 

77 

73 

65 

49 

44 

57 

70 

76 

63,7 

•       •  • 

Mm 

34 

33 

31 

32 

25 

28 

23 

30 

35 

39 

31 

27 

32 

33 

28 

31 

36 

18 

39 

67 

45 

49 

41 

62 

13 

31 

31 

28 

12 

37 

34.0 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

MAX 

64 

56 

33 

31 

43 

34 

64 

34 

48 

43 

44 

49 

90 

53 

60 

67 

62 

62 

72 

76 

78 

78 

71 

6* 

65 

50 

SO 

61 

70 

76 

39,0 

Mm 

30 

28 

31 

31 

30 

32 

29 

32 

37 

26 

26 

22 

31 

22 

22 

25 

31 

17 

27 

33 

32 

33 

34 

18 

33 

39 

13 

31 

29 

32 

30.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
APRIL  1965 


oiauuu 

Day  ol  Month 

% 
i 
• 
< 

1 

2  1  3 

 1  

4 

5 

S 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARTE 5 1 A  2  E 

MAX 

39 

33  48 

46 

44      5 1 

49     52  49 

44 

42 

48 

46 

30 

38 

62 

62 

35 

57 

73 

75 

77 

73 

61 

5b 

50 

49 

56 

66 

72 

36 

,2 

MIN 

38 

31  32 

28 

28  28 

33     31  33 

22 

22 

21 

26 

22 

26 

30 

35 

12 

10 

40 

33 

4} 

0 

14 

38 

33 

12 

30 

57 

39 

30 

3 

ASPEN 

MAX 

57 

49  47 

44 

39  49 

48     50  43 

43 

38 

32 

45 

43 

30 

35 

52 

47 

57 

6? 

67 

70 

64 

33 

38 

5". 

47 

39 

66 

68 

32 

■  6 

MIN 

29 

26  19 

2T 

18  24 

25     27  30 

27 

17 

14 

18 

17 

18 

24 

29 

14 

11 

3? 

33 

13 

33 

?e 

27 

31 

14 

23 

26 

10 

26 

6 

BERTwCUO  pass 

MAX 

AS 

44  40 

35 

29  26 

39 

23 

22 

34 

31 

33 

37 

39 

17 

14 

40 

51 

52 

34 

30 

36 

38 

29 

32 

41 

49 

38 

o 

MIN 

19 

16  15 

13 

13       9  23 

6 

0 

0 

11 

10 

13 

14 

26 

18 

20 

26 

26 

31 

29 

13 

14 

17 

14 

10 

14 

18 

15 

3 

BONO 

MAX 

62 

37  33 

32 

47  34 

49 

44 

53 

52 

50 

57 

63 

62 

34 

66 

72 

73 

76 

71 

65 

62 

60 

54 

63 

70 

7! 

39 

,3 

MIN 

24 

34  26 

25 

21  27 

25     25  30 

24 

26 

20 

27 

19 

26 

24 

26 

14 

28 

)1 

29 

30 

33 

3- 

28 

38 

13 

21 

24 

28 

27 

4 

CEDAREDGE 

MAX 

64 

53  56 

50 

44  35 

42 

44 

49 

30 

55 

56 

65 

63 

99 

68 

73 

77 

71 

71 

6i 

67 

62 

54 

60 

67 

74 

59 

1 

MIN 

19 

37  34 

32 

30  32 

33     33  33 

34 

24 

26 

23 

24 

26 

31 

33 

40 

11 

41 

43 

41 

42 

36 

37 

40 

38 

36 

34 

19 

s« 

4 

C 1 MARROK 

MAX 

62 

48  40 

42 

50  50 

47     48  30 

38 

36 

57 

47 

56 

58 

60 

63 

61 

65 

70 

73 

Tl 

68 

63 

67 

63 

65 

63 

66 

72 

99 

0 

MIN 

24 

36  26 

32 

22  28 

28     29  31 

30 

23 

20 

17 

17 

20 

21 

16 

25 

25 

2! 

27 

27 

27 

22 

23 

21 

26 

22 

24 

26 

25 

1 

CLIMAX  2  NN 

MAX 

45 

45  33 

32 

22  15 

43     38  37 

34 

21 

28 

31 

33 

31 

40 

36 

32 

44 

»! 

49 

51 

35 

40 

39 

38 

30 

42 

49 

50 

38 

3 

MIN 

20 

18  12 

14 

13     11  24 

9 

4 

1 

3 

6 

8 

17 

22 

25 

18 

28 

29 

11 

32 

18 

15 

22 

19 

10 

16 

25 

16 

,4 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

48 

31  46 

45 

50  41 

48     50  52 

30 

41 

36 

52 

46 

48 

36 

36 

39 

58 

6C 

66 

72 

74 

68 

60 

38 

50 

43 

57 

65 

53 

,7 

MIN 

20 

25  20 

21 

15  21 

26     21  26 

16 

3 

15 

2* 

20 

14 

16 

19 

36 

22 

35 

25 

23 

10 

26 

19 

30 

30 

24 

18 

20 

22 

,2 

CCLLBRAN 

MAX 

63 

33  55 

52 

47  55 

55     57  48 

45 

43 

56 

33 

65 

61 

68 

64 

60 

69 

76 

77 

74 

70 

61 

66 

55 

48 

61 

68 

75 

60 

,0 

MIN 

36 

33  28 

32 

30  32 

35     32  35 

30 

25 

23 

26 

25 

26 

30 

32 

38 

11 

19 

41 

41 

42 

40 

34 

33 

15 

3} 

33 

16 

33 

,1 

CCLORABO  NAT  HON 

MAX 

69 

63  53 

31 

49  36 

30 

44 

42 

50 

54 

64 

63 

66 

63 

72 

79 

79 

80 

78 

75 

63 

96 

47 

36 

76 

78 

61 

,7 

MIN 

42 

29  32 

34 

29  31 

29     33  20 

22 

23 

26 

26 

27 

28 

29 

26 

33 

40 

49 

30 

32 

40 

42 

43 

37 

31 

34 

36 

46 

34 

2 

CCRTE2 

MAX 

65 

62  33 

47 

42  56 

47 

*1 

56 

57 

53 

60 

67 

67 

65 

70 

73 

77 

79 

74 

65 

64 

63 

48 

38 

67 

74 

60 

5 

MIN 

44 

33  30 

34 

30  29 

34     29  33 

27 

21 

29 

23 

27 

24 

27 

31 

45 

12 

37 

36 

40 

39 

14 

37 

33 

16 

32 

32 

17 

32 

,6 

CRAIG 

MAX 

51 

53  44 

48 

40  48 

48     52  49 

44 

40 

52 

43 

50 

56 

62 

30 

32 

65 

70 

73 

74 

68 

56 

35 

47 

56 

61 

69 

73 

99 

■  0 

MIN 

50 

31  23 

24 

25  18 

29     29  32 

27 

24 

16 

28 

20 

27 

26 

36 

31 

15 

35 

16 

40 

40 

36 

32 

38 

IT 

27 

31 

37 

10 

3 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

46 

47  44 

38 

35  43 

39     44  39 

34 

28 

40 

41 

36 

41 

46 

63 

64 

46 

35 

99 

38 

57 

49 

49 

47 

41 

48 

56 

61 

49 

,3 

Mm 

18 

20  19 

20 

29  22 

20     19  29 

1* 

13 

4 

18 

11 

9 

13 

19 

12 

21 

15 

27 

23 

26 

24 

19 

28 

28 

23 

19 

21 

20 

8 

DELTA   I  E 

MAX 

TO 

59  60 

51 

52  64 

43 

48 

52 

60 

60 

66 

70 

72 

64 

77 

8» 

85 

83 

80 

70 

72 

64 

35 

65 

73 

81 

69 

,3 

min 

59 

39  32 

34 

31  27 

33     SO  41 

29 

26 

25 

28 

22 

25 

27 

10 

41 

12 

37 

39 

39 

44 

4  0 

35 

6C 

18 

35 

33 

16 

33 

6 

OILLCN   1  E 

MAX 

48 

45  43 

38 

36  46 

40 

31 

37 

37 

38 

45 

46 

47 

42 

50 

58 

60 

59 

57 

49 

46 

<•■. 

40 

50 

55 

61 

46 

,2 

Mm 

15 

21  20 

17 

14     14  21 

16 

1 1 

6 

16 

* 

17 

16 

21 

24 

28 

32 

23 

26 

27 

21 

20 

27 

26 

12 

17 

21 

16 

8 

OLRANGO 

MAX 

55 

45  52 

50 

45  56 

49     36  31 

42 

45 

56 

56 

33 

63 

66 

66 

66 

72 

77 

76 

79 

71 

69 

63 

32 

44 

62 

68 

76 

39 

6 

Mm 

39 

35  28 

33 

26  27 

33     27  35 

23 

13 

26 

20 

32 

23 

23 

27 

42 

10 

34 

32 

36 

12 

29 

33 

32 

32 

32 

30 

11 

10 

0 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

33 

53  52 

46 

41  52 

32     36  47 

48 

*J 

50 

49 

S3 

58 

65 

62 

54 

66 

74 

76 

76 

71 

56 

63 

50 

94 

63 

70 

73 

97 

>6 

Mm 

26 

32  27 

26 

26  26 

26     26  31 

26 

21 

17 

27 

17 

19 

21 

24 

12 

27 

SO 

27 

26 

29 

30 

26 

37 

31 

20 

26 

28 

26 

,2 

FORT  LEWIS 

MAX 

35 

52  44 

42 

34  49 

46     48  44 

35 

14 

31 

31 

66 

54 

38 

61 

60 

61 

68 

72 

73 

68 

60 

39 

16 

32 

60 

67 

32 

9 

Mm 

35 

30  20 

27 

18  24 

29     21  31 

15 

4 

20 

14 

27 

18 

20 

23 

*t 

28 

33 

16 

40 

33 

27 

31 

30 

30 

29 

29 

18 

26 

,7 

PHASER 

MAX 

48 

43  40 

41 

14  41 

46     47  43 

41 

32 

42 

40 

39 

43 

♦7 

43 

40 

48 

55 

37 

62 

37 

43 

43 

37 

44 

53 

58 

60 

45 

8 

Mm 

5 

21  12 

• 

3     12  13 

10 

10 

-  6 

21 

18 

10 

20 

26 

28 

29 

16 

18 

21 

n 

13 

28 

21 

6 

11 

14 

14 

1 

FRUITA 

MAX 

69 

62  39 

34 

32  60 

36     36  35 

47 

66 

50 

36 

39 

64 

72 

71 

67 

76 

79 

76 

81 

77 

67 

67 

61 

53 

62 

71 

77 

63 

6 

Mm 

43 

32  32 

35 

35  36 

34     33  38 

33 

28 

24 

26 

24 

24 

28 

30 

44 

12 

3? 

36 

36 

41 

46 

42 

41 

39 

41 

33 

18 

14 

t 

GATEWAY  1  SW 

MAX 

U 

67  59 

34 

52  61 

37     60  35 

43 

69 

52 

51 

39 

67 

73 

74 

66 

78 

80 

84 

64 

77 

71 

69 

65 

53 

66 

73 

81 

69 

5 

Mm 

55 

42  37 

39 

37  32 

39     39  40 

32 

21 

29 

34 

29 

29 

36 

38 

44 

18 

46 

63 

30 

46 

40 

61 

44 

37 

41 

40 

43 

38 

8 

GlENwOOD  SPRINGS  1  N 

MAX 

61 

33  37 

36 

41  37 

32     58  50 

49 

46 

54 

31 

34 

59 

66 

62 

38 

66 

74 

76 

79 

73 

61 

67 

34 

35 

64 

72 

73 

6C 

1 

Mm 

2T 

28  28 

27 

26  28 

26     26  33 

23 

21 

19 

22 

19 

19 

22 

23 

17 

27 

34 

32 

31 

31 

3» 

28 

34 

35 

25 

27 

30 

27 

6 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MAX 

74 

60  60 

37 

32  63 

34     64  33 

49 

49 

34 

35 

62 

65 

73 

71 

68 

78 

•4 

64 

84 

78 

71 

71 

59 

55 

64 

72 

61 

65 

5 

Mm 

45 

41  41 

41 

39  40 

40     42  36 

34 

32 

32 

35 

31 

36 

43 

39 

49 

44 

52 

32 

35 

49 

48 

47 

46 

42 

43 

45 

46 

»2 

1 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

71 

59  60 

S3 

32  60 

43 

46 

50 

54 

36 

63 

72 

69 

63 

74 

81 

63 

61 

77 

*8 

66 

59 

54 

60 

70 

76 

63 

4 

Mm 

47 

40  38 

38 

35  35 

36     36  42 

31 

27 

30 

34 

31 

36 

40 

15 

45 

41 

50 

32 

52 

56 

44 

44 

38 

39 

36 

43 

47 

40 

0 

GRAND  LAKE   1  wn« 

MAX 

54 

47  42 

46 

39  42 

38 

33 

49 

42 

41 

43 

30 

46 

44 

51 

60 

60 

66 

61 

36 

49 

41 

46 

32 

39 

63 

49 

0 

MIN 

13 

25  20 

15 

14  21 

10     2  2  19 

16 

15 

0 

20 

7 

20 

22 

19 

27 

12 

33 

23 

23 

27 

20 

20 

29 

25 

14 

18 

20 

19 

7 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

50 

47  41 

42 

40  40 

40 

35 

48 

43 

38 

42 

46 

41 

41 

61 

91 

59 

66 

61 

37 

49 

45 

46 

33 

39 

62 

»8 

1 

Mm 

12 

26  20 

20 

12     24  19 

21 

16 

7 

21 

* 

26 

20 

21 

28 

14 

33 

24 

24 

28 

24 

24 

31 

28 

18 

21 

23 

21 

8 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

54 

48  50 

47 

19  49 

41 

42 

44 

43 

43 

30 

33 

51 

50 

56 

63 

67 

70 

67 

63 

35 

33 

46 

39 

65 

68 

33 

0 

Mm 

16 

26  26 

22 

20     27  22 

24 

21 

15 

23 

13 

23 

24 

11 

29 

14 

31 

30 

32 

12 

30 

25 

31 

32 

23 

27 

10 

25 

4 

GUNNISON 

MAX 

47 

47  45 

49 

40  49 

43 

37 

34 

49 

48 

35 

58 

60 

36 

61 

68 

70 

71 

68 

62 

56 

31 

46 

37 

64 

68 

54 

4 

Mm 

24 

29  25 

27 

26     25  27 

16 

16 

17 

25 

23 

15 

16 

20 

37 

22 

28 

24 

21 

27 

23 

21 

31 

31 

27 

19 

21 

23 

6 

HAVDEN 

MAX 

52 

51  49 

30 

40  50 

49     52  48 

45 

44 

54 

47 

49 

55 

60 

52 

33 

65 

70 

69 

75 

69 

34 

37 

58 

57 

60 

70 

71 

55 

9 

Mm 

29 

26  21 

25 

26  18 

25     25  32 

28 

27 

IB 

22 

18 

27 

24 

30 

10 

10 

50 

30 

13 

36 

34 

28 

37 

35 

25 

29 

12 

27 

7 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 

MAX 

44 

47  45 

44 

44  44 

41     48  45 

40 

37 

40 

45 

42 

50 

34 

50 

47 

56 

65 

66 

70 

72 

61 

34 

55 

57 

58 

62 

69 

61 

9 

Mm 

14 

27  20 

20 

19     20  22 

22 

20 

18 

14 

11 

25 

21 

25 

29 

32 

31 

26 

28 

28 

27 

25 

22 

20 

19 

21 

24 

22 

3 

IGNACIO  1  N 

MAX 

64 

58  34 

48 

44  54 

46     55  53 

45 

48 

59 

54 

52 

60 

65 

66 

65 

71 

74 

76 

78 

72 

67 

61 

47 

43 

53 

69 

72 

58 

8 

Mm 

39 

32  26 

30 

25  20 

24     27  35 

25 

20 

23 

22 

26 

19 

22 

25 

11 

10 

30 

31 

31 

36 

26 

31 

33 

11 

33 

30 

11 

28 

3 

KREMMLING 

MAX 

42 

47  47 

40 

37  47 

43     31  31 

42 

37 

47 

45 

44 

53 

37 

57 

49 

61 

70 

72 

72 

69 

61 

60 

48 

55 

62 

67 

70 

33 

5 

Mm 

10 

30  22 

18 

20  15 

8     13  21 

23 

21 

15 

22 

14 

14 

20 

29 

10 

32 

23 

24 

23 

27 

29 

22 

32 

17 

19 

22 

21 

5 

LAKE  CITY 

MAX 

Mm 

49 

41  43 

38 

42  49 

40 

49  45 

39 

36 

42 

43 

44 

SO 

35 

55 

52 

57 

67 

68 

69 

62 

55 

33 

43 

45 

37 

65 

65 

30 

6 

LITTLE  HILLS 

MAX 

61 

55  54 

50 

46  52 

45 

54  50 

48 

46 

32 

47 

52 

56 

62 

56 

56 

68 

71 

74 

76 

78 

66 

63 

36 

50 

60 

69 

74 

36 

6 

Mm 

24 

24  24 

23 

27  24 

24 

24  30 

20 

23 

14 

24 

11 

19 

22 

29 

32 

26 

29 

25 

16 

30 

15 

30 

2  8 

34 

22 

24 

26 

25 

5 

MARVINE 

MAX 

".8 

50  55 

48 

50  64 

65 

60  35 

60 

50 

30 

43 

50 

48 

53 

55 

60 

65 

68 

72 

70 

68 

65 

32 

30 

30 

35 

60 

62 

56 

e 

Mm 

32 

32  30 

34 

32  35 

36 

35  40 

40 

26 

25 

30 

32 

38 

33 

32 

15 

38 

38 

38 

13 

32 

12 

14 

32 

32 

34 

36 

14 

33 

9 

MAYBELL 

MAX 

56 

56  51 

48 

45  52 

60 

54  53 

48 

45 

50 

46 

32 

38 

63 

59 

57 

71 

74 

73 

77 

71 

58 

35 

49 

34 

61 

69 

74 

58 

1 

Mm 

28 

30  27 

25 

30  19 

26 

29  36 

23 

26 

21 

26 

20 

26 

33 

33 

14 

42 

57 

60 

62 

30 

17 

34 

36 

33 

12 

>3. 

5 

MEEKER 

MAX 

68 

62  32 

50 

40  33 

33 

64  48 

49 

41 

51 

48 

31 

36 

63 

60 

96 

66 

71 

74 

73 

70 

37 

39 

46 

30 

61 

70 

74 

38  . 

0 

Mm 

32 

27  27 

25 

29  28 

28 

30  35 

29 

27 

18 

24 

21 

22 

26 

29 

11 

30 

34 

11 

38 

37 

97 

31 

14 

39 

25 

28 

12 

29. 

5 

MEREDITH 

MAX 

37 

51  48 

45 

37  48 

50 

49  45 

42 

34 

52 

46 

43 

49 

49 

42 

40 

49 

62 

65 

66 

62 

50 

55 

53 

46 

56 

64 

69 

30, 

9 

Mm 

18 

21  14 

21 

13  24 

18 

20  27 

10 

16 

10 

13 

12 

12 

13 

20 

26 

24 

12 

22 

24 

26 

22 

21 

23 

27 

15 

20 

22 

1  ^. 

9 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

64 

32  50 

46 

40  35 

49 

51  51 

33 

36 

53 

49 

32 

n 

67 

67 

65 

69 

74 

77 

80 

72 

62 

62 

52 

43 

38 

66 

74 

3'. 

7 

MIN 

40 

32  28 

30 

25  27 

31     33  29 

23 

17 

26 

22 

30 

32 

37 

17 

42 

44 

49 

42 

16 

40 

13 

31 

11 

35 

45 

31. 

4 

S«»  fUf«r«nc«  Noi«»  Following  Siallon  Index 
-   65  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ot  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

MCNTR05E  NO  2 

MAX 
MIN 

TO 
35 

64 

36 

55 
28 

56 
33 

53 

30 

30 
28 

40 
36 

49 
32 

40 
37 

43 

31 

46 

26 

41 

24 

32 
28 

35 

25 

54 

27 

61 
29 

48 

34 

69 
48 

97 
34 

72 
61 

78 
64 

79 
46 

82 
90 

72 
it 

64 

33 

46 

ST 

31 

34 

30 
33 

61 
35 

49 

37 

60,4 
34,6 

NORThDALE 

MAX 
MIN 

63 
37 

58 
28 

68 
28 

63 
30 

41 
28 

32 
28 

46 

30 

48 
24 

40 
30 

14 
22 

34 
9 

41 

21 

44 
22 

48 
25 

57 
24 

62 
26 

67 
28 

66 
44 

47 
28 

72 
33 

73 
33 

76 
34 

69 
37 

62 
34 

61 
S7 

56 
28 

49 
28 

36 
30 

62 
26 

71 
32 

35,8 
28,9 

NORWOOD 

MAX 

MIN 

61 
36 

51 
29 

69 
26 

45 

30 

45 
19 

33 
26 

38 

30 

52 
24 

48 

31 

39 
23 

38 

16 

31 
22 

50 
21 

50 
21 

57 
21 

62 
26 

62 
26 

61 

28 

66 
33 

Tl 
40 

74 
39 

75 
36 

77 
44 

60 
26 

39 
32 

32 

25 

43 

32 

35 
26 

64 
31 

71 
34 

56,7 
28.6 

OURAY 

MAX 
MIN 

55 
34 

68 

32 

67 
25 

38 

30 

63 

31 

31 
25 

47 

32 

31 
23 

44 

32 

37 
21 

14 
14 

4( 

19 

42 

24 

43 

29 

51 

21 

60 

29 

59 
32 

55 
36 

60 
31 

67 

37 

69 
37 

71 
40 

45 

40 

55 

33 

34 

32 

66 
34 

44 

33 

34 
29 

63 
30 

69 
37 

32,3 
30,1 

PAGC5A  SPRINGS 

MAX 
MIN 

59 
33 

31 
32 

48 

23 

46 
26 

39 
16 

50 
28 

48 

31 

so 

24 

48 

33 

38 

24 

36 
13 

54 
19 

51 
24 

66 

26 

57 
17 

62 
19 

63 
21 

66 

91 

67 
29 

72 
28 

T4 
2T 

75 
30 

71 
30 

66 
23 

39 
33 

60 
30 

43 
34 

38 
31 

65 
26 

70 
26 

56,6 
26,3 

PALISADE  1  S 

MAX 
MIN 

72 
60 

62 
66 

56 
38 

59 
39 

54 

40 

56 
38 

60 
38 

38 

»T 

39 
41 

33 
34 

69 
31 

52 
32 

91 
33 

35 
34 

58 

14 

64 
33 

71 
19 

69 
42 

67 
62 

73 
62 

81 

52 

83 

32 

82 
33 

TT 
46 

67 
46 

74 
48 

56 
40 

35 
40 

62 
41 

72 
43 

63,6 
40,3 

PALISADE  LAKE  5  S 

MAX 
MIN 

62 
10 

42 

20 

41 

20 

38 
21 

40 

20 

48 
13 

35 
16 

47 
18 

40 
14 

41 
18 

60 
26 

40 
13 

34 

10 

14 
14 

51 

20 

99 
24 

47 
28 

64 
9 

96 
12 

94 
10 

40 

10 

94 
16 

94 
20 

55 
25 

54 
30 

54 
31 

36 

14 

37 
18 

61 
21 

61 
25 

47,2 
18,5 

PAONIA 

MAX 
MIN 

65 
17 

35 
35 

57 
31 

56 
32 

45 
27 

59 
32 

55 
33 

59 
34 

33 

33 

41 
23 

48 
24 

91 

23 

32 
24 

3T 
2T 

40 
29 

44 
28 

44 

27 

57 
42 

Tl 
91 

77 
37 

T8 
41 

76 
41 

74 
33 

62 
52 

68 
39 

65 
34 

5T 
3T 

63 
34 

71 
31 

76 
38 

61,4 
32.4 

PARADOX 

MAX 
MW 

70 
46 

58 
32 

57 
33 

52 
33 

32 
33 

60 
29 

52 
38 

54 
38 

31 
38 

43 
29 

66 
23 

39 

2T 

34 
27 

58 
22 

48 

22 

70 
24 

72 
12 

45 
45 

70 

32 

80 
92 

84 
39 

82 
38 

73 
39 

70 
55 

70 
38 

64 
34 

48 
33 

65 
34 

75 
33 

80 
S3 

63,4 
33.0 

PITKIN 

MAX 
MIN 

50 
IB 

47 
18 

42 
15 

63 

19 

29 

7 

62 

22 

62 

17 

44 
14 

43 
21 

38 

14 

36 
8 

44 

1 

19 

21 

39 
14 

41 
7 

44 

10 

31 
13 

47 
28 

92 
22 

97 
27 

42 
29 

63 
23 

37 
24 

48 

17 

49 
17 

40 
26 

39 
26 

31 
23 

36 
16 

61 
20 

46.8 
17,8 

POWDERMORN 

MAX 

Mm 

5* 

20 

46 
24 

45 
5 

66 

18 

43 
18 

50 
12 

66 

22 

53 

12 

43 

24 

45 
11 

36 

4 

31 

15 

48 

14 

47 

23 

54 
12 

61 

12 

42 
17 

94 
24 

62 
17 

73 
23 

70 
20 

76 
19 

66 
24 

60 

20 

52 
17 

42 
29 

42 
29 

37 
19 

46 
17 

73 
19 

54, 1 
16,1 

RANGELV 

MAX 
MIN 

51 
27 

30 
32 

30 
33 

33 
29 

31 
36 

37 
31 

55 
J7 

43 
29 

46 
32 

50 
29 

51 
29 

35 
24 

42 
24 

48 

30 

41 
32 

42 
35 

72 
32 

77 
38 

60 

40 

80 
44 

74 
39 

65 

42 

62 
44 

49 
38 

52 
38 

64 
29 

73 
35 

79 
36 

60,6 
33,7 

REDSTONE 

MAX 
MIN 

RICO 

MAX 
MIN 

47 
27 

43 
28 

43 
21 

60 
26 

33 
16 

49 
13 

41 
24 

46 

12 

40 
28 

30 
18 

33 
3 

42 
7 

40 
3 

41 
15 

44 
4 

53 
14 

59 
19 

44 

33 

36 
?6 

99 

29 

43 
24 

63 
28 

9T 
26 

25 

36 
24 

42 
24 

41 
28 

35 

22 

61 
28 

35 

22 

47,9 
20,6 

RIFLE 

MAX 
MIN 

67 
35 

56 
31 

36 

30 

55 
34 

47 
32 

57 
35 

54 
33 

37 
31 

54 
39 

49 

SI 

4T 
29 

94 
24 

34 
28 

57 
23 

61 
21 

49 
24 

49 
24 

99 
43 

TO 

29 

T6 
29 

78 
34 

79 
34 

T6 
99 

68 
41 

65 

30 

39 

34 

36 

39 

63 

30 

72 
29 

76 
32 

61,9 
31.9 

SILVERTON 

MAX 
MIN 

55 
24 

40 
27 

64 
18 

40 
18 

32 
17 

45 
13 

40 
23 

65 

11 

43 
24 

30 
IT 

34 

14 

38 

14 

36 
20 

40 
22 

47 
14 

49 
4 

32 
18 

48 

22 

35 
50 

60 
92 

40 
33 

61 
34 

62 
38 

53 

21 

33 
23 

40 
25 

42 
27 

52 
25 

40 
19 

62 
24 

47,3 
22.1 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

55 
15 

48 
30 

46 
23 

45 
18 

40 
22 

48 

25 

30 
14 

50 
22 

45 

27 

4J 

27 

40 

22 

49 

10 

64 

20 

44 

12 

48 
28 

57 
18 

31 
26 

47 
30 

5T 
36 

67 
27 

36 
28 

72 
26 

9T 
32 

48 

33 

36 
25 

47 
ST 

55 
36 

57 
24 

45 
25 

71 
27 

52,1 
24,9 

TAYLOR  PARK 

MAX 
MIN 

45 
0 

66 

21 

41 

15 

43 

19 

32 
8 

42 

24 

39 
13 

45 
14 

43 
24 

35 

11 

31 

13 

44 
•  9 

41 
24 

39 

12 

42 
5 

47 
8 

49 

12 

44 

29 

SO 
19 

96 

21 

98 

20 

60 
19 

39 

19 

55 

2* 

50 
17 

48 

17 

37 
28 

33 

20 

50 
14 

35 
14 

45,4 

16,2 

TELLURIOE 

MAX 
MIN 

4B 

31 

43 
29 

42 

20 

35 
24 

36 
17 

50 
14 

39 
29 

50 
16 

42 
29 

30 
19 

31 
5 

41 

10 

43 
IT 

40 

22 

49 
19 

91 
16 

32 
24 

46 

33 

55 
23 

69 
24 

69 
26 

70 
28 

61 
32 

55 
24 

53 
26 

64 

22 

46 

30 

34 
19 

44 

21 

66 
26 

49,0 
22.6 

URAVAN 

MAX 
MIN 

T3 
43 

69 
61 

57 
36 

31 
38 

30 
45 

59 
31 

39 
42 

59 
38 

54 
42 

51 
30 

46 

29 

37 
SO 

38 
26 

67 
28 

49 
92 

72 
34 

67 
49 

75 
37 

80 
41 

63 
63 

83 
44 

T8 
42 

73 
40 

70 
44 

66 
42 

52 
38 

62 
40 

71 
39 

79 
41 

65.3 
36.2 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 
MIN 

55 

32 

42 
30 

47 
38 

44 
39 

45 
38 

49 
38 

46 
35 

47 
37 

45 
38 

38 

27 

34 

12 

48 

15 

47 

20 

48 

26 

54 
14 

98 
18 

41 
22 

39 
32 

64 
23 

49 
28 

72 
28 

72 
32 

69 

29 

63 
25 

58 

29 

48 

29 

40 
30 

52 
29 

42 
26 

67 
28 

33.6 
28.3 

YAMPA 

MAX 
MIN 

52 
28 

46 
25 

4» 

21 

48 
18 

41 

20 

47 
17 

43 

25 

67 
21 

43 
26 

39 
18 

31 

18 

4T 

11 

42 
18 

40 
11 

49 

21 

40 
22 

50 
30 

45 

26 

57 
92 

6T 
90 

67 
12 

68 

40 

64 
ST 

56 
28 

93 
26 

43 

30 

30 
29 

5S 

21 

65 

25 

67 
29 

31.1 
24,6 

YELLOW   JACKET  INk 
•        •  • 

MAX 

Mm 

39 
38 

66 
31 

46 

29 

42 
29 

39 
23 

51 
28 

42 
31 

68 

26 

44 

28 

32 
16 

34 
14 

47 
19 

4T 
21 

47 
29 

55 
29 

41 
92 

41 
15 

98 

41 

66 
94 

69 
60 

72 
62 

73 

43 

46 
40 

60 
50 

60 
ST 

31 
32 

42 
11 

55 
30 

63 
33 

69 
38 

33,6 
31,0 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN 

03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

61 
31 

72 
41 

67 
33 

43 

33 

55 
35 

64 
31 

Tl 
36 

45 
34 

74 
34 

64 
34 

34 
31 

92 
2T 

TS 
33 

63 

32 

60 
12 

74 
99 

45 
33 

39 
32 

74 
37 

T9 
43 

78 
61 

82 
46 

35 
3T 

52 
35 

62 
29 

37 
33 

56 
S3 

70 
30 

79 
40 

82 
43 

65,5 
33,1 

BONNY  DAM 

MAX 

Mm 

75 
30 

65 
37 

73 
61 

69 
39 

63 
37 

60 

30 

70 
36 

71 
61 

70 
45 

74 
43 

48 

34 

41 

91 

36 
34 

44 

38 

47 
38 

49 

94 

76 
35 

44 

17 

37 
38 

TJ 
44 

86 
66 

76 
44 

8T 

30 

73 
J6 

35 
26 

45 

91 

61 

37 

38 

27 

74 
34 

62 

36 

66,8 

37,2 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

71 
43 

75 
61 

68 
39 

63 
36 

38 

32 

68 

61 

64 
41 

48 
42 

73 
39 

71 
11 

49 
39 

94 

92 

6T 
42 

44 
ST 

61 
36 

T9 
42 

49 

3T 

40 
39 

79 
49 

81 
4T 

78 

91 

86 
30 

74 
94 

60 
52 

65 
S3 

58 

ST 

36 
33 

71 
36 

80 
43 

65 

47 

69,1 
99,2 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

Mm 

62 
40 

69 
36 

69 
36 

39 
35 

36 
27 

64 
33 

68 
39 

44 
43 

72 
43 

70 
31 

35 
29 

99 

29 

61 
39 

40 
31 

63 
61 

42 
98 

67 
4J 

44 
44 

72 
40 

60 
63 

62 
48 

84 
45 

48 
34 

64 
34 

39 
25 

38 
34 

65 
27 

72 
43 

80 
39 

86 
47 

67,1 
97,4 

FlAGlER  2  NM 

MAX 

Mm 

65 
32 

74 
38 

67 

34 

37 
33 

57 
33 

66 
25 

70 
30 

44 
34 

75 
36 

44 
31 

39 
33 

59 
27 

73 
32 

42 
35 

61 
33 

73 
31 

64 
33 

98 
34 

75 
31 

79 
41 

80 
41 

87 
49 

79 
44 

53 
35 

64 

25 

39 
S3 

56 
34 

70 
22 

80 
35 

83 
36 

67,8 
33.6 

HCLYOKE 

MAX 

Mm 

63 

27 

72 
36 

69 
36 

61 
36 

58 

35 

70 
30 

76 
31 

73 

41 

77 
43 

71 
37 

58 

33 

54 

32 

76 
31 

70 
35 

65 
37 

78 

12 

68 

S3 

41 
IT 

77 
17 

86 
69 

74 
41 

87 
42 

42 
44 

51 
34 

65 
23 

64 
28 

60 
36 

78 
28 

86 

41 

92 
42 

70,4 
35,5 

STRATTON  3  NE 

MAX 

Mm 

73 
50 

74 
38 

67 
60 

62 
33 

37 

32 

68 

28 

73 
33 

49 
34 

74 
35 

TO 
45 

44 

S3 

40 
29 

TO 
35 

44 

34 

61 

11 

73 
14 

61 

16 

39 

93 

74 
42 

83 

49 

74 
6] 

87 
4T 

73 
45 

65 
56 

61 
28 

39 
29 

57 
96 

72 
23 

83 

37 

66 
38 

69,7 
36,5 

NRAY 

MAX 

Mm 

77 
28 

78 

39 

76 

40 

66 

60 

58 

38 

70 
32 

73 
34 

72 
43 

10 
44 

73 
41 

41 
38 

54 
34 

T5 
35 

72 
18 

67 
40 

78 

11 

64 

36 

41 
18 

T5 
40 

64 

48 

61 

46 

88 

42 

84 

49 

58 
58 

64 

25 

66 
2T 

99 
36 

75 
26 

84 

41 

89 
42 

72,5 
37,8 

YUMA 

•        •  • 

MAX 

Mm 

80 
31 

80 
42 

83 

36 

66 
37 

56 
36 

66 

33 

T8 
43 

81 

40 

70 
44 

71 
68 

T3 
37 

44 
32 

T5 
65 

73 
S7 

70 
14 

70 
36 

47 

14 

TT 
39 

86 
66 

87 
44 

86 
44 

82 

44 

56 
36 

65 
28 

61 

30 

67 
33 

75 
29 

61 
41 

86 

43 

74,1 
36,1 

PLATTE  DRAINAGE 
BAStN 

0* 

ALLENSPARK 

MAX 

Mm 

45 
20 

50 
28 

65 
28 

39 
23 

33 
20 

44 
26 

45 

22 

49 
28 

39 
22 

40 
18 

43 
13 

42 
23 

48 
23 

32 
32 

69 

30 

44 

22 

94 
35 

62 
40 

64 
26 

66 
93 

52 
94 

45 

50 

43 
24 

36 
26 

40 
24 

42 
16 

48 

27 

69 
31 

47, S 
26.0 

ANTERC  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

43 

6 

44 

15 

60 
8 

39 
15 

33 
■  4 

64 

12 

43 

13 

44 

13 

60 

13 

31 

19 

34 
4 

62 
18 

40 
8 

46 

8 

92 
18 

32 
28 

SO 

25 

55 

29 

60 
28 

60 
29 

66 

29 

42 

26 

53 

21 

30 
22 

40 

23 

37 

22 

50 
11 

40 
18 

64 

20 

47,4 

17.0 

BAILEY 

MAX 

Mm 

61 
19 

55 
31 

54 

23 

46 

21 

42 
16 

54 

22 

55 

20 

57 
24 

47 
23 

47 
22 

45 
23 

53 
29 

52 
15 

38 

16 

49 

20 

62 
26 

99 

27 

63 
31 

71 
31 

76 
23 

74 
26 

67 
24 

64 

30 

55 

22 

41 
28 

41 

22 

59 
16 

49 

20 

71 
22 

37,2 
21,6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
APRIL  1965 


Station 

Day  oi  Month 

• 

• 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BCULOER 

MAX 

66 

63 

63 

56 

48 

64 

39  66 

69 

37 

96 

52 

63 

69 

66 

72 

70 

96 

69 

73 

81 

81 

70 

58 

62 

33 

47 

64 

76 

81 

64 

7 

MIN 

33 

37 

37 

34 

»1 

13 

39  38 

42 

S7 

37 

32 

S3 

38 

33 

41 

43 

33 

41 

51 

49 

55 

46 

41 

37 

38 

11 

32 

42 

35 

34 

3 

8RIGGSDALE  2  NW 

MAX 

65 

69 

65 

62 

49 

63 

67  65 

73 

64 

31 

52 

64 

63 

64 

73 

71 

61 

72 

79 

14 

83 

73 

14 

66 

64 

37 

70 

77 

82 

66 

9 

MIN 

25 

34 

34 

32 

« 

29 

29  33 

30 

33 

14 

29 

32 

25 

51 

28 

33 

12 

32 

46 

39 

sa 

46 

56 

27 

41 

35 

24 

32 

34 

32 

9 

BvERS 

MAX 

72 

69 

66 

39 

66 

69  66 

73 

64 

sa 

55 

66 

63 

hi 

73 

66 

59 

79 

80 

79 

84 

76 

54 

64 

sa 

50 

68 

78 

81 

67 

1 

MIN 

29 

35 

30 

32 

'1 

28 

33  28 

11 

30 

30 

24 

37 

28 

31 

34 

S3 

14 

36 

50 

37 

47 

44 

36 

30 

sa 

1» 

29 

38 

42 

14 

2 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

«« 

48 

44 

42 

]T 

44 

48  46 

33 

30 

36 

12 

45 

41 

61 

32 

31 

»* 

94 

62 

63 

6a 

62 

46 

44 

34 

38 

55 

39 

63 

49 

T 

HIM 

2* 

34 

2> 

23 

16 

2a 

23  29 

23 

27 

21 

14 

22 

27 

21 

28 

36 

25 

36 

sa 

41 

SS 

14 

29 

24 

26 

25 

20 

26 

32 

27 

2 

CASTLE  ROCK 

MAX 

67 

65 

63 

57 

48 

61 

63  64 

64 

55 

30 

52 

60 

60 

65 

69 

70 

63 

70 

77 

ri 

79 

74 

39 

57 

50 

42 

59 

72 

76 

62 

9 

MIN 

29 

35 

26 

21 

19 

28 

31  27 

J* 

28 

24 

24 

34 

24 

25 

34 

33 

J4 

33 

41 

14 

38 

43 

37 

27 

31 

91 

21 

30 

33 

10 

5 

CHEESMAN 

MAX 

63 

35 

54 

33 

4, 

53 

37  39 

39 

51 

30 

41 

36 

31 

60 

63 

66 

60 

66 

74 

77 

78 

72 

64 

58 

48 

48 

62 

71 

76 

60 

1 

Mm 

21 

21 

23 

26 

IS 

23 

25  28 

57 

31 

27 

2  5 

30 

23 

19 

28 

so 

SI 

40 

36 

51 

35 

42 

IB 

30 

31 

29 

22 

24 

2a 

2B 

5 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

53 

67 

65 

5t 

94 

63 

67  65 

67 

63 

36 

55 

65 

61 

66 

73 

70 

61 

72 

80 

61 

82 

80 

60 

65 

38 

49 

65 

75 

79 

63 

9 

MIN 

25 

30 

25 

29 

26 

45 

34  Jl 

17 

26 

29 

21 

S3 

27 

27 

35 

39 

12 

36 

40 

16 

44 

39 

$7 

26 

34 

30 

27 

S3 

36 

12 

5 

DENVER  wB  AIRPORT 

MAX 

66 

69 

64 

44 

,4 

65 

63  6a 

70 

sa 

37 

54 

66 

62 

66 

73 

71 

39 

74 

81 

83 

84 

68 

31 

65 

49 

51 

66 

77 

79 

65 

1 

MIN 

32 

37 

35 

35 

34 

35 

S3  33 

17 

33 

39 

52 

36 

23 

31 

39 

40 

15 

40 

32 

41 

48 

43 

38 

SI 

41 

17 

33 

41 

44 

17 

1 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

62 

67 

60 

44 

,2 

64 

62  67 

67 

37 

34 

52 

63 

58 

65 

73 

70 

36 

72 

81 

•0 

84 

64 

49 

60 

44 

-9 

68 

76 

ao 

61 

3 

MIN 

3a 

42 

43 

34 

36 

>9 

43  43 

64 

33 

S3 

12 

41 

37 

17 

47 

46 

34 

49 

57 

50 

S3 

38 

IB 

38 

38 

11 

36 

44 

49 

41 

0 

eiBERT 

MAX 

MIN 

6STES  PARK 

MAX 

5T 

33 

51 

49 

38 

49 

50 

33 

18 

30 

42 

40 

45 

47 

5» 

38 

37 

31 

39 

68 

69 

71 

69 

32 

48 

43 

41 

58 

63 

6a 

53 

a 

Mm 

21 

30 

21 

24 

27 

SO 

21 

33 

23 

2a 

24 

20 

29 

32 

29 

S3 

45 

27 

41 

44 

31 

29 

39 

14 

24 

SO 

28 

22 

33 

30 

29 

e 

EVERGREEN 

MAX 

60 

39 

55 

4t 

49 

53 

57 

39 

39 

56 

46 

43 

54 

35 

59 

66 

66 

61 

63 

73 

75 

76 

74 

56 

34 

31 

46 

sa 

66 

71 

58 

9 

Mm 

2* 

31 

23 

23 

IS 

20 

29 

23 

27 

25 

SO 

25 

30 

20 

25 

24 

27 

51 

33 

36 

11 

33 

40 

38 

27 

33 

31 

19 

23 

27 

27 

4 

FAIRPLAY  NO.  2 

MAX 

Mm 

FORT  COLLINS 

MAX 

59 

64 

61 

50 

45 

62 

60 

64 

M 

59 

34 

47 

60 

60 

62 

71 

64 

53 

to 

77 

71 

61 

68 

50 

60 

SO 

51 

66 

T5 

79 

62 

s 

Mm 

30 

36 

33 

31 

32 

SO 

SO 

30 

36 

33 

37 

5) 

31 

29 

16 

36 

60 

12 

37 

69 

69 

41 

47 

40 

S3 

39 

37 

29 

33 

40 

33 

6 

FCRT  LUPTON  1  N 

MAX 

65 

70 

69 

59 

5) 

66 

65  61 

71 

66 

38 

31 

63 

62 

65 

71 

69 

56 

76 

80 

84 

85 

74 

94 

65 

37 

51 

69 

78 

82 

66 

8 

MIN 

31 

33 

31 

33 

31 

29 

2S  32 

10 

36 

31 

27 

37 

14 

55 

SI 

32 

12 

SS 

36 

57 

40 

47 

40 

27 

39 

36 

29 

37 

40 

14 

6 

FORT  MORGAN 

MAX 

73 

64 

73 

67 

45 

59 

6a  70 

66 

76 

69 

59 

36 

69 

66 

64 

73 

67 

57 

72 

80 

80 

83 

38 

SS 

64 

36 

58 

70 

78 

66 

2 

Mm 

32 

40 

37 

36 

36 

29 

33  40 

18 

S3 

39 

1) 

37 

31 

13 

33 

38 

14 

54 

44 

»! 

46 

48 

58 

31 

39 

36 

30 

36 

40 

16 

6 

GEORGETOWN 

MAX 

54 

51 

47 

37 

35 

48 

47  32 

47 

43 

37 

41 

46 

43 

50 

49 

30 

4  B 

37 

63 

67 

69 

64 

5  2 

47 

38 

42 

57 

63 

68 

50 

5 

Mm 

25 

29 

27 

26 

15 

2a 

27  28 

36 

2» 

20 

17 

22 

23 

29 

34 

33 

26 

33 

42 

32 

39 

33 

U 

30 

27 

25 

23 

31 

36 

2e 

4 

GRANT 

MAX 

53 

48 

45 

35 

40 

48 

46  48 

46 

42 

sa 

42 

44 

43 

49 

55 

35 

45 

36 

63 

67 

67 

64 

90 

47 

41 

18 

54 

64 

66 

49 

9 

Mm 

26 

22 

21 

20 

7 

27 

21  22 

22 

23 

14 

18 

18 

19 

21 

22 

26 

26 

S3 

39 

27 

27 

30 

25 

22 

28 

25 

16 

23 

29 

21 

3 

GREElEY 

MAX 

73 

64 

69 

65 

41 

49 

65  65 

66 

72 

58 

55 

65 

64 

65 

72 

60 

57 

73 

80 

83 

33 

93 

61 

62 

55 

57 

70 

79 

64 

9 

Mm 

32 

36 

34 

34 

32 

SO 

32  34 

34 

39 

32 

SS 

31 

36 

34 

41 

11 

32 

48 

42 

44 

48 

32 

39 

34 

44 

30 

S3 

39 

36 

9 

GROVER  10  » 

MAX 

60 

67 

63 

SO 

60 

61 

62  63 

70 

59 

31 

49 

63 

62 

65 

70 

62 

92 

to 

76 

78 

7B 

69 

32 

61 

54 

58 

69 

76 

81 

63 

5 

Mm 

32 

35 

34 

29 

28 

32 

S3  36 

14 

40 

30 

27 

48 

11 

31 

19 

41 

30 

36 

48 

it 

42 

44 

33 

30 

39 

33 

SI 

44 

50 

16 

t 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

55 

57 

52 

44 

42 

54 

SS  51 

55 

4a 

42 

39 

51 

49 

56 

62 

60 

54 

39 

71 

73 

75 

65 

4' 

50 

46 

37 

60 

68 

71 

94 

9 

Mm 

25 

20 

28 

26 

11 

26 

25  32 

29 

2a 

26 

23 

21 

30 

25 

28 

45 

27 

41 

38 

31 

31 

38 

15 

26 

30 

28 

23 

2a 

32 

21, 

3 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

64 

60 

25 

38 

40  43 

41 

58 

13 

33 

38 

42 

50 

32 

Mm 

12 

20 

5 

la 

12  13 

20 

•  4 

3 

6 

16 

16 

10 

19 

JLLESBURG 

MAX 

64 

68 

68 

56 

57 

68 

74  71 

76 

71 

96 

5J 

73 

68 

65 

77 

72 

64 

73 

86 

It 

84 

70 

52 

64 

64 

60 

73 

84 

88 

69. 

6 

Mm 

26 

37 

36 

31 

36 

SO 

31  44 

47 

41 

>e 

14 

33 

34 

40 

15 

36 

40 

39 

45 

46 

32 

45 

36 

26 

31 

38 

30 

IT 

40 

17, 

0 

KASSlER 

MAX 

64 

65 

62 

35 

53 

63 

66  66 

67 

61 

99 

35 

62 

59 

65 

72 

73 

60 

74 

80 

82 

83 

69 

60 

61 

56 

48 

64 

74 

78 

65, 

1 

Mm 

33 

37 

31 

32 

25 

31 

38  36 

SO 

21 

38 

11 

34 

26 

11 

40 

61 

14 

39 

49 

43 

49 

48 

39 

36 

32 

32 

31 

42 

48 

16 

1 

KAUFFMAN  *  S5E 

MAX 

60 

68 

63 

31 

52 

63 

67  65 

71 

59 

54 

49 

63 

62 

63 

71 

66 

57 

tl 

79 

78 

77 

67 

52 

62 

55 

66 

71 

79 

84 

6- 

7 

Mm 

JO 

31 

37 

27 

29 

28 

29  39 

22 

30 

31 

27 

22 

25 

14 

11 

32 

11 

34 

48 

37 

40 

42 

55 

26 

38 

34 

26 

19 

42 

32, 

8 

LAKE  GEORGE  9  5« 

MAX 

51 

47 

46 

43 

37 

48 

46  51 

90 

40 

38 

56 

45 

44 

50 

54 

55 

91 

58 

63 

66 

67 

67 

61 

45 

43 

40 

51 

60 

65 

50, 

6 

Mm 

IB 

30 

19 

23 

9 

23 

26  23 

24 

21 

19 

14 

27 

19 

18 

22 

23 

29 

28 

28 

27 

25 

35 

51 

27 

27 

26 

19 

25 

26 

23 

9 

LAKE. COD 

MAX 

62 

65 

60 

53 

50 

62 

61  64 

65 

36 

53 

90 

61 

57 

62 

71 

71 

58 

69 

78 

80 

86 

82 

37 

60 

36 

46 

62 

73 

77 

63, 

6 

Mm 

31 

37 

40 

32 

27 

33 

37  41 

35 

33 

33 

10 

34 

33 

11 

36 

43 

12 

43 

31 

64 

50 

45 

sa 

33 

34 

31 

SI 

45 

47 

37, 

0 

last  Chance 

MAX 

Mm 

LONGMCNT  2  ESE 

MAX 

68 

62 

67 

66 

39 

|j 

63  60 

67 

72 

61 

60 

34 

63 

62 

68 

72 

71 

57 

75 

80 

83 

82 

66 

63 

63 

6( 

51 

67 

77 

64, 

7 

Mm 

29 

34 

34 

34 

33 

31 

31  34 

32 

38 

35 

32 

33 

38 

55 

42 

34 

34 

35 

49 

39 

41 

48 

33 

29 

38 

37 

31 

34 

39 

15, 

5 

PARKER  1  E 

MAX 

60 

63 

59 

53 

31 

60 

67 

39 

31 

50 

41 

58 

65 

70 

67 

60 

72 

78 

77 

81 

72 

51 

39 

32 

44 

64 

74 

77 

62, 

6 

Mm 

27 

51 

2S 

27 

20 

27 

13 

21 

23 

21 

33 

27 

24 

13 

44 

14 

36 

44 

12 

45 

42 

55 

26 

SO 

29 

27 

32 

37 

30, 

7 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

MAX 

50 

52 

48 

36 

42 

47 

33 

44 

41 

52 

64 

46 

53 

sa 

47 

46 

51 

66 

70 

71 

62 

51 

48 

37 

43 

97 

63 

67 

31, 

2 

Mm 

17 

30 

19 

19 

21 

26 

23 

2* 

21 

16 

26 

27 

26 

30 

31 

29 

16 

32 

27 

29 

36 

32 

24 

28 

24 

27 

33 

32 

26, 

4 

5EDG»!CK   5  S 

MAX 

64 

67 

59 

49 

54 

66 

75 

71 

59 

55 

71 

69 

65 

76 

70 

62 

72 

83 

78 

80 

78 

60 

63 

60 

99 

74 

82 

88 

5!  . 

3 

Mm 

33 

« 

37 

33 

31 

49 

40 

37 

54 

32 

40 

37 

S7 

34 

17 

41 

32 

46 

43 

42 

36 

SO 

34 

36 

32 

40 

40 

17. 

8 

SPICER 

MAX 

47 

42 

42 

40 

39 

t2 

47 

41 

33 

58 

60 

11 

64 

49 

47 

•5 

51 

58 

60 

61 

57 

47 

47 

39 

45 

51 

62 

64 

»6  . 

6 

Mm 

15 

29 

29 

10 

12 

24 

27 

20 

ia 

13 

20 

12 

2! 

25 

30 

24 

33 

39 

29 

30 

32 

27 

21 

27 

29 

19 

24 

24 

23, 

4 

5TERL I NG 

MAX 

73 

63 

73 

68 

48 

„ 

68 

7a 

64 

31 

53 

71 

65 

64 

53 

66 

58 

74 

82 

77 

80 

33 

SS 

64 

59 

57 

72 

10 

65  . 

4 

Mm 

25 

33 

33 

30 

42 

36 

29 

32 

34 

27 

17 

32 

34 

13 

33 

44 

40 

40 

43 

34 

26 

33 

36 

29 

37 

38 

"•• 

4 

aALOEN 

MAX 

45 

40 

32 

41 

43 

36 

46 

41 

41 

44 

33 

47 

40 

33 

61 

66 

68 

65 

48 

49 

40 

49 

36 

62 

66 

61  , 

9 

Mm 

13 

il 

13 

16 

22 

25 

18 

10 

20 

15 

25 

31 

29 

23 

34 

36 

23 

29 

28 

29 

19 

30 

28 

14 

19 

23 

22. 

a 

nATERDAlE 

MAX 

63 

64 

38 

46 

70 

60 

31 

51 

55 

58 

62 

72 

6a 

55 

77 

84 

80 

80 

65 

6J 

61 

30 

92 

69 

78 

80 

5-  , 

3 

Mm 

31 

30 

31 

31 

33 

29 

29 

31 

34 

31 

36 

38 

30 

37 

44 

40 

44 

46 

34 

31 

39 

1- 

28 

42 

44 

34. 

T 

WIGGINS  7  S» 

MAX 

66 

61 

56 

66 

74 

63 

57 

55 

67 

64 

64 

73 

67 

61 

74 

81 

82 

16 

72 

35 

66 

37 

94 

70 

79 

83 

67, 

6 

Mm 

29 

33 

31 

35 

32 

31 

II 

34 

12 

15 

31 

38 

32 

32 

44 

39 

42 

sa 

26 

39 

56 

24 

32 

36 

33. 

3 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
APRIL  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  |  20 
 1  

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  # 

BIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAHCSA    MB  AIRPORT 

MAX 

56 

54  54 

55  47 

55 

68 

55 

54 

47 

41 

39 

33 

49 

56 

64 

68 

61 

65  74 

73 

73 

71 

63 

37 

45 

42 

34 

66 

72 

3  7 

8 

min 

26 

Jl  25 

25  IB 

19 

25 

18 

29 

20 

15 

13 

30 

26 

18 

20 

26 

35 

26  29 

30 

32 

35 

25 

29 

34 

31 

30 

24 

28 

25 

7 

BlAnca 

MAX 

60 

55  5* 

58  45 

96 

50  57 

56 

45 

40 

55 

35 

50 

35 

63 

67 

62 

66  74 

73 

T6 

70 

66 

34 

44 

43 

37 

65 

71 

58 

1 

MIN 

21 

2T  2J 

24  15 

14 

29  16 

27 

19 

10 

10 

28 

18 

12 

15 

21 

37 

29  24 

30 

30 

34 

25 

30 

32 

32 

23 

18 

21 

23 

2 

CENTER 

MAX 

55 

55  52 

54  46 

56 

48  58 

52 

48 

42 

57 

33 

52 

60 

65 

70 

39 

70  72 

76 

75 

69 

65 

61 

43 

43 

65 

65 

71 

38 

6 

min 

25 

Jl  24 

24  16 

17 

28  18 

29 

21 

14 

14 

29 

20 

17 

19 

22 

33 

31  30 

31 

35 

36 

29 

29 

31 

31 

32 

28 

31 

25 

8 

DEL  NORTE 

MAX 

54 

52  55 

55  44 

56 

45  55 

50 

48 

40 

34 

33 

47 

58 

65 

67 

63 

67  72 

75 

74 

68 

62 

57 

43 

40 

33 

65 

71 

56 

9 

MIN 

JO 

J2  24 

26  20 

23 

29  21 

51 

23 

13 

16 

29 

23 

22 

25 

26 

30 

35  35 

34 

37 

40 

29 

30 

32 

30 

28 

30 

34 

27 

9 

great  sand  dunes  nm 

MAX 

56 

5J  52 

51  42 

53 

43  55 

52 

43 

40 

47 

32 

47 

54 

62 

65 

39 

65  71 

74 

73 

68 

65 

51 

42 

37 

55 

63 

68 

55 

3 

Mm 

51 

50  23 

31  18 

22 

29  19 

30 

23 

12 

IT 

29 

26 

19 

26 

27 

39 

33  33 

36 

38 

39 

32 

32 

29 

27 

28 

29 

32 

28 

0 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

40 

42  36 

38  32 

39 

36  40 

34 

35 

34 

36 

so 

34 

42 

38 

39 

34 

38  40 

49 

52 

60 

39 

34 

40 

41 

40 

38 

60 

41 

7 

Mm 

19 

29  24 

21  13 

15 

16  15 

19 

10 

9 

13 

"  2 

15 

6 

12 

17 

15  24 

23 

20 

31 

30 

21 

32 

23 

29 

20 

27 

18 

2 

MONTE  VISTA 

56 

55  53 

57 

49  57 

31 

48 

47 

57 

33 

49 

58 

63 

68 

62 

69  74 

77 

76 

70 

69 

60 

46 

40 

55 

66 

Mm 

25 

31  26 

24  18 

20 

19  22 

33 

21 

15 

15 

20 

18 

20 

24 

31 

23  30 

29 

30 

35 

25 

26 

31 

30 

30 

26 

27 

25 

0 

SAGUACHE 

MAX 

50 

55  55 

56  48 

58 

53  36 

34 

49 

41 

58 

32 

58 

65 

65 

98 

63  74 

73 

77 

69 

64 

60 

30 

45 

36 

65 

71 

98 

8 

Mm 

JO 

30  22 

25  14 

18 

25  17 

26 

18 

14 

17 

IB 

25 

20 

23 

32 

30  31 

33 

35 

31 

33 

32 

23 

31 

30 

32 

32 

25 

5 

WAGON  WHEEL  GAP  )  N 

MAX 

50 

46  45 

43  4J 

)s 

47  38 

47 

3t 

3t 

34 

40 

44 

49 

31 

92 

49  36 

63 

66 

67 

61 

34 

38 

32 

36 

54 

62 

48 

7 

Mm 

9 

23  10 

19  3 

6 

13  6 

10 

4 

•  10 

17 

7 

9 

12 

17 

20  21 

22 

24 

27 

20 

22 

20 

25 

23 

10 

22 

13 

9 

WOLF  CREEK  PASS  1  £ 

MAX 

42 

36  31 

28  22 

32 

29  34 

30 

24 

18 

33 

30 

39 

44 

46 

46 

48  52 

55 

56 

54 

48 

60 

40 

33 

39 

48 

52 

38 

8 

Mm 

26 

20 

20 

16  16 

18 

21  17 

17 

9 

4 

11 

6 

18 

23 

26 

21  27 

31 

35 

26 

22 

22 

26 

22 

19 

19 

26 

19 

4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  montn 

6 

if 

12 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

40 
50 

43 
5C 

43 
51 

42 
43 

40 
47 

40 
51 

42 
50 

42 

52 

44 
54 

45 
52 

45 
50 

44 
47 

42 
52 

42 
44 

46 
56 

46 
60 

49 
57 

49 
52 

46 
56 

49 
59 

51 

62 

52 
63 

55 
60 

53 
55 

48 
58 

50 
53 

48 
55 

45 
58 

49 
62 

52 
64 

46.1 
54.1 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

42  1 
49 

44 
49 

45 
50 

44 
44 

41 
46 

45 
50 

44 
49 

44 
51 

46 
53 

47 
53 

47 
51 

46 
47 

44 
51 

45 
53 

48 
54 

49 
57 

51 
56 

51 

52 

48 
54 

51 
56 

53 
59 

54 
61 

57 
60 

55 
56 

51 
57 

53 
54 

50 
55 

49 
57 

52 
60 

54 
63 

48.3 
53.6 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

43 
45 

45 
46 

46 
47 

46 
45 

43 
45 

43 
46 

45 
47 

46 
46 

47 
49 

48 
50 

46 
49 

47 
47 

46 
48 

47 
49 

48 
51 

50 
52 

52 
53 

52 
51 

50 
51 

51 

53 

53 
55 

55 
58 

56 
57 

56 
55 

53 
54 

53 
53 

51 
53 

51 
54 

53 
56 

55 
59 

49.3 
50.= 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

41 
41 

42 
42 

43 
44 

44 
44 

44 
44 

43 
44 

44 
44 

45 
45 

45 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
46 

47 
47 

47 
48 

48 
48 

49 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

51 
51 

52 
52 

53 
53 

54 
54 

53 
53 

53 
53 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

53 
54 

46.2 
48.4 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

39 

40  I 

4 

41 

41 

42 

42 
42 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
44 

44 
44 

44 
45 

45 
45 

45 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
43 

46 
47 

47 
47 

49 
48 

48 
48 

48 
49 

46 
49 

49 
50 

50 
50 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

46.4 
46. 6 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

41 1 
41 1 

41 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
48 

44.2 
44.il 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI  GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


See  Reioienco  Nolea  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
APRIL  1965 


Day  of  month 


DMUUH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•       •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COLORADO  SPRINGS  wB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0.7 

T 

1.2 

T 

0.3 

LA  VETA 

SNOWFALL 
3N  ON  GNO 

T 

T 

LIMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

9 

T 

A 

6 

3.0 
4 

0.9 
6 

j 

3 

2 

2 

] 

1.0 
2 

1 

T 

t 

0.5 

21.0 

22 

21.0 

24 

14 

1 5 

SALIOA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

46 

46 

44 

46 

46 

49 

45 

44 

** 

44 

44 

44 

43 

43 

41 

40 

3* 

31 

38 

34 

34 

31 

24 

26 

26 

28 

27 

24 

22 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.] 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.6 

1 

5.0 
2 

5.0 

1 

ft      ft  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTEN8ERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ARTE5IA  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

39 

36 

T 

31 

0.3 
33 

2.3 
34 

0.9 
33 

31 

1.0 
32 

1.3 
33 

31 

30 

1.0 
28 

26 

24 

22 

1 9 

j7 

1 3 

1C 

BERTHOUD  PASS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

81 

3.0 

80 

3.0 
80 

1.0 
80 

8.0 
86 

2.0 
84 

T 
82 

2.0 
81 

19 

3.0 
81 

6.0 
86 

1.3 
84 

0.6 

82 

81 

0.3 
61 

75 

78 

5.0 
64 

2.0 
82 

80 

77 

72 

T 

70 

T 

T0 

9.0 
73 

".0 
82 

T 

78 

72 

70 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.9 

T 

1.0 

COCMETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 5 

11 

9 

T 

3 

9 

2 

T 

2 

T 

T 

COLL9RAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

] 

1.9 
6 

2 

2 

2.0 
2 

1 

C0RTE2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CRAIG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

0.1 

1 

3.9 
3 

0.9 
1 

1,1 

1.0 
1 

T 

0.4 

T 

0.1 

T 

3.1 

CRESTED  BlTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.J 

A3 

4.0 
4* 

2.0 
46 

1.0 
44 

2.3 
43 

2.9 
44 

1.0 

43 

2.0 
42 

T 

41 

1.9 

40 

1.5 
41 

40 

1.0 
39 

36 

36 

34 

34 

0.9 
32 

T 
it 

24 

20 

11 

18 

If 

14 

14 

1.0 
13 

12 

10 

6 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
13 

2.0 
1J 

1.0 
13 

T 
12 

2.0 
13 

1.0 
11 

T 
10 

T 

9 

• 

T 

T 

1.0 
7 

T 

S 

T 

5 

4 

4 

4 

| 

1.0 
) 

3 

2 

T 

T 

T 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

1 

T 
T 

T 

0.3 

T 

0.9 

T 

T 

2.0 
I 

T 

T 

2.0 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 

T 

T 

0.6 

1 

T 

T 
T 

T 

0.2 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

29 

26 

24 

22 

29 

29 

23 

23 

22 

24 

24 

24 

22 

20 

18 

11 

14 

11 

11 

14 

14 

11 

4 

2 

1 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.2 

T 

T 

GRAND  LAKE  1  »N. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

" 

2.0 
3? 

D.I 
3$ 

T 

36 

4.0 
39 

4.0 
38 

36 

33 

0.3 

32 

1.0 
32 

2.0 
33 

31 

0.3 

30 

30 

1.0 
28 

24 

25 

9.0 
24 

24 

20 

18 

11 

12 

0.9 

11 

16 

1.0 
9 

T 

T 

* 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
34 

2.0 
35 

1.0 
33 

4.0 
34 

35 

34 

1.0 
34 

34 

2.0 
34 

1.0 
34 

34 

2.0 

32 

1.0 

32 

32 

31 

30 

29 

T 
21 

27 

24 

24 

22 

20 

18 

17 

T 
14 

T 

14 

12 

10 

• 

maybell 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

1.3 

1.9 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
| 

% 

T 

1 

T 

5 

4 

T 

4 

3 

1.0 
3 

2.0 
| 

T 

4 

T 

2 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

X 

PAG05A  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

T 

4.0 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

2.0 

T 

• 

1 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2* 

T 

24 

2.0 
26 

2.0 
21 

T 

24 

24 

2.0 
24 

24 

6.0 

30 

2.0 
32 

21 

4.0 

32 

21 

1.0 
29 

24 

22 

11 

T 
14 

14 

8 

4.0 
4 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

31 

29 

26 

24 

2.3 
26 

T.9 

2T 

29 

1.0 

23 

23 

0.5 

22 

1.9 

22 

20 

1.2 
18 

16 

13 

10 

I 

6.7 
* 

1 

WOLF  CREEK  PASS  «  w 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

92 

4.0 
9* 

2.0 
94 

4.0 
99 

4.0 
94 

2.0 

101 

2.0 

102 

1.3 

103 

4.0 

106 

5.0 
106 

4.0 
101 

108 

0.3 

107 

4.0 

110 

4.0 

110 

104 

101 

98 

94 

88 

89 

•  1 

74 

7» 

14 

T 

72 

7 

72 

5.0 
74 

64 

See  Roiorence  Note*  Following  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
APRIL  1965 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KANSAS  DRAINAGE 
8AS1N  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

•       •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

B0UL0ER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.A 

1 

2.0 

T 
T 

T 
T 

2.0 

T 

0.3 

1.4 

BYERS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

« 

T 

1 

3 

DENVER  »B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

0.1 

0.2 

T 

T 

T 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

3.0 

2.0 

EVERGREEN 

SNOWFALL 

3tl    UN  urlL> 

T 

3.0 
I 

9.0 
T 

I 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

0.9 

T 

2.0 

GROVER  10  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

0.1 

0.* 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 

on  vri  uNU 

35 

2.0 
3* 

s.o 

37 

33 

T 
33 

1.0 
33 

T 

32 

2.0 

33 

2.0 
3* 

T 

33 

1.0 
33 

33 

T 

31 

3] 

- 

- 

- 

- 

- 

■ 

- 

- 

- 

- 

... 

26 

21 

LAKE  GEORGE  S  SW 

SNOWFALL 

on   un  \jnn/ 

5.0 
3 

3.0 

2 

2.0 
1 

1.0 

4.0 
1 

5.0 
3 

1.0 
1 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

A.O 

T 

T 

T 

T 

T 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SP I CER 

•  a.  n  _  c  * 1  i 
ALL 

SN  ON  GND 

30 

2) 

2* 

It 

30 

33 

2a 

26 

10 

u 

22 

20 

20 

n 

16 

1* 

11 

1* 

10 

1 

4 

3 

T 

T 

I 

2 

T 

WALOEN 

SN'JWF  ALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.3 

2.0 

0,9 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

0.* 

0.3 

0.6 

0.4 

T 

0.6 

O.T 
T 

1.3 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

1.0 

1.0 
1 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.1 

1 

hagon  wheel  gap  3  n 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

A.O 

3.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
8ASIN 

01 

JOHN  MARTIN  DAM 

(6 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.11 
44 
74 
»0 

.34 
98 
77 
42 

.3: 
73 
79 

35 

.2  ] 
BO 
79 
36 

•  07 
50 
69 
35 

.31 
42 
79 
30 

.32 
108 
78 
37 

.22 

79 
78 
34 

•  60 
157 
77 
36 

•  41 
146 

73 
35 

.42 

210 
60 
42 

•  23 
2* 

.32 
110 

■  24 

72 

.26 
82 

.  2 

31 

.4" 

51 

.31 

9! 

.26 

V 

.  36 

38 

.33 

30 

.32 
29 

.  >7 
SI 
82 

.23 
136 

ll 

.22 

34 
74 
4  1 

.19 

94 

71 

.21 
76 

70 

.21 
66 
'( 

.32 
30 
83 

.37 

44 

86 

46 

SPRINCjPIELO   T  WSW 

(F 

EVAP 

MAX 

MIN 

.2* 
95 
69 
39 

.29 
19! 
70 
At 

.30 
112 
7« 
38 

.19 
179 
66 
39 

.20 
102 
62 
38 

.30 
1J8 
68 
36 

.40 
160 
67 
39 

.33 
132 

7» 

38 

•  *2 

185 
65 
38 

.45 

209 
62 
38 

.42 

268 
59 
32 

.25 
141 
65 
35 

.31 

216 
63 
38 

.2* 
108 
65 
A3 

.26 

122 
69 
38 

.3t 

11. 
7) 

31 

.*1 

12C 
76 
41 

.34 
122 
71 
41 

.32 
121 
76 
36 

.42 
94 

82 
A3 

.49 
130 
80 
48 

.46 
102 
84 
49 

.42 
140 

73 
30 

.15 

206 
65 
44 

.22 
62 
6H 

38 

.14 
103 
58 
44 

.17 
117 
39 
40 

.22 
67 
77 
37 

.37 
89 
81 

39 

.43 
78 
83 
^2 

•        #  ■ 

COLORADO  DRAINAGE 
9A5IN 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

114 
" 

160 
51 
AS 

.14 
90 
63 
38 

.10 

Tl 
57 

41 

.14 
111 
53 
38 

.16 
87 
64 
39 

.12 
97 
63 
41 

.19 

130 
63 
38 

.13 
121 
56 
44 

.06 
126 
47 
36 

.15 
70 
37 
3* 

.06 
54 
56 
37 

.17 
133 
65 
36 

.22 
73 
61 
38 

.21 

70 
70 
38 

.26 
111 
71 
31 

.22 
83 

69 
39 

•  10 

63 
66 
44 

.31 
118 
79 

4C 

.36 
97 
78 
46 

.39 
86 
80 
47 

.43 
125 
75 
48 

•  »3 

136 
70 
47 

.22 
68 
73 
44 

.25 
^2 
73 
44 

.10 
31 
67 
44 

.03 
37 
70 
41 

.11 
40 
73 
42 

.21 
50 
81 

45 

.26 
39 
84 
46 

MONTROSE  NO  1 

<E> 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.11 

62 
60 
40 

.05 
56 
55 
*1 

.09 
27 
62 
39 

•  10 
52 
56 
40 

•  12 
39 
5* 
39 

3 
AC 

•  08 
48 
6* 
41 

•  1 5 
28 
67 

40 

.02 
38 
60 
45 

.04 
40 
50 
39 

.09 
49 
49 
36 

.04 
22 
48 
38 

.  1 1 
*9 

63 
39 

.07 
5* 
60 
40 

.17 
35 
71 
39 

.22 
41 
6) 
At 

.25 
45 
70 
Al 

.12 
58 

41 

.21 
44 

H 

.31 
40 
77 
48 

.17 

35 
73 
48 

.28 
42 
72 
47 

.42 
86 
74 
46 

.23 
46 
73 
45 

.20 
39 
'2 
43 

.15 
42 
70 
47 

.02 
SO 
3* 
43 

.03 
23 
70 
4g 

.31 
33 
79 

.22 
*1 
81 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

w  I NC 

MAX 

MIN 

.09 

I  ] 

.02 
7 

.05 
7 
55 
38 

.13 
19 
56 
39 

.03 
29 
42 
3* 

.07 
13 
61 
35 

.08 
9 
58 
39 

.05 
3 
58 
35 

.10 
15 
56 
39 

.06 
29 
41 
33 

.03 
28 
46 
32 

.09 
13 
4* 
33 

.09 
24 
58 
35 

.10 
14 
57 
38 

.10 
19 
65 
3* 

.2C 
3* 
6t 
36 

.16 
34 
70 
37 

.16 
26 
64 
40 

.13 
12 
75 
39 

.18 
24 
74 
39 

.21 
21 
78 
38 

.19 
14 
72 
*1 

.25 
28 
73 
42 

.19 
13 
76 
40 

.  1  5 

8 

70 
AO 

.0* 
A 
58 
40 

.01 
0 
43 
37 

.07 
10 
61 
38 

.19 
13 
76 
39 

.17 
21 
77 

40 

•      ft  ■ 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

03 

30N.NT  DAM 

(C) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 
67 

n 
*» 

.27 
191 
53 
*7 

.32 
156 
73 
51 

.22 
90 
71 
50 

.02 
80 
50 
45 

.14 
62 
65 
A3 

.22 
86 
70 
43 

.35 
199 
61 
47 

.27 
136 
75 
48 

.36 
371 
65 
44 

.33 
119 
68 
46 

.32 
175 
6* 
*0 

.21 
178 
66 
♦  0 

.3* 
296 
67 
44 

.28 
153 
65 
43 

.18 
133 

69 

44 

.40 
126 
73 
»3 

.19 
86 
69 
46 

.21 
127 
60 
44 

.23 
84 
72 
47 

.38 
9* 

76 

" 

.2* 
87 
74 
55 

.3* 
124 
76 
36 

.19 
162 
66 
45 

.08 
87 

•>•> 

43 

.21 
62 
67 
A* 

.24 
142 
63 
** 

.22 
90 
66 
42 

.33 
98 
75 
44 

.*0 
85 

79 
*7 

•        •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN 

0* 

ESTES  PARK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
«  ISO 
MAX 
MIN 

♦3 

83 

115 

»9 

92 

1*9 

*9 

151 

51 

148 

217 

75 

93 

135 

90 

131 

136 

ll 

204 

109 

38 

39^ 

61 

48 

.  16 
31 

2* 

.03 
28 

.22 
36 

.26 
109 

.28 

70 

FORT  COLLINS 

(D) 

47 

32 

50 

42 

30 

50 

34 

80 

50 

93 

91 
51 
46 

.08 

77 
51 
*5 

.21 
112 
5* 
4A 

.13 
7* 
56 
44 

.15 
78 

60 
47 

.12 

u 

48 

.23 

98 

50 

.04 
72 
56 
49 

.10 
64 
60 
49 

.13 

11 
51 

.15 
69 
68 
52 

.16 
40 
68 
55 

.13 
85 
64 

55 

.12 
49 
37 
54 

.10 
33 
^6 
^  1 

.06 
67 
54 
52 

.20 
51 
59 
50 

.19 
*1 
65 
49 

.13 
23 
68 
52 

.20 
32 
71 
55 

MIGGINS  7  SW 

EVAP 

MAX 
MIN 

.32 
62 

-0 

.20 

70 
44 

.29 
63 
69 
43 

.05 
35 
63 
41 

.15 
67 
62 
39 

.11 

71 
71 
39 

.33 
*3 
66 
40 

.29 

92 
69 
40 

.42 

166 
68 
40 

.50 
178 
64 
38 

.45 

165 
59 
*0 

.13 
139 
60 
33 

.30 
133 
71 
38 

.47 
94 

79 

40 

.10 
164 
74 
39 

.23 

82 
7! 

40 

.31 
60 
69 
*3 

.22 

':! 

.23 
4? 
74 
40 

■  33 
93 
74 
*7 

.*7 
85 
75 
*7 

.13 
49 
81 

46 

.15 
32 
67 
49 

.17 
39 
70 
46 

.27 

39 
69 

40 

.16 
53 
65 
iT 

.15 
30 
6* 

44 

.23 
11 
7* 
39 

.30 
45 
SO 
42 

.31 
105 
83 
AA 

II      #  ft 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
d"A  S I  N 

05 

ALAMOSA    MB  AIRPORT 

(A) 

EVAP 
WINDI 
MAX 
MIN 

.17 
50 
J9 

34 

.21 
135 

56 
37 

ft 

ft 

274 
*7 
32 

.16 

66 
58 
32 

.17 
1*7 
56 
33 

.18 

69 
57 
33 

.25 
174 
56 
37 

.  14 

113 
49 
32 

.20 

152 
*3 
31 

.18 

91 
51 
31 

.32 
233 
57 
34 

.15 
95 
5* 
35 

.17 
62 
62 
32 

.27 
80 
63 
34 

.29 

76 
69 

'1 

.23 

6! 
38 

.21 
83 
72 
36 

.34 
84 
68 
38 

.34 
8* 
69 
38 

•35 

68 
40 

•  *7 
151 
67 
38 

69 
38 

.19 
75 
64 
38 

. 

131 
52 
38 

.11 

139 
47 
34 

.10 

67 
3A 

.18 

32 
75 
34 

.30 
37 
72 
3. 

3S 

o  o 


9.34 
4024 
70.1 
40.2 


6.038 
2703 
66.8 
41.3 


4.33 
1283 
63.3 
42.0 

3.39 
306 


7.93 
3950 
67.5 
45.9 


24908 

69.6 

41.7 


6.638 
2919 
60,4 
33.1 


(A)  PAN   PAINTED  OUTSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(6)  PAN  PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<C>  PAN   PAINTED    INSIDE   WITH  BLACK  ENAMEL. 

(0)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(E)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(F )  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER . 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

c 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average  l 

Fastest 
mil* 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  ol 
iastest  mile 

MOUNTAIN  STANDARD 
5  AM     11  AM       5  PM 

TIME 
11  PM 

Trace 

01-09 

.10-49 

I 

in 

66I-O0I 

s 

CM  3 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

7A 

37 

38 

5 

8 

1 

0 

0 

0 

1A 

5.4 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

22 

1.6 

11.7 

43++ 

30 

8 

60 

33 

32 

52 

4 

0 

4 

1 

0 

0 

9 

6.7 

DENVER  WB  AIRPORT 

21 

1.7 

9.4 

30 

SW 

9 

64 

35 

30 

58 

4 

5 

3 

O 

O 

0 

12 

65 

6.3 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

14 

2.5 

8.4 

38 

W 

1 

59 

37 

36 

54 

6 

4 

3 

2 

O 

0 

IS 

52 

7.4 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

28 

2.4 

11.6 

44 

SW 

9 

60 

30 

27 

46 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

6 

70 

5.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


,  ALIENS***** 
ALTEM8ERN 
4MES 

A«< 

ANTERO  RESERVOIR 
1  ARAPAHOE 
A ROY A  6  NE 

ARTES I A  2  E 
ASPEN 

ft  Ranch 
BAILEY 

OERTmOUO  pass 
;  springs  Ranch 

BLANC A 
BONO 

BONHAM  RESERVOIR 
BONHY  DAM 


|  BOULDER 

OAR  FKLO 
.'  SAN  MIGUEL 


0334  02 
0370  o? 
0*37  01 


MOFFAT 
PITKIN 
EL  PASO 


06?*  02!  GRAND 

om  01  EL  PASO 
I  0776  09|  COSTILLA 

0B10  02  EAGLE 
I  0B29  02  MESA 

081*  03  YUMA 

I  08*1  0*  BOULDER 
08*8  0*  BOULDER 
089)  01  KIOWA 
0888  01  LAS  ANIMAS 
1  0909  02  SUMMIT 
I  09*5|  0*1  WELO 

Oil  CHAFFEE 
03  KIT  CARSON 
03  KIT  CARSON 
01'  PUEBLO 


1  179  0*' 
1268  01, 


APAMOf 


JACA 


13<>2  0*1  BOULDER 
,  02  SAN  JUAN 
*C1  04  DOUGLAS 
**0  02  DELTA 
*58] 05  SAGUACHE 
S28|  0*1  JEFFERSON 
Stf  01,  OTERO 

9471 0*  ARAPAHOE 
96*j  Oil  CHEYENNE 
609  02  MONTROSE 
6**1  02  RIO  BLANCO 
660  02  EAGLE 
693   01  FREMONT 
698;  01'  FREMONT 
713'  02l  GUNNISON 
7*l!  02  MESA 
772  02|  MESA 

778'  Oil  EL  PASO 
792  02  ROUTT 
826  0*  JEFFERSON 
886  02  MONTEZUMA 
928  02  MOFFAT 
999|  Oil  GUNNISON 
Oil  TELLER 
01  HUERFANO 


218*  OB.  RIO  GRANDE 
2192  02  DELTA 
2220  0*  DENVER 
225  0*  DENVER 
81  02|  SUMMIT 
12.  Oil  LAS  ANIMAS 
26!  02  MONTEZUMA 
32;  02  LA  PLATA 


1  0*  ELBERT 
0*  ELBERT 
0*  ELBERT 


932  03  KIT  CARSON 


02  MESA 
221  01  huJdf**. 
.  02i  MESA 
03,  LINCOLN 


HOL  YOKE 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  St* 

MOYT 

HUGO 

IDAHO  SP*INGS 
I DAL  I  A 
IGNACIO  1  N 

INCEPENOENCE  PASS  9  SW 
JOES 

JOHN  MARTIN  OAM 


nco  02  coisp 


0*  WELD 

0*1  EL  PA  SO 
358*  0*  DOUGLAS 
3592  02!  SUMMIT 


■  01  FREMONT 
662  02  GUNNISON 
738  02  MOFFAT 


' 0*'  BOULDER 
1  02  ROUTT 
1991  OB  MINERAL 
*0*7  01    LAS  ANIMAS 


02]  GRAND 
0*  MORGAN 
Oil  LINCOLN 
0*| CLEAR  CI 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


103  19 
10B  5) 
102  11 


*»ja 

*663  I 

7SI6  I 

8B00 

5690 

8701 

5*20 

8932 


5921 
7938 
72 12 


9*00 
5185 
3925 
6292 
9559 
*875 
795* 


106  12  .  11300; 


617 


8655 

!  8300l 
j  5995 
! 10018 
I  51B3 


5125     6P  6P 


7000, 
760* 
3900 


1576 
10000 
9950 


WEATHER  BUREAU 
ESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENBERN 
T  COLO  POWER  CO 

BOARD  OF  WATER  COMM 
£PM  h  PFOST 
RILL  LINDOUIST 


1  S  FOREST  SERVICE 


Thomas  l  platt 
y  of  boulder 
mrs  elsie  e  white 
charles  5  mitchell 
,  elva  j  enyeart 
i  u  s  forest  service 
i  lloyd  r  swedhin 
jack  w  brown 
i  shirley  m  james 
1  mrs  winifred  orr 

'  MRS.  CRYSTAL  ft  I  TTEi 
I  BURT  L  SALISBURY 
I  WARDEN  PENITENTIAL 


RIB 


RANCH 


S;  WEST  COLO  POWER  CO 
;  US  SOIL  CON  SERVICE 
1  PHILIP  R  AUST 
j  WILLIAM  B  SUTLEY 
1  BOARD  OF  WATER  COMM 
1  SIMON  B  SCMULTI 


'  CORPS  OF 


INEEi 
LOVELL 
EWBERRY 
THER  BURE, 
T 1 TUDE 

IVE  * 


B5 


AROLD  I 
EO  A  SMITI 
UPT  COLO  I 


MONTEZUMA  VAL  IRl 
MRS  OLIVE  JEAN  Si 
1  MRS  MARY  A  YELEN 


1  EVER  ITT  L  DAVIS 

CHARLES  F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
W  0  PRESTON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOARD  OF  WATER  COMM 
MRS  M  A  CROWDER 
V.O.  HODGES 
,  MALCOLM  R  DAYTON 
1  RUSSELL  J.  GARDNER 


GUT 


IAROLD 


IfEEl  • 


10A 
SP1  SP 


1  EVANS 
DARWIN  D  WOOLLEY 
MRS  ROBERTA  M  MAY 
HANS  LARSEN 
TOM  L.  MORGAN 
EARL  RAHEV 
HUGH  MUNDY 

LELANO  p  OLKJER 
CHARLES  A  MELBURN 
'  C  M  COLE 

1  WESTERN  COLO  POWER 


■  BUR  RECLAI 


ION 


3P  3P 
5P  5P 


I  CHAMBER  OF  COMMERCE 
I  RAY  S  FLEMING 

J  C  EVERSOLL 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
1  VICTOR  V.  GERBER 


GT  WEST  SUGAR  CO 
.RThuR  E  ORCuTT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
RONALD  R  TUCKER 

JOHN   F.    BARCU ' 
RED  G  WAGGONER 
:RS  M  S  HUBBARD 
'ALTER  M  HOFFMAN 
PUBLIC  SERVICE  CO 

10  STATION  KGLN 
CLYDE  B  KENNEDY 
1  S  WEATHER  BUREAU 

SLOPE  BRANCH  ExP  S 
S   NAT    PARK  SERVICE 


BUR  RECLAI 


BOARD  OF  1 


TION 


6P  6P 
6P 

5P1  5P 


AT  SAND  DUNES  NM 
GT  WEST  SUGAR  CO 
NK  A  ROGERS 
,   NORMA  J.  BAIN 
U  S  BUR  RECLAMATION 

INACTIVE  1/1/63 
MRS  DORIS  A  MCGEMEE 

MRS  CLARA  G  NASH 
Y  OF  GUNNISON 
ETHAL  M  JOROAN 
MRS  BESSIE  C  HANLIN 

HUR  F  BAILOR 
MRS  LAURA  E  CMESEBRO 

AY  GOREE 
MRS  MABEL  WRIGHT 
iRLES  F  NICOL 
1  DAVIS 

I  FLANAGAN 
COLO  GAME  4  FISH  OEP 
MRS  BERTHA  W  MEYER 
BARBARA  L  MATT  I ■ 


.  1  , 


*388  01  BENT 


theodore  w  clark 
consol  ute  agency 
h  lakes  r  ♦  c  co 
Ruth  e  snydER 
corps  of  engineers 


CTflTintJ 
31  H  1  lUli 

INDEX  NO. 

5ION 

POllMTV 

AGE  I 

U 

M 

ITION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSEHVER 

g 

5 

DRAIN 

2 

LONG 

S 

TEMP. 

PRECIP 

SPECIAL 

JONES  PASS  2  E 

CLEAR  CREEK 

39  46 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

**i 

SEOGWICK 

41  00 

102  15 

SI 

91 

MUNICIPAL   PWR  PLANT 

44** 

103  32 

7, 

JEFFERSON 

0* 

635C 

''■■1 

6701 

KIT  CARSON 

CHEYENNE 

38  *6 

WILLIAM  H.HOLTHUS 

KREMMLING 

*06* 

GRAND 

*0  04 

106  24 

51 

SI 

NEIL  W.  HASSLER 

4666 

103  50 

01 

1026! 

0' 

JEFFERSON 

9637 

31 

LAST  CHANCE 

WASHINGTON 

39  45 

6F 

68 

Thomas  a.  ross 

LA  VET A 

484! 

HUERFANO 

37  30 

10-  00 

9F 

SP 

H 

CHARLES  J  MAS  I NTON 

LEADVILLE 

4884 

106  IB 

UP 

IIP 

01 

I100C 

03 

439C 

01 

PUEBLO 

61 

■'1 

LINCOLN 

556C 

6P 

01 

5362 

MIC 

MIC 

02 

617! 

51 

02 

RIO  BLANCO 

6141 

6P 

LONGMONT  2  ESE 

BOULDER 

40  10 

4950 

U 

8/ 

GT  WEST   SUGAR  CO 

HH 

40  19 

105  09 

5143 

: 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

514] 

04 

02 

LARIMER 

105  33 

8960 

: 

SAGUACHE 

102(1! 

*[ 

05 

CONEJOS 

7676 

4P 

02.  MONTEZUMA 

7011 

3P 

MANITOU  SPRINGS 

01 

EL  PASO 

66061 

02 

RIO  BLANCO 

72001    6P-,  6P 

MOFFAT 

5920 

6P 

5*64 

02 

RIO  BLANCO 

6242 

SS 

MEREOITH 

HOT 

„2 

PITKIN 

39  22 

7797 

„ 

*P 

HOWARD  1  DEARHAMER 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

5531 

02 

MONTEZUMA 

17  12 

106  29 

7070 

SP 

9P 

: 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

5695 

CHAFFEE 

106  20 

11342 

9706 

s 

RIO  GRANDE 

7665 

•>t 

SP 

5711 

MONTROSE  2 

5810 

SP 

i  7  1 2 

02 

MONTROSE  2 

5630  7A 

7* 

EL  PASO  1 

7400 

SP 

SP 

: 

976! 

04 

JEFFERSON 

6000 

SB11 

01 

HUERFANO 

8890 

9922 

04 

WELO 

4783 

NORThDALE 

9970 

02 

DOLORES 

37  49 

6693  SP 

MRS   I   F  SMUTT 

NORTH  LAKE 

9890 

01 

37  11 

109  03 

8800 

bf 

61 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

6012 

02 

SAN  MIGUEL 

38  08 

108  17 

7017 

6P 

6P 

6023 

04 

WELO 

40  42 

5185 

: 

613] 

01 

CROWLEY 

IB  11 

6  1  i  : 

03 

WASHINGTON 

40  16 

426! 

6203  02 

OURAY 

38  01 

9P 

629S 

02 

ARCHULETA 

37  16 

7238 

9P 

SP 

t>2*' 

02 

MESA 

39  06 

4740 

TA 

6271 

HINSDALE 

37  27 

7890 

sp 

PAOLI 

6299 

03 

PHILLIPS 

3  40  37 

3898 

LEE  W  SCHN1EDER 

6301 

0? 

DELTA  2 

38  52 

107  33 

5685 

5P  5P 

TED  S  CRAWFORD 

PARADOX 

6319 

MONTROSE  2 

38  22 

108  58 

5309 

PARKER  9  E 

6321 

ELBERT  4 

39  31 

6300 

:  m 

6342 

02;  GRAND  2 

39  55 

8270 

6410 

01 

FREMONT  1 

38  27 

5501 

8*} 

6513 

02 

GUNNISON  2 

38  36 

9200 

6P 

6524 

02 

SAN  MIGUEL  2 

38  02 

7322 

4Pj 

PLATORO  DAM  I  w 

6560 

05 

CONEJOS  S 

37  21 

9887 

s 

02 

MONTEZUMA  2 

37  33 

6860 

: 

POWDERHORN 

6691 

0? 

GUNNISON  2 

3B  16 

SP 

9Pi 

FRED  W.  YOUMANS 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

674C 

01 

PUEBLO  I 

SB  17 

10*  31 

4631 

MIO 

MIO, 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

01 

PUEBLO  1 

JB  17 

104  39 

4687 

Ti  7A 

PUEBLO  KCSJ-TV 

18  17 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

t>7t,  J 

01 

PUEBLO  1 

98  16 

4680 

js 

6797 

02 

ROUTT 

40  14 

B0O9 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

6811 

02 

ROUTT 

40  22 

9140 

02 

R 10  BLANCO 

5216 

5P 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

LARIMER 

40  48 

8235 

REDSTONE 

6966 

PITKIN 

7200 

s 

RICO 

ro :  ■ 

02 

DOLORES 

37  41 

8842 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

0: 

GARFIELD 

19  32 

107  46 

5400 

5P 

c 

MRS.    MARJORIE   L  SHIRLEY 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

: '  - 

09 

HINSDALE 

37  43 

107  16 

949! 

S 

ROLL  IN  LUNTEY 

RIVER  SPRINGS  RS 

709* 

09 

CONEJOS 

37  05 

8562 

5 

ROCKY  FORD  2  ESE 

7167 

01 

OTERO 

36  02 

4178 

5P 

72  BT 

01 

EL  PASO 

38  52 

-:; 

7309 

01 

EL  PASO  1 

38  51 

90  5 

6P 

7319 

01 

PUEBLO 

37  55 

SAGUACHE 

38  05 

5P 

C  H 

7370 

s 

CHAFFEE 

3B  32 

706O 

9P 

SAN  LUIS 

ss 

09 

COSTILLA 

37  12 

7965 

MRS  NEA  G  GALL EGOS 

SANTA   MARIA  RESERVOIR 

7*55 

MINERAL 

37  49 

10T  07 

9  706 

S 

ALVIN  L  WINTZ 

GUNN1 SON 

38  29 

107  11 

7720 

SARGENTS 

7460 

SAGUACHE 

38  24 

8465 

7310 

DOUGLAS 

39  23 

6175 

SEDGWICK  5  S 

7919 

SEOGWICK 

40  51 

3990 

SP 

03 

KIT  CARSON 

39  16 

4703 

753T 

03 

LINCOLN 

39  29 

5167 

7618 

02 

GARFIELD 

39  14 

5913 

7648 

04 

BOULDER 

40  02 

10200 

S 

SILVER  LAKES  TROUT  CLB 

7690 

09 

CONEJOS 

37  21 

SILVER  LAKES  TROUT  CL 

SILVERTON 

7656 

02 

107  40 

9122 

SP 

SP 

ROBERT  K  WYMAN 

7*  IS*. 

01 

ELBERT 

39  09 

6020 

US  SOIL  CON  SERVICE 

04 

JACKSON 

40  27 

104  2B 

6179 

SP 

SP 

MRS  M  A  MC  NAMARA 

C : 

BACA 

4*05 

HERBERT  E  MOM SHE R ,  JR. 

37  23 

4575 

SP 

5P 

BACA 

37  17 

4500 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLEAR  CREEK 

*  39  41 

11500 

6P 

2  40  30 

6770 

ss 

v. 

7930 

LOGAN 

3939 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

STONI NGTON 

7992 

01 

6P 

MRS  ARMILDA  BURMENN 

STRATTON   1  NE 

8008  03 

KIT  CARSON 

39  20 

102  31 

4114 

6p 

*oTnUsodJcTLER 

a  06* 

01 

LAKE 

39  15 

106  22 

1  0000 

1.0 

fcp 

6P 

8092 

RIO  GRANDE 

37  26 

11350 

02 

37  31 

7300 

3P 

813T 

01 

PUEBLO 

38  23 

4960 

5P 

SP 

TAYLOR  PARK 

02 

GUNNI SON 

18  49 

5P 

TELLUR IDE 

B204 

02 

SAN  MIGUEL 

37  57 

6756 

68 

8220 

01 

LAS  ANIMAS 

37  09 

6040 

8429 

"1 

LAS  ANIMAS 

17  10 

f.0  3': 

9P 

9P 

TRINIDAD  F A A  AIRPORT 

8434 

01 

LAS  ANIMAS 

37  15 

5  7„. 

MID 

"ID 

FEO  AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

02 

SAN  MIGUEL 

37  30 

107  53 

9680 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

8468 

01 

LAS  ANIMAS 

17  06 

103  19 

5*60 

6P 

8501 

01 

LAKE 

39  05 

106  19 

78 

BACA 

17  14 

102  2* 

4075 

6P 

6P 

MONTROSE 

38  22 

5013 

•  p 

SP 

■382 

02 

37  22 

7650 

'.P 

9  p 

SP 

9  7,'? 

OJ 

KIT  CARSON 

39  18 

4500 

B7*2 

OS 

MINERAL 

37  48 

106  90 

8300 

7( 

74 

8756 

OA 

JACKSON 

106  16 

8099 

SP 

SP 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

8781 

01 

HUERFANO 

37  17 

104  48 

6221 

SP 

SP 

WALSENBURG  UTILITIES 

WATEROALE 

B839 

0* 

LARIMER 

40  25 

105  12 

3200 

SP 

S" 

P  H  8OOTHR0Y0 

WESTCL IFFE 

8931 

01 

CUSTER 

38  08 

105  29 

'S60 

SP 

..P 

M  0  RANKIN 

WET40RE  2  S 

CUSTER 

1    38  1  1 

105  06 

6575 

SP 

MRS  NETTIE  R  BREECE 

WHITE  ROC* 

P917 

V, 

PUEBLO 

37  52 

104  07 

4725 

WILLIAM  F  KREIDER 

9029 

0* 

WELD 

40  09 

104  11 

4710 

50 

5  P 

SP 

WILCOX  RANCH 

9049 

0  2 

38  99 

107  11 

5960 

RALPH  H  CL [NE 

WINDSOR 

9147 

'J* 

WELD 

40  29 

10*  54 

«696 

•A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

WINTER  PARK 

91T9 

02 

GRAND 

39  94 

105  46 

9056 

M  L  MC  PETERS 

wolf  creek  pass  i  e 

9181 

OS 

MINERAL 

37  29 

106  47 

84 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 
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STATION  INDEX 


f  c«ce«  pass  i 

(fOOOlAND  •  ' 

WRAY 


9161  ( 
9110  ( 

t2»9  ( 

f ITS  02  i 
92*9  0 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


9*29 

mo 

S9T9 


FLOT0  M •  HQH t GOM  E R If 
MR  CHARLES  O  WOOD 
YUMA  POLICE  OEPT 


COUNTY 


i_L 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

I    ,  I  | 

i    t    S  r,! 


J    DRAINAGE  CODE:    1  -ARKANSAS    2-COLORADO  3-KANSAS  4-PLATTE  5-RlO  GRANDE 


iJ2"!i?'  ""  "  Colo™do  ■»»  »•  oM»l»»a  »»  ."tin,  to  in.  ...tb.r  Bur..u  MM.  Cll-tologl.t .  P.O.Ho.  107».  D.n».r.  Colorado  HOJ01. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  othc: 
are  the  .um.  of  the  negative  departur 
and  apeeda  divided  by  the  number  of  o 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  aho.a  observation  time.  In  local  standard  time.    During  the  .ummer  montha  aome  obaer.er.  take  the  ob.erv.ti™.  ™  d.  l,  k. 
•nd  Sno.  on  Ground"  table  I,  at  ob.erv.tlon  itm.  (or  .11  e.eept  Weather  Bureau  .nd  FAA  .Utlona.    For  the.e  at.tion.  .no.  on  around  value,  are  at  S  00  a  n,     M  S  T 

Uon  Ubl,.    0.11.  T.n,per.,ur.   Ubl..   •Ev.por.tto,  .nd  Wind"  Ubl..  .nd  .n.wf.ll  ,„  the  "Sno.fal.  and  Snow  on  Ground"  table,  .ben  publUhed.  .re  for  u£»  Lr.  ,n=T,  a,  ,Un.  of  ob..rvtlo7. 

he  standard  We.ther  Bureau  type  pan  of  «-tcot  diameter  „„,.„  other.!.,  .ho.n  bv  footnote  follo.ln,  the  "Ev.por.llon  .nd  Wind"  ubl..  M.«  .nd  Mln  In  "Ev.r,r.tlon  .nd  Wind"  t.hle 
c  of  w.ter  In  pan  aa  recorded  during  2.  hour,  ending  .1  time  of  ob.erv.tlon.  cv.por.tion  and  wind  table 

WATER  EQUIVALENT  v.lue.  publlahed  In  the  "Sno.f.ll  .nd  Sno.  on  Ground"  t.ble  .re  the  ».ter  eouivalent  of  ano.    alert    or  Ice  on  the  .round    U.  h.  j,,.,.,„.   t  . 

for  .ucc.alv.  obaerv.tlona,  consequently,  occasions!  drifting  .nd  other  cause*  of  loci  vs 


oniequently.  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  varUbillty  In  the  snowpaek  may  mult  In  apparent 
wfall  In  the  "Cllmatologlcal  DaU"  Uble.  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  I 


i-  ground  include  i 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  uied  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  aa  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  healing  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  win  be  carried  In  the  July  Issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  th«  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTER5  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  Uble.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble.  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Dau"  Uble  and  the  "Dally  Temperature"  Uble  Is  Indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*"»     Highest  observed  one  minute  wlndspeed.    ThU  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  dau. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

less  than  10  days  record  Is  missing.    See  "Dally  Temperature"  Uble  for  deUiled  dally  record.    Degree  day  dau.  U  carried  for  thl 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentUlly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  Uter  in  Hourly  Preclpiutlon  DaU. ) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     ThU  entry  In  time  of  observation  column  in  Sutlon  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Sutlon.  Hourly  preclpiutlon  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  Uter  In  the  "Hourly  Precipitation  Dau"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  in 
Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R*.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  nee  in 
the    Hourly  Preclpiutlon  Dau"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble.    Omission  of  daU  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/oi  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "SupplemenUl  DaU"  Uble, 

S  Storage  preclpiutlon  station.    Preclpiutlon  measurements,  made  at  Irregular  Intervals  will  be  publlahed  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  ThU  entry  In  time  of  observation  column  In  Sutlon  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Sutlon  Index  means  varUble. 

#     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  thU  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  Hated  in  the  Ubles.  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
MAY  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

S 

a 

Lowest 

s 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

« 

i 

t5 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

■3 

0 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More 

• 

1.00  or  More 

•  I 
8  < 

.  I 

;■•  i 

.  1 

OM 

•        «  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

Tie  J 

43.1 

38.3 

84 

22 

29 

10 

218 

0 

0 

1 

0 

2. TO 

.98 

13 

T 

0 

6 

3 

0 

BUENA  VISTA 

64. 6M 

33. OM 

48.8M 

-  1.0 

73 

30 

29 

7 

493 

0 

0 

13 

0 

,68 

•  .39 

•  18 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

CANON  CITY 

73.3 

48.9 

61.1 

.5 

84 

20 

39 

10 

143 

0 

0 

0 

0 

•  24 

-  1.83 

.14 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

68.1 

41.7 

34.9 

•  .1 

81 

20 

31 

11 

306 

o 

0 

1 

0 

1.81 

-  .32 

.TT 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

DELHI 

76.9 

45.0 

61.0 

89 

6 

28 

9 

159 

0 

0 

2 

0 

.92 

.36 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

EAOS 

80.2 

47.6 

63.9 

91 

20* 

31 

9 

96 

4 

0 

1 

0 

3.0T 

.81 

2.41 

26 

.0 

0 

* 

1 

1 

EVER50LL  RANCH 

82.7m 

49.  3M 

66. OM 

98 

20 

36 

9 

TO 

0 

0 

0 

1.T8 

.83 

13 

.0 

0 

3 

2 

0 

FORDER  8  S 

78.3 

43. 2M 

60.  8M 

89 

30* 

28 

9 

158 

0 

0 

3 

0 

.82 

.36 

24 

•  0 

0 

2 

0 

0 

HCLLY 

80.7 

46.7 

63.7 

93 

31* 

31 

9 

99 

T 

0 

2 

0 

1.87 

1.42 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

JOHN  MART  I N  DAM 

83.  * 

46.8 

63.1 

97 

22 

26 

9 

91 

8 

0 

2 

0 

3.24 

2.43 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

KIT  CARSON 

80.6 

43.7 

63.2 

92 

30 

30 

10 

105 

5 

0 

2 

0 

1.84 

1.05 

24 

.0 

0 

6 

1 

1 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

80.0 

48.7 

64.4 

92 

30. 

34 

9 

92 

5 

0 

0 

0 

.99 

.59 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

LAMAR 

81.6 

48.3 

65.0 

2.1 

93 

22. 

30 

9 

92 

9 

0 

2 

0 

2.40 

.00 

.89 

24 

•  0 

0 

3 

2 

0 

LAS  ANIMAS 

M 

M 

M 

93 

22 

0 

0 

0 

.0 

0 

LA  VET* 

69.6 

35.1 

52.4 

78 

3* 

26 

10. 

385 

0 

0 

11 

0 

1.02 

.32 

27 

.0 

0 

5 

0 

0 

LEADv ille 

52.5M 

26.2 

39. 4M 

■  2.6 

TO 

30 

11 

8 

T92 

0 

0 

26 

0 

.66 

.  .78 

.40 

23 

T.7 

3 

25 

1 

0 

0 

LIMON   10  SSW 

73.7 

39.7 

36.7 

1.2 

86 

30 

26 

9 

235 

0 

0 

4 

0 

1.07 

•  1.25 

,44 

23 

.0 

0 

0 

0 

LIMON 

72.4 

39.9 

56.2 

83 

JO. 

26 

10 

2T1 

0 

0 

3 

0 

1.35 

.62 

23 

.0 

0 

1 

0 

NORTH  LAKE 

59.7 

28.3 

44.0 

TO 

22 

18 

6 

644 

o 

o 

23 

o 

1.74 

•  .T9 

.81 

13 

3 

1 

0 

PUEBLO  WB  AIRPORT           / /R 

77.6 

44,9 

61.3 

.7 

90 

31. 

32 

11 

143 

3 

0 

1 

0 

•  30 

-  1.50 

.13 

2T 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

79.8 

44.7 

62.3 

.6 

90 

30 

28 

9 

121 

1 

0 

J 

0 

.93 

.  1.07 

.3T 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

RUSH  2  NNE 

73.8 

39.8 

36.8 

86 

30e 

26 

9 

231 

0 

0 

3 

0 

1.61 

-  ,68 

1 ,00 

26 

.0 

0 

2 

2 

1 

RUXTON  PARK 

60.5 

28.9 

64.7 

Tl 

31 

18 

28. 

623 

0 

0 

24 

0 

1.63 

.63 

23 

2.9 

10 

1 

4 

2 

0 

RYE 

72.* 

37.2 

54.8 

88 

20 

25 

11 

313 

0 

o 

T 

o 

1,06 

.61 

2T 

.0 

0 

4 

1 

0 

SAL  I  DA 

68.5 

34.6 

51.6 

T9 

22 

26 

28 

408 

0 

0 

13 

0 

.63 

•  .Tl 

.39 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

SPRINGFIELD  7  HSW  // 

78.5 

45.2 

61.9 

91 

2 

2T 

9 

139 

2 

0 

2 

0 

2.80 

1.00 

26 

.1 

0 

6 

1 

1 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

49.2 

23.3 

36.3 

61 

30 

15 

26* 

883 

0 

0 

30 

0 

.90 

,23 

26 

T 

20 

1 

4 

0 

0 

TACONY   10  SE 

77.1 

44.  1M 

60. 6M 

88 

30. 

28 

9 

160 

0 

0 

2 

0 

1.26 

.76 

23 

•  0 

0 

3 

1 

0 

TRINIDAD 

72.3 

42.8 

37.6 

84 

IT 

30 

10 

224 

0 

0 

3 

0 

2.96 

1.02 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

72.9 

44.2 

58.6 

83 

20 

30 

9 

211 

0 

0 

2 

0 

1.26 

.39 

13 

T 

0 

3 

0 

0 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

TWO  BUTTES   1  NW 

79.7 

42.4 

61.1 

89 

JT 

31 

9 

13T 

0 

0 

3 

0 

1.90 

•  ,62 

•  *T 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

WALSENOURG  POWER  PLANT 

72.4 

42.0 

57.2 

83 

22 

30 

11 

241 

0 

0 

1 

0 

.38 

.21 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

WE  STCL I FFE 

64.8 

32.7 

68.8 

T6 

22 

20 

28 

493 

0 

o 

16 

0 

.40 

.13 

23 

T 

0 

3 

0 

0 

wETMORE  2  S 

70.6 

41.3 

56.0 

81 

20 

30 

U 

2T3 

0 

0 

1 

0 

•  54 

.23 

2T 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

56.8 

.7 

1.42 

-  ,63 

.3 

ft      #  ft 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

68.5 

35.7 

52.1 

82 

21 

26 

9 

392 

0 

0 

8 

0 

2.16 

.43 

26 

.0 

0 

7 

0 

0 

ARTESIA  2  E 

67.3 

37.9 

52.6 

T9 

29* 

26 

9. 

3T6 

0 

0 

T 

0 

2.02 

«  T6 

13 

T 

0 

6 

1 

0 

ASPEN 

61.9 

33.4 

47.7 

T3 

22 

22 

9 

531 

0 

0 

1* 

0 

1.14 

.36 

26 

2.0 

T 

26 

4 

0 

0 

8ERTH0UD  PASS 

44.3 

21.3 

32.8 

54 

30. 

11 

26. 

990 

0 

2 

29 

0 

3.23 

.Tl 

26 

32. T 

TO 

9 

11 

1 

0 

BOND 

67.5 

33.5 

51.5 

83 

22 

2T 

28. 

♦  10 

0 

0 

11 

0 

1.33 

.30 

29 

T 

0 

3 

0 

0 

CEDAREDGE 

67.9 

39.4 

53.7 

•  3.2 

T9 

21. 

28 

9 

364 

0 

0 

3 

0 

1.32 

•  6T 

.67 

25 

3.0 

0 

6 

1 

0 

CIMARRON 

63.4 

29.8 

47.6 

T5 

20* 

22 

9* 

531 

0 

0 

21 

0 

2.04 

.45 

14 

.0 

0 

7 

0 

0 

CLIMAX  2  NW 

44.9 

24.5 

34.7 

55 

21 

12 

9. 

936 

0 

l 

27 

0 

i.Tl 

.33 

26 

1T.1 

51 

1 

6 

0 

0 

COCHETOPA  CREEK 

62.9 

26.9 

64.9 

T6 

23 

14 

10 

613 

0 

o 

26 

o 

.*T 

.21 

25 

1.0 

0 

2 

0 

0 

COLLBRAN 

69.2 

39.0 

54.1 

■  .7 

80 

22* 

28 

9. 

328 

0 

0 

6 

0 

2.08 

.98 

.TO 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

COLORADO  NAT  MON 

70.5 

63.4 

57.0 

82 

22. 

21 

11 

26T 

0 

0 

5 

0 

.T2 

.62 

IS 

.0 

0 

2 

0 

0 

C0RTE2 

67.8 

37.7 

52.8 

.  3.1 

79 

21 

25 

9 

36? 

0 

0 

8 

0 

2.19 

1.33 

.65 

13 

.0 

0 

6 

1 

0 

CRAIG 

63.4 

35.9 

49.7 

T8 

22 

25 

10 

46T 

0 

0 

10 

0 

1.61 

.63 

26 

0 

6 

1 

0 

CRESTED  BUTTE 

57.1 

28.4 

42.8 

-  1.6 

69 

21 

18 

9 

683 

o 

o 

26 

o 

1.62 

.31 

.43 

23 

5.0 

5 

1 

3 

0 

0 

DELTA  1  E 

74.3 

40.8 

57.7 

.  3.1 

89 

21. 

2T 

9 

236 

0 

0 

3 

0 

,8T 

.23 

,46 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

DILLON  1  E 

56.8 

26.9 

41.9 

•  .3 

69 

22 

IT 

11 

708 

0 

0 

28 

0 

.92 

•  .T9 

.39 

15 

4.0 

0 

3 

0 

0 

DURANGO 

68.8 

34.4 

51.6 

-  .9 

80 

21. 

26 

3 

407 

0 

0 

12 

0 

1.6T 

30 

A3 

,3 

0 

5 

1 

0 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

66.6 

32.1 

49.4 

81 

22 

24 

28. 

4TT 

0 

0 

18 

0 

.34 

.19 

2T 

.1 

T 

8 

2 

0 

0 

FORT  LEWIS 

61.7 

31.8 

46.8 

-  2,2 

Tl 

22. 

21 

9 

536 

o 

1 3 

o 

2.36 

I. IT 

.67 

25 

.0 

0 

6 

2 

0 

FRASER 

34.4 

23.6 

19.0 

.  2.9 

6T 

SO. 

18 

28. 

800 

0 

0 

30 

0 

1.T0 

.  ,07 

.4T 

26 

1T.0 

5 

26 

6 

0 

0 

FRUITA 

72.9 

42.7 

57.8 

•  3.2 

8T 

21 

30 

9 

233 

0 

0 

2 

0 

.96 

.48 

.36 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

GATEWAY   1  SW 

72.  8m 

44.1M 

58. 5M 

83 

20. 

31 

9 

223 

0 

0 

1 

0 

1.31 

43 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

70.0 

33.3 

51.7 

•  4.6 

86 

22 

23 

28. 

403 

0 

0 

14 

0 

1.11 

•  .25 

>8 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  WB  AP  //R 

74.4 

30.3 

62.4 

.2 

89 

21. 

33 

9 

158 

Q 

Q 

1.33 

.T3 

.34 

13 

T 

0 

3 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

72.3 

46.9 

59.6 

85 

21 

29 

9 

199 

0 

0 

1 

0 

1.60 

.66 

2T 

.0 

0 

3 

1 

0 

GRAND  LAKE   1  WNW 

36.7 

25.2 

41.0 

69 

21 

19 

28. 

T35 

0 

0 

30 

0 

2.1* 

.46 

14 

9.3 

4 

8 

8 

0 

0 

GRANC  LAKE  6  SSW 

36.9 

29.1 

43.0 

69 

29. 

22 

9 

6T5 

0 

0 

26 

0 

1.59 

.  26 

11.3 

3 

9 

8 

0 

0 

GRAND  VALLEY 

72.6 

37.3 

35.0 

83 

23. 

23 

9 

306 

0 

0 

6 

0 

1.62 

.44 

23 

T 

0 

T 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

62.4 

32.4 

47.4 

T6 

23. 

25 

9. 

536 

0 

0 

15 

0 

1.20 

.51 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

GUNNISON 

62.7 

28.7 

45.7 

-  2.6 

T6 

22. 

18 

9 

591 

0 

0 

27 

0 

.41 

-  .33 

.19 

23 

T 

0 

1 

0 

0 

HAYDEN 

66.4 

33.6 

49.0 

80 

22 

22 

9 

469 

0 

0 

14 

0 

1.69 

.22 

.42 

14 

4.0 

0 

T 

0 

0 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 

63.4 

28.3 

46.0 

T6 

23. 

22 

28 

383 

0 

0 

23 

0 

1.38 

.29 

14 

4.1 

0 

8 

0 

0 

IGNACIO  1  N 

68.2 

33.2 

50.7 

■  2.7 

T9 

21. 

20 

9 

4ST 

0 

0 

16 

0 

1.03 

.03 

.42 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

KREMMLING 

63. 8M 

28. 1M 

46. OM 

T6 

30. 

20 

28. 

582 

0 

0 

26 

0 

.96 

.22 

26 

* 

0 

0 

LAKE  CITY 

53.5 

24.9 

60.2 

69 

IT 

12 

28 

T62 

0 

0 

29 

0 

1.04 

.49 

12 

1.0 

4 

1 

3 

0 

0 

LITTLE  HILLS 

67.1 

32.6 

49.9 

T8 

30. 

24 

10 

461 

0 

0 

16 

0 

2.91 

.T6 

26 

T 

0 

9 

2 

0 

MARVINE 

63.6 

31.7 

47.7 

T6 

22 

22 

6 

333 

0 

0 

20 

0 

4.69 

.T9 

29 

24.0 

6 

6 

10 

6 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 

Continued   MAY  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

■  1 

5  j 
<s 

•  § 

El 
<i 

Ol 

g 
< 

Departure 
From  Normal 

It, 

• 

a 

| 
$ 

• 

Q 

I 
& 
i 

& 

Q 

No.  ol  Days 

3 

0 
H 

Departure 
From  Normal 

>• 

a 
■ 
• 

* 

o 

• 

Q 

Snow.  S1..I 

No.  ol  Day. 

Max. 

Mm. 

3 
,2 

ll 

ii 

a 

S 

z 

g 

S 
S 

S| 

1 .00  or  More 

1  t 
8  3 

»l 

si 

»J 

kl 

it 

ml 

MAYBELL 

66.0 

36.9 

50.3 

79 

22 

2» 

9 

443 

0 

0 

13 

0 

1.7* 

.51 

14 

T 

0 

3 

1 

0 

MEEKER 

66.  7 

33.1 

50.9 

79 

22 

25 

10 

431 

1  1 

2.97 

.82 

26 

4.0 

T 

6 

8 

2 

0 

MEREDITH 

62.5 

23.2 

43.9 

73 

22 

16 

9 

648 

0 

0 

30 

0 

1.96 

.60 

26 

T 

0 

5 

1 

0 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

66.2 

39.0 

32.6 

79 

21 

25 

8 

376 

0 

0 

6 

0 

3.07 

2.02 

1.15 

11 

*.T 

0 

3 

2 

1 

MONTROSE  NO  2 

66.0 

40.0 

54.0 

•  3,9 

82 

20 

29 

28. 

332 

0 

0 

6 

0 

.93 

.21 

.47 

27 

T 

0 

1 

0 

0 

NCRTHDAlE 

66.4 

34.1 

49.3 

-  2.7 

TT 

21 

20 

, 

481 

0 

0 

10 

0 

1.79 

.88 

.81 

11 

.0 

0 

* 

I 

0 

NORWOOD 

63.7 

33.3 

48.6 

76 

21 

19 

9* 

499 

1 0 

1,30 

*2S 

.33 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

OURAY 

60.1 

36.0 

48.1 

72 

21* 

26 

26. 

319 

0 

0 

9 

0 

3,20 

1.03 

14 

T 

0 

T 

2 

1 

PAGOSA  SPRINGS 

64.9 

29. 8M 

47. 4M 

76 

19 

13 

5 

537 

0 

0 

0 

1.23 

.25 

25. 

7 

0 

6 

0 

0 

PALISADE  1  S 

73.0 

47.3 

60.3 

89 

si 

34 

» 

187 

0 

0 

0 

0 

1.56 

.89 

.31 

27 

•  0 

0 

5 

1 

0 

PALISADE  LAKE  5  S 

56.5 

27.7 

42.1 

T2 

22 

15 

16 

705 

0 

0 

24 

0 

1.15 

.40 

25 

7.5 

i 

25 

5 

0 

0 

PAON I A 

70.0 

37.7 

53.9 

82 

22 

28 

11* 

337 

o 

1.55 

.60 

25 

.0 

0 

* 

1 

0 

PARADOX 

71.9 

38.5 

55.2 

85 

21 

26 

9 

293 

0 

0 

5 

0 

1.15 

.45 

11 

.0 

0 

6 

0 

0 

PITKIN 

56.5 

24.3 

40.4 

70 

21 

14 

11* 

737 

0 

0 

29 

0 

1.30 

.13 

.40 

25 

13.2 

2 

27. 

6 

0 

0 

POwDERHCRN 

63.2M 

23. 6M 

43. 4M 

78 

29 

10 

• 

661 

0 

0 

.10 

.10 

10 

T 

0 

1 

0 

0 

RANGELY 

69.5 

40.3 

33.0 

l4 

22 

32 

9* 

305 

0 

0 

2 

0 

1.62 

.52 

27 

.0 

0 

6 

I 

0 

REDSTONE 

RICO 

57.5 

26.8 

4  2.2 

699 

0 

0 

30 

0 

2,26 

,64 

.55 

24 

8.0 

8 

25 

7 

1 

0 

RIFLE 

71.3 

37.5 

54.4 

.  2.3 

22* 

ii 

\ 

321 

0 

0 

5 

0 

.43 

•  .16 

.21 

26 

T 

0 

2 

0 

0 

5 1 LVERTON 

55.3 

27.7 

41.5 

-  .4 

65 

31* 

722 

o 

2  8 

Q 

1.79 

.40 

.5* 

11 

T 

T 

25. 

7 

1 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

61.9 

30.9 

46.4 

2.1 

22 

2, 

10 

5*7 

0 

0 

19 

0 

1.7* 

1.66 

.8* 

14 

11.7 

8 

* 

0 

TAYLOR  PARK 

52.3 

24.0 

38.2 

67 

22 

is 

1 

827 

0 

0 

31 

0 

1.15 

.30 

26. 

12.3 

* 

0 

0 

TELLURIDE 

5iS  •  8 

•  1.9 

66*V 

0 

0 

19 

0 

2,36 

.64 

.6* 

14 

4.0 

1 

14 

6 

2 

0 

URAVAN 

73.9 

43.7 

38.8 

84 

32 

9 

196 

0 

0 

1 

0 

1.1* 

.60 

11 

.0 

0 

4 

1 

0 

VALLECITO  OAM  // 

61.1 

31.9 

46.5 

72 

21 

22 

9 

563 

Q 

1  4 

0 

2.39 

1.01 

11 

3.0 

T 

24 

3 

2 

1 

YAMPA 

39.9 

31.8 

65.9 

72 

30* 

19 

10 

586 

0 

0 

18 

0 

1.56 

.27 

26 

6.3 

T 

25. 

7 

0 

0 

YELLOW  JACKET  1NW 

62.9 

37.3 

50.1 

75 

21 

2» 

• 

63* 

0 

0 

10 

0 

2.61 

1.16 

11 

T 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

48.8 

•  2.9 

1.67 

.48 

3.3 

ft       ft  ft 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON   FAA  AIRPORT 

71.5 

42.5 

57.0 

88 

20 

27 

10 

255 

o 

S.*7 

1.82 

23 

.0 

T 

22 

1 

BCNNY  DAM 

76.7 

45.2 

61.0 

92 

31 

31 

10 

159 

3 

0 

1 

0 

2.26 

1.03 

24 

.0 

0 

1 

BURLINGTON 

77.8 

46.8 

62.3 

3  •  3 

89 

2 

32 

9 

1)1 

0 

0 

1 

0 

3.82 

1.29 

1.93 

21 

.0 

0 

2 

CHEYENNE  WELLS 

79.6 

42.7 

61.2 

1.4 

90 

20. 

29 

9 

151 

2 

0 

4 

0 

2.7* 

.61 

2.60 

24 

.0 

0 

1 

FLAGLER  2  NW 

77,3 

42.7 

60.0 

89 

20 

27 

10 

187 

0 

0 

3 

0 

1.58 

1*1* 

24 

.0 

0 

1 

HCLYOKE 

77.4 

44.1 

60.8 

2.7 

93 

20* 

28 

10 

162 

3 

Q 

I 

Q 

3.11 

•  .08 

1.40 

2* 

.0 

0 

1 

STRATTON   3  NE 

78.1 

46.5 

62.3 

91 

20 

27 

10 

131 

5 

0 

2 

0 

1.17 

.92 

2* 

.0 

0 

0 

WRAY 

80.3 

46.6 

63.5 

**  •  2 

99 

2 

29 

10 

120 

7 

0 

1 

0 

1.8* 

-  1.24 

.99 

2* 

,  0 

0 

0 

YUMA 

79.5 

45.9 

62.7 

90 

31* 

29 

10 

119 

7 

0 

1 

0 

1.16 

.11 

1.78 

2* 

.0 

0 

1 

DIVISION 

61.2 

3.0 

2.82 

.06 

.0 

ft     ft  • 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  0* 

ALLENSPARK 

56.4 

30.3 

43.5 

69 

30. 

21 

11 

6*3 

0 

0 

19 

0 

2.09 

.3) 

21 

.0 

6 

1 

0 

58.7 

24.7 

41.7 

70 

22 

14 

28 

713 

c 

0 

3  0 

0 

,68 

.35 

19 

3.0 

0 

2 

0 

0 

BAILEY 

64.5 

29.0 

46.8 

76 

30. 

16 

9 

559 

0 

0 

20 

0 

.6* 

.21 

26 

.0 

0 

* 

0 

0 

BOULDER 

72.1 

44.9 

58.5 

1.1 

84 

20. 

30 

9 

218 

0 

0 

I 

0 

l.*2 

"  1.96 

.36 

25 

.0 

0 

6 

0 

0 

BR  I GGSDALE  2  NW 

73.4 

40.3 

56.9 

84 

31. 

28 

10* 

246 

0 

0 

4 

0 

4.03 

1.10 

21 

T 

0 

7 

3 

1 

BYERS 

74.0 

41.1 

57.6 

1.0 

86 

17 

23 

9 

210 

0 

0 

2 

0 

1.79 

-  .75 

.76 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

LnKIBDU  NANLM 

55.7 

31.9 

43.8 

68 

30 

23 

6 

647 

0 

0 

1 8 

0 

1.42 

.5* 

25 

7.0 

3 

1 

0 

CASTLE  ROCK 

69.2 

36.4 

32.8 

80 

17 

22 

9 

371 

0 

0 

7 

0 

2.12 

.97 

23 

2 

25 

3 

2 

0 

CHEE5MAN 

67.9 

32.5 

50.2 

•  1.9 

80 

30 

24 

11 

450 

0 

0 

18 

0 

1.02 

•  1.01 

.3* 

27 

•  0 

0 

3 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

74.  OM 

38. 9M 

56.  5M 

86 

20 

26 

9 

238 

0 

0 

4 

0 

2.1* 

.89 

26 

.3 

0 

6 

2 

0 

DENVER  WB  AIRPORT          / /R 

70.6 

43.6 

57.1 

.9 

84 

20. 

29 

9 

2*5 

0 

0 

1 

0 

1.82 

-  .86 

.57 

26 

T 

0 

1 

2 

0 

68.7 

46.7 

57.7 

.0 

84 

20. 

32 

8 

239 

0 

1 

0 

1.27 

.  1.14 

.42 

26 

1.0 

0 

1 

0 

0 

ELBERT 

66.3 

30.8 

48.6 

78 

1 

18 

10* 

303 

0 

0 

16 

0 

1.7* 

.38 

2* 

3.0 

0 

6 

2 

0 

ESTES  PARK 

60.0 

34.0 

47.0 

•  .7 

72 

31 

25 

16* 

3*9 

0 

0 

13 

0 

1.68 

*  .54 

.43 

8 

.0 

0 

6 

0 

0 

EVERGREEN 

63.0 

33.2 

49.1 

76 

30. 

24 

9 

*86 

0 

0 

14 

0 

1.61 

.** 

25 

17.0 

4 

8 

s 

0 

0 

FA  I RPLAY  NO.  2 

croT           i  t  aic 
runt    Lv^L  Iii9 

68.7 

42.3 

55.5 

.1 

82 

20. 

29 

9 

290 

0 

1 

1.69 

.  1.01 

.65 

6 

T 

0 

6 

1 

0 

FORT  LUPTON   I  N 

73.4 

40.9 

57.2 

85 

30. 

26 

9 

2*2 

0 

0 

3 

0 

2.63 

.00 

1.01 

23 

.0 

0 

* 

2 

1 

FORT  MORGAN 

72.1 

44.4 

58.3 

.6 

85 

21. 

30 

10* 

212 

0 

0 

2 

0 

1,26 

-  1.12 

.78 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

GEORGETOWN 

39.0 

34.3 

46.7 

T* 

30 

25 

11* 

562 

0 

0 

13 

0 

1.17 

.5! 

22 

.0 

0 

« 

1 

0 

GRANT 

58.4 

29.4 

63.9 

71 

30 

21 

11 

6*5 

0 

0 

22 

0 

1.12 

.42 

21 

4.2 

T 

1 

5 

0 

0 

71.3 

43.7 

57.5 

.5 

83 

31 

30 

10* 

23* 

0 

0 

2 

0 

1.11 

.82 

.69 

15 

.0 

0 

6 

3 

0 

GROVER  10  W 

69.3 

40.9 

55.2 

.8 

83 

31 

29 

10* 

296 

0 

0 

2 

0 

1,28 

.67 

.87 

25 

.0 

0 

6 

* 

0 

IDAHO  SPRINGS 

61.8 

34.4 

48.1 

•  .4 

75 

30 

27 

28* 

520 

0 

0 

15 

0 

.72 

•  1.51 

.10 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

JONES  PASS  2  E 

47.0M 

22. 8M 

34. 9M 

10 

11. 

929 

0 

I 

0 

1.63 

.50 

23 

11.0 

7 

1 

0 

JULESBURG 

76.3 

46.2 

61.3 

2.0 

92 

20 

30 

10 

155 

2 

0 

1 

0 

*.71 

1.77 

1.72 

23 

.0 

0 

6 

1 

2 

KASSLER 

71.9 

43.6 

57.8 

•  .4 

86 

20 

27 

9 

222 

0 

0 

2 

0 

1.27 

-  1.63 

.61 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

KAUFFMAN   *  SSE 

71.3 

40.8 

56.1 

84 

1 

28 

10 

272 

0 

0 

J 

0 

3.90 

1.33 

1* 

.0 

0 

6 

3 

1 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

59.5 

30.1 

44.8 

70 

SO 

22 

11 

616 

0 

0 

21 

0 

.77 

.19 

28 

2.0 

0 

* 

0 

0 

LAKEW0O0 

69.0 

43.3 

56.2 

-  1.7 

82 

20. 

27 

9 

272 

0 

0 

3 

0 

1.** 

.  1.38 

.70 

26 

T 

0 

5 

I 

0 

LAST  CHANCE 

LCNGMONT  2  ESE 

70.5 

41.3 

55.9 

•  .4 

85 

31. 

28 

8 

279 

0 

0 

2 

0 

2.11 

•  .35 

.59 

26. 

.0 

0 

7 

2 

0 

PARKER  9  E 

70.6 

38.0 

54.3 

81 

1 

20 

10 

32* 

0 

0 

7 

0 

1.0* 

•  1.34 

.45 

23 

T 

0 

3 

0 

0 

REO  FEATHER  LAKES  2  SE 

56.8 

30.7 

43.8 

71 

30. 

19 

9 

632 

0 

0 

23 

0 

2.16 

.81 

8 

2 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 

Continued  MAY  1965 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

g 
•3 
*  Q 

>  Js 
<2 

*  3 
<S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Data 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

,1 
|z 
S.  s 

Ou. 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

MIn. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  1 

e 

i 

1.00  or  More 

Si 

B  ? 

si 

s » 

hi 

SEDGWICK  ;  S 

7!.  2 

44.7 

60.0 

90 

20 

31 

9 

177 

1 

0 

2 

0 

3.19 

1.67 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

SPICER 

57. 4M 

28.  4M 

73 

22 

0 

0 

22 

0 

-  .32 

•  2*» 

10.0 

3 

8 

4 

0 

0 

STERLING 

72.7 

42.4 

57.6 

.2 

•  7 

Zl« 

28 

10 

232 

0 

0 

2 

0 

2.54 

■  .06 

1.21 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

MAIDEN 

42. 6 

73 

22 

11 

9 

686 

0 

0 

26 

0 

.90 

.35 

8 

6.5 

3 

8 

3 

0 

0 

wATERDALE 

bl'.B 

40.3 

55.1 

.1 

84 

20 

27 

9 

301 

0 

0 

1 

0 

2.60 

-  .31 

.64 

8 

•  0 

0 

7 

2 

0 

WIGGINS  T  SW 

75.5 

•0.5 

58.0 

87 

2 

22 

9 

217 

0 

0 

4 

0 

1.62 

.68 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

SI.  9 

-  1.8 

1.89 

•  .64 

1.9 

«      •  * 

RIC  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  WB  AIRPORT  R 

64.9 

33.3 

49. 1 

•  1.7 

79 

22 

16 

9 

484 

0 

0 

14 

0 

.59 

•  .14 

.33 

12 

.5 

0 

1 

0 

0 

BLANCA 

66.9 

32.6 

49.8 

78 

22 

18 

9 

467 

0 

0 

15 

0 

.86 

.37 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

CENTER 

65.0 

33.2 

49.1 

76 

21. 

17 

9 

484 

0 

0 

11 

0 

.36 

.12 

13 

T 

0 

3 

0 

0 

DEL  NORTE 

64.2 

3ft. 2 

49.2 

•  1.7 

75 

21* 

20 

9 

483 

0 

0 

12 

0 

.53 

.27 

13 

T 

1 

o 

0 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

6*. 5 

3ft.  3 

49.4 

76 

22ft 

20 

9 

475 

0 

0 

12 

0 

,90 

.30 

13 

.5 

0 

3 

0 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

57.5 

25.3 

41.4 

-  1.6 

67 

21* 

12 

9 

723 

0 

0 

29 

0 

2.23 

1.07 

1.00 

25 

11.0 

2 

25 

6 

1 

1 

MANASSA 

65.8M 

3ft. 2M 

50.  OM 

•  .8 

76 

22 

25 

28* 

457 

0 

0 

0 

.0 

0 

MONTE  VISTA 

67.2 

3ft. 9 

51.1 

80 

21 

20 

9 

424 

0 

0 

10 

0 

.31 

.23 

13* 

1.0 

1 

10 

2 

0 

0 

SAGUACHE 

65.0 

32.6 

48.8 

78 

21 

IB 

9 

494 

0 

0 

13 

0 

.79 

.02 

.36 

13 

•  0 

0 

3 

0 

0 

wAGCN  WHEEL  GAP  3  N 

57.8 

25.1 

41.5 

69 

23ft 

12 

9 

725 

0 

0 

30 

0 

1.09 

.43 

13 

T 

T 

8ft 

4 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

46.  3 

26.  T 

36.5 

58 

21 

12 

8 

878 

0 

1 

25 

0 

2.42 

.65 

12 

16.0 

76 

1 

6 

1 

0 

DIVISION 

46.9 

-  1.5 

1.03 

.03 

2.6 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE  t     99°   ON  THE  2D  AT  WRAY 

LOWEST  TEMPERATURE i        10°   ON  THE  9TH  AT    POWDERHORN    AND  ON  THE   11+  AT  JONES  PASS  2  E 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,         5.47   INCHES  AT  AKRON  FAA  AIRPORT 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:        .10  INCH  AT  POWDERHORN 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,       2.68  INCHES  ON  THE  22D  AT  AYER  RANCH 
GREATEST  REPORTE0  TOTAL  SNOWFALL,     32.7  INCHES  AT  BERTHOUO  PASS 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,     78   INCHES  ON  THE   1ST  AT  WOLF  CREEK 

PASS  1  E 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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COLORADO 
MAY  1%S 


Station 

Tolal 

Day  o(  Month 

12  3 

4 

5  1 

6 

1 
7 

8 

9 

10  | 

12 

13  | 

14 

15 

16  |  17 

18 

J  

19 

 L 

20  21 

 ' 

22 

 L 

23 

 L 

24 

- 

25 

 1 

26 

 L 

27 

1  < 

28  29 

30 

31 

■     i  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 

84SIN  01 

AMY 

Use 

•  19 

.99 

.19 

.99 

AROYA  6  NE 

T 

•  is 

T 

.09 

.51 

.01 

•  08 

AYES  RANCH 

A. 21 

•  12 

.10 

2.66 

j 

01 

BRANDON 

2.91 

.20 

.10 

.24 

.12 

2!20 

!  10 

BRANSON 

2.T( 

T 

•  98 

T 

T 

.90 

.11 

.21 

.90 

.99 

BUENA  VISTA 

•  61 

.  0-. 

.  i s 

•  04 

.11 

.11 

■  IT 

.01 

Butler  ranch 

1.9! 

•  6T 

.90 

.92 

.23 

CANPO  1  S» 

l.T! 

| 

ill 

•  96 

•  97 

.09 

•  02 

.06 

CANON  CITY 

.2* 

T 

.02 

.03 

.14 

T 

.09 

!oi 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

1.11 

•  01 

T 

T 

T 

.01 

T 

.34 

.05 

.59 

T 

.02 

•  TT 

•  02 

DELHI 

.9, 

•  09 

•  36 

.06 

•  19 

.19 

.03 

.06 

OOHERTY  RANCH 

1.91 

: 

•  12 

•  OT 

•  IT 

.29 

.14 

EADS 

3.01 

•  2T 

•  26 

2.41 

EVERSOLL  ranch 

I .  TE 

.19 

.09 

.09 

.83 

.4C 

.06 

.06 

FORDER  8  S 

.91 

■Oi 

•  OT 

T 

T 

T 

T 

.39 

.>» 

T 

T 

T 

.02 

FOUNTAIN 

T 

•  TO 

.20 

.10 

.39 

.10 

FO.LER 

.91 

.09 

•  11 

.01 

.68 

.16 

.02 

GARONER 

.S< 

.OT 

.15 

T 

•  06 

T 

•  03 

X 

•  OT 

J 

GUPPEy  10  SE 

.«« 

T 

T 

,60 

T 

.16 

.12 

haSmELL 

1.20 

. 

T 

•  96 

T 

•  02 

•  10 

.92 

MOLLY 

1.81 

•  06 

•  18 

•  10 

1.62 

.12 

.01 

JOHN  HART  IN  DAN 

3.21 

•  36 

•  2T 

•  02 

•  to 

.06 

KARVAL 

1.01 

T 

.12 

KIT  CARSON 

1.94 

•  22 

.12 

.69 

1  I  05 

LA  JUNTA  PAA  AIRPORT 

.99 

T 

T 

■  99 

T 

T 

•  02 

.02 

.16 

.02 

.06 

.16 

T 

LAMAR 

2.A0 

■  01 

•  96 

.29 

.T3 

.8<) 

.12 

T 

LAS  ANIMAS 

T 

.94 

T 

T 

LA  VETA 

1.02 

T 

.18 

.20 

•  20 

•  02 

•  10 

.  12 

LEADVIlLE 

.69 

.03 

T 

T 

T 

.01 

.08 

.02 

T 

.09 

.02 

T 

.60 

.09 

.0! 

LIME  )  SE 

•  2T 

.2' 

LIMON   10  SS* 

1.01 

•  14 

•  08 

T 

•  66 

.19 

.13 

.19 

LIMON 

l.SS 

■  IT 

•  19 

.22 

.  i  a 

T 

.62 

•  06 

.09 

.06 

T 

NORTH  LAKE 

l.TA 

,20 

.19 

■  01 

•  01 

•  81 

•  23 

•  30 

•  01 

T 

T 

01 

OROMAV 

•  14 

.03 

.96 

.2? 

'.o't 

.01 

PENROSE  3  NN ■ 

.  TO 

.02 

.60 

.09 

.0! 

PUEBLO  MB  AIRPORT  //R 

.30 

T 

•  04 

•  01 

•  01 

T 

•  09 

T 

•  02 

.  1  3 

T 

T 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

.26 

•  06 

•  06 

.10 

T 

.04 

.06 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

•  ST 

•  OT 

•  60 

T 

.20 

ROCKY  PORO  2  ESE 

.99. 

•  9T 

T 

T 

.09 

T 

.21 

.09 

T 

RUSH  2  NNE 

1.61 

.59 

1.00 

.06 

RUXTON  PARK 

1.69 

T 

T 

.01 

•  02 

•  16 

.09 

•  69 

T 

•  IT 

.5' 

T 

RYE 

1.06 

.  0. 

•  20 

.11 

T 

.10 

T 

T 

.61 

SAL  IDA 

.63 

•  16 

.02 

•  99 

.02 

,09 

.0) 

•  06 

J 

SPRINGE  I ELO 

1.19 

T 

.29 

.10 

.10 

.12 

.80 

..2 

SPRINGFIELD  T  MSM  // 

2.80 

|  .01 

•  16 

•  06 

•  68 

•  OT 

•  OT 

•  21 

1  .  00 

T 

.06 

•  20 

.48 

STONINGTON 

1.5T 

.18 

T 

•  26 

•  69 

•  22 

,45 

T 

T 

SUGAR  LOAP  RESERVOIR 

.  90 

.89 

.09 

T 

.01 

■  OT 

.12 

.10 

T 

.09 

T 

T 

.19 

.23 

.09 

T 

TACONY  10  SE 

1.26 

T 

•  16 

T 

•  09 

,T6 

.  if 

■  06 

•  09 

T 

TRINIDAD 

2.96 

T 

■  9T 

.10 

T 

•  96 

T 

1 .02 

.45 

T 

■  06 

T 

TRINIDAD  PAA  AIRPORT 

1.26 

T 

.30 

.95 

.02 

T 

.01 

.19 

.91 

T 

.12 

T 

2.60 

.  .  .  1  . 

.09 

.42 

•  19 

1*13 

•  06 

.21 

•  01 

THIN  LAKES  EVAPORATION 

T.IN  LAKES  RESERVOIR 

.19 

.02 

T 

.01 

T 

.1* 

•  02 

•  01 

.19 

T 

T*0  8UTTES  1  NM 

1.90 

T 

.18 

•  63 

•  29 

.AT 

.  34 

malsenburg  power  plant 

.98 

T 

T 

.09 

T 

.02 

T 

.06 

T 

T 

T 

.21 

T 

mESTClIPPE 

.AO 

■  10 

•  10 

•  03 

•  02 

•  13 

•  02 

•ETMORE  2  5 

■  96 

.03 

•  09 

•  02 

•02 

•  11 

•  06 

.29 

.02 

Colorado  drainage 

basin  02 

altenbern 

2.16 

T 

•  29 

•  19 

•  60 

•  19 

.04 

.36 

•  63 

.  30 

AMES 

2.A1 

•  09 

.09 

•  06 

•  96 

.35 

T 

•  04 

•  02 

•  11 

•  99 

•  11 

.  34 

.2) 

ARTE  3 1 A  2  E 

2.02 

T 

.01 

.16 

■  26 

•  OS 

.01 

•  T6 

.39 

■  11 

.07 

•  09 

•  01 

.20 

.06 

ASPEN 

1.1* 

.02 

.03 

.01 

.09 

.19 

T 

.06 

.19 

.OS 

.09 

T 

.04 

•  OT 

.96 

.14 

.02 

berthoud  pass 

3.29 

•  IT 

.03 

•  12 

.90 

.11 

•  10 

.19 

.■•8 

T 

.09 

•  03 

.28 

T 

.Tl 

.61 

.21 

BONO 

1.39 

.  10 

■  06 

.OT 

■  06 

•  14 

•  02 

•  02 

T 

.30 

•  23 

•  29 

•  06 

60NHAM  RESERVOIR 

2.T1 

T 

T 

■  2T 

T 

•  20 

.52 

T 

•  69 

•  IT 

.84 

BRECKENRIDGE 

1.31 

.19 

T 

T 

•  10 

•  04 

•  09 

•  10 

•  68 

.03 

■  02 

•  22 

.  1  2 

CEOAREDGE 

1.52 

.10 

.22 

.10 

.18 

■  6T 

.25 

CIMARRON 

2.06 

.20 

.06 

•  26 

.49 

•  IT 

•  IS 

.39 

.33 

CLIMAK  2  NM 

l.T. 

T 

■  OT 

.02 

.06 

•  OT 

•  OT 

.04 

•  19 

•  15 

■  13 

.06 

•  06 

.09 

•  22 

•  33 

•  14 

T 

•  01 

COCHETOPA  CREEK 

•  6T 

.08 

•  21 

•  06 

•  10 

.06 

COLLBRAN 

2.08 

.  18 

.06 

•  16 

T 

T 

.03 

.90 

•  TO 

.43 

T 

COLORAOO  NAT  HON 

•  T2 

.09 

T 

.62 

.19 

•  08 

T 

C0RTE2 

2.14 

•  OT 

•  99 

•  33 

.13 

.11 

•  31 

•  06 

.28 

•  09 

CRAIG 

1.61 

•  10 

•  10 

•  09 

•  19 

T 

T 

T 

•  OT 

•  26 

•  01 

T 

.01 

■  69 

.  1  3 

T 

CRfSTEO  BUTTE 

1.62 

T 

•  06 

•  09 

•  02 

•  51 

•  26 

T 

•  63 

•  26 

•  IT 

T 

DELTA  1  E 

•  81 

•  06 

•  06 

T 

•  46 

•  25 

.04 

9/ 

DILLON  1  E 

.92 

T 

T 

T 

.09 

•  35 

T 

.19 

T 

.03 

•  2T 

.03 

DOLORES 

2.661 

.02 

•  06 

1.15 

.32 

•  25 

.09 

•  OT 

■  90 

•  09 

.  13 

.02 

OuRANGO 

1.6t) 

T 

■  IT 

•  50 

.02 

•  01 

.90 

.69 

•  02 

•  12 

.02 

.02 

EAGLE  PAA  AIRPORT 

•JaI 

T 

T 

T 

.01 

•  02 

•  01 

T 

•  11 

T 

.11 

ELECTRA  lake  //r 

1.82 

•  90 

•  60 

•  01 

.  85 

•  90 

PORT  LEMIS 

2.96 

•  66 

.33 

.02 

•  2T 

6T 

•  OS 

.22 

.19 

PRASER 

l.TO 

T 

.09 

.09 

.01 

.11 

.20 

.09 

.01 

•  21 

.08 

•  01 

.01 

T 

•  OT 

.11 

■  01 

•  6T 

•  19 

T 

T 

.02 

PRUITA 

.96 

.06 

.0. 

T 

.36 

•  06 

•09 

.e» 

•  09 

•  30 

•  OT 

•  01 

GATEMAY  1  SH 

1.31 

•  09 

T 

.69 

.28 

•  61 

•  OS 

T 

GLENmOOO  SPRINGS  1  N 

i. til 

•  02 

05 

.06 

.09 

.  c  9 

•  •8 

•  16 

.  08 

GRAND  JUNCTION  MB  AP  //R 

1.39 

T 

T 

.01 

T 

.01 

.94 

.19 

T 

.06 

.23 

■  26 

.28 

GRANO  JUNCTION  A  ESE 

1.60 

.2T 

.49 

.19 

•  11 

.46 

GRAND  LAKE   1  MNM 

2.16 

.18 

.08 

•  29 

.01 

.01 

.13 

•  46 

.09 

T 

.01 

.06 

.03 

T 

.09 

.06 

•  10 

•  20 

.  1  5 

•  16 

.01 

GRAND  LAKE  »  SSM 

1.54 

.16 

.0. 

.19 

.26 

.09 

.18 

•  11 

.06 

.01 

.06 

.08 

.12 

.10 

.21 

T 

GRAND  VALLEY 

1.62 

•  IT 

.10 

•  OR 

.02 

•  66 

•  90 

.  1 1 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

1.20 

.06 

.01 

.09 

.02 

.16 

.16 

.91 

.23 

GUNNISON 

.»i 

T 

.09 

.08 

T 

.03 

T 

.02 

.19 

T 

.01 

HAMILTON 

2.66 

.  3* 

.18 

.28 

.12 

•  26 

.03 

■  96 

.T3 

.02 

•  OS 

.11 

.  15 

HAYDEN 

1.66 

.29 

.30 

.01 

.10 

.12 

.62 

.03 

•  09 

.20 

.23 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sh 

1.38 

IGNACIO  1  N 

1.01 

•09 

.S3 

!l9 

.07 

.08 

.42 

!o2 

.01 

KREMMLING 

.96 

.16 

.02 

.11 

.03 

.03 

.16 

.03 

.12 

.22 

.12 

LAKE  CITY 

1.06 

•  10 

.OS 

•  09 

.31 

.02 

LITTLE  DOLORES  S  NE 

.98 

T 

T 

•  OT 

T 

.09 

•  90 

.26 

T 

.0) 

.10 

.12 

.0! 

LITTLE  HILLS 

2.91 

.1* 

.02 

.18 

.29 

.01 

.60 

.01 

.11 

.61 

.10 

.T6 

.21 

MANCOS 

2.81 

T 

1.92 

.32 

.Oi 

.29 

.94 

.09 

.19 

.02 

MARVINE 

6.6» 

.61 

.90 

.99 

.19 

T 

.10 

.19 

T 

.15 

•  T6 

.40 

.10 

MAYBELL 

1.16 

.08 

.06 

.99 

•  9T 

.12 

.02 

.51 

.03 

•  OT 

.09 

•  10 

MEEKER 

2.9T 

.31 

.30 

.15 

.03 

.10 

.11 

.06 

.06 

.16 

.82 

.23 

MEREDITH 

1.98 

.09 

.•0 

.09 

.15 

T 

.09 

.39 

.03 

.20 

.60 

.09 

MESA  vEROE  NAT  PARK 

3.0T 

.02 

.2. 

1.19 

.04 

T 

.•2 

.96 

.OT 

.21 

.08 

MONTROSE  NO  1 

•  It] 

.09 

.10 

.01 

.16 

.29 

.10 

Sam  falsM.ncBj  rtolsn  following  Si.  I  ion  Livdsji 
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Continued 


Day  of  Month 


4 

1 

6 

7      8  9 

in  1 
10  | 

1 

11 

12 

1 

13 

14 

15 

1 

17 

1  o 

,  _  1 
19 

on  1 

Zl 

I 

11 

/w»  1 

£4 

1 

1 

2/ 

1 

28 

1 

29 

30 

31 

.09 

T 

.10 

T 

.02 

,11 

.67 

.09 

T 

*  Si 

•  02 

.  1 1 

•  J4 

•  1 2 

•  *' 

*  5« 

•'0 

.01 

•  02 

*  n 

ft* 

• 0 

•  09 

" , . 

•  61 

•  01 

•  1  * 

01 

*  j  J 

23 

23 

•  5  j 

21 

01 

.33 

.20 

T 

IlO 

,i( 

,40 

"li 

• 

"oiv 

s 

*lfl 

T 

"is 
* 

_ 

1 2! 

90 

40 

f 

.10 

.09 

.19 

•  OS 

.10 

.05 

,40 

,20 

.20 

T 

■ 

.59 

•  25 

•  IS 

*  1 

•  IT 

•  10 

•  1* 

.22 

7*' 

.16 

•  11 

■  29 

T 

■ 

•  55 

•  10 

'?" 

.10 

•14 

04 

1 

* 

*32 

1 

ft, 

" 

'  12 
" 

•  09 

•  19 

•  * 

•5  ' 

* 

"it 

•  09 

• 

.05 

•  01 

01 

.02 

61 

1. 

*  21 

.02 

• 

•  0* 

■  11 

IB 

? 

•  0T 

T 

T 

■ 

" 

.44 

T 

.02 

•  06 

•  11 

T 

•  IT 

.01 

.11 

•  44 

,14 

.11 

T 

.05 

*  1 C 

.01 

.♦l 

•  65 

Is* 

•u 

Is* 

•  06 

■  It 

.19 

!)• 

T 

■  IS 

.6* 

.09 

.92 

.91 

.02 

.01 

.0. 

.10 

.05 

T 

.OS 

•  OS 

.09 

•  OS 

•  IS 

.50 

.10 

.05 

T 

•  09 

.09 

•  22 

•  20 

•  6* 

•  06 

.OT 

.06 

.01 

■  94 

.11 

.19 

.01 

.01 

.10 

.0* 

.02 

.02 

.12 

,14 

.01 

*?n 

.19 

i*o° 

•J* 

'  Li 

•  OS 

•  03 

*?! 

•  11 

"22 

•jj 

7 

•  01 

.01 

• 

'  4 

■  10 

.  u 

•  10 

*f  ■ 

*  * 

02 

.02 

•  10 

' 

•  »l 

•  61 

• 

•  10 

_ 

1 

SB 
,90 

,20 

■  1 1 

' 

.11 

•  15 

.0? 

.IT 

.06 

•  06 

.23 

.10 

,27 

.19 

.01 

T 

.21 

1.16 

•  IS 

T 

.69 

,44 

.11 

.09 

.01 

T 

1*42 

•  OS 

T 

,11 

LOT 

1.92 

.H 

,14 

.12 

.  0  s 

■ 

•  50 

•  06 

™ 

"it 

1.03 

•  10 

•  21 

•J  J 

*>• 
•  22 

•  I* 

fit 
.03 

i » 

.04 

1 1 

09 

06 

1  "  1* 

.01 

1.19 

.3? 

.49 

1.11 

1.26 

.19 

.06 

.0* 

•  11 

.32 

.10 

T 

.99 

,44 

.IT 

T 

.19 

.20 

.14 

T 

.59 

.18 

T 

•  96 

.02 

1.40 

.19 

•  14 

.01 

.07 

T 

T 

•  43 

.06 

T 

,99 

.05 

.24 

.10 

.11 

.01 

l.*2 

>4| 

1,45 

.91 

.22 

.01 

•  f  0 

■  * 

.11 

•  04 

"ft. 

43 

OT 

02 

■  T£ 

■■j 

T 

T 

.19 

•  23 

.11 

III 

'.tl 

.07 

°oi 

T 

•  TS 

.18 

.09 

.09 

1.79 

.11 

.04 

7 

.10 

•  20 

■  11 

T 

•  S6 

T 

.55 

.12 

.20 

.29 

•0* 

•  IS 

•OT 

Tfl 

•  >S 

"2. 

T 

OT 

*1  7 

B4 

•  25 

t 

•  02 

"if 

■ 

.09 

*  T1 
* 

55 

1*10 

•  2 

* 

" 

.06 

T 

.41 

.09 

.09 

.01 

.19 

.71 

.06 

•  52 

•  SO 

•J* 

*  i. 

•  16 

* 

.02 

• 

4 

_ 
* 

•  04 

Ad 

"it 

■•7 

«■ 

» 

.02 

* 

J 

* 

* 

" .« 

" 

T 

.02 

•  11 

T 

.31 

.01 

T 

T 

.02 

.10 

.06 

.1! 

.97 

.02 

T 

•  09 

*n? 

T 

* 

"21 

.41 

*•? 

"?i 

■ 

•  IT 

•  OT 

•  19 

1  22 

*09 

1  10 

1  50 

99 

19 

1  o! 

■21 

.27 

Uo 

!io 

!29 

•  14 

.12 

T 

.09 

.15 

99 

.90 

.10 

T 

•  IS 

•  2  1 

.09 

•  29 

.29 

"•I 

■Jj 

•  1' 

* 

•** 

26 

* 

90 

".. 
* 

'  1C 

•  OT 

.07 

.01 

.59 

.55 

.46 

.26 

•  49 

.01 

.01 

•  0T 

.11 

T 

.29 

T 

T 

T 

•02 

•  01 

*05 

u» 

°.44 

.41 

ill 

.01 

7 

T 

.10 

T 

•  IT 

T 

.24 

.06 

•  07 

.01 

•  99 

.01 

T 

T 

.SS 

T 

•  11 

.29 

T 

.21 

.11 

.09 

.06 

6  0  1 

•  40 

.09 

.02 

1,09 

.02 

.06 

*i» 

*?* 

•  91 

,09 

■  1* 

.21 

.01 

.11 

T 

T 

1 

* 

•  06 

.41 

•  01 

.11 

.01 

.01 

.0? 

•  Ot 

,T9 

.46 

.19 

•  79 

.14 

T 

■42 

•  OS 

■  05 

,59 

.59 

,47 

•  44 

.  1 2 

•  29 

T 

.13 

T 

T 

.05 

.20 

.01 

.01 

.49 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

•  04 

.01 

.24 

.10 

.10 

.01 

T 

T 

•  01 

•  16 

T 

.12 

T 

.10 

T 

T 

.90 

T 

.IT 

.40 

.17 

•  09 

* '6 

•  OT 

.69 

1 .72 

1 ,09 

.42 

•  04 

■04 

.  02 

"at 

*«i 

*  1  * 

•  99 

*\\ 

"ft. 

** 

.26 

.40 

.14 

.21 

•  IT 

.95 

.19 

.07 

T 

.11 

.17 

•  1  7 

•  07 

.06 

■  19 

•  09 

•  16 

.10 

.19 

•  11 

,01 

.  70 

.07 

T 

.90 

* 

* 

•  IT 

'  ' 

' 

*  * 

■  16 

T 

,44 

•  IS 

,41 

•  19 

T 

.03 

.53 

.01 

,19 

.96 

•  42 

.14 

.01 

.34 

T 

T 

.10 

•  40 

.11 

T 

T 

.01 

•  S3 

.40 

.21 

.05 

1.67 

•  90 

.10 

.22 

•ot 

T 

.0) 

.01 

.24 

.04 

.10 

T 

T 

T 

.21 

•  0* 

•  OT 

.05 

.05 

,02 

.01 

.41 

.1? 

.16 

•  14 

.02 

.60 

•  09 

.27 

.01 

.01 

T 

.99 

.07 

•  26 

T 

.04 

.02 

.19 

•  64 

.2* 

.42 

.11 

.05 

.11 

•  II 

•  20 

.01 

.6* 

.OT 

.05 

.45 

.17 

.04 

.06 

.01 

•IS 

.52 

.61 

.04 

.22 

.10 

MONTROSE  NO  2 
N087MDALE 
NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 

PALISAOE  1  5 
KLH'Sf  LAKE  9  5 
PA0N1A 
PARADOX 

PARShall  10  55E 

PITKIN 
PLACERvI LLE 
P0»OERNORN 
PYRAMID 
RANGELY 

REDSTONE 

RICO 

RIFLE 

SAPINERO  9  E 
SAR6ENT5 

SHOSHONE 
SILVERTON 
STEAM80AT  SPRINGS 
TACONA 
TAYLOR  PARK 

7ELLURI0E 
URAVAN 

VALLECI TO  DAK 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  4 


AKRON  FAA  AIRPORT 
BONNY  DAM 
BURL 1NG70N 
CHEYENNE  WELL! 
FLAGLER  2  NW 

FLEMING  I  S 
GENOA  1  ■ 
MOLYOKE 
IOALIA 
LEROY  7  WlW 

0715   11  NE 

S7RA770N  9  NE 

VONA 

WRAY 

YUMA 


ALLEN5PARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BRIGGSOAlE  2  NW 
BYERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CMEESMAN 

CHERRY  CREEK  OAM 

DENVER  WB  AIRP0R7  / 
DENVER  WB  CI7Y 
EAS70NVI LLE   1  NNII 
EAS70NVILLE  2  NN£ 
EAS70NV1LLE  6  WIN 

ELBER7 
ELBERT  5  NW 
ELBER7  9  SE 
ELBERT  6  SSw 
ELBERT  5  SW 

ELBERT  1  SH 
E1TE5  PARK 
EVERGREEN 

FAIRPLAY  / 
FAIRPLAY  NO.  2 

F0R7  COLLINS 
F0R7  LUPTON  1  N 
FORT  MORGAN 
GEORGETOWN 
GRANT 

GREELEY 
GROVER  10  » 
HARTSEL 
HAWTHORNE 
IOAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 
JULE9BURG 
KA55LE9 
KAUFFMAN  6  SSE 
KIOWA  5  SE 

KIOWA  4  SW 

LAKE  GEORGE  9  SW 

LAKEwOOO 

last  Chance 
long«ont  2  ese 

PARKER  4  E 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 
SEDAlIA  4  SSE 
SEDGwICK  5  5 
S»ICER 

SOUAW  MOUNTAIN 
STERLING 
WALOEN 
WATERDALE 
WIGGINS  T  sw 


1.T4 
1.50 
5.20 


1.56 
1.19 
1.56 


1.551 
1.62 


2.29; 
.61 
.1! 


9.74 
1.72 
1.19 


5.67 

2.21 
9.12 

2.76 
1.91 

6.56 

2.29 
9.11 
1.11 
4.92 


2.04 
.6( 


1.02 
1.14 

1.12 
1.27 
1.41 
9.4! 
1.6! 

1.71 
1.44 
1.49 
1.61 
1.71 

1,10 
1.6* 
1.61 


1.11 
2.6! 
1.26 
1.17 
1.12 


1.691 
».T1 

1.27 
9,90 
1.62 

1,42 
,77 
1.44 

till 

1.04 
2.11 
1.19 
9.19 


WINDSOR 
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AtAMOSA  W8  AIRPORT 
BL*NCA 
CENTER 
DEL  NORTE 

GREAT  SAND  D4JNE3  NM 

wER«M  T  T  ESE 
MANASSA 
NONTE  v 1 5 TA 
SAGuACME 

hAGON  .mE El  GAP  1  N 
WOLF  CREEK  PASS  1 


DAILY  PRECIPITATION 


Sm  ratarmK*  dom  toUowlnfl  Sutton  l»<*« 

-  SI  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

O 

01 
4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O 
> 
< 

•      •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 
MIN 

78 
52 

80 
60 

75 

)8 

78 
48 

73 
48 

75 
47 

7  7 
42 

70 
44 

70 
37 

57 
29 

70 
33 

76 
44 

68 
45 

68 
46 

58 
38 

71 
38 

80 
50 

73 
48 

75 
43 

91 

59 

82 
53 

84 

50 

65 
50 

67 
43 

67 
45 

58 
34 

31 
38 

65 
38 

72 
50 

79 
57 

76 
49 

71.3 
45.1 

8UENA  VISTA 

MAX 
MIN 

70 
29 

70 
31 

70 
34 

69 
32 

65 
28 

58 
33 

59 
25 

59 
29 

54 
29 

61 
26 

60 
31 

58 
40 

56 
35 

56 
36 

70 
30 

73 
39 

71 
40 

71 
36 

73 
38 

74 
39 

72 
29 

62 
47 

58 
29 

52 
30 

52 
33 

53 

27 

72 
29 

70 
36 

75 
35 

7* 

36 

64.6 
33.0 

CANON  CITY 

MAX 

MIN 

81 

55 

30 
48 

78 
43 

70 
49 

76 
48 

73 
51 

69 
43 

64 
43 

63 
61 

61 
39 

70 
42 

72 
48 

71 
50 

67 
50 

65 
48 

78 
48 

82 
57 

82 
54 

76 
49 

84 
55 

83 
57 

78 
57 

73 
56 

68 
51 

65 
47 

62 
45 

63 
44 

70 
43 

77 
46 

81 

50 

82 
58 

73.3 
48.9 

COLORADO  SPRINGS  '«B  AP 

MAX 
MIN 

80 
49 

90 
45 

66 
37 

78 
42 

67 
43 

71 
44 

67 
39 

55 
38 

57 
33 

52 
33 

67 
31 

72 
41 

70 
45 

62 
37 

59 
41 

73 
36 

60 
52 

62 
44 

73 
40 

81 
47 

77 
51 

74 
53 

68 
40 

64 

44 

65 
38 

53 
37 

47 
38 

65 
36 

72 
41 

79 
46 

75 
51 

68.1 
41.7 

DELHI 

MAX 
MIN 

97 
52 

84 

52 

80 
39 

83 
54 

81 
52 

89 

42 

82 
34 

79 
46 

63 
28 

60 
34 

75 
32 

79 
41 

74 
49 

73 
40 

63 
43 

79 
46 

76 

50 

75 
49 

82 
49 

87 
51 

85 
51 

87 
64 

75 
58 

72 
42 

71 
36 

61 
40 

55 
39 

72 
35 

80 
47 

88 

48 

87 
50 

76.9 
45.0 

EADS 

MAX 

Mm 

90 
46 

91 
51 

85 
43 

8  t 
56 

84 
52 

85 
47 

83 
45 

82 

46 

67 
31 

60 
35 

75 
33 

83 
42 

78 
53 

75 
44 

68 
51 

80 
39 

88 
46 

87 
51 

83 
51 

91 
54 

87 
57 

88 
53 

77 
55 

73 
49 

75 
47 

68 
47 

63 
43 

75 
45 

83 

50 

90 
55 

96 

57 

80.2 
47.6 

EVERSCLL  RANCH 

MAX 

Mm 

96 
50 

97 
47 

89 
46 

89 

34 

54 
43 

76 
35 

83 
50 

69 
55 

76 
46 

75 
49 

78 
44 

89 
53 

84 
51 

81 
49 

96 
59 

97 
61 

91 
63 

78 
55 

84 
48 

74 
46 

69 
48 

81 
50 

93 
53 

82.7 
49.3 

FCRDER  8  S 

MAX 

Mm 

86 
40 

86 

82 
42 

97 
48 

76 
47 

80 
42 

79 
42 

78 
42 

68 
28 

64 
32 

72 
30 

90 
40 

76 
49 

75 
39 

63 
44 

79 
33 

88 
41 

B4 

50 

81 
45 

88 
46 

82 
52 

89 
55 

81 
55 

72 

48 

74 

42 

67 
42 

61 

40 

74 
40 

82 
42 

89 
50 

85 
49 

78.3 
43.2 

HOLLY 

MAX 

Mm 

89 
39 

92 
41 

93 
45 

77 
52 

90 
48 

92 
43 

87 
40 

80 
36 

72 
31 

73 
39 

61 
32 

77 
43 

85 
50 

77 
49 

78 

50 

72 
34 

82 
52 

92 
55 

71 

51 

84 
55 

85 
50 

75 
63 

92 
61 

85 
51 

76 
45 

60 
43 

71 

47 

65 
43 

76 
50 

80 
44 

93 
60 

80.7 
46.7 

JOHN  MARTIN  OAM 

MAX 

Mm 

90 
40 

92 
48 

89 
43 

90 
59 

89 
54 

88 
47 

88 
44 

88 
50 

69 
26 

69 
35 

77 
30 

83 

40 

82 
54 

77 
42 

67 
44 

83 
40 

89 

52 

88 
53 

85 
49 

93 
53 

90 
53 

97 
57 

90 
61 

79 
48 

75 
42 

75 
45 

67 

45 

74 
38 

84 

51 

91 
51 

67 
58 

83.4 
46,6 

KIT  CARSON 

MAX 

Mm 

90 

41 

91 
43 

85 
43 

97 
51 

84 

50 

84 
39 

83 
45 

82 
45 

78 

33 

62 
30 

75 
32 

83 
36 

80 
53 

74 
52 

62 
45 

81 
33 

90 
45 

75 
50 

84 

50 

91 
54 

88 
60 

88 
60 

78 
52 

74 
52 

76 
44 

68 
45 

65 
41 

78 
43 

83 

45 

92 
50 

87 
54 

60.6 
45.7 

LA  JUNTA   FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 
50 

98 
55 

78 
42 

89 
59 

84 

52 

88 
50 

87 
43 

69 
46 

70 
34 

62 
40 

76 
35 

83 
44 

77 
54 

78 
47 

66 
49 

92 
42 

90 
53 

74 
55 

83 

50 

92 
56 

84 
55 

92 
59 

79 
56 

78 
51 

77 
43 

69 
45 

60 
45 

75 
43 

83 
47 

92 
52 

86 
59 

80.0 
48.7 

LAMAR 

MAX 

Mm 

92 
43 

93 
48 

76 
42 

91 
60 

85 

54 

90 
42 

88 
46 

71 
46 

73 
30 

57 
35 

76 
32 

86 
40 

77 
55 

79 
49 

68 
49 

94 
38 

92 
54 

74 
54 

96 
54 

95 
57 

87 
56 

95 

62 

80 
52 

75 
52 

77 
44 

70 
47 

65 
45 

76 
47 

83 

52 

93 
SO 

91 
62 

81.6 
46.3 

LAS  ANIMAS 

MAX 

Mm 

92 
50 

88 
51 

93 
55 

82 
60 

78 

52 

78 
41 

71 
43 

65 
44 

77 
39 

85 
45 

90 
47 

89 
56 

LA  VETA 

MAX 

Mm 

70 
46 

78 
42 

78 
35 

76 

30 

74 

32 

68 
28 

69 
26 

69 
30 

70 
32 

65 
26 

60 
28 

63 
30 

58 
32 

64 
35 

69 
38 

72 
35 

75 
36 

69 
34 

67 
35 

70 
38 

72 
38 

70 
36 

69 
34 

72 
38 

69 
38 

70 
36 

65 
32 

70 
38 

72 
40 

70 
42 

75 
46 

69.6 
35.1 

LEADVILLE 

MAX 

Mm 

58 

32 

57 
36 

57 
32 

54 
28 

44 

22 

47 

25 

50 
30 

40 
1 1 

42 
18 

40 

22 

47 
18 

52 
26 

51 
29 

39 
27 

47 
28 

57 
26 

59 
34 

49 
34 

60 
30 

34 

68 
28 

65 
33 

54 
30 

49 

21 

46 
20 

44 
21 

44 

22 

60 
17 

64 
25 

70 
27 

62 
26 

52.5 
26.2 

LIMON  10  SSta 

MAX 

Mm 

82 
46 

33 
49 

79 
38 

81 
42 

75 
42 

69 

37 

75 

34 

71 
32 

59 

26 

59 
27 

72 
34 

76 
40 

74 

31 

66 
39 

56 
38 

75 
35 

83 
43 

81 
44 

77 
36 

83 
46 

80 
46 

85 

50 

76 
50 

67 

45 

68 
37 

60 
36 

56 
36 

70 
38 

76 
43 

86 

46 

92 

45 

73.7 
39.7 

LI  HON 

MAX 

Mm 

83 
43 

92 
42 

72 
40 

82 
44 

72 
42 

75 
36 

73 
37 

55 
34 

59 
28 

58 
26 

70 
29 

79 
38 

74 
50 

59 
43 

57 
37 

76 
33 

85 
39 

66 
46 

80 
42 

84 

43 

74 
48 

85 
51 

71 
48 

67 

42 

69 
37 

63 
38 

60 
36 

72 
37 

76 
38 

85 
45 

81 

44 

72.4 
39.9 

NORTH  LAKE 

MAX 

Mm 

67 
30 

67 
30 

67 
27 

64 
25 

56 

24 

60 
18 

65 
20 

53 
19 

53 
20 

45 
22 

58 
19 

58 
26 

53 
33 

54 

32 

52 
27 

61 
25 

69 
44 

62 
42 

67 
23 

67 
37 

69 
37 

70 
22 

54 
41 

50 
25 

50 
25 

52 
24 

49 
26 

39 
27 

68 
26 

65 
36 

66 
44 

39.7 
28.3 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

86 
48 

87 
45 

76 
45 

87 
43 

78 
46 

81 
50 

78 
44 

64 
39 

68 
35 

59 
41 

76 

32 

79 
44 

78 
53 

75 
43 

66 
44 

82 
36 

69 
47 

68 
31 

84 
44 

88 
48 

84 
49 

90 
60 

77 
58 

75 

45 

75 
38 

66 
47 

55 

40 

74 
36 

82 
46 

90 
45 

90 
50 

77,6 
44.9 

ROCKY  FORO  2  E5E 

MAX 

Mm 

88 
47 

87 
43 

92 
40 

84 
54 

78 
51 

92 
42 

83 
42 

80 
48 

70 
28 

67 
32 

76 
30 

83 
37 

80 
52 

75 
42 

65 
48 

81 
36 

88 
47 

87 
52 

83 
45 

85 
51 

87 
50 

88 
57 

93 
57 

74 

47 

73 
38 

70 
43 

61 
42 

74 
41 

63 
44 

90 
46 

38 
54 

79.8 
44.7 

RUSH  2  NNE 

MAX 

Mm 

83 
43 

92 
41 

83 
36 

81 
39 

73 
41 

76 
43 

70 
36 

60 
34 

63 
26 

69 
28 

71 
39 

73 
45 

76 
42 

64 
41 

57 
38 

73 
42 

86 
45 

70 
40 

62 
36 

85 
41 

86 
48 

83 
49 

72 
52 

73 

49 

72 
39 

59 
34 

56 
33 

69 
32 

71 
37 

86 
40 

95 
46 

73.8 
39.8 

RUXTON  PARK 

MAX 

Mm 

66 
32 

64 
34 

62 
32 

61 
29 

56 
30 

56 
35 

54 
28 

64 
27 

65 
23 

50 
21 

53 
18 

56 
25 

59 
35 

61 
26 

62 
30 

70 
25 

68 
32 

68 

26 

65 
32 

67 
32 

60 
35 

62 
34 

66 
36 

54 
28 

54 
27 

59 
25 

44 

26 

52 
18 

59 
27 

68 
35 

71 
32 

60.5 
28.9 

RYE 

MAX 

Mm 

83 
37 

93 
52 

80 
34 

84 
31 

79 

38 

73 
44 

66 
36 

69 
35 

63 
29 

54 

30 

68 
25 

72 
35 

66 
39 

72 
32 

59 
35 

75 
32 

84 
36 

78 
43 

81 
38 

68 
44 

78 

44 

78 
48 

T 
49 

65 

40 

61 
33 

60 
35 

52 
34 

65 
32 

69 
35 

80 
40 

95 
35 

72.4 
37.2 

SAL  IDA 

MAX 

Mm 

77 
31 

74 
35 

73 
34 

72 
31 

70 
35 

65 
36 

64 
30 

60 
34 

58 
31 

53 
31 

64 
28 

65 
30 

63 
41 

62 
36 

66 
34 

74 
31 

76 
41 

73 
41 

77 
35 

77 
36 

78 
35 

79 
47 

76 
31 

63 

32 

34 

32 

59 
34 

58 

30 

68 
26 

75 
30 

76 
35 

74 
41 

66.5 
34.6 

SPRINGFIELD  7  wSm 

MAX 

Mm 

88 
54 

91 
54 

82 
41 

84 

58 

83 
43 

84 
4  2 

84 
29 

78 
39 

69 
27 

65 
35 

71 
33 

79 
43 

74 
52 

75 
43 

69 
45 

73 
39 

86 
50 

82 
50 

80 
44 

90 
48 

88 
52 

86 
59 

74 
37 

70 

50 

73 
42 

70 
41 

62 
43 

71 
43 

80 
48 

85 

50 

84 
46 

78.3 
45.2 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

52 
20 

53 
20 

51 
21 

49 
17 

49 

20 

40 
22 

45 
22 

41 
17 

39 
18 

45 
15 

48 
18 

49 
18 

45 
30 

37 
26 

45 

28 

53 
21 

55 
25 

50 
27 

57 
30 

55 
25 

60 
25 

60 
32 

55 

36 

48 

23 

38 

23 

38 
21 

38 
23 

49 
15 

60 
26 

61 
28 

60 

30 

49.2 
23.3 

TACONY  10  SE 

MAX 

Mm 

86 
49 

96 
46 

82 
40 

85 
42 

76 
47 

79 

42 

77 
49 

76 

65 
28 

60 
34 

75 
32 

79 
42 

77 
50 

71 
40 

62 
47 

91 
36 

87 
49 

83 
56 

79 
44 

87 
51 

84 
55 

68 

79 
52 

71 

46 

71 
41 

63 
41 

58 
-0 

72 
39 

79 
44 

88 
49 

83 
46 

77.1 
44,1 

TRINIDAD 

MAX 

Mm 

81 
43 

77 
48 

75 
42 

78 
53 

71 
44 

75 
51 

77 
40 

71 
46 

67 
32 

58 

30 

71 
31 

71 
43 

68 
46 

70 
36 

65 
36 

74 
38 

84 
46 

90 

4  1 

77 
42 

80 
46 

90 
49 

80 
52 

73 
51 

63 
40 

65 
39 

61 
36 

54 

37 

65 
36 

74 
46 

75 
52 

80 

49 

72.3 
42,6 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

84 

47 

80 
50 

77 
42 

79 
49 

76 
46 

78 
47 

79 
40 

59 
33 

68 

30 

49 
32 

73 
33 

74 
4  3 

67 
47 

67 
41 

64 
38 

76 
39 

82 
50 

68 
49 

76 
47 

85 
56 

82 

49 

82 
54 

65 
51 

70 

42 

70 
38 

61 
39 

55 

40 

69 
38 

78 
51 

80 
55 

64 
53 

72.9 
44.2 

THIN  LAKES  EVAPORATE 

MAX 

Mm 

TWO  BLTTES  1  NU 

MAX 

Mm 

78 
40 

74 
38 

75 
41 

68 
39 

82 
43 

86 
45 

87 
46 

75 
39 

TO 
31 

71 
33 

73 
32 

84 
38 

72 
32 

76 
39 

'6 
3  6 

62 
40 

69 
42 

88 
36 

82 
47 

87 
44 

88 

46 

9' 
54 

80 
50 

74 
32 

79 
45 

76 
47 

78 
46 

75 
43 

83 
50 

88 
42 

86 
55 

79,7 
42.4 

BALSENBURG  PO.ER  plani 

MAX 

Mm 

80 
45 

79 
47 

76 

1 9 

76 
40 

73 
43 

7  2 
48 

72 
39 

70 
38 

64 
38 

57 
35 

67 
30 

72 
37 

69 
43 

69 
44 

65 
36 

75 
36 

80 
51 

81 

47 

81 
41 

80 
49 

80 

49 

93 
52 

76 
53 

65 
39 

63 
35 

62 
40 

54 

38 

67 
36 

74 
39 

79 
44 

82 
51 

72.4 
42.0 

nESTCLIFFE 

MAX 

Mm 

72 
31 

72 

6  9 
38 

67 
28 

57 
32 

61 

35 

66 
40 

62 
29 

5  t 
25 

50 
28 

58 
21 

6  3 
2b 

58 
37 

57 
32 

57 
36 

68 
25 

71 
35 

73 
35 

71 
32 

73 
37 

75 
35 

76 
46 

72 
47 

60 
30 

56 
36 

53 
35 

57 
31 

65 
20 

70 
25 

70 
35 

73 
11 

64.8 

32.7 

mETMORE  2  S 

MAX 

Mm 

80 

44 

77 
46 

75 
36 

77 
41 

70 
49 

70 
40 

69 
36 

66 
39 

62 
37 

55 
35 

68 
30 

70 
41 

69 
41 

67 
36 

60 

41 

75 
38 

80 
44 

HO 
47 

77 
41 

81 
46 

79 
47 

77 
53 

75 
53 

64 

37 

62 
42 

57 
39 

53 

38 

67 
35 

67 
35 

80 
42 

80 

49 

70.6 
61,3 

S««  R«f«tr*>nc«>  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


0  lORMM 

MAY  1965 


SUtton 

Day  of  Monlh 

• 

■ 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

g 

7  J  8 

g 

10 

13 

1  ^ 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

*     •  « 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN 

02 

AL  TENBERN 

MAX 

79 

75 

73 

72 

62 

56 

64 

55 

SB 

60 

66 

72 

66 

56 

66 

74 

77 

74 

80 

79 

82 

81 

73 

56 

30 

53 

60 

71 

76 

80 

77 

66.3 

MIN 

3". 

45 

33 

35 

29 

30 

34 

30 

26 

35 

28 

34 

42 

37 

40 

32 

37 

41 

42 

40 

41 

44 

46 

31 

36 

16 

14 

27 

13 

16 

40 

35.7 

ARTESIA  2  E 

MAX 

76 

75 

70 

69 

70 

69 

52 

40 

50 

68 

62 

70 

68 

53 

59 

71 

75 

7» 

78 

78 

79 

78 

77 

68 

53 

58 

56 

68 

79 

73 

71 

67.3 

MIN 

40 

46 

36 

38 

35 

26 

26 

28 

26 

29 

30 

36 

35 

36 

38 

37 

43 

47 

48 

49 

48 

49 

48 

34 

38 

13 

30 

34 

50 

41 

40 

37.9 

ASPEN 

MAX 

70 

70 

67 

66 

58 

SI 

61 

54 

52 

54 

57 

62 

57 

51 

60 

67 

70 

66 

71 

71 

74 

75 

69 

55 

49 

48 

47 

61 

69 

70 

66 

61.9 

MIN 

37 

40 

33 

35 

33 

27 

27 

25 

22 

31 

25 

30 

40 

35 

37 

31 

37 

40 

38 

40 

40 

41 

42 

29 

31 

32 

27 

24 

11 

39 

36 

BERTHCUO  PASS 

MAX 

54 

52 

51 

50 

48 

36 

41 

38 

25 

34 

33 

4S 

49 

46 

32 

38 

50 

52 

46 

51 

S3 

50 

52 

46 

38 

37 

37 

37 

47 

54 

31 

44.3 

MIN 

2* 

33 

20 

22 

18 

17 

1  6 

16 

U 

14 

1 1 

18 

26 

21 

21 

18 

25 

26 

29 

31 

30 

31 

11 

17 

17 

17 

15 

11 

18 

27 

27 

21.3 

BOND 

MAX 

77 

75 

74 

71 

62 

55 

67 

60 

53 

62 

57 

69 

61 

58 

60 

73 

77 

67 

77 

77 

80 

83 

79 

67 

50 

52 

52 

63 

76 

79 

76 

67.5 

MIN 

40 

39 

43 

31 

40 

32 

32 

30 

28 

27 

38 

29 

44 

37 

40 

28 

35 

42 

37 

39 

40 

42 

40 

12 

33 

37 

33 

27 

11 

36 

38 

s.s 

CEDAREDGE 

MAX 

77 

75 

73 

71 

64 

59 

65 

58 

59 

58 

66 

67 

62 

57 

65 

71 

79 

77 

79 

77 

79 

78 

76 

56 

49 

56 

39 

69 

72 

78 

73 

67,9 

MIN 

46 

47 

42 

43 

33 

36 

31 

3  1 

28 

35 

30 

39 

40 

41 

35 

37 

45 

48 

45 

48 

49 

48 

44 

37 

34 

34 

36 

10 

37 

43 

48 

39.4 

CIMARRON 

MAX 

74 

73 

68 

70 

61 

60 

55 

50 

65 

55 

62 

62 

56 

52 

61 

74 

74 

74 

75 

75 

74 

69 

70 

60 

55 

51 

63 

73 

70 

72 

74 

65.4 

MIN 

29 

36 

I  1 

31 

22 

27 

30 

25 

22 

28 

25 

26 

36 

37 

33 

28 

30 

36 

36 

33 

35 

28 

14 

2  8 

27 

27 

24 

27 

31 

33 

3  0 

2  9,8 

CLIMAX  2  NM 

MAX 

54 

49 

48 

48 

44 

38 

40 

36 

35 

30 

41 

44 

41 

34 

41 

49 

51 

48 

52 

51 

55 

53 

54 

45 

36 

37 

35 

45 

53 

53 

62 

44.9 

Mm 

30 

33 

1  J 

23 

18 

19 

25 

12 

12 

19 

14 

24 

28 

24 

24 

21 

28 

31 

28 

35 

35 

37 

12 

19 

20 

21 

19 

14 

24 

29 

30 

24,5 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

68 

69 

70 

70 

67 

68 

56 

60 

65 

43 

52 

48 

57 

56 

60 

62 

61 

67 

72 

68 

75 

75 

76 

75 

70 

55 

45 

54 

50 

63 

72 

62.9 

MIN 

26 

25 

28 

33 

22 

25 

26 

24 

18 

14 

32 

27 

26 

34 

33 

25 

28 

26 

32 

27 

30 

27 

16 

33 

23 

26 

32 

29 

19 

22 

27 

26,9 

COLLBRAN 

MAX 

76 

74 

71 

71 

66 

56 

65 

59 

57 

68 

74 

70 

65 

55 

66 

72 

77 

76 

80 

79 

78 

80 

76 

68 

38 

55 

54 

68 

75 

79 

77 

69.2 

MIN 

41 

51 

43 

46 

33 

35 

28 

30 

28 

35 

29 

39 

41 

41 

33 

36 

43 

49 

45 

47 

44 

49 

46 

19 

38 

35 

32 

32 

38 

40 

64 

39.0 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

79 

90 

7* 

69 

69 

62 

64 

60 

56 

59 

65 

70 

69 

57 

66 

74 

78 

79 

78 

82 

81 

82 

78 

89 

62 

58 

36 

74 

74 

79 

81 

70.5 

MIN 

52 

48 

45 

43 

40 

32 

34 

29 

31 

38 

21 

48 

42 

39 

39 

42 

5  I 

49 

53 

60 

59 

60 

55 

42 

38 

32 

36 

40 

45 

48 

53 

41,4 

CCRTEZ 

MAX 

76 

75 

73 

71 

63 

65 

64 

57 

60 

61 

68 

66 

57 

57 

61 

68 

75 

78 

78 

77 

79 

78 

77 

60 

50 

58 

59 

68 

75 

74 

75 

67.6 

MIN 

40 

44 

42 

40 

30 

30 

39 

30 

25 

32 

30 

46 

40 

41 

38 

36 

40 

43 

45 

46 

41 

45 

39 

19 

36 

34 

32 

30 

14 

42 

40 

17.7 

CRAIG 

MAX 

73 

72 

68 

70 

53 

37 

60 

38 

48 

57 

61 

68 

59 

48 

61 

70 

74 

70 

75 

74 

77 

78 

65 

60 

56 

51 

57 

65 

72 

77 

72 

63.4 

MIN 

40 

46 

32 

34 

32 

28 

30 

29 

26 

25 

33 

31 

42 

36 

38 

34 

45 

36 

44 

43 

40 

45 

42 

29 

35 

35 

34 

31 

34 

19 

45 

13.9 

CRESTEO  BUTTE 

MAX 

63 

61 

61 

60 

56 

54 

56 

55 

47 

48 

54 

55 

54 

51 

53 

58 

65 

63 

66 

65 

69 

68 

65 

49 

45 

42 

42 

54 

64 

65 

62 

57.1 

MIN 

21 

32 

28 

26 

28 

27 

28 

20 

18 

28 

23 

25 

34 

28 

32 

26 

30 

34 

32 

34 

31 

36 

39 

27 

29 

28 

27 

21 

27 

29 

31 

28.4 

DELTA   1  E 

MAX 

84 

83 

80 

76 

70 

67 

73 

66 

66 

61 

72 

71 

67 

62 

71 

79 

86 

83 

89 

86 

B9 

88 

79 

64 

55 

60 

63 

72 

80 

81 

86 

74.5 

MIN 

41 

48 

45 

43 

37 

40 

31 

3  7 

27 

37 

30 

37 

44 

45 

36 

38 

43 

47 

46 

48 

48 

30 

49 

41 

39 

40 

37 

33 

38 

41 

-8 

40.8 

DILLON   1  E 

MAX 

63 

63 

63 

61 

52 

51 

55 

54 

44 

47 

53 

58 

53 

43 

48 

59 

62 

62 

61 

65 

67 

69 

67 

57 

44 

46 

42 

56 

64 

67 

66 

56.8 

MIN 

26 

31 

24 

22 

27 

25 

30 

2  l 

23 

26 

17 

21 

34 

29 

31 

23 

29 

31 

27 

30 

29 

42 

36 

25 

25 

26 

28 

18 

24 

27 

28 

26.9 

DURANGO 

MAX 

76 

77 

69 

63 

63 

68 

59 

62 

61 

67 

62 

56 

66 

59 

73 

76 

79 

80 

78 

80 

79 

77 

58 

54 

61 

63 

71 

75 

76 

76 

68.6 

MIN 

38 

32 

37 

38 

26 

32 

31 

29 

32 

35 

30 

39 

39 

38 

37 

32 

34 

36 

38 

36 

15 

41 

39 

12 

33 

28 

30 

30 

35 

38 

36 

14.4 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

79 

75 

72 

72 

60 

53 

66 

43 

57 

60 

66 

75 

64 

53 

65 

72 

77 

68 

76 

77 

10 

81 

68 

57 

52 

52 

91 

68 

76 

79 

72 

66.6 

MIN 

32 

43 

36 

30 

39 

32 

32 

30 

28 

28 

25 

25 

41 

39 

32 

24 

30 

39 

34 

33 

35 

38 

34 

27 

27 

34 

30 

24 

28 

32 

34 

12,1 

FORT  LEWIS 

MAX 

68 

68 

67 

63 

55 

60 

60 

57 

54 

55 

61 

61 

47 

52 

53 

63 

68 

71 

71 

70 

71 

71 

69 

55 

55 

55 

54 

63 

68 

61 

66 

61,7 

MIN 

38 

33 

35 

37 

22 

25 

29 

22 

21 

31 

28 

40 

33 

33 

32 

31 

35 

39 

38 

38 

37 

17 

14 

26 

26 

26 

27 

26 

32 

40 

36 

31,8 

FRASER 

MAX 

62 

62 

61 

60 

48 

47 

50 

37 

39 

45 

53 

59 

51 

40 

46 

62 

63 

55 

63 

65 

64 

67 

6} 

48 

42 

39 

41 

56 

65 

67 

65 

54,4 

MIN 

22 

22 

23 

19 

28 

25 

24 

2 1 

20 

20 

20 

19 

32 

32 

25 

18 

25 

24 

26 

24 

24 

33 

10 

23 

18 

26 

26 

18 

20 

23 

23 

23,6 

FRUITA 

MAX 

84 

79 

74 

73 

66 

63 

68 

55 

62 

59 

68 

73 

67 

64 

72 

77 

83 

81 

85 

85 

87 

85 

80 

66 

57 

63 

64 

74 

80 

85 

80 

72.9 

MW 

41 

54 

42 

42 

40 

39 

36 

34 

30 

39 

31 

44 

47 

44 

42 

39 

42 

51 

51 

46 

50 

51 

55 

43 

44 

42 

40 

36 

39 

41 

49 

42,7 

GATEWAY   1  SW 

MAX 

84 

80 

76 

73 

70 

68 

56 

60 

62 

72 

72 

65 

64 

74 

78 

84 

82 

85 

85 

83 

81 

69 

54 

61 

65 

74 

82 

79 

72.8 

Mm 

47 

57 

44 

43 

45 

37 

34 

31 

38 

35 

41 

46 

44 

42 

42 

49 

48 

S3 

55 

57 

54 

44 

40 

43 

42 

36 

41 

46 

44.1 

GLENWOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

79 

77 

75 

73 

63 

59 

70 

57 

58 

65 

68 

73 

65 

57 

69 

74 

78 

73 

79 

79 

83 

86 

79 

58 

58 

55 

58 

70 

77 

79 

77 

70.0 

Mm 

36 

35 

37 

37 

34 

31 

30 

27 

25 

32 

26 

30 

40 

35 

30 

29 

35 

39 

36 

36 

16 

40 

12 

30 

30 

30 

33 

29 

34 

19 

42 

33,3 

GRAND  JUNCTION  WB 

»P 

MAX 

84 

83 

80 

79 

69 

57 

73 

58 

64 

65 

72 

77 

66 

64 

72 

80 

86 

82 

86 

89 

89 

87 

77 

63 

53 

61 

64 

75 

82 

86 

83 

74,4 

Mm 

55 

61 

57 

56 

45 

43 

40 

37 

33 

47 

39 

50 

51 

49 

46 

48 

54 

59 

60 

62 

60 

62 

56 

SO 

47 

43 

42 

43 

48 

54 

61 

50,1 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

81 

78 

77 

75 

68 

65 

69 

61 

61 

63 

68 

71 

69 

58 

69 

76 

82 

81 

82 

83 

85 

84 

76 

67 

61 

61 

60 

70 

78 

81 

80 

72.1 

Mm 

53 

61 

54 

49 

46 

39 

34 

35 

29 

43 

40 

48 

47 

45 

40 

45 

52 

36 

55 

57 

58 

56 

SO 

49 

41 

43 

38 

41 

48 

52 

33 

46.9 

GRAND  LAKE   1  WNW 

MAX 

65 

65 

64 

62 

56 

50 

53 

45 

40 

43 

51 

60 

57 

39 

50 

62 

63 

58 

63 

66 

69 

65 

64 

68 

49 

44 

47 

55 

64 

66 

60 

56.7 

Mm 

24 

24 

25 

22 

29 

2  * 

23 

2 1 

1  3 

19 

20 

20 

32 

30 

2  9 

21 

26 

25 

26 

28 

28 

33 

32 

27 

21 

29 

29 

19 

22 

25 

27 

25.2 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

65 

64 

62 

61 

54 

49 

54 

50 

63 

42 

51 

59 

57 

40 

49 

60 

62 

63 

62 

65 

65 

69 

66 

62 

48 

45 

43 

56 

69 

67 

66 

56,9 

Mm 

27 

28 

28 

27 

31 

27 

26 

'2 

25 

27 

23 

33 

33 

34 

27 

31 

29 

30 

31 

31 

41 

42 

31 

25 

30 

31 

23 

27 

29 

31 

29,1 

GRAND  VALLEY 

MAX 

7B 

76 

74 

84 

80 

60 

66 

63 

60 

65 

70 

72 

74 

56 

64 

74 

80 

a ; 

80 

85 

82 

85 

85 

67 

60 

55 

62 

72 

78 

60 

82 

72.6 

Mm 

38 

45 

42 

40 

38 

33 

33 

23 

30 

28 

33 

36 

34 

29 

26 

42 

68 

43 

46 

45 

42 

38 

40 

40 

40 

38 

34 

40 

42 

42 

37,3 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

70 

70 

69 

68 

64 

5  1 

59 

56 

45 

52 

57 

64 

60 

46 

54 

66 

70 

67 

68 

71 

74 

76 

76 

55 

53 

47 

49 

62 

69 

73 

70 

62.4 

Mm 

33 

39 

33 

28 

33 

25 

25 

27 

29 

41 

35 

37 

27 

40 

it 

38 

34 

35 

41 

40 

29 

30 

31 

3^ 

29 

30 

33 

3' 

12,4 

GUNNISON 

MAX 

72 

69 

67 

66 

59 

57 

62 

58 

54 

52 

58 

55 

56 

50 

62 

67 

72 

69 

72 

72 

74 

74 

70 

56 

44 

52 

63 

72 

71 

69 

62.7 

Mm 

26 

27 

29 

25 

30 

29 

27 

1  6 

32 

31 

2  6 

38 

32 

28 

27 

28 

32 

30 

31 

29 

11 

33 

26 

10 

34 

32 

20 

25 

29 

30 

28.7 

MAYDEN 

MAX 

74 

73 

-  1 

71 

56 

41 

60 

50 

50 

59 

63 

70 

57 

48 

62 

70 

73 

71 

73 

74 

78 

80 

67 

to 

57 

50 

66 

66 

74 

70 

73 

64.4 

Mm 

37 

35 

12 

31 

36 

2  8 

22 

26 

31 

31 

44 

35 

36 

32 

40 

32 

40 

40 

35 

41 

37 

29 

10 

33 

3- 

28 

34 

38 

36 

11.6 

HOT  SULPHUR  SPRS  2 

SW 

MAX 

68 

69 

' 

68 

57 

50 

60 

62 

SO 

52 

57 

64 

60 

50 

55 

66 

67 

6~ 

70 

72 

74 

71 

74 

69 

70 

54 

so 

60 

73 

67 

69 

63.4 

Mm 

23 

26 

!  ' 

26 

27 

2t 

25 

'3 

24 

23 

24 

28 

33 

36 

25 

27 

31 

37 

35 

32 

36 

40 

33 

25 

25 

3C 

22 

26 

34 

27 

28.5 

IGNACIO  1  N 

MAX 

74 

73 

73 

70 

63 

67 

66 

60 

59 

67 

65 

57 

60 

*  v 

68 

74 

78 

79 

77 

79 

78 

77 

62 

51 

60 

61 

70 

75 

75 

73 

68.2 

Mm 

31 

33 

38 

36 

27 

30 

2C 

32 

26 

39 

39 

38 

37 

31 

34 

38 

42 

36 

36 

42 

40 

32 

12 

29 

30 

27 

11 

31 

35 

11.2 

KREMML ING 

MAX 

72 

71 

n  , 

71 

64 

ss 

62 

57 

47 

58 

58 

68 

61 

46 

56 

70 

72 

71 

73 

73 

76 

73 

70 

57 

50 

50 

54 

62 

73 

76 

63.8 

Mm 

27 

29 

25 

22 

34 

2. 

28 

24 

85 

25 

31 

20 

39 

33 

37 

23 

30 

29 

37 

12 

3C 

30 

28 

26 

25 

31 

29 

20 

23 

26 

28.1 

LAKE  CITY 

MAX 

64 

51 

62 

67 

64 

51 

55 

51 

JO 

49 

59 

56 

53 

49 

61 

64 

69 

67 

60 

60 

64 

62 

56 

48 

42 

42 

38 

54 

48 

48 

S8 

55.5 

Mm 

22 

31 

21 

23 

22 

31 

36 

22 

13 

26 

16 

24 

32 

28 

26 

27 

32 

32 

22 

30 

2  8 

22 

38 

18 

22 

22 

16 

12 

21 

28 

28 

24.9 

LITTLE  HILLS 

MAX 

75 

70 

73 

70 

59 

47 

57 

53 

51 

58 

63 

68 

64 

68 

') 

76 

78 

76 

76 

78 

78 

68 

61 

58 

58 

67 

67 

74 

78 

79 

67.1 

Mm 

31 

30 

27 

26 

38 

27 

30 

28 

27 

24 

29 

28 

41 

36 

28 

11 

39 

33 

42 

37 

)9 

33 

42 

27 

13 

35 

32 

27 

34 

33 

44 

32.6 

HARVINE 

MAX 

60 

72 

62 

65 

60 

5C 

55 

45 

58 

60 

62 

65 

68 

68 

(■■ 

66 

68 

70 

72 

72 

72 

74 

68 

69 

52 

45 

SS 

65 

70 

72 

70 

63.6 

Mm 

30 

35 

45 

28 

30 

22 

28 

29 

26 

32 

16 

60 

38 

32 

32 

26 

30 

34 

34 

36 

38 

36 

12 

2  5 

28 

12 

32 

24 

28 

34 

32 

31.7 

3*«  R*f*r«mc«  Not**  Following  Sutlon  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MAY  1965 


Day  oi  Month 

■ 

01 

SUUon 

■« 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  J  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MAYBELL 

MAX 

76 

73 

70 

70 

59 

45 

57 

50 

5  l 

58 

62 

68 

66 

52 

62 

70 

74 

71 

77 

76 

78 

79 

74 

61 

57 

54 

58 

68 

74 

78 

77 

66.0 

Mm 

3* 

51 

31 

33 

40 

29 

24 

26 

34 

30 

46 

37 

34 

32 

42 

36 

43 

42 

37 

35 

39 

28 

34 

38 

32 

28 

31 

32 

44 

34*9 

MEEKER 

MAX 

75 

74 

70 

70 

67 

57 

59 

53 

49 

56 

63 

70 

67 

61 

62 

71 

75 

73 

75 

76 

76 

79 

77 

61 

51 

49 

36 

66 

74 

76 

76 

66.7 

Mm 

40 

40 

30 

32 

37 

27 

31 

25 

30 

33 

44 

36 

31 

33 

41 

39 

43 

38 

41 

41 

39 

30 

33 

32 

33 

30 

34 

37 

44 

35.1 

MEREDITH 

MAX 

71 

69 

68 

66 

65 

53 

63 

63 

51 

52 

60 

64 

56 

55 

58 

67 

71 

66 

70 

70 

7S 

75 

65 

52 

42 

49 

49 

63 

71 

71 

67 

62.5 

MIN 

2<i 

25 

19 

23 

25 

23 

3 

18 

20 

19 

21 

39 

30 

32 

23 

29 

32 

29 

23 

20 

29 

28 

23 

22 

29 

29 

23 

23 

28 

2B 

23.2 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

76 

73 

70 

66 

62 

t>4 

63 

52 

62 

63 

68 

65 

51 

57 

56 

67 

74 

77 

77 

78 

79 

77 

72 

55 

47 

57 

57 

68 

74 

69 

74 

66.2 

Mm 

45 

45 

42 

44 

38 

33 

57 

32 

34 

35 

43 

36 

36 

36 

37 

43 

46 

47 

48 

48 

51 

41 

34 

30 

32 

31 

32 

39 

48 

42 

39.0 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

77 

78 

76 

74 

72 

64 

53 

66 

51 

62 

57 

68 

67 

62 

60 

67 

75 

80 

76 

82 

78 

61 

61 

67 

58 

52 

54 

50 

65 

76 

74 

66.0 

Mm 

42 

52 

49 

41 

38 

32 

32 

29 

35 

30 

33 

40 

42 

36 

38 

46 

47 

44 

48 

51 

46 

47 

42 

39 

41 

36 

29 

34 

41 

45 

40  .0 

NCRTMDALE 

MAX 

74 

74 

71 

67 

59 

59 

62 

53 

54 

56 

65 

61 

51 

56 

63 

69 

73 

72 

74 

75 

77 

75 

69 

59 

48 

51 

57 

58 

72 

65 

72 

64.4 

Mm 

3k 

35 

33 

34 

29 

24 

25 

20 

38 

24 

38 

36 

37 

3P 

34 

40 

39 

42 

42 

44 

43 

41 

34 

33 

29 

32 

28 

32 

33 

38 

34.1 

NORWOOD 

MAX 

7  1 

7  1 

68 

67 

58 

60 

62 

47 

52 

55 

63 

60 

56 

52 

64 

69 

73 

72 

75 

74 

76 

74 

72 

53 

44 

53 

54 

66 

72 

70 

73 

63.7 

Mm 

36 

44 

33 

35 

31 

19 

19 

29 

26 

36 

35 

36 

35 

34 

35 

41 

36 

49 

42 

35 

36 

35 

32 

33 

29 

25 

36 

36 

40 

33.5 

OURAY 

MAX 

69 

67 

63 

60 

54 

51 

57 

57 

53 

5  1 

57 

55 

5  1 

47 

38 

65 

71 

68 

72 

71 

72 

71 

66 

51 

45 

48 

43 

60 

71 

69 

69 

60.1 

Mm 

to 

43 

40 

41 

32 

29 

35 

27 

32 

29 

38 

36 

33 

34 

35 

39 

42 

42 

42 

42 

44 

40 

32 

33 

35 

31 

26 

33 

42 

42 

36.0 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

7  1 

70 

69 

66 

60 

62 

64 

62 

57 

54 

62 

63 

54 

59 

53 

66 

72 

7* 

76 

73 

74 

74 

67 

63 

48 

56 

57 

66 

72 

72 

71 

64,9 

MIN 

31 

28 

29 

28 

13 

25 

25 

34 

23 

33 

34 

34 

36 

29 

33 

33 

36 

33 

32 

34 

27 

29 

29 

30 

30 

27 

28 

30 

32 

29.6 

PALISADE  1  S 

MAX 

80 

84 

8 1 

79 

76 

68 

59 

71 

55 

61 

67 

73 

74 

68 

60 

70 

78 

94 

60 

85 

84 

86 

86 

73 

62 

32 

62 

63 

74 

60 

89 

73.0 

Mm 

48 

52 

57 

47 

50 

41 

40 

34 

38 

40 

41 

49 

47 

45 

46 

50 

53 

55 

57 

55 

57 

56 

51 

45 

43 

40 

42 

44 

51 

59 

47.5 

PALISADE  LAKE  3  S 

MAX 

66 

60 

67 

54 

51 

54 

60 

64 

62 

60 

64 

64 

61 

60 

54 

60 

60 

59 

60 

64 

71 

72 

60 

50 

44 

40 

41 

43 

43 

40 

42 

56.5 

Mm 

28 

34 

33 

30 

28 

30 

34 

31 

32 

34 

30 

35 

30 

30 

20 

15 

20 

24 

39 

41 

29 

24 

22 

20 

21 

20 

22 

21 

20 

27.7 

PAONIA 

MAX 

79 

78 

75 

74 

64 

61 

70 

65 

6  3 

61 

68 

67 

64 

55 

67 

73 

78 

78 

61 

81 

90 

82 

78 

60 

53 

59 

35 

68 

77 

79 

78 

70.0 

Mm 

43 

38 

34 

39 

36 

36 

2  8 

11 

34 

28 

37 

40 

40 

33 

38 

43 

49 

45 

44 

44 

40 

36 

34 

33 

38 

34 

35 

40 

44 

45 

37.7 

PARADOX 

MAX 

83 

83 

75 

72 

67 

65 

64 

55 

63 

65 

67 

72 

57 

68 

72 

78 

81 

8  3 

62 

63 

83 

83 

70 

60 

52 

63 

62 

75 

83 

62 

80 

71.9 

Mm 

38 

48 

39 

41 

34 

35 

33 

34 

26 

41 

40 

29 

44 

39 

41 

35 

40 

♦7 

45 

44 

42 

46 

45 

37 

40 

34 

33 

30 

35 

36 

42 

38.3 

PITKIN 

MAX 

64 

63 

62 

60 

50 

50 

58 

40 

49 

44 

52 

53 

52 

48 

52 

62 

65 

66 

67 

66 

70 

66 

60 

50 

39 

46 

45 

37 

63 

65 

64 

36.3 

Mm 

23 

24 

27 

21 

25 

24 

22 

14 

28 

14 

23 

33 

22 

26 

24 

24 

28 

26 

27 

26 

30 

33 

20 

23 

28 

27 

16 

21 

25 

26 

24.  3 

POWDERHORN 

MAX 

72 

68 

65 

63 

57 

56 

60 

57 

54 

51 

58 

38 

58 

54 

63 

69 

72 

70 

72 

74 

73 

73 

34 

48 

55 

54 

65 

73 

78 

73 

63.2 

Mm 

20 

29 

32 

20 

18 

22 

29 

20 

10 

24 

24 

24 

32 

33 

27 

21 

24 

28 

25 

25 

26 

26 

21 

24 

17 

25 

15 

18 

24 

24 

23.6 

RANGELY 

MAX 

81 

78 

74 

73 

65 

43 

57 

43 

55 

62 

67 

72 

65 

54 

66 

77 

78 

79 

80 

81 

a  3 

84 

77 

67 

58 

60 

62 

72 

79 

63 

80 

69.5 

Mm 

40 

48 

42 

34 

41 

32 

32 

35 

36 

40 

44 

43 

36 

38 

39 

42 

49 

49 

51 

30 

49 

36 

39 

37 

34 

35 

42 

44 

50 

40.3 

REDSTONE 

MAX 

Mm 

RICO 

65 

61 

59 

59 

49 

49 

53 

43 

50 

51 

56 

55 

44 

50 

60 

65 

66 

67 

69 

69 

68 

66 

63 

48 

39 

50 

5  I 

60 

68 

64 

64 

37,5 

Mm 

24 

27 

25 

28 

20 

31 

34 

1 9 

17 

26 

20 

30 

30 

32 

31 

26 

29 

30 

30 

30 

29 

30 

30 

27 

26 

27 

21 

20 

26 

28 

29 

26,6 

RIFLE 

MAX 

79 

77 

76 

72 

70 

60 

68 

61 

61 

63 

68 

72 

69 

57 

67 

74 

80 

78 

82 

82 

82 

82 

79 

69 

57 

56 

61 

72 

77 

81 

79 

71.3 

Mm 

35 

42 

43 

40 

38 

34 

30 

3  3 

28 

36 

29 

34 

47 

44 

33 

31 

36 

44 

43 

43 

39 

43 

41 

36 

37 

38 

38 

30 

36 

37 

42 

37.5 

S I LVERTON 

MAX 

61 

62 

62 

55 

55 

49 

45 

50 

50 

45 

46 

52 

46 

45 

54 

63 

64 

63 

65 

65 

65 

64 

57 

43 

38 

48 

48 

60 

65 

65 

65 

53,3 

Mm 

25 

32 

26 

29 

30 

26 

32 

34 

17 

19 

20 

28 

31 

30 

30 

25 

30 

30 

30 

30 

28 

30 

37 

26 

24 

28 

24 

19 

27 

33 

28 

27.7 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

72 

71 

68 

68 

56 

54 

48 

52 

48 

56 

58 

66 

55 

44 

57 

66 

69 

66 

71 

71 

75 

77 

71 

56 

54 

46 

50 

63 

70 

73 

67 

61.9 

Mm 

32 

36 

30 

28 

33 

25 

j  1 

24 

23 

29 

27 

40 

33 

36 

26 

34 

30 

35 

35 

34 

39 

33 

27 

29 

32 

32 

24 

29 

30 

33 

30.9 

TAYLOR  PARK 

MAX 

58 

60 

59 

56 

54 

45 

46 

52 

33 

45 

39 

31 

49 

42 

43 

50 

59 

62 

60 

59 

62 

67 

64 

58 

46 

35 

42 

45 

56 

62 

63 

52.3 

Mm 

15 

21 

22 

21 

20 

23 

22 

19 

17 

24 

23 

23 

24 

25 

25 

25 

26 

28 

28 

27 

27 

30 

27 

26 

26 

26 

21 

20 

26 

27 

24.0 

TELLURIDE 

MAX 

68 

66 

59 

57 

55 

51 

54 

40 

42 

46 

53 

53 

50 

42 

54 

66 

68 

64 

67 

68 

67 

67 

60 

44 

42 

47 

49 

63 

66 

65 

65 

56.8 

Mm 

27 

38 

33 

37 

24 

35 

23 

24 

20 

33 

31 

32 

31 

26 

31 

33 

33 

33 

39 

40 

36 

28 

28 

31 

23 

20 

24 

30 

30 

URAVAN 

MAX 

82 

80 

80 

77 

68 

66 

67 

61 

63 

63 

71 

73 

69 

62 

70 

77 

81 

64 

83 

64 

84 

84 

83 

68 

38 

63 

65 

74 

84 

83 

81 

73.9 

Mm 

46 

44 

48 

47 

44 

40 

32 

41 

35 

47 

45 

42 

46 

42 

47 

51 

50 

48 

47 

47 

46 

46 

40 

40 

42 

39 

44 

45 

50 

*3  •  7 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

68 

68 

63 

62 

54 

55 

58 

56 

54 

51 

61 

37 

47 

57 

56 

65 

68 

71 

71 

71 

72 

69 

68 

53 

44 

54 

55 

63 

69 

65 

68 

61.1 

Mm 

33 

30 

34 

34 

26 

29 

22 

32 

25 

34 

35 

33 

33 

30 

33 

36 

38 

36 

35 

38 

40 

27 

30 

27 

32 

29 

31 

33 

34 

31.9 

YAMPA 

MAX 

69 

67 

64 

66 

61 

45 

60 

50 

42 

52 

54 

63 

58 

45 

53 

67 

67 

65 

68 

69 

71 

72 

68 

5  2 

48 

47 

49 

58 

68 

72 

67 

59.9 

Mm 

39 

43 

38 

31 

35 

22 

26 

24 

24 

19 

23 

28 

39 

32 

34 

26 

41 

30 

41 

41 

34 

36 

3; 

29 

26 

28 

29 

25 

30 

36 

42 

31.8 

YELLOW  JACKET  1NW 

72 

71 

67 

60 

60 

62 

60 

50 

56 

60 

63 

59 

49 

39 

6^ 

63 

72 

74 

74 

74 

75 

74 

63 

46 

47 

51 

55 

64 

70 

66 

72 

62.9 

•      *  • 

Mm 

44 

42 

40 

40 

28 

26 

32 

27 

37 

30 

42 

37 

39 

39 

37 

41 

47 

44 

47 

44 

48 

39 

32 

30 

31 

32 

33 

38 

43 

41 

373 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

85 

92 

69 

85 

72 

71 

78 

62 

54 

62 

71 

79 

90 

54 

57 

75 

84 

65 

81 

68 

7  1 

70 

73 

64 

55 

57 

62 

69 

76 

83 

8  1 

71.5 

Mm 

45 

42 

40 

41 

48 

37 

35 

29 

27 

16 

40 

53 

43 

4  0 

4  1 

49 

44 

45 

50 

49 

47 

32 

42 

40 

39 

38 

38 

47 

35 

55 

4  .3 

BONNY  DAM 

MAX 

87 

89 

91 

72 

87 

77 

81 

80 

69 

62 

64 

74 

84 

78 

63 

60 

79 

a  7 

66 

63 

90 

73 

80 

77 

71 

69 

67 

66 

75 

63 

92 

76.7 

Mm 

47 

47 

44 

47 

51 

38 

43 

47 

35 

31 

36 

16 

37 

48 

45 

36 

45 

52 

47 

53 

54 

53 

34 

52 

42 

45 

43 

41 

47 

47 

57 

45.2 

BURLINGTON 

MAX 

88 

89 

85 

87 

78 

81 

80 

76 

61 

62 

71 

84 

77 

66 

6  1 

76 

87 

83 

79 

88 

83 

86 

84 

7  1 

71 

65 

63 

72 

60 

86 

87 

77.8 

Mm 

55 

44 

55 

39 

44 

42 

4  7 

32 

34 

43 

47 

47 

45 

41 

51 

51 

49 

51 

54 

56 

54 

49 

45 

40 

43 

43 

50 

34 

37 

57 

6.8 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

89 

89 

74 

87 

89 

84 

78 

83 

65 

60 

74 

«3 

78 

72 

64 

80 

90 

99 

83 

90 

99 

88 

61 

71 

75 

70 

73 

70 

80 

68 

84 

79.6 

Mm 

46 

40 

44 

43 

38 

31 

40 

29 

32 

38 

37 

45 

40 

15 

46 

46 

46 

51 

51 

56 

57 

46 

40 

41 

47 

38 

40 

43 

30 

56 

42.7 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

87 

88 

83 

87 

84 

S  1 

78 

76 

60 

62 

72 

61 

79 

63 

59 

79 

86 

8  3 

82 

89 

a  5 

88 

83 

6  9 

72 

62 

59 

72 

77 

87 

83 

77.3 

Mm 

39 

45 

40 

56 

50 

35 

36 

29 

27 

31 

35 

57 

41 

40 

35 

40 

45 

44 

50 

51 

51 

63 

49 

41 

40 

38 

37 

42 

30 

47 

HOLYOKE 

MAX 

93 

36 

72 

89 

85 

75 

75 

74 

57 

71 

78 

97 

82 

72 

59 

82 

86 

78 

84 

93 

82 

70 

71 

6  9 

66 

62 

6  7 

73 

62 

90 

86 

77,4 

Mm 

46 

44 

40 

42 

45 

33 

35 

42 

37 

28 

36 

47 

56 

47 

42 

36 

48 

4  7 

45 

55 

53 

30 

36 

48 

40 

42 

57 

41 

46 

47 

55 

44.1 

STRATTON  3  NE 

MAX 

89 

90 

96 

88 

83 

82 

80 

71 

62 

65 

74 

»  1 

80 

64 

60 

79 

66 

80 

82 

91 

86 

68 

72 

71 

70 

66 

64 

74 

80 

90 

86 

78.1 

NUN 

45 

49 

43 

50 

50 

44 

48 

42 

32 

27 

34 

40 

55 

40 

45 

40 

45 

50 

47 

52 

56 

61 

61 

59 

45 

43 

42 

39 

48 

34 

54 

46.5 

WRAY 

MAX 

91 

99 

i- 

91 

89 

79 

77 

60 

71 

76 

86 

86 

71 

59 

83 

90 

99 

64 

92 

ea 

72 

76 

73 

70 

65 

67 

75 

84 

91 

91 

60.3 

Mm 

45 

50 

46 

45 

50 

36 

45 

55 

33 

29 

35 

37 

59 

49 

45 

35 

47 

52 

48 

56 

36 

53 

56 

53 

41 

44 

41 

40 

50 

54 

58 

46.6 

YUMA 

MAX 

89 

90 

84 

87 

90 

ec 

77 

74 

6C 

62 

75 

92 

84 

80 

62 

60 

90 

9  0 

86 

90 

88 

77 

74 

75 

68 

66 

66 

75 

62 

90 

90 

79.5 

Mm 

45 

49 

42 

45 

52 

40 

40 

50 

43 

29 

37 

40 

58 

46 

43 

40 

47 

48 

46 

51 

34 

50 

55 

54 

44 

42 

40 

40 

47 

31 

55 

45.9 

S*m  Ratwanc*  Not*t  Following  SUUjn  Lndox 

-  84  - 


DAILY  TEMPERATURES 


OLOMDO 
MAY  1965 


Station 

Day  ol  Month 

ago 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

in 

31 

c 

< 

•       •  • 

Platte  drainage 

basin 

0* 

ALLENSPARK 

MAX 

67 

66 

58 

63 

54 

50 

46 

44 

42 

46 

57 

59 

58 

50 

S3 

64 

66 

64 

64 

69 

61 

60 

59 

34 

45 

44 

45 

48 

55 

69 

68 

56 

4 

MIN 

35 

34 

31 

31 

29 

30 

24 

26 

24 

25 

23 

26 

33 

28 

28 

28 

34 

10 

37 

35 

37 

33 

35 

30 

" 

25 

21 

25 

33 

38 

64 

30, 

5 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

65 

63 

64 

62 

56 

55 

55 

51 

48 

50 

55 

57 

52 

48 

53 

65 

65 

64 

64 

65 

67 

70 

66 

53 

45 

50 

50 

60 

67 

68 

66 

5J 

7 

MIN 

25 

30 

25 

19 

24 

25 

30 

24 

18 

22 

16 

17 

32 

27 

27 

20 

28 

32 

32 

29 

26 

31 

38 

n 

20 

23 

18 

14 

21 

25 

26 

24, 

7 

BA I  LEY 

MAX 

71 

71 

63 

70 

69 

62 

61 

53 

50 

52 

60 

68 

69 

57 

55 

71 

76 

66 

70 

76 

73 

76 

66 

59 

5! 

52 

46 

66 

70 

76 

74 

64 

5 

Mm 

30 

28 

37 

26 

37 

28 

20 

1  1 

16 

25 

22 

31 

40 

30 

34 

23 

34 

33 

36 

31 

33 

36 

35 

*7 

*' 

29 

30 

20 

25 

29 

33 

29. 

0 

8CUL0ER 

MAX 

82 

93 

80 

64 

75 

65 

64 

58 

56 

60 

68 

76 

76 

54 

64 

79 

82 

80 

81 

84 

60 

66 

73 

69 

64 

38 

38 

72 

78 

63 

82 

72, 

1 

MIN 

52 

56 

42 

42 

43 

41 

37 

35 

30 

36 

36 

44 

51 

42 

46 

44 

45 

45 

46 

56 

52 

52 

52 

46 

♦1 

42 

40 

62 

63 

36 

57 

44, 

9 

8RIGGS0ALE  2  N. 

MAX 

84 

83 

68 

62 

79 

72 

68 

68 

55 

59 

70 

77 

80 

79 

63 

77 

84 

83 

82 

81 

80 

71 

75 

63 

62 

56 

60 

70 

77 

82 

84 

73 

4 

MIN 

40 

42 

40 

40 

52 

39 

33 

34 

28 

28 

32 

30 

50 

64 

41 

34 

43 

18 

45 

49 

48 

46 

46 

** 

36 

37 

37 

36 

43 

45 

46 

40, 

3 

BYERS 

MAX 

85 

85 

TS 

82 

75 

74 

70 

66 

57 

61 

70 

80 

79 

70 

59 

76 

86 

78 

85 

84 

78 

72 

75 

69 

63 

62 

61 

71 

78 

63 

62 

74, 

0 

MB) 

43 

50 

39 

41 

42 

36 

33 

37 

23 

26 

33 

38 

47 

43 

40 

40 

47 

65 

44 

47 

45 

50 

56 

45 

36 

38 

35 

37 

43 

43 

*e 

41, 

I 

CARIBCU  RANCH 

MAX 

66 

65 

53 

64 

56 

64 

47 

43 

42 

39 

56 

57 

58 

48 

47 

39 

66 

38 

65 

56 

54 

56 

61 

54 

45 

45 

57 

62 

66 

68 

67 

35, 

7 

Mm 

35 

36 

30 

31 

29 

23 

24 

26 

25 

24 

24 

.'8 

38 

36 

32 

32 

28 

35 

36 

36 

37 

36 

37 

32 

27 

26 

28 

31 

44 

38 

40 

31 

9 

CASTLE  ROCK 

MAX 

79 

76 

72 

76 

74 

66 

67 

65 

55 

56 

70 

73 

71 

67 

56 

74 

80 

77 

76 

78 

76 

73 

69 

63 

58 

53 

5: 

67 

72 

79 

77 

»9, 

2 

Mm 

33 

39 

34 

35 

43 

34 

27 

33 

22 

29 

29 

31 

46 

36 

40 

36 

39 

42 

39 

42 

40 

47 

42 

41 

34 

31 

33 

31 

36 

41 

42 

36 

4 

CHEESMAN 

MAX 

74 

77 

7* 

70 

67 

64 

63 

61 

55 

53 

64 

69 

65 

62 

59 

77 

78 

77 

72 

78 

76 

75 

73 

66 

36 

52 

50 

67 

75 

80 

76 

67, 

9 

Mm 

29 

44 

32 

31 

38 

30 

26 

32 

25 

29 

24 

26 

26 

29 

38 

30 

35 

38 

34 

37 

38 

39 

44 

,7 

26 

29 

32 

27 

27 

33 

37 

32 

5 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

82 

82 

80 

80 

74 

71 

69 

69 

60 

59 

70 

78 

70 

69 

78 

83 

82 

81 

86 

80 

80 

76 

63 

64 

60 

55 

72 

75 

83 

65 

74 

0 

Mm 

41 

47 

36 

39 

39 

34 

33 

31 

26 

31 

30 

35 

35 

40 

39 

45 

44 

43 

45 

47 

45 

50 

41 

35 

36 

34 

38 

47 

46 

36 

9 

DENVER  WB  AIRPORT 

MAX 

64 

82 

67 

81 

71 

69 

67 

54 

59 

59 

70 

76 

77 

56 

63 

76 

63 

66 

81 

84 

70 

77 

73 

65 

58 

58 

56 

70 

75 

61 

79 

70, 

6 

Mm 

47 

47 

40 

43 

47 

39 

35 

33 

29 

36 

36 

42 

51 

46 

46 

42 

48 

46 

43 

49 

30 

53 

53 

** 

39 

40 

40 

38 

45 

51 

50 

43 

6 

DENVER  HB  CITY 

MAX 

84 

84 

63 

80 

68 

66 

66 

47 

55 

57 

66 

75 

75 

55 

6? 

76 

82 

63 

81 

84 

68 

67 

70 

64 

56 

56 

56 

69 

75 

80 

76 

68, 

7 

Mm 

55 

47 

43 

49 

49 

44 

41 

32 

33 

39 

41 

46 

51 

44 

46 

47 

55 

47 

50 

56 

55 

55 

52 

48 

40 

39 

39 

42 

50 

35 

57 

46 

7 

ELBERT 

MAX 

78 

73 

69 

74 

67 

66 

64 

63 

55 

51 

67 

71 

62 

61 

54 

71 

77 

69 

75 

76 

73 

70 

63 

62 

62 

52 

48 

63 

72 

74 

74 

66 

3 

Mm 

20 

40 

29 

34 

40 

35 

25 

33 

18 

18 

22 

25 

42 

31 

36 

34 

35 

39 

42 

42 

34 

32 

33 

36 

20 

25 

27 

26 

30 

28 

23 

30 

8 

ESTES  PARK 

MAX 

69 

69 

69 

67 

65 

50 

52 

48 

45 

46 

56 

61 

62 

46 

30 

65 

68 

66 

67 

70 

68 

57 

60 

60 

55 

47 

48 

61 

66 

70 

72 

60 

0 

Mm 

36 

39 

36 

29 

36 

35 

32 

27 

26 

31 

26 

?5 

36 

37 

38 

25 

51 

39 

33 

35 

35 

44 

40 

55 

30 

30 

31 

30 

31 

33 

40 

34 

0 

EVERGREEN 

MAX 

74 

74 

72 

71 

69 

58 

56 

52 

44 

47 

61 

66 

68 

65 

54 

69 

76 

73 

74 

75 

75 

64 

63 

67 

62 

55 

49 

63 

67 

76 

72 

65 

0 

Mm 

35 

36 

34 

30 

38 

29 

27 

29 

24 

26 

26 

28 

40 

37 

40 

28 

36 

41 

35 

35 

41 

44 

35 

" 

30 

32 

32 

27 

30 

35 

34 

33, 

2 

FAIRPLAY  NO.  2 

MAX 

Mm 

FORT  COLLINS 

MAX 

82 

80 

62 

78 

66 

66 

63 

57 

50 

56 

66 

75 

73 

57 

63 

75 

81 

75 

80 

82 

74 

64 

70 

61 

56 

53 

59 

69 

76 

80 

ec 

68 

7 

Mm 

46 

45 

41 

39 

52 

42 

35 

33 

29 

34 

38 

35 

48 

44 

47 

37 

49 

45 

43 

49 

51 

50 

50 

<.5 

38 

36 

40 

36 

40 

64 

51 

.2  . 

i 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

85 

85 

75 

64 

74 

71 

68 

65 

59 

62 

71 

no 

80 

59 

63 

78 

84 

81 

82 

64 

78 

68 

74 

68 

63 

39 

58 

72 

78 

85 

83 

73 

4 

Mm 

43 

49 

42 

40 

49 

39 

31 

31 

26 

29 

32 

35 

32 

45 

45 

36 

44 

43 

41 

40 

47 

50 

49 

47 

36 

37 

35 

36 

43 

43 

52 

40 

9 

FORT  MORGAN 

MAX 

82 

85 

83 

71 

62 

72 

74 

73 

49 

58 

63 

72 

79 

79 

54 

62 

77 

85 

66 

82 

85 

73 

72 

72 

67 

59 

60 

62 

72 

80 

84 

72 

1 

Mm 

45 

44 

43 

43 

47 

43 

39 

44 

30 

30 

37 

38 

46 

49 

<.<. 

39 

47 

46 

44 

52 

53 

52 

55 

32 

41 

42 

43 

40 

45 

50 

52 

4k 

4 

GEORGETOWN 

MAX 

68 

66 

68 

64 

55 

55 

53 

42 

47 

43 

59 

60 

59 

48 

51 

66 

69 

65 

67 

69 

61 

63 

61 

34 

48 

48 

30 

63 

66 

74 

67 

59, 

0 

Mm 

38 

40 

31 

33 

32 

30 

26 

25 

28 

25 

25 

32 

40 

38 

37 

34 

44 

36 

37 

40 

41 

41 

41 

33 

30 

29 

31 

32 

36 

42 

33 

3k 

3 

GRANT 

MAX 

67 

67 

67 

64 

53 

54 

55 

46 

47 

38 

57 

62 

58 

50 

47 

66 

70 

62 

65 

66 

60 

69 

59 

33 

43 

30 

47 

62 

64 

71 

67 

56 

4 

Mm 

29 

30 

28 

28 

33 

30 

23 

25 

25 

25 

21 

27 

36 

30 

34 

27 

35 

29 

36 

31 

33 

38 

33 

26 

26 

27 

30 

25 

28 

28 

33 

29 

4 

GREELEY 

MAX 

82 

84 

82 

69 

84 

70 

70 

69 

47 

58 

60 

72 

80 

80 

53 

65 

79 

8- 

69 

64 

82 

71 

65 

74 

66 

37 

38 

61 

72 

79 

!5 

'1 

3 

Mm 

46 

48 

42 

43 

47 

43 

38 

39 

30 

30 

36 

39 

50 

49 

46 

39 

42 

46 

44 

51 

52 

52 

52 

49 

40 

40 

40 

40 

64 

47 

49 

43 

7 

GROVER   10  h 

MAX 

82 

75 

65 

76 

70 

67 

67 

65 

52 

61 

68 

76 

76 

64 

60 

75 

81 

65 

80 

77 

69 

60 

77 

62 

56 

55 

62 

70 

76 

81 

83 

69 

5 

Mm 

48 

49 

38 

41 

48 

36 

33 

33 

29 

29 

36 

41 

41 

42 

39 

37 

48 

38 

41 

47 

-8 

47 

49 

41 

37 

36 

36 

38 

43 

47 

52 

40 

9 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

74 

71 

58 

69 

69 

58 

52 

47 

47 

45 

60 

63 

66 

54 

52 

70 

73 

57 

71 

74 

72 

61 

68 

60 

56 

48 

46 

62 

67 

73 

66 

61, 

8 

Mm 

32 

30 

34 

32 

36 

30 

26 

35 

28 

27 

29 

30 

42 

41 

40 

28 

43 

39 

35 

36 

40 

65 

42 

34 

30 

30 

30 

27 

32 

39 

39 

34 

4 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

55 

53 

46 

45 

44 

32 

42 

50 

45 

38 

55 

50 

55 

58 

56 

61 

51 

39 

38 

37 

36 

47 

47, 

0 

Mm 

21 

21 

22 

24 

20 

10 

10 

12 

30 

28 

25 

27 

29 

30 

29 

31 

33 

23 

20 

20 

22 

15 

22, 

8 

JULESBURG 

MAX 

90 

80 

70 

88 

86 

74 

75 

75 

55 

69 

76 

81 

77 

69 

61 

81 

86 

78 

82 

92 

81 

69 

77 

70 

66 

62 

66 

75 

62 

86 

86 

76 

3 

Mm 

46 

43 

43 

46 

52 

42 

43 

45 

36 

30 

33 

43 

59 

50 

43 

39 

44 

48 

48 

58 

55 

52 

59 

49 

42 

44 

33 

42 

49 

56 

59 

46, 

2 

KASSLER 

MAX 

81 

82 

73 

77 

70 

63 

65 

63 

58 

60 

68 

7* 

73 

69 

62 

79 

84 

83 

79 

86 

76 

72 

72 

70 

61 

58 

56 

72 

78 

62 

8C 

71, 

9 

Mm 

50 

47 

46 

48 

38 

35 

37 

27 

32 

37 

44 

53 

44 

45 

46 

46 

46 

52 

47 

50 

49 

49 

65 

39 

36 

36 

42 

46 

46 

53 

43. 

6 

KAUFFMAN  *  SSE 

MAX 

84 

80 

65 

81 

76 

66 

67 

65 

50 

60 

70 

78 

77 

73 

59 

75 

83 

74 

61 

81 

79 

66 

73 

62 

57 

55 

62 

69 

77 

62 

62 

71. 

3 

Mm 

45 

41 

37 

35 

50 

38 

34 

33 

32 

28 

32 

36 

43 

46 

40 

36 

46 

38 

41 

49 

50 

90 

50 

54 

3  ' 

37 

35 

37 

45 

42 

46 

40. 

6 

LAKE  GEORGE  8  5» 

MAX 

65 

67 

64 

62 

58 

57 

56 

50 

48 

43 

57 

37 

57 

52 

55 

67 

66 

64 

67 

69 

68 

68 

65 

55 

49 

45 

48 

39 

65 

70 

69 

99. 

5 

Mm 

29 

29 

28 

28 

31 

28 

26 

29 

25 

24 

22 

26 

39 

26 

34 

27 

30 

35 

34 

33 

33 

42 

40 

28 

26 

27 

29 

24 

30 

34 

36 

30  , 

1 

LAKEMOOD 

MAX 

81 

82 

78 

77 

72 

64 

61 

58 

51 

54 

63 

69 

69 

64 

53 

73 

79 

'8 

74 

82 

78 

65 

70 

67 

60 

57 

54 

67 

72 

79 

77 

69. 

0 

Mm 

51 

52 

39 

43 

47 

!  i 

35 

31 

27 

32 

35 

42 

50 

43 

•4 

42 

41 

45 

43 

49 

32 

49 

56 

44 

36 

38 

36 

39 

62 

90 

34 

43. 

3 

LAST  CHANCE 

MAX 

Mm 

LCNG«ONT  2  ESE 

MAX 

83 

85 

84 

66 

80 

69 

68 

66 

65 

56 

60 

70 

79 

78 

55 

63 

77 

83 

66 

83 

S3 

66 

62 

70 

63 

54 

59 

56 

72 

73 

85 

70  a 

3 

Mm 

44 

45 

43 

39 

49 

19 

36 

28 

29 

34 

34 

37 

48 

46 

58 

37 

47 

47 

43 

46 

49 

44 

50 

46 

39 

38 

40 

37 

33 

64 

49 

41  . 

3 

PARKER   9  E 

MAX 

81 

80 

77 

70 

ro 

67 

65 

56 

68 

68 

75 

72 

65 

57 

72 

80 

75 

80 

80 

76 

77 

70 

63 

60 

55 

34 

68 

70 

60 

8  0 

70. 

6 

Mm 

41 

43 

IC 

47 

41 

38 

25 

31 

26 

20 

27 

32 

45 

38 

37 

36 

41 

40 

43 

47 

46 

47 

50 

42 

40 

33 

33 

33 

40 

40 

49 

38. 

0 

RED  FEATHER  LAKES 

2  SI 

MAX 

69 

68 

52 

65 

55 

■  t 

47 

42 

-t 

43 

53 

5') 

56 

36 

53 

65 

66 

59 

71 

70 

6  0 

50 

55 

56 

48 

46 

51 

58 

66 

71 

69 

56. 

6 

Mm 

31 

31 

31 

30 

34 

27 

25 

26 

I  v 

25 

23 

26 

35 

32 

50 

26 

40 

33 

31 

36 

32 

42 

42 

32 

26 

21 

31 

32 

32 

32 

38 

30  . 

7 

SEDGMCk  5  i 

MAX 

89 

82 

77 

87 

83 

71 

73 

71 

54 

67 

74 

83 

80 

71 

5  0 

79 

85 

ro 

82 

90 

84 

69 

77 

67 

60 

60 

64 

74 

76 

87 

85 

75. 

2 

Mm 

40 

50 

- 

45 

50 

38 

39 

45 

31 

32 

39 

46 

53 

48 

t : 

41 

50 

4S 

46 

54 

52 

51 

56 

49 

42 

41 

3- 

41 

43 

49 

55 

44  . 

7 

SPICER 

MAX 

64 

63 

66 

64 

56 

47 

51 

42 

46 

52 

> . 

54 

39 

5C 

62 

64 

63 

66 

67 

70 

73 

65 

51 

42 

41 

46 

56 

66 

67 

64 

57. 

4 

Mm 

34 

37 

34 

29 

29 

21 

22 

14 

17 

24 

24 

32 

32 

31 

37 

29 

27 

34 

33 

24 

39 

33 

22 

24 

25 

26 

24 

28 

31 

35 

26. 

4 

STERLING 

MAX 

86 

87 

75 

70 

85 

74 

71 

73 

62 

54 

61 

74 

81 

61 

51 

60 

77 

66 

65 

83 

73 

72 

76 

68 

59 

59 

64 

73 

80 

84 

72. 

7 

Mm 

41 

42 

40 

40 

47 

)9 

39 

41 

30 

28 

37 

35 

49 

46 

62 

37 

46 

42 

47 

51 

k8 

50 

35 

51 

36 

40 

37 

37 

43 

46 

49 

42. 

4 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MAY  1965 


Day  of  Month 

■ 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

g 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

2 

2 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MLDEN 

MAX 

68 

69 

65 

68 

58 

51 

51 

42 

37 

50 

53 

62 

56 

40 

49 

63 

65 

61 

65 

69 

71 

73 

65 

5S 

47 

43 

48 

56 

66 

69 

67 

58.1 

Mm 

28 

38 

29 

23 

3! 

22 

25 

23 

11 

17 

26 

20 

3* 

22 

31 

22 

38 

24 

32 

30 

28 

43 

36 

25 

22 

27 

27 

21 

26 

28 

29 

27.0 

WATERDAlE 

MAX 

82 

82 

77 

78 

70 

68 

65 

58 

53 

57 

68 

75 

71 

55 

64 

66 

81 

76 

80 

84 

69 

61 

70 

63 

67 

54 

59 

70 

79 

82 

81 

69.8 

M1N 

45 

45 

40 

15 

40 

35 

33 

35 

27 

35 

33 

35 

45 

44 

44 

42 

40 

38 

40 

44 

45 

50 

50 

41 

36 

45 

IB 

33 

40 

45 

50 

60.3 

WIGGINS  '  Sw 

MAX 

86 

87 

74 

85 

79 

76 

72 

72 

58 

64 

71 

80 

81 

64 

63 

76 

84 

81 

84 

85 

84 

72 

79 

67 

65 

69 

61 

72 

79 

84 

86 

T3.5 

•       •  • 

MTU 

42 

48 

41 

39 

49 

36 

32 

36 

22 

24 

31 

33 

46 

44 

41 

35 

44 

42 

45 

45 

45 

50 

54 

48 

38 

39 

37 

36 

42 

45 

46 

40.9 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

MAX 

7* 

72 

70 

68 

59 

64 

67 

48 

57 

52 

60 

64 

56 

59 

57 

66 

73 

74 

75 

74 

76 

79 

69 

52 

50 

96 

59 

64 

71 

72 

74 

64.9 

Mm 

32 

37 

36 

29 

28 

37 

34 

27 

16 

11 

29 

28 

38 

37 

34 

30 

37 

39 

39 

43 

34 

43 

38 

31 

33 

32 

31 

26 

30 

37 

36 

33.3 

8LANCA 

MAX 

73 

70 

71 

68 

70 

70 

77 

62 

58 

50 

60 

65 

55 

56 

55 

68 

73 

75 

75 

73 

75 

78 

77 

64 

54 

38 

60 

65 

72 

72 

74 

66.9 

Mm 

25 

28 

35 

29 

28 

29 

37 

20 

18 

32 

26 

29 

33 

35 

32 

28 

38 

40 

39 

44 

33 

44 

47 

33 

35 

35 

31 

20 

28 

44 

35 

32.6 

CENTER 

MAX 

73 

70 

71 

68 

58 

62 

66 

54 

62 

49 

60 

64 

58 

61 

58 

68 

72 

73 

76 

73 

76 

74 

68 

57 

51 

99 

58 

66 

70 

72 

7S 

65,0 

Mm 

33 

31 

40 

29 

29 

35 

34 

23 

17 

31 

30 

30 

36 

34 

36 

31 

38 

38 

35 

36 

36 

40 

46 

33 

30 

35 

33 

27 

34 

35 

34 

33,2 

DEL  NORTE 

MAX 

71 

69 

67 

66 

58 

60 

65 

57 

60 

48 

59 

61 

56 

59 

62 

68 

75 

72 

75 

71 

75 

74 

69 

55 

48 

97 

58 

63 

70 

71 

72 

64.2 

Mm 

35 

34 

39 

32 

31 

38 

33 

27 

20 

31 

26 

32 

38 

35 

36 

32 

41 

39 

36 

38 

38 

40 

45 

34 

32 

33 

30 

28 

32 

38 

37 

34,2 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

72 

70 

70 

66 

60 

63 

65 

62 

58 

58 

57 

62 

56 

55 

55 

65 

71 

72 

72 

76 

76 

71 

61 

50 

53 

57 

62 

70 

72 

70 

64,3 

Mm 

36 

41 

45 

31 

31 

37 

33 

24 

20 

26 

28 

34 

37 

33 

23 

30 

32 

39 

40 

42 

40 

47 

44 

30 

34 

34 

34 

27 

31 

42 

39 

34,3 

HERMIT  7  E5E 

MAX 

65 

65 

62 

61 

50 

50 

54 

49 

50 

45 

54 

55 

47 

50 

57 

62 

65 

65 

67 

65 

67 

66 

99 

53 

46 

91 

52 

60 

69 

64 

63 

57,5 

Mm 

21 

24 

25 

23 

19 

26 

35 

17 

12 

26 

23 

26 

30 

27 

29 

32 

27 

27 

28 

28 

26 

26 

40 

21 

26 

23 

24 

20 

22 

26 

26 

25,3 

MANASSA 

MAX 

68 

59 

54 

62 

65 

56 

61 

58 

66 

74 

73 

75 

72 

75 

76 

75 

61 

50 

97 

60 

66 

73 

71 

72 

65,8 

Mm 

35 

27 

25 

32 

28 

30 

37 

34 

35 

30 

41 

37 

41 

44 

35 

46 

46 

33 

32 

30 

28 

25 

32 

35 

34,2 

MCNTE  VISTA 

MAX 

72 

70 

71 

69 

63 

64 

68 

66 

58 

58 

61 

62 

58 

57 

59 

70 

75 

73 

77 

73 

80 

78 

73 

65 

55 

39 

60 

65 

73 

74 

76 

67,2 

Mm 

36 

37 

38 

34 

32 

38 

37 

26 

20 

32 

28 

33 

37 

36 

37 

32 

36 

40 

38 

40 

37 

40 

50 

35 

31 

34 

32 

28 

32 

39 

36 

34.9 

SAGUACHE 

MAX 

68 

70 

71 

69 

60 

61 

66 

58 

58 

55 

60 

62 

60 

55 

62 

67 

73 

71 

70 

74 

78 

75 

70 

60 

55 

55 

55 

64 

72 

70 

70 

63.0 

Mm 

30 

33 

30 

28 

27 

28 

33 

2B 

18 

23 

31 

34 

37 

33 

38 

36 

33 

38 

36 

35 

37 

39 

48 

28 

31 

34 

31 

29 

33 

37 

36 

32.6 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 

65 

66 

63 

61 

58 

50 

52 

56 

42 

50 

42 

54 

51 

46 

53 

55 

64 

68 

68 

69 

67 

69 

69 

60 

47 

42 

53 

54 

62 

68 

65 

57.8 

MIN 

24 

23 

27 

22 

22 

24 

32 

18 

12 

20 

25 

24 

27 

30 

30 

33 

28 

2  a 

29 

29 

27 

26 

27 

22 

26 

25 

26 

18 

22 

26 

27 

25.1 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

52 

51 

50 

48 

44 

42 

44 

42 

58 

34 

45 

42 

38 

39 

43 

50 

54 

55 

56 

55 

58 

56 

54 

40 

26 

34 

36 

46 

56 

54 

50 

46,3 

MIN 

32 

34 

34 

24 

21 

26 

24 

12 

1 

22 

16 

30 

26 

32 

26 

25 

28 

32 

34 

40 

32 

38 

32 

24 

21 

20 

19 

19 

27 

34 

30 

26,7 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

Timet 

Station 

« 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IB 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7 

AM 

55 

55 

56 

54 

57 

56 

53 

50 

47 

49 

50 

52 

57 

58 

53 

54 

57 

57 

55 

60 

59 

59 

59 

57 

54 

52 

52 

53 

56 

60 

62 

55.1 

7 

pM 

65 

66 

62 

65 

63 

63 

62 

54 

55 

58 

61 

64 

66 

57 

63 

64 

64 

61 

65 

55 

62 

61 

60 

60 

55 

57 

60 

63 

66 

67 

67 

61.6 

6  INCHES 

7 

AM 

58 

57 

59 

57 

59 

58 

57 

55 

50 

51 

53 

55 

58 

60 

55 

56 

59 

59 

58 

61 

61 

60 

59 

59 

56 

54 

54 

55 

58 

60 

62 

57.2 

7 

PM 

63 

64 

61 

63 

63 

62 

62 

56 

55 

57 

60 

62 

65 

58 

62 

62 

63 

60 

64 

64 

62 

60 

61 

60 

57 

57 

60 

62 

65 

67 

67 

61.4 

12  INCHES 

7 

AM 

58 

58 

59 

56 

60 

59 

59 

56 

53 

53 

54 

56 

58 

60 

56 

57 

59 

60 

59 

61 

61 

61 

59 

59 

58 

56 

55 

56 

59 

61 

63 

58.1 

7 

PM 

60 

60 

59 

60 

61 

60 

60 

56 

54 

54 

57 

59 

61 

58 

56 

60 

61 

60 

61 

62 

61 

60 

60 

59 

58 

56 

57 

59 

62 

63 

65 

59.4 

24  INCHES 

7 

AM 

54 

56 

56 

57 

57 

58 

56 

57 

56 

55 

56 

55 

56 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

58 

57 

57 

57 

60 

60 

57.3 

7 

PM 

55 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

55 

54 

54 

55 

56 

57 

56 

57 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

57 

56 

57 

68 

59 

60 

57.4 

36  INCHES 

7 

AM 

52 

52 

53 

54 

54 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

56 

57 

55.2 

7 

PM 

52 

53 

54 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

66 

57 

57 

55.6 

72  INCHES 

7 

AM 

48 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

53 

53 

53 

50.5 

7 

PM 

48 

58 

48 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

53 

53 

53 

53 

51.0 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


S*«  Rol.f .nc.  Not.,  Following  SUHon  Ind.x 

-  86  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORAUU 
MAY  1965 


Station 

Day  ol  month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

•       •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

T 

T 

2.5 

] 

SPRINGFIELD   7  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.1 

Sugar  loaf  reservoir 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

20 

1» 

18 

IT 

16 

16 

12 

10 

8 

6 

6 

2 

T 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

WESTCL IFFE 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

•      ft  • 

COLORADO  DRAINAGE 

QIC  |M                                                    0  > 

ARTE5IA  2  E 

SNOWFALL 

•iN    DN  fcMl") 

T 

ASPEN 

SNOWFALL 

on  \jr% 

T 

T 

0.3 

T 

T 

T 

1.3 

T 

T 

BERTHOuD  PASS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

0.1 
66 

63 

0.7 

6.0 

1.0 

2.0 

1.6 

66 

T 

61 

60 

6C 

T 

51 

3< 

T 

5  *- 

32 

0.1 

52 

T 

8.0 

60 

3.0 
6! 

0.7 

6  3 

91 

9* 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

1.0 

2.0 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

T 

1.0 

T 

T 

CRAIG 

SNOWFALL 

«*■  AMD 

T 

1.3 

0.5 

. 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 

■ 

2 

T 
J 

1.0 

1.0 

T 

T 

T 

5.0 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

T 

6.0 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

0.5 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 
T 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2.0 
2 

3.0 
2 

3.0 
3 

3.0 
5 

2.0 

9 

GRAND  JUNCTION  -B  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

uTB    FQl  1 1  U 

•* 1 "    c UU 1 V 

T 

T 

GRAND  LAKE  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

2.0 

0.3 

1.5 

0.5 

| 

1.3 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 

1.0 
3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

MAVBELL 

SNOWFALL 

« tj    ON  C.ND 

T 

T 

MEEKER 

SNOWFALL 

*  pu  run 

6.* 

J 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

OURAY 

SNOWFALL 
*n  nu  (*.iiO 

UN  UNU 

T 

PAGOSA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

5ILVERT0N 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

1 

T 
T 

T 
T 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6.1 

3.3 

0.6 

O.T 

0.6 

uri  c    race*    om    j.  w 

3HQWF *  L  L 
SN  ON  GNO 

92 

49 

w 

A3 

61 

60 

38 

37 

T 

S3 

2.3 
36 

S3 

32 

2.3 

33 

1.0 

» 

30 

28 

2* 

22 

20 

14 

u 

T 

T 

4 

».0 

11 

3.0 

12 

l.g 
ii 

T 
11 

T 

4 

t 

«         •  t 

kans^s  drainage 

BASIN  01 

AKRON  FAA  AIRPORT 

cNn.ru  i 
anuiiir  ■  l 

SN  ON  GNO 

T 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

DENVER  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
* 

3.0 
3 

5.0 

5.0 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

11 

T 

1J  15 

T 
12 

T 

12 

12 

T 
11 

■T 
10 

a 

T 

4 

3 

T 

T 

8.0 

T 

1.0 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
MAY  1965 


Day  of  month 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAKE  GEORGE  S  Sw 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

T 

T 

2.0 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SR IC  ER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

S.O 
3 

T 

2.0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

6*0 
I 

T 

•      •  * 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  OS 

ALAMOSA    -B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0  »4 

T 

0.1 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

o.s 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

h 

T 
T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relati 

ve    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

taste&t  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MOUNTAIN  STANDARD  TIME 
5  AM     11  AM       5  PM     11  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66-09 

100-1  99 

2  00 
and  over 

1 

o 

H 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  Si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

68 

29 

26 

7 

7 

1 

0 

0 

0 

15 

4.7 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

18 

0.6 

12. A 

49++ 

17 

23 

66 

33 

31 

56 

5 

5 

1 

2 

0 

0 

13 

5.9 

OENVER  WB  AIRPORT 

21 

1.3 

9.8 

42 

SE 

23 

70 

38 

36 

60 

4 

5 

3 

2 

0 

0 

14 

64 

6.5 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

19 

2.7 

9.1 

35 

s 

7 

52 

32 

25 

43 

4 

3 

5 

0 

0 

0 

12 

65 

6.2 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

27 

1.3 

12.2 

49 

N 

2 

62 

26 

23 

48 

6 

5 

1 

0 

0 

0 

12 

74 

5.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


MAY  196J 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

23 

21 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

w 

•     •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN 

01 

JOHN  MAR  TIN  DAM 

(B) 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.44 
69 

»7 

.50 
102 
87 
49 

.39 

101 
77 
48 

.54 
183 
80 
56 

.61 
237 
79 
47 

.44 

100 
82 
44 

.57 
126 

41 

.60 
193 

47 

.29 
39 
76 
37 

.26 
56 
77 
40 

.23 
20 

37 

.23 
26 
87 
44 

.42 
135 
65 
57 

.27 
69 
83 
51 

.36 
229 
78 
46 

.27 
38 
84 
47 

.43 
103 
69 

" 

.47 

111 
89 

" 

.39 
67 
66 
31 

.43 

90 
89 
36 

.44 

91 

\\ 

.31 

120 
69 
60 

.37 
192 
83 
39 

.09 
229 
76 
53 

.29 
60 
75 
49 

.33 

no 

87 

M 

.18 

50 
76 
50 

.26 
34 
63 
48 

.37 
59 
89 

52 

.39 
28 
89 
56 

.41 

73 
92 
35 

1  1.78 
3179 
63,7 
48.6 

PLEBLC  CITY  RESERvOIR<B 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.36 
»0 
79 
47 

90 
82 
49 

•  19 

uo 

11 

*90 
76 
44 

200 
79 
44 

.49 
190 
71 
44 

.41 
140 
73 
42 

.27 
100 
74 
42 

185 
63 
37 

.20 

115 
72 
36 

.26 

90 
67 
37 

.23 
50 
78 
38 

*70 
76 
43 

•  3  7 
120 
74 
45 

a  3  1 
170 
70 
45 

.20 
100 
64 
42 

.22 
60 
»« 

30 

.44 

90 
88 
49 

.21 
70 
73 
48 

.23 
60 
83 
48 

.31 
70 
79 
49 

.39 
130 
62 
49 

.37 
210 
84 
57 

.n 

ITO 
7' 
"8 

.33 
110 
75 
42 

.38 
160 
72 
4) 

.18 

80 
71 
44 

.09 
70 
37 
41 

.29 
60 
79 
42 

.26 
60 
85 
4  6 

.32 
60 
66 
47 

9.48 
3420 
73.6 
44.9 

SPRINGFIELD  7  wSw 

(F) 

EVAP 
W  I  NO 
MAX 
MIN 

.52 
102 
85 
*8 

.61 
117 
85 
48 

.37 

111 

77 
45 

.42 
184 
78 
51 

.51 
180 
78 
44 

.60 
129 
76 
41 

.53 
78 
76 
42 

.54 
165 
75 
42 

.38 

100 
72 
37 

.18 

101 
66 
39 

.24 
75 

76 
38 

.34 
96 
81 
46 

.29 
215 
74 
54 

.24 
122 
76 
45 

.42 
164 
74 
44 

.33 
106 
79 
45 

.••t, 
143 
65 

50 

.40 
164 

79 

52 

.38 

47 

.40 
95 
82 
52 

.38 

90 
87 

51 

.55 
233 
62 
59 

.30 
236 
70 
36 

.55 

230 
7  7 
51 

.40 
123 
75 
46 

.30 
109 
77 
43 

.14 
74 
72 
46 

.26 
54 
63 

46 

.32 
74 
86 

50 

.63 
83 
82 

55 

.34|2.33 
130  4061 
63  78.4 
31  47.3 

•      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN 

02 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 
WIND 

MIN 

.27 
116 
8  3 
48 

.70 
157 
76 
48 

.30 
150 
73 
43 

.40 
104 
72 
45 

.31 

135 
68 
42 

.19 
76 
67 
40 

.25 
73 
67 
40 

.10 
73 
65 
39 

.20 
47 
74 
39 

.19 
61 
68 
43 

.19 
30 
76 
42 

.29 
59 
76 
30 

.20 
65 
68 
49 

.08 

28 
63 
49 

.14 

41 
79 
43 

.25 
34 
85 
SO 

.32 

«<. 

32 

.34 
33 
83 
55 

.29 
37 
65 
53 

.49 
114 
82 
50 

.49 

104 
64 
51 

.60 
120 
81 
51 

.40 

90 
71 
49 

.12 

103 

69 
44 

.17 
59 
61 
43 

.06 
21 

.24 
43 

72 
43 

.21 
51 
63 
43 

.30 
44 
85 
48 

.60 
8  0 
84 

30 

.20 
85 
82 
31 

6.69 
2373 
75.5 
46.3 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

99 

97 

85 

.09 
77 

43 

.13 

78 
61 
40 

.14 
53 
60 
38 

.13 

40 
57 
39 

.15 
90 
56 
39 

.07 
41 
50 
36 

.09 
38 
54 
39 

.07 

29 
36 
39 

.13 
39 
63 
37 

.13 
76 
64 
45 

.02 
51 
45 
39 

.10 
23 
50 
39 

.11 

14 
72 
39 

.27 
85 
7» 
42 

.17 
61 
62 
62 

•11 
77 
44 

!! 
72 
42 

.27 
30 
72 
43 

.25 
73 
73 
43 

.06 
61 
74 
42 

.15 
54 

63 
40 

.09 
32 
63 
39 

.22 
33 
46 
38 

.03 
18 
52 
40 

.12 
38 
70 
39 

.18 
40 
74 
40 

.  ia 

26 
73 
42 

•  30 
54 
69 
62 

4.45B 
1642 
63.7 
40.4 

MONTROSE  NO  I 

(E) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.31 
50 
80 
48 

119 
84 
50 

°79 
74 
46 

°5l 

73 
46 

99 
70 
42 

.19 
57 
66 
41 

.18 

57 
67 
40 

.19 
66 
64 
40 

43 
66 
40 

.18 
28 
69 
44 

.17 
35 

77 
40 

.21 
33 
76 
48 

*49 
69 
48 

*37 
66 
49 

.16 
37 
78 
43 

.19 
41 
64 
47 

.  9  * 

33 
Bt 

51 

•  30 
37 
77 
53 

.21 
40 
81 
32 

.34 

40 
77 
32 

•  39 
51 
83 
32 

.47 
73 
83 
34 

.23 
51 
73 
31 

*  1  5 

41 

60 
44 

.04 
33 
39 
45 

•  04 
21 
66 
66 

.06 

32 
62 
44 

.20 
31 
79 
40 

.20 
29 
64 
47 

•  23 

82 
52 

.16 
25 
79 
31 

7.04 
1433 
73.9 
46.7 

VALLECITO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 
1 j 
77 
43 

.24 
37 
76 
41 

.20 
13 
72 
43 

.18 

30 
66 
41 

.19 
62 
68 
39 

.16 

47 
73 
40 

.16 

47 
62 
40 

.18 

74 
58 
36 

.13 
26 
68 
33 

.10 
13 
61 
40 

.11 
21 
73 
39 

.08 
5 
68 
45 

.03 
12 
32 
42 

.09 
11 
61 
40 

.06 
16 
63 
43 

.14 
9 
71 
41 

.18 
20 
75 
".<• 

.17 

22 
73 
45 

.22 
18 
82 
46 

.25 
29 
80 
46 

.20 
19 
85 
44 

.16 
5 
75 
47 

.16 
30 
66 
46 

.05 
9 
59 
39 

.04 
18 
55 
37 

.0, 

63 
36 

.11 
30 
65 
42 

.16 
10 
81 
39 

.20 
14 
75 
42 

.11 
8 
75 
44 

.16 
19 
62 
62 

4.59 
696 
69.6 
41.3 

•      •  • 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

03 

BONNY  0AM 

(C) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.34 
58 
83 
51 

.42 

'3 
85 
53 

.52 
177 
81 
51 

.27 
166 
69 
55 

.58 

335 
79 
53 

.46 
144 

76 
46 

.40 

135 
79 
58 

.37 
265 
80 
67 

.52 
200 
69 
44 

.34 
122 
67 
44 

.25 
105 
64 
45 

.27 
48 
77 
49 

.39 
186 
84 
54 

.34 
260 
74 
55 

.24 

223 
68 
31 

.16 
141 
61 
46 

.<••> 

196 
79 
<.9 

.37 
105 
86 
56 

.32 
106 
73 
54 

.41 
273 
81 
37 

:** 
134 

64 

39 

.24 

172 
72 
63 

.18 

222 
76 
63 

.57 

381 

38 

.16 
78 
66 
33 

.27 
123 
79 
32 

.25 
78 

73 
53 

.22 
62 
73 
32 

.26 
78 
77 
56 

.35 
81 
85 
56 

.56 

233 
*i 
41 

10.94 
4980 
76.2 
33.7 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN 

OA 

ESTES  PARK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 
69 

.28 
73 

.27 
74 

.24 
45 

.23 
136 

.10 
82 

• 

42 

.16 
79 

.08 
94 

.02 
47 

.19 
41 

.21 

44 

.13 
38 

.02 
114 

.10 
75 

.17 
64 

.34 
89 

.09 

72 

.22 
53 

.23 
68 

.12 
44 

.01 
36 

.02 
44 

.  32 
84 

.13 
56 

.06 
35 

.07 
49 

.26 
67 

.11 
43 

.24 
33 

.26 
36 

4.90 
1970 

FORT  COLLINS 

(D) 

.16 
50 
68 
55 

.17 
64 
70 
42 

.18 
63 
65 
56 

.22 
50 
70 
56 

102 
65 
56 

74 
66 
55 

50 
64 
54 

101 
56 
31 

49 
37 
49 

•  06 

SO 
62 
50 

.12 
28 

70 

" 

.15 

23 
73 
53 

.15 
39 
73 
37 

.12 
62 

*e 

53 

.17 
U2 
68 
53 

.19 
26 
72 
35 

•  1  5 
44 

69 
68 

•  20 
34 
65 
35 

.13 
33 
77 
55 

.15 

35 
70 
60 

.20 
40 
64 
54 

.01 
39 
61 
39 

•  03 
32 
67 
59 

,06 
32 
65 
37 

•  06 
33 
61 
35 

•  10 
26 
60 
53 

.12 
41 
67 
33 

70 
34 

.11 
27 
75 
57 

.  1  8 

14 
75 
60 

.13 
21 
73 
82 

4.16B 
1443 
67.0 
54.9 

WIGGINS  7  Sw 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.37 
6  3 
80 
*7 

.32 
74 
82 
48 

.33 
50 
77 
48 

.46 
86 
77 
48 

.51 
175 
73 
54 

.20 
S7 

76 
44 

.30 
61 
76 
40 

.20 
126 
76 
45 

.47 
57 
64 
34 

.28 
149 
69 
39 

.22 
56 
78 
44 

.30 
44 
62 
43 

.49 

172 
79 
53 

.33 
193 
68 
47 

.25 

364 
67 
43 

.22 
57 
84 
44 

'8 
80 
49 

.60 
81 

73 
50 

.37 
106 
66 
48 

.22 
49 
87 
55 

.29 
32 
82 
55 

■11 
78 
36 

.45 

207 
76 
56 

.05 

107 
72 
54 

.13 
47 
72 
47 

.18 
15 
71 
44 

.12 
114 
71 
45 

.23 
69 
84 
44 

.21 
48 
90 
47 

.39 
55 
85 
52 

.40 

50 
8* 
55 

9.33 
2869 
77.4 
47,7 

•      •  • 

RIC  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN 

05 

ALAMOSA   MB  AIRPORT 

(A) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

*67 
73 
41 

.46 

ne 
n 

40 

.50 
151 
70 
42 

.61 

105 
65 
37 

.37 
187 
63 
37 

208 
62 
38 

170 
67 
38 

229 
62 
34 

.19 
65 
63 
33 

.23 
164 
60 
34 

*43 

72 
36 

.17 
40 
63 
38 

.26 
123 
64 

41 

.20 
86 

62 
39 

.18 
68 
58 
40 

.19 
59 
73 
38 

.30 

63 
76 
42 

.34 
102 
74 
45 

.24 
76 

72 
43 

.39 
114 
71 
43 

.39 
81 
76 
40 

.52 
149 
74 
45 

.63 
228 
66 
48 

.28 

I  30 
61 
36 

.31 
133 
35 
37 

.18 
66 
62 
38 

.20 
69 
67 
36 

.23 
56 
76 
38 

.29 
43 
80 
40 

.38 

99 
75 
"•2 

.32 
78 

79 
41 

9.87 
3412 
68.1 
39.3 

HAGON  WHEEL  GAP  J  N 

EVAP 
WIND 

55 

70 

113 

117 

97 

175 

172 

133 

128 

72 

40 

38 

43 

57 

.15 
60 

.17 
53 

.25 

.28 
66 

.20 
48 

.28 
80 

.31 
74 

.33 
63 

.46 
143 

.23 
103 

.11 

77 

.08 
48 

.19 
78 

.19 
64 

.22 
43 

.27 

44 

.13 
43 

2470 

(A)  PAN   PAINTED  OUTSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<B>  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<C)  PAN  PAINTEO  INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(D)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(E)  PAN  PAINTEO   INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 


S*«  R*l«r«nc6  Nolo  Following  Station  lndox 


STATION  INDEX 


AKRON  *  e 

AKRON  FAA  AIRPORT 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

ALLE*$PaRK 

ALTENBERN 

AWES 

AMERO  RESERVOIR 

ARAPAHOE 

APOYA  6  NE 

ART ESI A  2  C 
ASPEN 
aver  ranch 
•ailey 

sertmoud  pass 

BIG  springs  Ranch 

BLANC* 

BONO 

BONHAM  RESERVOIR 
BONNY  DAM 

BOULOER  2 

BOULOER 

BRANDON 

BRANSON 

BRECKENRIDGE 

BRIGGSOALE  2  NW 

BWENA  VISTA 

BURLINGTON 

BURLINGTON  12  NNE 

BUTLER  RANCH 


CAMPO  8  SW 
CANON  CITY 
CARIBOU  RANCH 
CASCADE 
CASTLE  ROCK 
CEOAREDGE 
;  CEHTCR 
ChEESMAN 

CHERAN 

i  Cherry  CREEK  dam 
CmEyENNE  WELLS 

CIMARRON 
CLIFF  LAKES 
CLIMAX  2  NW 
COALDALE  1  NW 
COALDALE  2  SW 
COCHETOPf  CREEK 
C0LL8RAN 
COLORADO 


MON 

COLORADO  SPRINGS  KB  t 
COLUMBINE 
CONIFER  JUNCTION 
CORTEI 
'  CRAIG 
CRESTED  BUTTE 
CRIPPLE  CREEK  9  NW 
CUChaRAS  OAm 
CUMBRES 
DEERTRAIL 

DELHI 
DEL  NORTE 
DELTA  1  E 
DENVER  WB  AIRPORT 
•DENVER  WB  CITY 
DILLON  1  E 
DOMERTY  RANCH 
DOLORES 

EADS 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
EASTONVILLE  I  NNW 
E ASTONVILLE  2  NNE 
EASTONVILLE  3  Nw 
EASTONVILLE  6  WSW 
ECKLEV 
ELBERT 
ELI 


I  SE 
ELBERT  *  SS« 

ELBERT  6  SSE 
ELBERT  5  Sw 
ELBERT  B  Sw 

1  electra  lake 
estes  park 
evergreen 
evergreen  2  sw 

EvERSOLL  RANCH 
,  FAIRPLAY 
F AIRPLAY  NO.  2 

FLAGLER  2  NW 
FLEMING  1  S 
FORDER  8  S 


.  FORT 


LINS 


FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON  t  N 
FORT  MORGAN 
FOUNTAIN 
FOWLER 
FRASER 

FRUITA 
GARDNER 
GATEWAY  1  SW 
GENOA  1  w 
GEORGETOWN 

GLENWOOO  SPRINGS  I  N 
GRANADA 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE  1  WNW 

GRAND  LAKE  6  SSW 
GRANO  VALLEY 
GRANT 

GREAT  DIVIDE  12  SE 
GREAT  SAND  DUNES  NM 
GREELEY 
GREENLAND  8  SE 
GREENLANO  7  HE 
GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GREYSTCWE 


10  t 


093* 


ALAMOSA 

GARFIELO 

SAN  MIGUEL 

LINCOLN 

PARK 

CHEYENNE 
CHEYENNE 


EL  PASO 

PARK 

GRAND 
EL  PASO 
COSTILLA 
EAGLE 
MESA 


OJTO 
OAST 
0*5*  OA 
OAT*.  02 
0T12 
0776 
0810 
0825 
,  083* 


08*3  0*  BOULDER 
08*8  0*  BOULDER 
089*  01  KIOWA 
0B9B|  01  LAS  ANIMAS 
0909!  02'  SUMMIT 
'  09*5  0*]  WELD 
I  1071  01  CHAFFEE 

03  KIT  CARSON 
112b1  031  KIT  CARSON 
115T  01 '  PUEBLO 

0*  ARAPAHOE 
01.  BACA 
119*1  Oil  FREMONT 
0*  BOULDER 
1 3B*i  02  SAN  JUAN 
*01j  0*|  DOUGLAS 
**0'  02  DELTA 
*3B;  OS  SAGUACHE 
1528,  0*  JEFFERSON 
1539  01  OTERO 

15*t|  0*  ARAPAHOE 
03  CHEYENNE 
02  MONTROSE 
02  RIO  BLANCO 
1660'  02  EAGLE 
1693'  01  FREMONT 
1698  01  FREMONT 
1713  02.  GUNNISON 
7*1  02  MESA 
7T2|  0I|  MESA 

778  01  EL  PASO 
1792  02,  ROUTT 
826  0*  JEFFERSON 
BBS1  02  MONTEZUMA 
928  321  MOFFAT 
959  02  GUNNISON 
978  01  TELLER 
0*0  01  HUERFANO 
20*8  05'  CONEJOS 
0*  ARAPAHOE 


2]  7 


01 


N  I  MAS 


218*  05  RIO  GRANDE 

192  02  OELTA 
2220'  0*  DENVER 
0*  DENVER 
2281  02  SUMMIT 
2312  01  LAS  AN  I MAS 
326  02  MONTEZUMA 
*32  02  LA  PLATA 
**6  01  KIOWA 

45*  02'  EAGLE 


259B|  0*|  ELBERT 

I  ELBERT 
601  0*1  ELBERT 
-  ELBERT 
262*1  02  LA  PLATA 
!7391  0*(  LARIMER 
2790]  0*|  JEFFERSON 
FERSON 


2803  01 
281*  0* 


KIT  CARSON 

LOGAN 

LINCOLN 

LARIMER 

LA  PLATA 

WELD 

MORGAN 

EL  PASO 

OTERO 

GRAND 


02)  MESA 
3222,  01  HUERFANO 


32*6  ( 


ME  Si. 


3258;  03i  t 

CLEAR  CREEK 
3359)  02|  GARFIELO 
A  01  PROWERS 

*eel  02  mesa 

*B9)  02  MESA 
02  GRAND 


3500 


GRAND 
GARFIELD 
0*|  PARK 
MOFFAT 


GROVE  I 
I  GUFFCY  l 

'  GUNNISON 

HAMILTON 
|  MARTSEL 

MAS WELL 

HAWTHORNE 
.  HAYOEN 

HERMIT   7  ESE 

MOfHME 

HOLLY 
mOLYOKE 

hot  sulphur  sprs  2  sw 

mOYT 

HUGO 

IDAHO  SPRINGS 
MALI*. 
ISNACIO  1  M 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 
JOES 


.0  7b  0 
-0S2  0 

129  02 


WELD 
EL  PASO 

DOUGLAS 
SUMMI T 
MOFFAT 

WELD 

FREMONT 

GUNNISON 

MOFFAT 

PARK 

KIOWA 

BOULDER 

ROUTT 

MINERAL 

LAS  ANIMAS 


GRAND 
MORGAN 
LINCOLN 
CLEAR  CREEK 


38  51 

39  19 
39  28 
38  02 


38  26 

«o  oo  | 

37  *0  I 

39  22  | 


II  3B  06 

*j  39  19 

3j  38  *9 

2l  38  27 

2  39  50 

2  39  23 

1  38  23 

1.  38  21 

21  38  26 


*0  51 
39  31 
37  21 
*0  31 

36  52 


*'  39  05 

4,  39  06 

*  39  02 

3  *0  07 


*  *0  25 
39  OB 
39  1* 


39  02 
36  27 
*i  39  56 


3T  16 

38  03 
*0  35 
*0  03 
*0  00 

39  08 
3° 


M  09 
03  13 
09  92 
-  S  ■ . 
OB  2) 
07  39 
03  19 
09  93 
02  11 


08  58 
06  50 
0*  36 


03  93 
06  02 
0*  20 
06  06 


5385 

39231 
6292 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


03  30  *082 


3203'  9P" 
*4*0 

33*3  sri 

6356  9P1 
6633 

6205  *P| 

6175  5P- 

7666  6Pj 

6875  5P 


0*  *2 
06  58 
03  18 
08  3* 


6137  5P 
579C  IP, 

6173  MIt>  * 
I  "699 
I  8330 

6177  5P 
,    6285,  IIP]  ] 

8855  SP1 
1  B300 

3995 
10016  | 


09  03 

0*  53  1 
05  00 


0*  *0  , 
02  29  I 
0*  33  ' 


0*  32 
0*  36 

0*  37 


05  21 
02  0* 

06  00 


"T 


7250 
7270 
7000 
760* 
3900 

6785  5P 
68371 
6750 
7220 

7210 


8398 
7*97 
7000 
TJOO1 
3576, 

ioooo| 

9950| 


0*  2* 

05  23 

06  56 

07  37 


DRY  LAND  FIELD  STA 
FED  AVIATION  AGENCY 

U  S  WEATHER  BUREAU 
H  LESTER  COAT 5 
ORVILLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  M  MARSHALL 
BOARD  OF  HATER  COMH 
JOSEPH  M  PFOST 
MERRILL  LINDQUIST 

U  S  NATL  PARK  SER 
RALPH  P  MELVILLE 
RALPH  J  AYER 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  H.  NUTT 
LlNDEL  J  HUDSON 
AGENT  D*R  G  W  RY 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 


THOMAS  L  PLAT 
CITY  OF  BOULDER 
MRS  ELSIE  E 
CHARLES  S  MITChEi 
MRS  ELVA  J  ENYEAI 
U  S  FOREST  SERVI' 
LLOYD  R  SWEDMIN 
JACK  M  BROWN 
SHIRLEY  M  JAMES 
MRS   WINIFRED  ORR 


I TE 


MRS.  CRYSTAL  RJTTER 
BURT  L  SALISBURY 

1  WARDEN  PENITENTIARY 

|  CARIBOU  RANCH 

i  WEST  COLO  POWER  CO 

|  US  SOIL  CON  SERVICE 
PHRIP  R  AuST 

WILLIAM  ti  SUTLEY 
BOARD  OF  WATER  COMM 
|  SIMON  B  SCHULTZ 

CORPS  OF  ENGINEERS 
1  CARL  A  LOVELL 

W.  H.  NEWBERRY 
.  U  S  WEATHER  BUREAU 

HIGH  ALTITUDE  OBS 

INACTIVE  */6/65 


SUPT  COLO  I 


MOfl 


EATHER  buREAu 
EATHEft  BUREAU 
OLETA  M.  LUKEZECH 
MONTEZUMA  VAL  1RR1G 
MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 
MRS   MARY   A  YELENKK 
WILLIAM  W  SNARE 
ARCHER  B  CRISP 
INACTIVE 


Ev£C 


/IS 


125     6P  6P 


'AGE 


COL0RA0O  S' 

san  juan  basi 
leon  moooy 
gt  mest  sugar  co 

ARTHUR  E  ORCuTT 

US  SOIL  CON  SERVICE 

RONALO  R  TUCKER 


JOHN  F.  BARCUS 
FRED  G  WAGGONER 
MRS  M  S  HLBBARO 
WALTER  M  HOFFMAN 
PUBLIC  SERVICE  CO 
RADIO  STATION  KGLN 
CLYDE  0  KENNEDY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
W  SLUPE  BRANCH  EXP 
US  NAT  PARK  SERVICl 


STA 


RECLAl 


FRANK   A  OOCHMANN 
GR£f.T   SAND  DUNES  NM 
GT  WEST  SUGAR  CO 
FRANK    A  ROGERS 
MRS.    NORMA  J.  BAIN 
U  S  BUR  RECLAMATION 
INACTIVE  1/1/63 

MRS  OORIS  A  MCGEHEE 
MRS  CLARA  G  NASH 
CITY  OF  GUNNISON 
MRS   ETMAL  M  JORDAN 
MRS  BESSIE  C  HANLIN 

MRS  LAURA  £  CHESEBRO 
A  RAY  GOREE 
MRS  MABEL  WRIGHT 
CHARLES  F  N1COL 


f  b  Flanagan 

COLO  GAME  +  FISH  DtP 
MRS  BERTHA  W  MEYER 
BARBARA  L  MATTIX 
WlLLARD  G  HOLMAN 
THEODORE  W  CLARK 
CONSOL  UIE  AGENCY 
TWIN  LAKES  R  *  C  CO 
MRS  RUTh  E  SNYOER 


U  S  WEATHER  (JURE  A  J 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOARD  OF    WATER  COMM 
MRS  M  A  CRQWDER 
V.O.  HODGES 
MALCOLM  R  DAYTON 
RUSSELL  J.  GARDNER 

FED  AVIATION  AGENCY 

CARL  R  GUY 

HAROLD  W  TWEEDY 

RALPH  H  tVANS 

DARWIN  0  WOOLLEY 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

HANS  LARSEN 

TOM   L.  MORGAN 
:  EARL  RAMEY 
I  HUGH  MUNDY 

!  L ELAND  P  OLKJER 
CHARLES  A  MELdURN 
C  M  COLE 
!  WESTERN  COLO  POWER  CO 
■  y  S  BUR  RECLAMATION 
I  CHAMBER  OF  COMMERCE 
l  RAY  S  FLEMING 
J  C  EVERSOLL 
U  S  FOREST  SERVICE 
VICTOR  V.  GERBER 

A  E  GAINES  JR 


DIVISION 

milNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

o 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UHoLnVLH 

| 

o 

a 

si 

SPECIAL 

JOHN  MARTIN  DAM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

CLEAR  CREEK 

1032« 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

" 

SEDGWICK 

*  *1  00 

102  13 

3*61 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

1    36  ** 

103  32 

5*9' 

ROBERT  L  PLATT 

US  SOIL  CON  SERVICE 

Clarence  wheeler 

61 

MERLE   E  HENRy 

MR  A  B  LUCORE 

KIT  CARSON 

CHEYENNE 

*26h 

WILLIAM  H.HOLTMUS 

KRENMLING 

**6< 

GRAND 

2  *0  0* 

106  2* 

73SS 

5 

NEIL    W.  MASSLER 

KUTCM  6  SSE 

46>t 

1    38  SO 

103  50 

JAMES  R  PICKENPAUGh 

LA   JUNTA  FAA  AIRPORT 

"I 

LAKE  GEORGE  8  SW 

PARK 

s! 

BOARD  OF  WATER  COMM 

:  s 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LAKE WOOD 

JEFFERSON 

363 

6 

61 

BOARD  OF  WATER  COMM 

PROwERS 

Hit 

3692 

61 

AM  CRYS   SUGAR  CO 

LAST  CHANCE 

WASHINGTON 

*79C 

6( 

THOMAS  A.  ROSS 

LA  VETA 

-Ht  ■ 

HUERFANO 

1    37  30 

105  00 

702t 

91 

CHARLES   J  MAS  1 N TON 

LEADVl LLE 

4B0A 

1    39  13 

106  18 

10171 

lit 

LEaDVILLE  10  WNW 

11000. 

s 

*390l 

4900. 

61 

HAROLD  GARNER 

5560,  t>( 

6F 

S  G  PETERSON 

5362 

MIC 

MtC 

LITTLE  DOLORES  9  NE 

63731 

5f 

CHARLES   V  ECKHAN 

6i*e 

6, 

6« 

LONGMONT  2  ESE 

BOULDER 

*950  8/ 

BA 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LONGMONT  6  NW 

512] 

BOULDER 

*|  *0  15 

105  09 

31*5 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

51*1 

*  *0  17 

J°*  " 

89601 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  PIN05  PASS  1  SE 

SAGUACHE 

10205 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CONEJOS 

768C 

6( 

£,P 

CLETUS  M.  G1LLELAND 

MONTEZUMA 

7018| 

3P 

i 

EDGAR  A  NOLAND 

MANITOU  SPRINGS 

66061 

MAR VINE 

RIO  BLANCO 

7283     6P  60 

MRS.    MARIE  M.  MURRAY 

MOFFAT 

5920!    6P|  6P 

MEEKER 

n" 

SS  S3 

C  H 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

MEREDITH 

PITKIN 

6  PI  6P 

HOWARD    I  DEARMAMER 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

9931 

MONTEZUMA 

2'  37  12 

108  29 

707C 

5P  5F 

c 

PARK  SUPER1HTENDENT 

MONARCH  PASS 

li  36  30 

106  20 

113*2 

s 

•  701 

RIO  GRANDE  | 

7667 

5P  5P 

WATER  ADMIN! STRAT ION 

MONTE  VISTA  REFUGE 

9711 

RIO  GRANDE 

5|  "  £ 

7675 

t 

MONTE   VISTA  NATL    WL  R£F 

MONTROSE  NO  I 

5717 

5630 

SP  5P 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

MONTROSE 

7A,  TA 

MONUMENT    2  WSW 

5730 

7*00 

5P  5P 

MORR I  SON  1  SW 

5765 

JEFFERSON  | 

*|  39  39 

6000 

< 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

9119 

HUERFANO 

•  690 

t 

JOHN  A  ZEMBER 

NEW  RAYMER 

9922 

S 

WELD 

*7B3' 

K.D.THOMPSON 

NORTmDALE 

!  97( 

DOLORES 

2   37  *9 

109  01 

6693  it 

MRS   I  F  SHUTT 

3990 

1  37  13 

105  03 

eeoo 

6F 

6P, 

NORWOOD 

f.  0  \  I 

7017 

6F 

6P 

t  )2 

5185 

c 

6131 

4300, 

. 

OTIS  11  NE 

6192 

WASHINGTON 

*263 

b£L-. 

77*0 

St 

5P 

C  H 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

ARCHULETA 

7238 

9F 

5P 

6266:  02 

TA 

^^ 

1  PALISAOE  LAKE  5  S 

627] 

02 

HINSDALE 

7B90 

9F 

5PI 

JOHN  W  TAYLOR 

PAOLI 

PHILLIPS 

i,  *0  37 

102  28 

3698 

C 

LEE  W  SCHN1EDER 

2   38  52 

107  35 

5685 

5P  5P 

TED  S  CRAWFORD 

691! 

MONTROSE 

5309 

CHALMER  M  GARBER 

PARKER  9  E 

6300 

5f 

51 

C  M 

LOUIS  D  RUGGLES 

j  PARSHALL  10  SSE 

6341 

a 

6270 

3P 

'  PENROSE    3  NNW 

6*10  01 

FREMONT 

5501 

BA 

BEAvER   PARK.  CO 

691 

GUNN1 SON 

9200 

6F 

•PI 

652* 

SAN  MIGUEL  | 

7322 

4Pj 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

656( 

9667 

s 

PLEASANT  VIEW  2  W 

6  3  9  1 

MONTEZUMA 

c 

don  w  clever 

POWOERHORN 

6651 

»; 

GUNNISON 

2   36  16 

107  06 

806' 

9P 

5P< 

FRED  W.  YOUMANS 

pueblo  wB  airport 

67*1 

PUEBLO 

1    36  17 

M10 

MID 

C  MJ 

V  S  WEATHER  BUREAU 

PUEBlO  CITY  RESERVOIR 

67*3 

PUEBLO 

10*  39 

*687 

7A 

7A] 

PUEBLO  KCSJ-TV 

6738 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

01 

BA 

MRS  OPAL  J  WATERS 

PYRAMID 

800" 

6P 

DAN  H.  KNOTT 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

san 

ROUTT 

93*0 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

RANGELY 

6B3j 

02 

RIO  BLANCO 

5216 

9P 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

6929 

04 

8236'  SP 

;: 

REDSTONE 

6966 

02 

PITKIN 

7200 

SS 

SS 

GEORGE  A  WHITE 

RICO 

7017 

02 

DOLORES 

2  37  *1 

108  02 

B8*2 

CHARLES  M  ENGEL 

7031 

02 

GARF 1  ELD 

2   39  32 

107  *8 

5*00  5P 

MRS.  MARJOR1E  L  SHIRLEY 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

703( 

9*95 

RIVER  SPRINGS  Rs 

709* 

Di 

CONEJOS 

B562 

s 

ROCKY  FORD  2  ESE 

7167 

01 

103  *2 

*178 

5P 

RUSH  2  NNE 

72B7 

01 

6006 

6P 

RUXTON  PARK 

■  3 ,  g 

01 

10*  59 

9050 

6P 

6P 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

7315 

PUEBLO 

6790 

5P 

9P 

SAGUACHE 

7337 

106  09 

7697 

5P 

i 

:  h 

CLARENCE  R  ICKES 

SAL  I DA 

737( 

CHAFFEE 

7060 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

SAN  LUIS 

7*28 

OS 

COSTILLA 

5  37  12 

105  27 

7965 

^- 

MRS  NE  A  G  GAL LEGOS 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7*50 

05 

5j  37  *9 

107  07 

9706 

i 

7*33 

7720 

7*60 

02 

8*65 

6P1 

rsic 

6175 

SEDGWICK  9  S 

7515 

04 

SEDGWICK 

3990 

5P 

9P 

LAYTON  D  MUNSON 

SE  1  BERT 

7519 

03 

KIT  CARSON 

*703 

c 

FOSHA   S  GORTON  JR 

SHAW  9  SSE 

7557 

5167 

c 

MRS.  ETHEL  V.  0OBR1NSK1 

r6ia 

02 

5933 

6P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

76*8 

BOULDER 

10200 

s 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLB 

7690 

5  37  23 

106  2* 

9300 

SILVER  LAKES  TROUT  CL 

SILVERTON 

7696 

02 

SANEJUAN 

2   37  *8 

107  *0 

9322 

5P 

9P 

7664 

31 

6020 

US  SOIL  CON  SERVICE 

78*8 

8379 

5P 

9P 

ret  i 

**05 

6P 

SPRINGF|£LO  7  WSW 

7866 

01 

*575 

5P 

9P 

9P 

SE  COLO  BRCH  ExP  STa 

SPRINGFIELD  8  S 

7667 

*500 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOUAW  MOUNTAIN 

7S81 

:■- 

11500 

6P 

FRANK   A.  SWANLUND 

STEAMBOAT  SPRINGS 

6770 

SS 

SS 

STERLING 

r95( 

LOGAN 

3939 

BA 

8* 

GT  WEST  SUGAR  CO 

STONJ  NGTON 

7992 

01 

1    37  17 

102  11 

3801 

6P 

MRS  ARM1LDA  BuRhE HU 

STRATTON  3  NE 

BDQJ 

KIT  CARSON 

3  39  20 

102  33 

433* 

6* 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

•<• 

0  1 

1  0000 

6P 

6F 

:  h 

JOHN  SODIC 

SUMMITvlLLE 

8092 

RIO  GRANDE 

1  1  330 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TACOMA 

0194 

02 

7300 

SP 

IVAN  A  AMBROSIER 

TACONY  10  SE 

8197 

4960 

9P 

JOHN  M.  HIZA 

TAYLOR  PARK 

818* 

GUNNI SON 

9206 

7A 

7A 

UNCOMPAHGRE  v  w  u  a 

TELLUR1DE 

•204 

02 

SAN  MIGUEL 

8756 

6P 

: 

HARRY   6  WRIGHT 

TERC10  *  NW 

•220 

01 

80*0 

: 

JUAN1TA   G  TORRES 

TRINIDAD 

B*  2  9 

01 

LAS  ANIMAS 

".0)0 

SP- 

CITY  OF  TRINIDAD 

TRINIDAD   FAA  AIRPORT 

6*3* 

LAS  ANIMAS 

1    37  15 

10*  -20 

■>7*t 

Ml[ 

FED  AVIATION  AGENCY 

6*5* 

0  2 

SAN  MIGUEL 

2  37  SO 

107  53 

9680 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

6*68 

1   37  OB 

103  19 

5*60 

8*96 

1    39  05 

106  18 

9170 

7A 

7A 

TA 

GEORGE  L.  [JLAKE 

B5C1 

1    39  05 

106  19 

9300 

7* 

TWO  BUTTES  1  NW 

8910 

*075 

bt> 

•960 

0  2 

MONTROSE 

2  3B  22 

108  ** 

5013 

S  P 

UNION  CARBIDE  CORP 

VALLECITO  DAM 

•9*2 

2  37  22 

107  35 

7650 

yf 

3P 

S  P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

•722 

0  3 

3  39  18 

102  *4 

*500 

7A 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

67-: 

05 

MINERAL 

3  37  *8 

106  90 

8500 

78 

7A 

7A 

GEORGE  A  WINTZ 

WALDEN 

•796 

0- 

*  *0  ** 

106  16 

8099 

9F 

5P 

D  M  DONOHOE 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

B7B1 

01 

HUERFANO 

1   37  37 

10*  *6 

6221 

5P 

SP 

WALSENBURG  UTILITIES 

WATERDALE 

LARIMER 

*  *0  25 

103  12 

V  V, 

SP 

P  H  600THR0YD 

WESTCLIFFE 

B931 

51 

CUSTER 

1    38  06 

105  29 

5P 

9P 

M  0  RANKIN 

WETMORE  2  S 

6966 

01 

1   38  13 

105  06 

6375 

SP 

9P 

WHITE  ROCK 

B9W 

01 

PUEBLO 

1   37  52 

10*  07 

*725 

WILLIAM  F   KRt 1 UtR 

WIGGINS  7  SW 

9029 

04 

WELD 

*  *0  09 

10*  11 

*710 

9P 

9P 

bp 

EDWARD  H  EPPLE 

WILCOX  RANCH 

90*9 

02 

2  38  55 

107  31 

5960 

RALPH  H  CLINc 

90  - 
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F  CREEK  PASS  1  E 
F  CREEK  PASS  *  M 
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Sf  »* 
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6*96 

106*2 
9425 
77*0 
3573 
7S92 

*120 


CT  WEST  SUGAR  CO 
HI  HC  PETERS 
COLO  OEPT  Of  HIGHWAY 
COLO  OEPT  OF  HIGHWAY 


STATION 


REACTIVATED  STATION 


GRAND  VALLEY 
MONTE  VISTA  REFUGE 
TWIN  LAKES  EVAPORATION 


GARFIELD 
RIO  GRANDE 
LAKE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


57  10     10S  36 


2  39  27  10B  03 
»  17  39  i  106  09 
i1  39  OS     106  10 


I  CLETlrt  M  GlLLELANO 


HARRY  BLUE 

MONTE  VISTA  NATL  WL  REF 
GEORGE  L  BLAKE 
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KEFEHENCE  NOTES 


Hut*  of  Colorado  my  be  < 


i  iMlhor  Bureau  State  CI  1  «atologl at ,  P.O.Box  1079, 


Colorado  00201, 
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COLORADO  -  JUNE  1965 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


A  series  of  thunderstorms  of  unprecedented 
severity  and  extent  for  Colorado,  during  the 
period  around  June  13  to  18,  resulted  in  the 
most  destructive  flooding  in  the  State's  history 
for  widespread  areas  from  the  mountains  to 
the  eastern  border.  There  was  extensive  damage 
from  severe  hail,  wind,  and  tornadoes,  as  well 
as  from  flooding.  Heavy  thunderstorm  activity 
began  early  in  the  month,  with  some  heavy 
rains  in  the  northeast  on  the  5th.  On  the  11th 
heavy  rain  caused  flooding  of  the  Cache  la 
Poudre  River,  and  severe  hail  fell  north  of 
Denver.  On  the  13th  and  14th  heavy  rains  flooded 
creeks  in  the  La  Junta  area.  During  this  period 
there  were  many  reports  of  funnel  clouds  sighted, 
particularly  in  the  northeastern  quarter  of  the 
State. 

The  storms  became  more  severe  the  afternoon 
of  the  14th,  when  very  high  turbulent  winds  and 
small  tornadoes  caused  extensive  damage  and 
heavy  rains  caused  flooding  of  the  Loveland  and 
Colorado  Springs  areas.  During  the  night  of  the 
14th  and  the  morning  of  the  15th,  severe  lightning, 
hail,  and  rainstorms  caused  damage  and  flooding 
across  northeastern  Colorado  from  the  region 
north  of  Greeley  to  the  eastern  border.  Later 
on  the  15th  heavy  rain  and  hail  east  and  southeast 
of  Denver  flooded  creeks  and  added  to  the 
already  high  water  lower  along  the  South  Platte 
River. 

In  the  afternoon  of  the  16th,  phenomenal  amounts 
of  rain,  estimated  up  to  14  inches  in  a  few  hours, 
fell  on  drainage  areas  of  East  and  West  Plum 
Creeks,  in  the  foothills  of  the  Palmer  Lake 
area.  Flood  water  resulting  from  this  storm 
reached  the  South  Platte  River,  and  moved 
through  Denver  to  become  the  most  destructive 
flood  in  the  city's  history.  Severe  flooding 
extended  as  far  as  Brighton  and  added  again 
to  high  water  problems  lower  along  the  river. 
On  the  same  day,  storms  caused  hail  damage 
and  flooding  in  Canon  City,  in  the  Cripple  Creek- 


Victor  area  west  of  Pikes  Peak,  at  Trinidad, 
and  along  the  Purgatoire  River  and  on  Raton 
Creek  near  the  southern  border,  near  Rocky 
Ford  on  the  Arkansas  River,  near  Flagler  in 
the  Kansas  River  Basin,  and  even  extended 
into  higher  mountain  areas  to  cause  flooding 
along  the  Blue  River  above  Dillon  Dam. 

Heavy  rains  on  the  17th  caused  flooding  of  the 
Fountain  River  in  Pueblo,  and  several  flooding 
tributaries  inundated  areas  along  the  lower  Arkan- 
sas River,  including  Lamar,  Granada,  and  Holly. 
An  indication  of  the  amounts  of  moisture  was 
7.86  inches  in  four  hours  measured  early  in  the 
morning  at  Two  Buttes.  Later,  on  the  17th, 
heavy  rain  and  hail  east  and  southeast  of  Denver 
resulted  in  more  severe  flooding  of  South  Platte 
tributaries,  with  more  destruction  than  the  flood- 
ing in  the  same  areas  on  the  15th.  As  the  result 
of  these  and  earlier  floods,  many  areas  of  eastern 
Colorado  were  isolated  by  flood  water,  washed 
out  bridges,  highways,  railroads,  and  communica- 
tions. 

Some  of  the  precipitation  totals  far  exceed  amounts 
previously  recorded  in  Colorado.  The  two-day 
total  of  more  than  10  inches  at  Two  Buttes  1  NW 
is  greater  than  the  highest  amount  on  record 
for  any  month  at  that  station  since  records 
began  in  1890,  and  the  monthly  total  exceeds 
the  previous  monthly  record  by  more  than  5 
inches.  Other  stations  reporting  the  greatest 
monthly  total  in  their  record  include:  Flagler, 
Springfield  7  WSW,  Springfield  8  S,  Byers, 
Ayer  Ranch,  Fountain,  and  Holly.  Several  other 
stations  reported  their  greatest  June  totals. 
Special  supplementary  precipitation  data  are 
given  elsewhere  in  this  issue. 

Mo^e  details  on  the  storms  and  storm  damage 
may  be  found  in  the  publication,  STORM  DATA, 
and  on  the  floods  in  Climatological  Data,  National 
Summary,  for  June  1965. 


J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  1079 

Denver,  Colorado  80201 
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1 

0 

CRAIG 

73.3 

42.2 

57.8 

83 

23 

36 

28* 

209 

0 

0 

0 

0 

.87 

.22 

7 

.0 

0 

a. 

o 

0 

CRESTED  BUTTE 

67.1 

35.1 

51.1 

-  1.2 

76 

23 

29 

27» 

409 

0 

0 

9 

0 

1.39 

.16 

.90 

12 

4 

i 

0 

DELTA  1  E 

82.9 

47.0 

65.0 

•  3.8 

92 

29. 

40 

27 

42 

5 

0 

0 

0 

1.02 

.30 

.49 

24 

.0 

0 

2 

0 

o 

DILLON  1  E 

63.1 

32.5 

48.8 

•  .9 

74 

29 

26 

4* 

480 

0 

0 

16 

0 

2.17 

.97 

.43 

4 

.0 

0 

7 

0 

0 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

73.5 

44.4 

60.0 

86 

23 

37 

27 

134 

0 

0 

0 

0 

2.48 

.71 

11 

.0 

0 

6 

2 

0 

DURANGO 

77.7 

39.6 

58.7 

-  1.9 

87 

29 

32 

26 

183 

0 

0 

1 

0 

1.26 

.41 

•  39 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

77.0 

38.6 

37.8 

86 

29. 

30 

6ft 

207 

0 

0 

3 

0 

.29 

.13 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

FPOY    i  ClI  C 

r\*,H  T    Ltn  1  b 

70.5M 

38.6M 

54. 6M 

.  2.6 

80 

29 

31 

26 

306 

0 

0 

2 

0 

1.48 

.38 

.35 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

FRASER 

64.0 

29.8 

46.9 

.  2.8 

74 

29 

22 

lift 

533 

0 

0 

22 

0 

3.12 

1.71 

.50 

13 

.0 

0 

10 

1 

0 

FRUITA 

82.1 

48.  1 

63.1 

.  4.3 

90 

22. 

39 

27 

41 

2 

0 

0 

0 

.70 

.26 

.29 

25 

•  0 

0 

2 

0 

0 

GATEWAY   1  SW 

81.8m 

31. OM 

66.4m 

44 

27ft 

24 

0 

0 

0 

1.09 

.36 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

78.3 

44.8 

61.6 

•  2.7 

89 

22 

38 

27 

99 

0 

0 

0 

0 

.84 

•  .33 

.31 

11 

•  0 

0 

3 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  WB  AP  //R 

83.9 

36.7 

70.3 

.  1.0 

93 

22. 

49 

J 

8 

3 

0 

0 

0 

1.33 

.91 

.44 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

81.8 

53.6 

67.7 

90 

21 

46 

5 

22 

1 

0 

0 

0 

.99 

.46 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRAND  LAKE  1  WNW 

66.0 

31.9 

49.0 

7* 

30. 

24 

6* 

474 

0 

0 

17 

0 

1.62 

.27 

13 

•  0 

0 

a 

0 

0 

GRAND  LAKE  6  SSW 

63.6 

35.5 

30.6 

73 

30 

29 

6« 

427 

0 

0 

8 

0 

1.39 

.31 

13 

.0 

0 

7 

0 

0 

GRAND  VALLEY 

80.1 

47.0 

63.6 

90 

23 

38 

5 

68 

1 

0 

0 

0 

.93 

.67 

12 

.0 

0 

ft 

g 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

72.3 

38.8 

35.6 

81 

30 

31 

2 

274 

0 

0 

I 

0 

.94 

.35 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

GUNNISON 

71.9 

35.9 

53.9 

•  2.7 

80 

29 

26 

6 

328 

0 

0 

9 

0 

.71 

-  .07 

.41 

12 

.0 

0 

? 

0 

0 

HAyDEN 

73.9 

40.1 

37.0 

83 

23 

34 

19. 

230 

0 

0 

0 

0 

1.59 

.38 

.36 

11 

.0 

0 

ft 

0 

0 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 

70.2 

35.9 

33.1 

78 

29 

27 

6 

349 

0 

0 

6 

0 

1.40 

.63 

13 

.0 

0 

l 

0 

IGNACIO  I  ■ 

77.2 

38.5 

37.9 

■  3.9 

83 

30. 

31 

27 

203 

0 

0 

1 

0 

.94 

.22 

.23 

10 

.0 

0 

« 

0 

0 

KREMMLING 

71.3 

34.3 

33.9 

83 

23 

20 

7 

324 

0 

0 

1? 

0 

1.68 

.61 

IS 

ft 

l 

0 

LAKE  CITY 

63.5 

31.9 

48.7 

80 

29 

20 

27 

482 

0 

0 

16 

0 

.85 

.62 

11 

1.0 

0 

2 

l 

0 

LITTLE  HILLS 

75.  8m 

37. 8M 

36.8m 

83 

22 

29 

27 

241 

0 

0 

2 

0 

1.96 

.30 

12 

.0 

0 

T 

i 

0 

MARVINE 

73.3 

38.1 

55.7 

87 

23 

30 

6ft 

277 

0 

0 

6 

0 

2.40 

.87 

11 

.0 

0 

T 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


JUNE  1965 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

_ 

8 

• 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

Q 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

u 

8  » 

B  1 

.  k 

B, 

MAyBELL 

74,7 

41.1 

37.9 

84 

22 

34 

6. 

206 

0 

0 

0 

0 

1  .63 

•  61 

1  3 

.  c 

"FEKER 

75,0 

40.3 

57.7 

86 

23 

35 

2 

214 

0 

0 

0 

0 

2.0C 

.45 

12 

•  C 

MEREDITH 

70.2 

92.6 

51.4 

7q 

29 

26 

6* 

40C 

0 

0 

19 

0 

1.71 

•  66 

1 1 

eC 

■ 

1 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

75.5 

47.9 

61.7 

-  5.7 

86 

29* 

40 

1 

122 

c 

0 

0 

0 

1.41 

.71 

.52 

24 

•  0 

(; 

5 

MCNTRCSE  NO  2 

T8.I 

47.2 

62.7 

•  4.6 

88 

30 

40 

ii 

93 

0 

o 

0 

0 

.68 

•  19 

.32 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

NCRTHDALE 

74.8 

37.5 

56.2 

•  4#5 

63 

30. 

27 

ii 

260 

0 

0 

5 

0 

1.23 

.65 

.57 

25 

,0 

1 

0 

NORWOOD 

7  3.9M 

41  •  2M 

57.6M 

83 

29 

32 

27 

215 

0 

0 

1 

0 

.84 

•  OC 

•  21 

24 

•  C 

r 

. 

0 

OLRAY 

70.  1 

42.3 

56.2 

81 

29 

36 

17 

256 

0 

0 

0 

0 

1.24 

.65 

1 1 

•  0 

c 

3 

\ 

0 

OAGCSA  SPRINGS 

73.3 

35.7 

34.6 

83 

29 

25 

6 

304 

0 

0 

5 

0 

.98 

•  41 

18 

•  C 

4 

0 

0 

PALISADE   1  S 

83.5 

55.0 

69.3 

94 

24 

45 

27 

17 

6 

0 

0 

0 

1.13 

•  64 

•  61 

14 

.0 

0 

9 

1 

0 

PALISADE  LAKE  5  S 

PAONIA 

78.2 

47.2 

62.7 

86 

23 

40 

27 

78 

0 

0 

0 

0 

1.32 

•  62 

12 

.0 

0 

3 

1 

0 

PARADOX 

79.7m 

44. 1M 

61.9M 

90 

29. 

37 

27 

92 

2 

0 

0 

0 

1.67 

•  91 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

PITKIN 

65.1 

29.4 

47.3 

75 

29 

21 

6 

524 

0 

0 

24 

0 

1.93 

1  .04 

1.00 

11 

6.0 

2 

11 

6 

I 

1 

PCWDERHORN 

71.6 

30.0 

50.8 

85 

29 

20 

6 

417 

0 

0 

20 

0 

•  57 

•  25 

12 

.  c 

r 

RANGELY 

79.  1 

46.6 

62.9 

91 

22 

37 

27 

78 

1 

0 

0 

0 

1.63 

•  53 

13 

•  C 

r 

REDSTONE 

RICO 

66.3 

31.4 

48.9 

75 

29e 

23 

2 

477 

0 

0 

19 

0 

1.53 

•  34 

.45 

24 

.0 

0 

6 

0 

0 

RIFLE 

79.3 

44.  1 

61.8 

•  2.7 

87 

30. 

38 

27. 

93 

0 

0 

0 

0 

1.10 

•  41 

.33 

12 

eC 

r 

S I LVERTON 

65.3 

31.4 

48.4 

•  I  •  3 

74 

30. 

24 

29 

493 

o 

c 

2  1 

o 

1.23 

-      .  1  fl 

•  6C 

1 1 

•  C 

5 

J? 

STEAMBOAT  SPRINGS 

71.1 

36.7 

53.9 

•    1  #fe 

80 

22 

30 

2 

325 

0 

0 

6 

0 

2.39 

•  83 

•  90 

13 

,0 

7 

I 

0 

TAYLOR  PARK 

62.3 

31.4 

46.9 

73 

30 

27 

T* 

337 

0 

0 

21 

0 

1.93 

1.30 

12 

T 

T 

25* 

4 

1 

1 

TELLURIOE 

68.1 

33.6 

50.9 

.  2.5 

78 

29 

24 

2 

418 

0 

0 

1  2 

0 

1.60 

.36 

•  86 

11 

2.0 

0 

3 

1 

0 

URAVAN 

30.3 

67.2 

30. 

42 

2 

1 8 

6 

fl 

0 

o 

.93 

.56 

1 0 

■ 

' 

0 

VALLEC I  TO  DAM  // 

70.0 

37.7 

53.9 

8  n 

29 

31 

27 

328 

o 

0 

4 

0 

1.26 

•  3C 

24 

•  c 

■ 

YAMPA 

68.6 

38.2 

53.4 

75 

22* 

33 

27* 

341 

0 

0 

0 

0 

1.63 

.50 

13 

.0 

0 

7 

1 

0 

YELLOW  JACKET  1NW 

73.2 

44.6 

38.9 

83 

29 

37 

27 

177 

o 

o 

o 

o 

.95 

•  56 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

56.7 

•  3«4 

1  .42 

.49 

*       «  » 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  09 

AKRON  FAA  AIRPORT 

75.7 

32.0 

63.9 

89 

22 

44 

27* 

69 

0 

o 

0 

o 

7.18 

1.58 

3 

•  C 

1 1 

5 

3 

BONNY  DAM 

79.3 

55.1 

67.2 

93 

23 

44 

6 

21 

1 

0 

0 

0 

8.09 

2.04 

5 

•  C 

4 

BURLINGTON 

79.3 

55.3 

67.3 

•  2,1 

92 

22 

43 

5 

16 

1 

0 

0 

0 

7.67 

5.33 

1  mt>5 

5 

.  c 

( 

1 0 

3 

CHEYENNE  WELLS 

80.8 

51.8 

66.3 

-  3.8 

91 

22 

39 

3 

32 

3 

0 

0 

0 

6.33 

4.05 

1.85 

24 

.0 

0 

9 

3 

FLAGLER  2  NW 

77.8 

51.0 

64.4 

89 

22 

42 

6 

33 

0 

0 

0 

0 

8.82 

2.72 

IT 

.0 

0 

7 

5 

4 

HOLYOKE 

79.1 

54.9 

67.0 

-  1.5 

91 

21 

43 

6 

3 1 

2 

0 

0 

0 

5  •  64 

2,27 

1  »04 

5 

.0 

0 

1 0 

. 

STRATTON  3  NE 

79.2 

54.2 

66.7 

91 

22 

4T 

8 

27 

1 

0 

0 

0 

8.46 

1  *95 

17 

* 

; 

WRAY 

81.7 

56.0 

68.9 

■     a  5 

92 

22* 

42 

6 

12 

3 

0 

0 

0 

6.19 

3.62 

2  •  76 

5 

*c 

y  c 

2 

YUMA 

83.7 

53.1 

68.4 

95 

22 

44 

6 

13 

J 

o 

0 

o 

5.91 

3.29 

2.60 

5 

.0 

c 

9 

4 

1 

DIVISION 

66.7 

•  1  »9 

7.17 

4.64 

.0 

*      «  • 

platte  drainage 

BASIN  04 

allenspark 

64.5 

38.5 

51.5 

74 

22 

31 

4 

396 

0 

0 

2 

0 

6  02 

2  55 

° 

9 

* 

2 

ANTERO  RESERVOIR 

66  •  6 

32.4 

49.6 

77 

29 

21 

2 

453 

0 

o 

IS 

o 

1  •  34 

60 

'4 

4*0 

■5 

0 

BAILEY 

72.4 

34.5 

53.5 

62 

28 

26 

6* 

341 

0 

0 

10 

0 

2.36 

.87 

1 1 

0 

Q 

BOULDER 

78.2 

54.7 

66.5 

•  1.0 

89 

22 

43 

6 

37 

0 

0 

0 

0 

2.49 

60 

1.08 

5 

| 

1 

BRIGG5DALE  2  NW 

78.0 

49.9 

64.Q 

87 

22 

40 

6 

34 

o 

o 

o 

4.39 

1.12 

15 

.0 

0 

9 

4 

1 

BYERS 

M 

M 

M 

41 

2 

0 

0 

0 

0 

8,01 

6.43 

3*02 

16 

.  0 

0 

* 

3 

CARIBOU  RANCH 

63.6 

38.0 

50.8 

72 

20 

28 

S 

417 

0 

0 

1 

0 

3.77 

1.38 

* 

J 

CASTLE  ROCK 

75.7 

46.  3 

61.0 

89 

28 

36 

6 

129 

0 

0 

0 

0 

10  07 

16 

J? 

2 

CHEE5MAN 

75.6 

41,2 

58.4 

•  3.7 

64 

29. 

32 

6* 

169 

0 

0 

2 

0 

2.89 

1  76 

I  a  1  1 

3 

0 

1 

CHERRY  CREEK  DAM 

77.2m 

46. 9M 

62.  1M 

89 

28 

30 

8 

102 

0 

0 

1 

o 

8.26 

3)25 

16 

.0 

0 

7 

4 

3 

DENVER  WB  AIRPORT  //R 

76.3 

31.5 

63.9 

.  2*6 

fit 

22 

43 

2 

63 

0 

0 

0 

0 

4.14 

2.70 

2,23 

4 

*2 

jj 

DENVER  WB  CITY  R 

76.4 

55.4 

65.9 

M 

°v 

22 

43 

5 

34 

o 

o 

o 

o 

2.59 

2.18 

.  0 

J? 

6 

2 

; 
1 

ELBERT 

71.9 

43.1 

57.5 

86 

28* 

28 

1 

220 

0 

0 

2 

0 

7  27 

1 8 

*s 

1  0 

* 

3 

-    i  KAKK 

68.6 

41.6 

55.1 

•  1*2 

76 

23 

33 

6* 

288 

0 

0 

0 

0 

57 

* 

1.17 

1 0 

.  0 

0 

8 

2 

1 

EVERGREEN 

72.0 

40.7 

,6.4 

81 

22 

32 

6* 

250 

0 

o 

2 

o 

4I73 

2.06 

» 

.0 

0 

8 

3 

1 

FA  I RPLAY  NO.  2 

FORT  COLLINS 

74.5 

52.0 

63.3 

•  1.6 

87 

22 

43 

2 

73 

o 

o 

o 

o 

5  27 

3  54 

* 

*  0 

0 

6 

2 

1 

FCRT  LUPTON   1  N 

78.9 

50.  1 

64.  5 

89 

22 

38 

6 

57 

0 

0 

0 

0 

2.68 

1.18 

16 

3 

2 

FCRT  MORGAN 

79.0 

53.2 

66.1 

-  1.8 

92 

23 

43 

6 

33 

1 

0 

0 

0 

3.33 

1.60 

2.06 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

GEORGETOWN 

68.3 

40.3 

54.3 

79 

29 

31 

7 

313 

0 

0 

2 

3.64 

1.02 

3 

T 

0 

9 

2 

1 

GRANT 

67.0 

35.5 

51.3 

78 

29 

29 

4 

405 

0 

o 

7 

o 

3.00 

.77 

11 

2.0 

1 

4 

5 

3 

0 

GREELEY 

78.7 

52.4 

63.6 

-  1.7 

91 

23 

42 

6 

51 

1 

0 

0 

0 

3.83 

2  «4  1 

1.08 

5 

2 

GROVER  10  W 

75.6 

49.6 

42.6 

-  2.0 

85 

22 

42 

83 

0 

0 

0 

0 

5.23 

3.20 

!93 

12 

.0 

0 

10 

5 

0 

IDAHO  SPRINGS 

69.7 

40.8 

55.3 

-  2.2 

78 

22* 

34 

3* 

282 

0 

0 

0 

0 

3.22 

1.60 

1.30 

5 

.0 

0 

h 

1 

1 

JONES  PASS  2  E 

58.3 

30.9 

44.6 

67 

30* 

24 

3 

606 

0 

0 

25 

0 

2.88 

.75 

11 

2 

4 

6 

3 

0 

JULESBURG 

78.8 

36.6 

67.7 

-  1.6 

91 

21 

43 

6 

23 

1 

0 

0 

0 

3.91 

3.13 

1.25 

3 

.0 

0 

13 

3 

2 

KASSLER 

77.5 

50.9 

64.2 

-  3.7 

86 

22 

40 

1 

64 

0 

0 

0 

0 

4.03 

2.54 

2.13 

5 

.0 

0 

8 

2 

1 

KAUFFMAN  4  SSE 

73.4 

49.7 

62.6 

86 

22 

41 

27. 

82 

0 

0 

0 

0 

3.98 

1.33 

15 

.0 

0 

9 

? 

1 

LAKE  GEORGE  8  SW 

67.8 

38.3 

53.1 

7* 

29 

29 

6 

349 

0 

0 

5 

0 

1.98 

.99 

5 

T 

0 

4 

1 

0 

LAKEWOOD 

75.6 

50.7 

63.2 

•  5.0 

86 

22 

42 

5* 

79 

0 

0 

0 

0 

3.49 

2.07 

1.36 

3 

.0 

0 

6 

2 

2 

LAST  CHANCE 

LCNGMONT  2  ESE 

77.9 

48.4 

63.2 

.  2.4 

91 

23 

37 

5 

83 

2 

0 

0 

0 

2.09 

•  64 

.87 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

PARKER  9  E 

6.1M 

47.5 

61  .8M 

90 

22 

37 

2 

114 

1 

0 

0 

0 

5.67 

4.18 

2.90 

5 

.0 

0 

5 

4 

2 

RED  FEATHER  LAKES  2  SF 

65.1 

39.2 

32.2 

76 

22 

32 

3 

379 

0 

0 

1 

0 

3.34 

1.11 

10 

.0 

0 

6 

2 

1 

See  Refc 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

•  1 

S  "a 
>  a 
<S 

• 

5 
< 

ll 

|z 

«  a 

•  2 
Qh 

Hlghe.l 

o 

m 

I 

3 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Day. 

H 

el 

|z 

h 

a 
1 

1 

a 

i 

Snow.  Sl.el 

No.  ol  Day. 

Max. 

Mlc 

3 

0 
t— 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

Q 

.10  or  More 

e 

i 

s 

° 

1.00  or  More 

It 

ii 

Ift 

hi 

1  ft 

hi 

it 

-<J 

SEDGWICK  3  S 

7T.1 

94.3 

65.7 

88 

21 

46 

84 

40 

0 

0 

0 

0 

6.28 

1.62 

S 

.0 

0 

13 

4 

1 

SPICER 

3*.  <JM 

50.7m 

78 

13 

29 

4 

422 

0 

0 

7 

0 

1.44 

.40 

.43 

11 

•  0 

0 

9 

0 

0 

STERLING 

78.2 

32.7 

65.5 

-  1.9 

90 

23 

40 

* 

43 

1 

0 

0 

0 

3.00 

.42 

1.21 

3 

.0 

0 

6 

2 

1 

WALDEN 

66.2 

36.7 

52.5 

79 

28 

28 

2 

370 

0 

0 

5 

0 

1*19 

•  36 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

WATERDALE 

76.* 

48.6 

62.5 

.  1.9 

88 

19 

33 

6 

A8 

0 

0 

0 

0 

3.20 

1.12 

.84 

17 

.0 

0 

T 

i 

0 

WIGGINS  T  Sw 

79.* 

49.3 

64.5 

89 

22 

40 

6 

48 

0 

0 

0 

0 

9.28 

1.60 

4 

.0 

0 

10 

2 

2 

DIVISION 

59.3 

•  3.9 

4.17 

2.46 

.2 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  OS 

ALAMOSA  WB  AIRPORT  R 

73.3 

41.7 

57.5 

-  2.9 

64 

29 

33 

26. 

219 

0 

0 

0 

0 

1.77 

1.28 

.80 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

BLANCA 

75.0 

58.3 

83 

29 

198 

0 

0 

1 

0 

1 .  1' 

.35 

•  0 

0 

3 

0 

0 

CENTER 

73.3 

39.1 

56.2 

82 

29 

30 

6 

236 

0 

0 

J 

0 

1.64 

.75 

4 

.0 

0 

4 

2 

0 

DEL  NORTE 

71.* 

56  0 

m  j  j 

80 

29* 

32 

266 

0 

0 

1 

0 

.98 

■  .01 

.32 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

71.8 

42.2 

57.0 

84 

29 

32 

6 

232 

0 

0 

I 

0 

2.64 

.63 

3 

0 

T 

0 

HERMIT   7  ESE  // 

66.1 

28.6 

47.4 

•  3.3 

79 

29. 

21 

26 

319 

0 

0 

26 

0 

.79 

-  .25 

•  35 

1 1 

.0 

0 

2 

1 

0 

MANASSA 

73.0m 

40. SM 

56.8m 

-  2.4 

81 

29 

32 

2 

242 

0 

0 

1 

0 

1.31 

.83 

.50 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

MCNTE  VISTA 

76.8 

41.6 

59.2 

88 

29 

34 

26. 

168 

0 

0 

0 

0 

.92 

.36 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAGUACHE 

74.2 

39.8 

57.0 

84 

2» 

29 

6 

235 

0 

0 

3 

0 

.72 

.11 

.25 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

MAGCN  WHEEL  GAP  3  N 

67.2 

28.6 

47.9 

77 

30 

23 

29e 

303 

0 

0 

2? 

0 

1.01 

.37 

11 

1 

11 

2 

1 

0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

36.7 

34.8 

49.8 

66 

23 

28 

6» 

5T2 

0 

0 

8 

0 

2.04 

.64 

19 

36 

1 

T 

2 

0 

DIVISION 

54.3 

•  2.4 

1.32 

.66 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,      100'  ON  THE  29TH  AT  EVERSOLL  RANCH 

LOWEST  TEMPERATURE,     20«  ON  THE  27+  AT  4  STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,      18.82   INCHES  AT  HOLLY 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,      .29  INCH  AT  EAGLE  FAA  AIRPORT 
GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,      H.08   INCHES  ON  THE   17TH  AT  HOLLY 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,      16.5   INCHES  AT  BERTHOUD  PASS 

GREATEST  REPORTEO  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,    58  INCHES  ON  THE  6+  AT  BERTHOUD  PASS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


btalion 

t2 

1  | 

2  1 

3 

4  ■ 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11  1 

12 

13  1 

14 

15 

16  1 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29  ] 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

AMY 

6.23 

•  33 

.29 

.40 

.90 

.10 

1.41 

•  11 

.07 

.16 

APOVA  6  Hi 

A.53 

,08 

*«*) 

2"?o 

"il 

10 

• 

51 

*  : 

'ot 

AVER  ranch 

11*20 

01 

■ 

*61 

08 

*02 

*01 

BRANDON 

5,35 

.10 

1.2 

■i: 

.55 

• 

* 

•  06 

BRANSON 

2.66 

10 

* 

29 

*  10 

55 

.22 

•  24 

1  0 

* 

BUENA  VISTA 

2. ST 

,72 

.13 

•  OA 

•  08 

,05 

.60 

•  AS 

.03 

•  *6 

,01 

BuTlER  RANCH 

CAMPO  8  SM 

'  .  3  S 

•  27 

•  *9 

•  05 

•  06 

,45 

•?! 

• 

• 

a 

CANON  CITY 

2*11 

•  OA 

ftT 

_ 

06 

•  06 

COlORAOO  SPRINGS  WB  AP 

e.oo 

*  23 

16 

* 

07 

* 

1*67 

2*46 

* 

17 

2*56 

•  j  j 

_ 

•  01 

DELHI 

7.20 

.02 

.47 

•OS 

.02 

•  AO 

.09 

.65 

3.50 

•  3C 

.06 

•  12 

L,5I 

OOHERTv  RANCH 

3.64 

.*0 

2.20 

'  i* 

•  05 

•  5< 

£Af)S 

4,50 

J 

.02 

.93 

1  *0' 

EVERSOLL  RANCH 

2,92 

1.11 

*  ■*> 

•  07 

FORDER  B  S 

4,64 

T 

.25 

85 

* 

* 

* 

*  62 
* 

.26 

.76 

* 

02 

* 

*  01 
* 

FOUNTAIN 

T.90 

.60 

.10 

•  65 

•  07 

.08 

.OA 

.11 

1.00 

T 

T 

FOOLER 

3.63 

•  05 

•  03 

.35 

.30 

1.79 

•  21 

12 

I 

GARDNER 

.99 

'  it? 

•  05 

*D9 

01 

0? 
.02 

T 

.01 

09 
•  0 

•  05 

GuFFEV   10  SE 

2,56 

*  5* 

"  1  A 

•  19 

•  09 

• 

'  i  I 

I 

01 

• 

•  76 

.06 

'nT 
• 

ha Smell 

*  2 

*  70 
* 

06 

'  1  « 
* 

1  *64 

•  21 

.38 

j. 

1  31 

10 

2' 

HOLLY 

10,82 

.39 

.  17 

T 

,04 

•  33 

T 

.86 

.3711.08 

6*0f 

l.OC 

.54 

.13 

JOHN  MARTIN  DAW 

4,99 

,02 

,96 

•  03 

*~ 

*?5 

.07 

.89 

i . 

2 

•  13 

K APVAL 

'?n 

.30 

1.20 

06 

OA 

. 

KIT  CARSON 

*•  71 

.63 

.70 

* 

. 

*  "j 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

3,31 

*  20 

47 

* 

T 

02 

*01 

05 

*  10 

.99 

.2' 

'  7 

*05 

*  0' 

'  36 

* 

LAHAR 

6,60 

.35 

.15 

•  02 

.15 

.01 

T 

,44 

7 

1.95 

2.5' 

.06 

T 

•  61 

.26 

•  02 

LAS  ANIMAS 

\  *ftl 

• 

1,32 

.10 

.65 

It 

•  0 

3.06 

1  0 

• 

.10 

7 

_ 

.60 

LEAOV I LLE 

*05 

ni 

01 

*  36 

OR 

06 

.33 

7 

05 

■ 

LIME  3  SE 

*  9 

* 

* 

.32 

LIMON   10  S5M 

3. AO 

•  69 

•  55 

T 

T 

•  36 

.10 

.77 

•  6! 

.23 

.23 

LIMON 

3,21 

*ni 

' 

*  |f 

.10 

•  03 

•  61 

•  5 

* 

•  1 1 

•  03 

NORTH  LAKE 

3,12 

•  0 

>> 

- 
•  03 

to 

■  JO 

.79 

.10 

?0 

• 

1C 
"i. 

ORDMAY 

fc»  1 1 

•  02 

.21 

.90 

*0I 

• 

01 

• 

• 

PENROSE   3  NNn 

3,01 

60 

T 

20 

* 

65 

*03 

2C 

*  26 

30 

* 

* 

•  65 

10 

PUEBLO  -e  AIRPORT  //R 

2.T9 

.91 

.76 

T 

T 

.15 

T 

.07 

•  21 

•  63 

.  l  e 

T 

.02 

T 

•  02 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

2,17 

•  0 1 

f  *** 

,02 

*  i  2 

•  01 

•  18 

T 

•  02 

•  28 

•  0) 

* 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

•?T 

*  34 

* 

• 

•  66 

1 

ROCKY  FORD  2  ESE 

i  *  »n 

f 

.96 

2.65 

„ 

36 

_ 

RUSH  2  NNE 

.44 

1 

* 

.22 

* 

.66 

.27 

RUXTON  PARK 

5.02 

•  38 

.50 

.07 

,24 

.60 

.26 

.33 

.19 

1.70 

.0! 

•  76 

Rye 

•  12 

»*9 

^05 

,21 

•  22 

03 

•  3> 

**?9 

_ 

ia 

.0* 

.06 

06 

5P6 ] nGF 1  ELD 

9,72 

.65 

5.81 

SPRINGFIELD   '  ^S*           1 / 

.AO 

05 

* 

* 

03 

* 

* 

*  24 

* 

04 

09 

.10 

6.25 

*69 

09 

* 

11' 

STONINGTON 

5,00 

•25 

•  50 

•  13 

.14 

.30 

.09 

.03 

,12 

.06 

•  65 

.91 

•  24 

1.12 

.66 

Sugar  loaf  reservoir 

06 

.17 

.02 

TACONY  10  SE 

*«1A 

.15 

.57 

.02 

•  16 

!o3 

.06 

.02 

1.22 

.20 

1  .06 

.05 

,41 

.06 

.02 

•  04 

TR I N I  DAD 

1.66 

,96 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

6*.  39 

T 

•  44 

.04 

!o5 

.02 

.26 

1.30 

1.68 

1*61 

•  1C 

.10 

T 

•  44 

TROY   1  SE 

5,85 

.07 

•  09 

•  08 

.03 

.13 

.20 

6,02 

.6! 

.13 

•  11 

•  AS 

•  01 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

.01 

.12 

.03 

TwIN  LAKES  RESERVOIR 

\  "f  7 

• 

* 

■  08 

Twc  8UTTES  1  NW 

*  7 

- 

.50 

9.21 

1  01 

mALSENBURG  POWER  PLANT 

3,09 

* 

* 

• 1 

•  09 

• 

.90 

•  06 

•  25 

" 

•  04 

•  02 

WESTCLIFFE 

3.27 

T 

1.35 

.07 

.14 

,06 

,01 

.39 

.30 

.3 

.02 

i*2 

•  01 

•  06 

WETMORE  2  S 

2.5A 

.33 

■  84 

•  OS 

T 

T 

.12 

.05 

.01 

•  01 

7 

.16 

.02 

T 

•  0<i 

•  03 

•  89 

COLOR  00  UR  IN  Gt 

BASIN  02 

ALTEN8ERN 

1.78 

.59 

.07 

•  22 

.17 

.28 

•  29 

•  20 

i 

"  i  i 

T 

J 

_ 

*  n  i 

09 

*  9A 

OT 

.06 

BEB ' mOuD  PASS 

.  30 

■  31 

• 

*  ' 

•  5 

.06 

.29 

*n*> 

•  02 

BOND 

io* 

02 

* 

09 

* 

* 

* !  J 
* 

*  39 

.03 

' 

• 

* 

BONHAM  RESERVOIR 

2.21 

T 

•  20 

T 

1.57 

•  02 

.36 

.06 

BRECKE  NR I OGE 

3,76 

.01 

•  AB 

•  AO 

.06 

•  02 

•  04 

*  in 

•  27 

.  ■ 

•  •0 

•  60 

•  Oi 

T 

T" 

C  ED ARFDGE 

1.16 

•  05 

,04 

* 

*  ft4 

• 

•  20 

* 1  ■ 

C I M ARRQN 

1  .02 

"  Aft 

06 

CLIMAK  2  Nh 

2,*2 

1 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

62 

* 

.0 

•  01 

• 

.02 

•  01 

COCHETOPA  CREEK 

1.19 

■  12 

•  83 

•  05 

.15 

•  04 

COLLBRAN 

1,22 

*  19 

.IT 

.04 

.02 

.  i . 

COLORADO  NAT  HON 

*»* 

*  J  j 

•  07 

tr * 

•  j 

*  HI 
* 

81 

* 

03 

* 

'  0 1 

* 

*20 

10 

* 

1 

7 

.03 

CRESTEO  6UTTE 

1.59 

.02 

,08 

.01 

.01 

•  02 

.06 

.90 

.09 

.15 

.02 

.01 

•  16 

.10 

?5hi  mi  i ^  c 

\  *?i 

•  ^* 

.  81 

0 1 LLON  1  t 

.38 

•  26 

OlNOSAljR  NATL  MONUMENT 

• 

•  09 

■  J  j 

•  8 

.06 

•  20 

,61 

DOLORE  S 

1 '  3f 

■ 

•  ^* 
* 

* 

* 

DUBANGO 

1,26 

T 

i!9 

.20 

.22 

7 

•  26 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

•  02 

T 

T 

•  15 

T 

ElECTRA  lake  //R 

">« 

FORT  LEW]S 

! 

•  j  j 

•  3( 

FRASEH 

3  1 

* 

* 

05 

* 

T 

*44 
* 

.02 

.33 

T 

T 

T 

T 

•  10 

•  01 

•  03 

FRUITA 

,70 

•  02 

,07 

ill 

T 

.08 

.04 

.29 

.02 

1 ,0^ 

•  03 

•  06 

* 

.38 

1 

•  2! 

GLtNhuOD   SPRINGS   1  N 

*  I* 

•  2A 

.  0  3 

.15 

,38 

.06 

7 

T 

.  1  1 

GRAND  JUNCT  ION  *^ESE 

9*i 

* 

40 

* 

'  "-ft 

.06 

GRAND  LAKE    1  HhW 

1.62 

.10 

.01 

,02 

.17 

.01 

,04 

.10 

•  15 

.26 

.12 

•  27 

.16 

.06 

.02 

.01 

.07 

.02 

•  OS 

T 

7 

GRAND  LAKE  6  SSi* 

T 

.02 

,  10 

•  03 

"n5 

.2  ] 

,06 

.02 

7 

T 

.  02 

T 

•  02 

T 

GRAND  VALLE^ 

• 1 

*D4 
* 

*n\ 

■~? 

•  1  5 

f  7  «.^?LJPl'^  *  I N  DAM 

.0 

•  03 

.02 

.  0  ] 

•  04 

•  02 

GUNN I  SON 

• 

04 

*  1 1 
* 

*  06 
* 

* 

*07 

.02 

MAHILTON 

l.U 

T 

T 

T 

T 

•  12 

.3* 

•  36 

.24 

.08 

HnT°sui  P   UP    4.PR4.   7  * 

.06 

"  i  I 

,36 

•  20 

.06 

•  01 

•  15 

1  **f 

**» 

.06 

I G" AC  10  IN 

•  17 

.07 

.  2Z 

K  RE  MML I NG 

1  6( 

A^ 

*  18 

*  1  6 

*  0  i 

6  1 

04 

.06 

.02 

•  02 

.06 

LAKE  CITY 

.65 

T 

.62 

•  18 

•  OS 

LITTLE  DOLORES  5  N£ 

T 

•  03 

.03 

•  05 

•  28 

,70 

.it, 

T 

•  01 

LITTLE  HILLS 

1.96 

•  OT 

.01 

•  06 

.02 

.13 

.01 

.32 

•  50 

.52 

.19 

.14 

•  19 

MANCOS 

.95 

T 

•  22 

T 

•  U 

•  16 

,46 

T 

MARVINE 

2.60 

•  12 

.15 

T 

.87 

•  13 

.74 

.12 

T 

.17 

•  01 

MAVBELL 

1.65 

.08 

.08 

.02 

•  A9 

i29 

.61 

•  02 

.10 

T 

T 

MEEKER 

2.00 

.03 

.17 

•  29 

.29 

.20 

.42 

.03 

.03 

.07 

T 

MEREDITH 

l.Tl 

.09 

•  19 

.01 

•  03 

,66 

■10 

•  15 

.03 

.06 

."2 

•  01 

MESA  VEROE  NAT  PARK 

1.41 

.33 

•  18 

.25 

•  10 

T 

•  08 

MONTROSE  NO  1 

•  69 

1 

T 

•  10 

•  13 

•  17 

T 

.15 

.10 

Sm  i»tatanc*  nolai  lollowlng  St.tior  Ind.i 
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Continued 


3 

Day 

oi  Month 

Station 

£ 

1  1 

2  | 

3 

4 

5  | 

6 

7  | 

9  | 

g 

10  | 

|]  j 

12 

13  j 

14  1 

1 

IS 

16  | 

17  1 
17  | 

IB 

in  1 
19 

m\  1 

20  | 

MONTROSE  NO  2 

.61 

.10 

T 

•  12 

.02 

NORTMOALE 

1.23 

.09 

.30 

.03 

.03 

.19 

NORWOOD 

.13 

•  09 

.07 

.09 

•  13 

T 

OURAY 

.09 

.0* 

.69 

.29 

PAGOSA  SPRINGS 

.96 

.06 

.13 

.03 

.13 

•  61 

.OA 

PALISADE   1  5 

1.19 

.11 

.13 

61 

•  09 

PALISADE  L««E  5  S 

PA0N1 A 

1 . 32 

.03 

•  09 

.62 

•  02 

PARADOX 

1.67 

,031 

.91 

•  0* 

.05 

*  12 

PAHSHAlL   10  SSE 

1.79 

T 

T 

.10 

T 

.33 

T 

.10 

•  12 

.18 

.76 

T 

■  09 

PITKIN 

1.99 

.10 

.09 

1.00 

.60 

.19 

all 

.05 

PLACERvILLE 

1.69 

.33 

T 

.22 

.39 

T 

POmOERhORN 

.12 

.25 

•  20 

PYRAMID 

l!«2 

•  16 

.09 

.05 

.17 

.13 

.60 

.31 

•  17 

RANGE  LV 

1.69 

.06 

.»0 

.23 

•  99 

•  12 

.03 

REDSTONE 

RICO 

1.99 

.03 

.02 

7 

.09 

.05 

.13 

.12 

.30 

.20 

.03 

RIFLE 

1.10 

T 

.18 

.02 

T 

•  1 1 

.17 

.33 

■  17 

SAPINERO  8  E 

1.0* 

T 

T 

7 

.*2 

•  20 

■  2* 

•  18 

SARGENTS 

1.3a 

T 

T 

T 

.67 

.33 

.09 

.25 

T 

7 

SHOSHONE 

.90 

T 

.09 

T 

.37 

.07 

.33 

SILVERTON 

1.29 

.11 

.10 

T 

.09 

.60 

•  01 

T 

STEAMBOAT  SPRINGS 

2,39 

.10 

.06 

.0 

.67 

.  12 

.20 

.28 

•  90 

TACOMA 

l.OA 

.02 

.30 

•  11 

.26 

•  12 

taylor  park 

1.99 

.09 

.10 

.19 

T 

T 

.09 

1,10 

.30 

T 

TELLUR10E 

1.60 

.06 

.86 

.60 

URAVAN 

•  93 

T 

T 

T 

.98 

.01 

•  01 

■  06 

VALLECITO  DAM 

// 

1.26 

.29 

.22 

.11 

.12 

.10 

winter  Park 

2.91 

.16 

.11 

.08 

.06 

.12 

.  10 

■  6* 

.30 

•  20 

•o; 

.02 

wolf  creek  pass  * 

1.16 

T 

T 

.50 

YAMPA 

1.63 

.10 

.10 

.18 

.60 

.10 

•  17 

.90 

.02 

YELLOW  JACKET  1NW 

■  99 

T 

T 

T 

.12 

.06 

.10 

•  10 

T 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

03 

AKRON  F  A  A  AIRPORT 

7. IB 

.20 

1.96 

1.98 

.16 

T 

.02 

•  03 

•  02 

.32 

.12 

.95 

1.18 

.10 

BONNY  DAM 

8.09 

T 

2.0* 

1.23 

.01 

.92 

.02 

.08 

.28 

.01 

.1* 

1.63 

•  22 

.09 

.20 

BuRL INGTON 

1.69 

•  01 

.23 

.12 

1.38 

■  50 

•  09 

•  AO 

.02 

CHEYENNE  WELL5 

6^39 

.27 

.0* 

.17 

.3* 

T 

1*** 

1.01 

•  01 

Flagler  2  nw 

8.82 

1.13 

.63 

.02 

.53 

■  09 

.05 

.02 

.09 

.09 

2.72 

T 

.16 

T 

FLEMING   1  S 

6.A9 

.*1 

•  62 

1.08 

1.10 

.07 

.06 

.30 

■  32 

.19 

.22 

.12 

1.06 

.99 

.26 

GENOA  1  • 

5.2* 

.70 

1.09 

T 

.03 

.06 

.03 

.09 

1.99 

.02 

.93 

HOLYOKE 

9.6* 

.18 

.07 

1.0* 

.08 

.08 

.*2 

.93 

•  A* 

.*1 

.09 

.79 

.07 

•  AO 

I  DAL  I A 

7.92 

.29 

1.89 

.03 

.03 

T 

.33 

.09 

.2A 

.08 

2.00 

.26 

.07 

.62 

LEROY  7  MSN 

S.66 

.2* 

.0* 

.79 

1.59 

,09 

.3* 

T 

.19 

.70 

•  08 

1.03 

.21 

OTIS  II  NE 

.29 

.09 

.10 

.11 

.01 

.99 

.*8 

•  16 

STRATTON  1  NE 

e!*8 

.90 

1.60 

.60 

.27 

T 

.33 

.07 

.10 

1 .95 

•  15 

•  06 

,06 

VONA 

6.62 

1.02 

.99 

.02 

.*2 

.OA 

.51 

.18 

•  09 

1.63 

•  07 

•  09 

wRAY 

6.19 

.28 

2.76 

T 

.05 

T 

.52 

.27 

.0* 

.10 

.03 

.08 

.02 

1.05 

•  62 

.26 

Y'JMA 

9.91 

.90 

.07 

.13 

2,60 

,10 

.05 

.05 

•  0* 

.26 

.18 

.70 

•  Al 

T 

.06 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 

DA 

ALLENSPARK 

6.02 

.16 

T 

T 

T 

,*5 

.05 

.10 

2.99 

1.10 

.39 

T 

.12 

.33 

T 

ANTERO  RESERVOIR 

1.3* 

.60 

.08 

.02 

•  08 

•  01 

.20 

.23 

.  31 

•  02 

.01 

.01 

BA I  LEY 

2.36 

.23 

.01 

T 

T 

T 

.08 

BOULDER 

2.*9 

!°o 

.12 

1.08 

.03 

.07 

T 

•  02 

!so 

T 

T 

T 

•  02 

.31 

7 

SRIGGSDALE  2  NV> 

*.39 

.0* 

•  16 

•  21 

•  83 

•  26 

.60 

.  10 

1.12 

.26 

•  76 

BYERS 

8.01 

.02 

1.21 

2.23 

.01 

.09 

.31 

.02 

•  01 

03 

3.02 

T 

CARIBOU  RANCH 

3.77 

.2* 

.70 

1.38 

.07 

.58 

.*e 

.  !•> 

.03 

CASTLE  ROCK 

.10 

.06 

7.00 

CHEESMAN 

2!s9 

.39 

1.11 

.0* 

T 

7 

!90 

.02 

.10 

T 

.09 

T 

.09 

CHERRY  CREEK  DAM 

8.26 

.08 

T 

2.92 

1.07 

.08 

•  10 

T 

.31 

.23 

T 

T 

3.29 

.06 

DENVER  MB  AIRPORT 

IIS 

A.lA 

.05 

T 

2.23 

.5* 

T 

T 

.37 

.02 

.29 

7 

.03 

•  01 

T 

.69 

.06 

T 

DENVER  MB  CITY 

R 

3.86 

.06 

T 

.03 

2.18 

.90 

.05 

•  01 

.20 

.03 

.27 

.01 

.01 

.03 

.16 

.09 

.02 

T 

EASTONvILLE   I  NNM 

.37 

.03 

.39 

.09 

•  96 

.16 

7.10 

E ASTONV I LLE  2  NNE 

12.11 

1.76 

!lO 

.16 

!S6 

'.'<■ 

.16 

.10 

1.10 

.93 

7.60 

EASTONVILLE  6  wSw 

a.*2 

2.17 

1.12 

2.29 

1.98 

.20 

ELBERT 

7.27 

.91 

1.70 

.0* 

T 

.63 

.32 

.12 

.60 

.15 

1.30 

1.10 

EL8ERT  3  Nw 

6,*8 

•  39 

2.10 

.13 

,06 

.*9 

.1^ 

.35 

2.1' 

.06 

ELBFRT   3  SE 

8.28 

.13 

.11 

.16 

.06 

•  60 

•  07 

6.01 

ElBEH'  *  SSw 

7.7* 

2.*3 

!l3 

.05 

!l3 

.3* 

.16 

6 

A.5C 

ELBERT  5  SH 

T.10 

1.25 

1.90 

T 

T 

.30 

.10 

.30 

T 

.30 

•  13 

2*1* 

1.06 

ELBERT  ■  Sw 

7.79 

.78 

1.82 

.68 

.10 

.13 

,  *s 

.26 

1.65 

2.01 

ESTFS  PARK 

3.29 

.03 

.02 

.03 

T 

.09 

.11 

1.17 

.70 

•  10 

.01 

.  1* 

T 

.3* 

.16 

.09 

EVERGREEN 

*.79 

.12 

.99 

2.06 

.20 

•  91 

.»7 

,  Ofc 

•  02 

•  02 

T 

T 

FAIRPLAY 

// 

FAIRPLAV  NO.  2 

FORT  COLLINS 

9.27 

.09 

T 

T 

.35 

.03 

.0* 

.2* 

.25 

.80 

•  20 

■  03 

36 

01 

.13 

2.71 

.02 

FORT  LUPTON  1  N 

*,10 

.13 

.02 

.63 

1.05 

.01 

.  09 

.03 

.39 

•  90 

.08 

1.18 

.02 

.01 

FORT  MORGAN 

3.33 

.  2 1 

•  0* 

■  02 

2.08 

.21 

•  0* 

•  03 

.05 

.36 

•  19 

•  o; 

.03 

GEORGETOWN 

3.6* 

.  19 

1,02 

.*0 

.02 

.11 

.07 

.*9 

.78 

T 

■  10 

T 

7 

.13 

.22 

T 

GRANT 

3,00 

.01 

T 

.96 

■  *9 

T 

.07 

.13 

.68 

.77 

.06 

.0* 

.07 

.01 

GREELEY 

3.83 

.13 

.0* 

1.08 

.03 

.27 

.08 

.32 

•  09 

•  09 

1.00 

.50 

GROVER  10  w 

S.23 

.20 

,20 

■  53 

.06 

.30 

.9] 

•  10 

.89 

.89 

.67 

•  09 

MARTSEL 

HAWTHORNE 

3.20 

T 

T 

.91 

1.99 

T 

•  06 

.09 

.39 

.02 

.11 

IDAHO  SPRINGS 

3.22 

T 

T 

•  69 

1.90 

•  10 

.06 

7 

•  03 

.3* 

.*• 

.09 

.01 

T 

.32 

•  06 

JONES  PASS  2  E 

2.88 

T 

.90 

T 

.20 

.03 

.58 

.79 

•  *0 

03 

T 

•  10 

T 

JULE58URG 

5.91 

.90 

1.17 

.66 

1.25 

.06 

.06 

.19 

.18 

.20 

•  20 

.10 

•  »7 

.12 

.21 

KASSLER 

*.09 

.  1 1 

2.13 

.02 

■  02 

•  1 1 

.19 

•  09 

•  10 

•  19 

•  01 

KAUFFHAN  A  SSE 

3.98 

.17 

■  99 

•  OA 

!lO 

.99 

.10 

•  12 

1*1 

.09 

1.99 

.05 

KIOwA  S  SE 

8.9* 

3.90 

.33 

•  62 

.2* 

3.60 

KIOWA  A  Sw 

9,*6 

.78 

2.00 

T 

.16 

,*6 

.09 

•  23 

.09 

.99 

.51 

LAKE  GEORGE  •  Sw 

1.99 

.0* 

•  99 

.07 

.08 

.16 

.20 

.02 

•  07 

.11 

.OA 

LAKEwOOO 

3.*9 

•  06 

•  07 

1.10 

1.36 

T 

.07 

•  29 

.  26 

•  01 

.05 

.02 

LAST  CHANCE 

LONGMONT  2  ESE 

2.09 

•  87 

■  09 

.22 

.02 

.91 

.03 

.31 

T 

.01 

.01 

.02 

PARKER  9  E 

9.67 

2,90 

.99 

.5* 

RED  FEATHER  LAKES 

SE 

3.3* 

.03 

.2* 

•  09 

,02 

T 

T 

.01 

.01 

1.11 

•  77 

.09 

T 

.27 

.26 

.06 

SEDAL I A  A  SSE 

.12 

SEOGwICK  9  S 

6.28 

.93 

.61 

.90 

1,62 

.0* 

.16 

.90 

.99 

.07 

.20 

.09 

T 

.60 

.1* 

SP1CER 

l.A* 

.23 

•  02 

.23 

.12 

.39 

T 

.A3 

T 

.03 

SOUAw  MOUNTAIN 

1 

3.3* 

T 

1.72 

.2* 

.01 

.63 

.1* 

.92 

.01 

.06 

•  10 

.12 

STERLING 

3.00 

.08 

•  07 

1.21 

,21 

.06 

.17 

.03 

.02 

.01 

7 

.05 

.56 

•  OA 

WALOEN 

1.19 

T 

.09 

.09 

T 

T 

.17 

.19 

.19 

.06 

.36 

•  01 

.09 

.09 

WATEROALE 

3.20 

.19 

.01 

•  01 

.09 

.20 

.72 

,1* 

.06 

.73 

.09 

.6* 

.01 

WIGGINS  1  Sw 

5.28 

.33 

1.60 

1.97 

.03 

.03 

.23 

.09 

.16 

•  17 

.22 

.09 

.02 

.20 

.06 

WINDSOR 

3.62 

.21 

•  01 

.95 

.03 

.29 

.16 

,86 

.06 

.91 

.07 

.01 

22     23  24 


.11  1.61 
.9*  ,0* 

i:fi 


25  I  26  27 


28     29     30  31 


H  following  Sutton  Ind.. 
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DAILY  PRECIPITATION 


«L«»Q5«  -e  AIRPORT 

ei»NC» 

CENTER 
DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NN 

MERUIT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

MASON  MHEEL  GAP  5  N 
MOLE  CREEK  PASS  1  E 


Day  of  Month 


13     14  15 


16  1  17  18 


19     20  21 


22  I  23  24 


25  I  26     27     28     29  30 


Smm  rol«ienco  ootM  lollowlng  SUtiOS  ladta. 
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SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


COUNIY 
DOUGLAS 


10S 
10S 
10S 
105 
10S 

1  IN 
12S 
12S 
135 
13S 
14S 


67* 
67* 
67* 
68* 
66V. 

67* 
67* 
67* 
67* 
67* 

67* 
67* 
67* 
67* 
67* 
68* 

66* 
67* 
67* 
68* 
68* 

66M 
67W 
67* 
67* 
67* 

69* 
64* 
64* 
64* 
64* 
64* 


STORM  OF  JUNE  15  -  17,  1  OSS 
Office  of  the  State  Engineer 
RAINFALL  AMOUNTS  14-17  Jul 


8.5 
4.5 
4.1 
3.7 
6.0 


5.25 
5. a 
6.0  + 
12.0  + 
1.6 

2.5 
5.1 
14.0 
2.0 
2.25 

3.0 
10.0 
8.0 
6.0  + 


TVPE  Of  GAGE 


7.0 
12.0  + 
5.0 
3.5 


U.S.  Bureau  of  Reclamation 


ELBERT 
DOUGLAS 


10S 
10S 
10S 
10S 

10S 
10S 
10S 
10S 
10S 

10S 
10S 
10S 
10S 

ios 
us 

US 
11S 
US 
US 

US 
US 
US 
115 
US 


65K 
66* 
66W 
66* 
66* 

66W 
66W 
66W 
68W 
69W 
69* 

63W 
64W 
65W 
6  5W 
66W 

67W 
68* 
68W 
69W 
63W 

63* 
63* 
64W 
65W 
66W 

66W 
67W 
67W 
67W 
67W 

67W 
67W 
68W 
68W 
68W 

63W 
63W 
63W 
64W 
66* 

67W 
67* 
67W 
68W 
68W 

68W 
62U 
62U 
62U 
62U 

63W 
64W 
64* 
64U 
65W 

66W 
67W 
67* 
67W 
67* 

62W 
62W 
62W 
62* 
62* 

63* 
63* 
63* 
63* 
6  3* 


2.0 
3.5 


3.4 
4.75 
5.5 
2.5 
5.75 

6.0 

5.0 

6.0 

0.15 

0.1 

0.1 

0.37 
0.5 
0.75 
0.5 
3.5 

4.8 
0.26 
0.2 


1.1 

4.5 
8.0 
3.04 
4.55 

4.35 

3.8 

0.4 

2.0 

1.5 

0.39 


8.0 
6.1 

2.0 


0.17 
0.15 
0.61 


5.0  + 
5.5  + 
1.52 


3.0 

3.25 

3.1 


10  + 

10+ 
3.0 
8.0 

7.3 
8.0  + 
9.75 
12.0  + 
4.5 


0.32 
1.4 
0.25 


8"  STANDARD 


3.69 
3.25 
7.5+ 


1.7 
2.5 


GOOD 
GOOD 
GOOD 


GOOD 
GOOD 
FAIR 


2"  Of  MAIL 


GOOD 
GOOD 
POOR 
GOOD 


GAGE  RAN  OVER 

HAIL.     GAGE  OVERFLOWED. 


GAGE  OVERFLOWED  T*ICE. 
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CONTINUED 


SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


COLORAOO 
JUNE  1965 


STORM  OF  JUNE  15  -  17  ,  1965 


RAINFALL  AMOUNTS 


COUNTY 
EL  PASO 


TYPE  OF  GAGE 


ACCURACY  REMARKS 


11S 

lis 

11S 
11S 
US 

US 
US 
X1S 

us 

US 
US 

us 

12S 
12S 
12S 

12S 
12S 
12S 
12S 
12S 


13S 
13S 
13S 

13S 
13S 
13S 
13S 
14S 

14S 
14S 
14S 
14S 
16S 

UN 
UN 
UN 
ION 
ION 


63W 
6AM 
6  AW 
65W 
65W 

65W 
65W 
66W 
66W 
67W 

6TW 
67W 
63W 
63W 
6AW 

64W 
6  AW 
6  AW 
65W 
68W 

63W 
63W 
63W 
64W 
6  AW 

65W 
65W 
65W 
65W 
63W 

63W 
6  AW 
6  AW 
6  AW 
6  AW 

66W 
66W 
67W 
66W 
67W 

67W 
66W 
66W 
66W 


5.6 
14.0 
5.5 
7.0 


2.63 
3.0 
2.0 
2.0 


1.0A 

1.0 

0.5 


A.O 
5.5 
6.5+ 

6.5 
7.0 
8.5 


2.5 
U.O 

O.A 
12.0  + 

5.0 

3.3 
5.5 
9.0 


0.6 
A. 3 
2.5 
3.5 
5.0 


5.05 

0.72 
2.5 
1.69 
3.0 
0.7 

7.0  + 


RECTANGULAR 


HAIL  EVE  OF   17  JUNE. 


GAGE  RAN  OVER. 


U.S.    Corps  of  Engineer 


63W 
6  AW 
6  AW 

63W 

65W 


57W 
59W 
60W 
60W 
61W 

6  AW 
66W 
57W 
60W 
60W 


62W 
63W 
6AW 
65W 


58W 
59W 
60W 


62W 
62W 
62W 
62W 
66W 

67W 

66W 


67W 
67W 


1.5 
3.8 
3.0 


2.3 
2.2 
3.2 


3.75 
1.0 


1.5 
3.0 


2.8 
A.O 
1.35 

1.75 


1.3 
7.0 
7.0 


1.0 
1.8 


.4 
2.8 
3.5 

1.5 

3.0 


2.0 

5.8 

1.52 

2.7 

1.5 

2.8 

A.O 

3.85 

3.2A 

7.35 

3.2 


3.5 
5.2 
s!7 


3.0 
6.0 


7.0 
7.0 


"  SPECIAL 
KETTLE 
CAN 


8"  STANDARD 
A 
A 
A 

BUCKET 

BUCKET 

WEDGE 

BUCKET 
A 

BUCKET 
BUCKET 


FAIR 

GOOD 
GOOD 
GOOD 
GOOD 


GOOD 
FAIR 
6000 


GOOD 
FAIR 

GOOD 


FAIR 
FAIR 


FAIR 
GOOD 


1-1/4"  FELL   IN  ABOUT  10  MINUTES  BE- 
TWEEN 4i30-5i30  P.M.  ON  16  JUNE. 

HEAVIEST  RAIN  3,30-4,00  P.M.  ON 
16  JUNE  * 

HEAVIEST  RAIN  4,30-6,30  P.M.  ON 
16  JUNE. 


HEAVIEST  RAIN  4,30-9,30  P.M.  ON  15 
JUNE  AND  7,00-9,30  P.M.  ON  17 
JUNE. 

HEAVIEST  RAIN  3,00-11,00  P.M.  ON 
15  JUNE. 


HEAVIEST  RAIN  2,00-3,00  P.M.  ON 
16  JUNE. 

HEAVIEST  RAIN  1,45-5,00  P.M.  ON 
16  JUNE. 

HEAVIEST  RAIN  1,00-5,00  P.M.  ON 
16  JUNE. 


66W 
66W 
66W 


4.0  + 
9.0 
10.0 


4.0  + 
9.0 
10.0 


TOY  WAGON 
BUCKET 
PAN 

CAN 


HEAVIEST  RAIN  3,30-4,00  P.M.  ON 
16  JUNE. 

POOR  GAGE  RAN  OVER.     HEAVIEST  RAIN 

3,00-5,00  P.M.  ON  16  JUNE. 
FAIR  HEAVIEST  RAIN  3,00-6,00  P.M.  ON 

16  JUNE. 
8"  RAIN  FROM  1,00-5,00  P.M.  ON 
16  JUNE.     LIGHT  HAIL. 


68W 
68W 
66W 


2.4 
3.8 
4.25 


SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


STORM  OF  JUNE   15  -  17  ,  1965 


RAINFALL  AMOUNTS 


COUNTY 
DOUGLAS 


66W 
67W 
67W 

59W 
59W 
61W 


3.5 
1.3 


7.5 

1.7 
5.6 
7.0 
5.25 

3.5+ 

5.3 


TYPE  Of  GAGE 
BUCKET 


FAIR 

GOOD 
GOOD 


HAIL  BROKE  THE  GAGE  ON  17  JUNE. 
HEAVIEST  RAIN  3.30-12.00  P.M.  ON 

15  JUNE  AND  8.00-10,00  P.M.  ON 

17  JUNE. 


63* 
65W 
5  8W 
5  6W 
59W 


3.0 
4.0 


7.5+ 
8.5 


POOR 
FAIR 
FAIR 
FAIR 
FAIR 


62W 
63W 
57W 
58W 
58W 


60W 
60W 
61W 

61W 
62W 
6  3W 
57W 
58W 


59W 
59  W 
60W 
60W 


1.7 
2.2 
.5 
2.3 


3.0 

3.75 

2.* 


.25 
5.2 


3.3 
.2 
1.0 


1.0 
2.5 
3.2  + 


4.0  + 

4.3 

2.2 


2.3 
1.15 


7.0  + 
8.55 
4.6 

3.0  + 

8.7 

1.1 


6"  SPECIAL 


BARREL 
»  STANDARD 


GOOD 

GOOO 
POOR 
FAIR 
FAIR 
FAIR 

POOR 

GOOO 

FAIR 
GOOO 
FAIR 


GAGE  MAY  HAVE  RUN  OVER  ON  17  JUNE. 
HEAVIEST  RAIN  6i30-7i3O  P.M.  ON  15 

JUNE  AND  5.00-6.00  P.M.  ON  17 

JUNE. 

6.0"  FELL  FROM  6.00-6.30  P.M.  ON  15 
JUNE .     ALSO  INTENSE  BURST  6.00- 
7.00  ON  17  JUNE. 


HEAVY  HAIL  ON  17  JUNE. 

HEAVIEST  RAIN  5.30-9.00  P.M.  ON  17 
JUNE. 

5.25"  FELL  FROM  5.30-6.13  P.M.  ON 
17  JUNE.     4"-6"  OF  HAIL  ON  17  JUNE. 


61W 
62W 
63W 

63W 

64W 


1.5 

.35 
1.0  + 


FAIR 
FAIR 
GOOO 
GOOD 


HAIL  ON  17  JUNE. 

HEAVIEST  RAIN  3.00-8,00  P.M.  ON  17 
JUNE . 

2.3"  FELL  FROM  6.30-7.30  P.M.  ON 
17  JUNE. 


1.0 
1 .2 


HEAVIEST  RAIN  1.45-6.00  P.M.  ON 
17  JUNE. 

4"  FELL   IN  ABOUT  2  HRS  ON  AFTERNOON 

OF  17  JUNE . 
HAIL  ON  17  JUNE. 


11S 
IIS 
12S 
12S 


13S 
13S 


61W 
62W 
62W 
64W 

64W 
64W 


1.0 
7.0  + 
1.3 
12.0  + 


12.0 
12.0 


1.7 
9.5  + 
1.3 
12.0  + 


12.0 
12.0 


BUCKET 
BARREL 


HEAVIEST  RAIN  2.30-6.00  P.M.  ON 
17  JUNE. 


1CN 
ION 
ION 
ION 
ION 

UN 
1  IN 
UN 
UN 


52W 
54W 
55W 

52W 
52W 
52W 
55W 
55W 

51W 
53W 
55W 
55W 


1.6 
1.5 
1.7 


2.5 
1.5 
3.2 
4.5 

1.95 
3.55 
2.4 
3.2 


8"  STANDARD 


8"  STANDARD 


FAIR 
GOOO 
FAIR 
GOOO 


GOOO 
FAIR 
FAIR 
FAIR 


HEAVIEST  RAIN  10.30  P.M.  ON  14 
JUNE   TO  12.30  A.M.  ON  15  JJJNE . 
HAIL. 

HEAVIEST  RAIN  2.30-3.30  A.M.  ON 
15  JUNE 


53W 
55W 
62W 
63W 
65W 


62W 
64W 
64W 


2.0 
3.5 
3.1 


GOOO 
GOOO 
FAIR 
GOOO 


GOOO 
FAIR 
FAIR 


LIGHT  HAIL. 


HEAVIEST  RAIN  4,00-6.00  P.M.  ON 
16  JUNE. 

HEAVIEST  RAIN  4,00-5,00  P.M.  ON 
16  JUNE. 


HEAVIEST  RAIN  5,30-7,00  P.M.  ON 
16  JUNE . 


66W 
65W 
66W 
57W 
57W 


FAIR 
GOOO 
FAIR 

FAIR  HAIL. 
CONTINUED  ON  PAGE  113. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

90 

76 

82 

67 

55 

75 

80 

77 

73 

65 

76 

72 

83 

85 

79 

71 

70 

77 

61 

82 

84 

84 

85 

63 

73 

76 

85 

90 

93 

86 

78 

6 

MIN 

46 

..  3 

39 

40 

56 

49 

53 

50 

55 

55 

48 

50 

55 

48 

50 

52 

46 

59 

50 

58 

57 

55 

50 

50 

58 

58 

62 

60 

31 

6 

BUENA  VISTA 

66 

64 

61 

71 

71 

74 

73 

60 

52 

64 

72 

74 

73 

72 

75 

75 

73 

77 

78 

78 

75 

74 

70 

72 

74 

78 

82 

83 

71 

8 

MIN 

34 

33 

38 

47 

42 

42 

37 

44 

42 

44 

47 

42 

46 

39 

37 

42 

39 

47 

50 

38 

35 

42 

38 

42 

46 

41 

3 

CANON  CITY 

79 

75 

78 

76 

64 

76 

63 

76 

78 

73 

69 

72 

81 

80 

78 

78 

83 

83 

86 

83 

87 

91 

91 

80 

60 

82 

83 

68 

67 

87 

80 

4 

MIN 

54 

50 

55 

49 

53 

54 

59 

57 

56 

57 

58 

57 

58 

56 

62 

57 

53 

47 

58 

57 

61 

64 

55 

0 

COLORADO  SPRINGS  WB  AF 

76 

74 

77 

57 

57 

74 

77 

72 

71 

64 

62 

65 

72 

75 

73 

65 

66 

76 

83 

61 

86 

87 

79 

79 

79 

80 

79 

83 

84 

78 

74 

4 

MIN 

5 1 

47 

52 

47 

49 

50 

50 

54 

50 

52 

52 

49 

55 

51 

51 

54 

34 

49 

45 

52 

52 

54 

57 

49 

s 

DELHI 

87 

85 

87 

16 

60 

82 

87 

87 

81 

73 

76 

77 

88 

88 

86 

80 

78 

81 

89 

85 

66 

92 

89 

85 

83 

84 

88 

91 

67 

85 

S3 

8 

MTN 

*' 

60 

53 

46 

48 

52 

59 

52 

57 

60 

55 

59 

51 

52 

53 

55 

39 

47 

46 

51 

65 

55 

51 

9 

EADS 

89 

66 

89 

83 

62 

81 

86 

81 

75 

70 

75 

76 

83 

75 

77 

72 

69 

81 

66 

83 

87 

93 

89 

85 

83 

84 

84 

89 

67 

86 

SI 

3 

MIN 

1 

33 

50 

59 

55 

51 

60 

64 

56 

5  5 

53 

59 

56 

56 

56 

56 

55 

60 

52 

50 

59 

67 

59 

55 

4 

EVERSCLL  RANCH 

95 

91 

95 

78 

63 

93 

85 

85 

68 

73 

79 

82 

83 

85 

82 

80 

89 

91 

89 

95 

99 

97 

88 

80 

89 

95 

97 

100 

96 

87 

7 

MIN 

5  I 

52 

46 

56 

56 

60 

57 

57 

48 

54 

58 

63 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

61 

62 

59 

60 

61 

64 

65 

66 

66 

58 

3 

FCRDER  6  S 

87 

83 

84 

78 

61 

86 

71 

82 

70 

75 

72 

83 

76 

85 

85 

82 

87 

81 

87 

93 

85 

81 

84 

83 

84 

88 

65 

81 

81 

4 

MIN 

53 

45 

44 

53 

54 

54 

51 

49 

52 

54 

55 

54 

54 

55 

52 

56 

54 

55 

46 

52 

46 

53 

57 

52 

0 

HOLLY 

89 

92 

87 

94 

72 

67 

86 

92 

71 

71 

72 

73 

81 

SO 

77 

75 

69 

71 

75 

78 

77 

77 

74 

73 

74 

77 

82 

84 

90 

89 

79 

0 

MIN 

5  3 

54 

5 1 

40 

4 1 

54 

58 

58 

56 

57 

55 

58 

61 

62 

64 

64 

59 

59 

64 

64 

62 

64 

62 

65 

62 

65 

69 

67 

56 

9 

JOHN   MARTIN  DAM 

92 

90 

90 

87 

73 

83 

89 

89 

74 

74 

77 

77 

84 

84 

85 

82 

72 

85 

68 

87 

87 

94 

94 

90 

86 

87 

86 

90 

92 

88 

85 

2 

MIN 

5  3 

5  3 

50 

44 

53 

55 

62 

57 

55 

49 

52 

57 

63 

62 

59 

60 

64 

60 

58 

58 

57 

59 

60 

54 

50 

63 

70 

61 

57 

0 

KIT  CARSON 

90 

63 

90 

80 

65 

82 

85 

80 

78 

71 

75 

78 

83 

75 

77 

69 

70 

SI 

88 

82 

90 

90 

87 

80 

80 

83 

84 

88 

64 

S3 

81 

0 

MIN 

50 

5  J 

55 

54 

51 

-  <* 

52 

56 

56 

54 

54 

49 

56 

62 

57 

57 

55 

61 

57 

57 

63 

55 

59 

57 

53 

49 

61 

64 

57 

55 

3 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

91 

83 

86 

72 

61 

82 

89 

77 

82 

73 

SO 

76 

86 

80 

88 

77 

76 

84 

89 

64 

87 

91 

90 

84 

66 

86 

85 

93 

87 

62 

63 

■  0 

MIN 

50 

55 

52 

49 

47 

54 

53 

6 1 

59 

57 

51 

5 1 

54 

62 

58 

59 

58 

61 

59 

37 

54 

59 

58 

58 

52 

55 

54 

68 

60 

55 

9 

LAMAR 

92 

86 

94 

72 

62 

85 

91 

75 

73 

71 

77 

80 

84 

64 

80 

75 

70 

83 

89 

67 

90 

96 

91 

83 

86 

86 

87 

93 

91 

88 

63 

,4 

MTN 

^2 

58 

54 

50 

44 

53 

57 

63 

59 

57 

52 

53 

58 

63 

63 

56 

37 

61 

59 

60 

62 

60 

60 

60 

57 

50 

63 

69 

63 

»7 

7 

LAS  ANIMAS 

91 

85 

90 

77 

65 

85 

88 

89 

79 

76 

87 

78 

85 

78 

89 

85 

78 

91 

87 

MTN 

52 

46 

54 

4  9 

48 

42 

48 

52 

60 

46 

52 

49 

60 

57 

56 

42 

52 

49 

55 

62 

LA  VETA 

78 

76 

76 

69 

65 

70 

68 

74 

76 

72 

75 

80 

77 

70 

66 

65 

78 

78 

80 

78 

76 

75 

72 

76 

76 

76 

82 

86 

84 

63 

74 

MIN 

39 

40 

42 

38 

35 

38 

36 

33 

36 

34 

35 

43 

40 

42 

42 

44 

5<- 

50 

52 

46 

40 

36 

39 

36 

38 

36 

39 

65 

42 

40 

40 

LEADVILLE 

53 

62 

61 

47 

49 

59 

6C 

67 

57 

53 

50 

55 

68 

62 

75 

66 

67 

67 

73 

75 

69 

71 

65 

67 

64 

59 

69 

74 

78 

72 

6} 

MIN 

31 

25 

30 

26 

30 

27 

33 

28 

37 

32 

32 

31 

33 

30 

32 

37 

32 

38 

36 

31 

32 

31 

39 

37 

33 

30 

28 

30 

33 

31 

31 

L  I  HON   10  SSW 

MAX 

80 

75 

79 

65 

55 

75 

79 

79 

75 

70 

68 

67 

80 

75 

74 

68 

64 

77 

62 

81 

84 

86 

82 

81 

79 

79 

61 

83 

81 

78 

76 

MIN 

44 

44 

46 

4'. 

42 

43 

48 

47 

53 

51 

50 

46 

50 

30 

56 

51 

50 

33 

52 

51 

31 

53 

31 

52 

52 

45 

42 

48 

55 

35 

49 

LIMON 

MAX 

82 

78 

80 

63 

56 

77 

80 

72 

76 

67 

70 

70 

75 

78 

76 

64 

65 

79 

85 

77 

86 

87 

81 

80 

82 

81 

82 

65 

80 

80 

76 

MIN 

43 

47 

43 

48 

47 

55 

53 

52 

52 

47 

50 

59 

52 

54 

54 

53 

49 

53 

50 

51 

54 

52 

47 

40 

47 

56 

38 

50 

NORTH  LAKE 

67 

65 

66 

63 

55 

65 

67 

70 

63 

58 

55 

65 

73 

72 

65 

59 

65 

66 

70 

73 

76 

73 

73 

67 

58 

69 

72 

71 

79 

69 

67 

MIN 

30 

3  6 

3 1 

29 

35 

35 

38 

35 

32 

36 

36 

36 

38 

42 

45 

36 

37 

43 

35 

39 

45 

45 

35 

26 

40 

35 

37 

41 

36 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

MAX 

SI 

85 

88 

70 

66 

61 

98 

79 

77 

75 

76 

74 

66 

84 

89 

61 

83 

88 

92 

87 

92 

95 

93 

88 

87 

91 

91 

93 

91 

83 

84 

MIN 

5  1 

45 

5  3 

52 

60 

58 

37 

53 

3 1 

56 

61 

58 

6  0 

60 

54 

57 

55 

33 

62 

6l 

52 

46 

56 

49 

52 

62 

54 

ROCKY  FORD  2  ESE 

87 

85 

87 

82 

64 

81 

87 

81 

83 

76 

79 

78 

88 

83 

88 

84 

77 

64 

90 

86 

89 

96 

94 

90 

66 

83 

88 

94 

92 

88 

85 

MIN 

<.e 

50 

5  3 

43 

50 

56 

56 

46 

53 

61 

52 

54 

57 

59 

55 

54 

51 

57 

55 

61 

51 

53 

50 

65 

39 

53 

RUSH  2  NNE 

81 

77 

73 

66 

57 

75 

92 

71 

73 

66 

65 

67 

60 

74 

77 

65 

64 

76 

82 

76 

80 

66 

77 

79 

82 

80 

82 

86 

60 

79 

7j 

Mm 

4 1 

39 

45 

49 

49 

46 

47 

47 

46 

49 

49 

52 

54 

47 

49 

47 

49 

50 

47 

48 

47 

49 

49 

49 

53 

47 

RUXTON  PARK 

MAX 

60 

63 

62 

70 

54 

60 

64 

61 

60 

50 

52 

52 

64 

62 

60 

58 

64 

60 

64 

62 

74 

74 

65 

60 

62 

68 

65 

72 

74 

76 

63 

Mm 

32 

28 

32 

32 

32 

26 

34 

34 

38 

34 

32 

32 

32 

34 

36 

34 

36 

38 

40 

32 

34 

36 

32 

34 

34 

38 

32 

36 

40 

34 

RYE 

MAX 

ar 

77 

79 

76 

81 

75 

76 

77 

71 

71 

66 

69 

80 

82 

80 

75 

79 

81 

82 

83 

82 

90 

66 

89 

79 

79 

81 

89 

84 

77 

79 

MTN 

u  g 

36 

38 

44 

36 

33 

i,  5 

40 

46 

43 

40 

43 

40 

49 

45 

47 

45 

47 

44 

47 

42 

43 

45 

50 

44 

40 

47 

40 

44 

51 

43 

SAL  I  DA 

MAX 

72 

73 

74 

68 

64 

74 

76 

80 

75 

64 

55 

70 

78 

78 

79 

77 

80 

77 

74 

79 

79 

82 

83 

76 

72 

74 

75 

82 

84 

61 

Mm 

42 

34 

40 

3  5 

41 

35 

*8 

38 

53 

45 

46 

41 

45 

47 

48 

52 

69 

32 

44 

38 

41 

38 

45 

54 

41 

37 

43 

39 

38 

46 

43 

SPRINGFIELD  ?  WSW 

MAX 

96 

81 

87 

69 

59 

61 

90 

88 

73 

64 

71 

77 

81 

78 

83 

76 

71 

79 

83 

81 

84 

89 

89 

8* 

77 

80 

65 

86 

88 

87 

MIN 

53 

50 

52 

54 

49 

42 

«j  3 

50 

59 

53 

53 

46 

5 1 

53 

61 

57 

5  5 

56 

56 

56 

56 

57 

37 

56 

56 

56 

49 

62 

68 

63 

54 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

5* 

53 

59 

54 

46 

59 

57 

65 

61 

52 

46 

51 

60 

65 

64 

63 

65 

65 

64 

64 

64 

65 

68 

59 

60 

60 

62 

64 

69 

69 

60 

Mm 

29 

28 

26 

^6 

32 

33 

33 

33 

34 

31 

33 

40 

35 

37 

38 

34 

33 

32 

38 

39 

34 

30 

28 

32 

39 

34 

33 

TACCNY  10  SE 

87 

84 

82 

75 

61 

79 

84 

73 

79 

79 

72 

74 

82 

75 

84 

78 

72 

82 

86 

83 

89 

92 

86 

81 

85 

84 

85 

69 

68 

84 

61 

Mm 

52 

58 

34 

50 

50 

5 1 

57 

53 

57 

56 

55 

59 

52 

TP  I NI DAD 

79 

78 

79 

76 

56 

77 

82 

82 

77 

69 

69 

72 

84 

82 

78 

78 

76 

76 

60 

82 

83 

87 

83 

79 

77 

79 

65 

86 

89 

66 

78 

Mm 

62 

60 

50 

58 

50 

54 

55 

5 1 

58 

51 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

82 

80 

83 

67 

61 

60 

85 

85 

75 

72 

72 

76 

87 

88 

84 

78 

78 

76 

82 

84 

85 

85 

86 

60 

77 

79 

68 

86 

90 

63 

60 

Mm 

42 

50 

50 

55 

55 

52 

5  6 

63 

59 

51 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

MAX 

5* 

55 

67 

54 

48 

61 

64 

63 

73 

61 

58 

69 

65 

68 

71 

71 

66 

62 

72 

69 

70 

70 

73 

6* 

64 

60 

57 

70 

76, 

75 

65 

Mm 

28 

2  3 

22 

2  3 

22 

24 

35 

29 

33 

37 

35 

35 

30 

31 

43 

37 

36 

42 

27 

36 

32 

20 

27 

28 

3 1 

34 

31 

TWO  BUTTES  1  NW 

MAX 

91 

85 

96 

65 

69 

76 

90 

80 

76 

70 

74 

75 

79 

80 

79 

61 

73 

61 

84 

79 

87 

90 

89 

84 

80 

85 

89 

91 

90 

86 

Mm 

54 

55 

56 

5 1 

50 

46 

4  1 

5 1 

49 

56 

52 

54 

52 

56 

50 

49 

56 

56 

56 

60 

59 

50 

56 

55 

55 

54 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

81 

77 

79 

60 

55 

77 

79 

80 

82 

69 

69 

71 

85 

85 

84 

72 

77 

79 

80 

64 

86 

86 

86 

84 

79 

81 

84 

89 

92 

90 

11 

Mm 

45 

40 

41 

45 

41 

40 

50 

45 

54 

50 

45 

48 

46 

51 

53 

52 

58 

57 

51 

54 

47 

49 

51 

54 

52 

41 

48 

46 

48 

54 

wESTCLIFFE 

MAX 

68 

69 

71 

63 

57 

69 

71 

75 

70 

69 

60 

68 

77 

76 

75 

70 

77 

73 

73 

76 

77 

79 

81 

68 

68 

70 

75 

82 

82 

78 

Mm 

35 

27 

32 

33 

35 

30 

43 

38 

47 

43 

41 

43 

40 

41 

46 

46 

41 

50 

43 

39 

37 

36 

39 

48 

43 

39 

33 

36 

37 

43 

WETMORE  2  S 

MAX 

77 

75 

.6 

75 

61 

75 

77 

76 

71 

68 

66 

67 

80 

78 

73 

74 

83 

83 

83 

81 

64 

85 

85 

88 

88 

79 

82 

66 

85 

81 

MIN 

45 

44 

44 

43 

43 

38 

46 

47 

53 

49 

46 

46 

47 

51 

52 

50 

46 

56 

47 

54 

46 

51 

53 

53 

49 

45 

51 

48 

31 

47 

Soe  Roierente  Not»a  following  Slauon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JUNE  1965 


Day  ol  Month 

• 

01 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

15 

ie 

17 

1 8 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•     •  • 

COLORADO  DRAINAGE 



BASIN 

02 

ALTENbtRN 

MAX 

73 

77 

76 

75 

72 

80 

79 

81 

72 

71 

67 

69 

78 

80 

80 

62 

84 

16 

87 

87 

75 

72 

72 

76 

83 

66 

83 

77,6 

NUN 

3* 

36 

37 

38 

44 

33 

49 

39 

44 

42 

42 

46 

43 

42 

39 

40 

41 

39 

38 

40 

36 

38 

40 

51 

38 

36 

33 

3T 

60 

60 

40.1 

ASPEN 

MAX 

60 

69 

71 

61 

57 

68 

66 

74 

Tl 

65 

57 

62 

68 

74 

75 

74 

72 

74 

78 

79 

78 

69 

71 

69 

70 

76 

79 

79 

70.3 

MIN 

60 

34 

38 

35 

42 

33 

43 

40 

44 

38 

41 

37 

62 

41 

«c 

46 

35 

47 

41 

39 

40 

41 

46 

49 

41 

36 

34 

37 

36 

6  1 

40  .0 

BERTHCUD  PASS 

MAX 

so 

46 

48 

47 

39 

44 

44 

49 

99 

47 

43 

64 

45 

33 

45 

36 

55 

54 

55 

56 

57 

57 

50 

33 

53 

64 

61 

61 

31.1 

MIN 

26 

21 

26 

26 

25 

23 

25 

26 

32 

30 

28 

26 

29 

30 

33 

34 

32 

34 

34 

28 

30 

32 

33 

34 

28 

26 

25 

29 

30 

36 

2  9.0 

BOND 

MAX 

68 

71 

73 

69 

64 

76 

72 

80 

76 

74 

69 

69 

77 

80 

81 

60 

82 

80 

82 

85 

76 

76 

76 

76 

84 

85 

82 

76.9 

MIN 

42 

34 

38 

38 

43 

32 

37 

40 

50 

49 

46 

43 

43 

49 

63 

43 

43 

48 

50 

42 

43 

39 

45 

51 

42 

40 

63 

54 

44 

64 

63.1 

CEDAREOGE 

MAX 

73 

75 

74 

73 

70 

76 

79 

80 

77 

72 

67 

68 

78 

77 

75 

79 

80 

80 

63 

84 

86 

79 

75 

72 

73 

80 

62 

81 

76.6 

MIN 

48 

44 

45 

40 

39 

43 

48 

48 

53 

44 

45 

44 

47 

49 

53 

49 

41 

47 

49 

49 

49 

48 

52 

49 

47 

66 

60 

44 

44 

50 

66.5 

CIMARRON 

MAX 

65 

60 

65 

70 

70 

72 

75 

78 

70 

60 

58 

75 

77 

77 

78 

80 

80 

62 

76 

60 

85 

73 

73 

73 

60 

67 

85 

74.4 

MIN 

62 

31 

35 

35 

37 

38 

40 

38 

37 

40 

40 

44 

40 

40 

36 

36 

34 

36 

38 

36 

31. 

32 

34 

48 

40 

32 

30 

32 

32 

32 

36.6 

CLIMAX  2  NW 

MAX 

49 

47 

48 

42 

43 

50 

49 

55 

55 

44 

44 

43 

53 

57 

59 

57 

56 

58 

57 

39 

60 

61 

54 

55 

55 

63 

63 

62 

53.5 

MIN 

28 

27 

30 

28 

29 

24 

32 

31 

36 

31 

31 

30 

32 

32 

32 

35 

32 

37 

31 

31 

34 

33 

37 

35 

30 

27 

29 

33 

36 

37 

31.7 

COCMETOPA  CREEK 

MAX 

67 

65 

68 

70 

60 

63 

70 

72 

76 

70 

60 

50 

60 

75 

78 

75 

76 

71 

75 

78 

76 

77 

80 

70 

72 

70 

72 

78 

61 

71.1 

MIN 

39 

30 

26 

28 

38 

25 

34 

32 

32 

34 

36 

36 

37 

33 

37 

40 

39 

39 

38 

30 

34 

32 

38 

47 

36 

27 

26 

33 

30 

33 

33.8 

CCLLBRAN 

MAX 

72 

74 

77 

71 

74 

77 

80 

84 

80 

71 

65 

71 

79 

79 

8  0 

81 

81 

84 

85 

84 

78 

75 

72 

75 

63 

65 

85 

77.6 

MTN 

49 

41 

43 

46 

40 

*0 

30 

47 

49 

45 

42 

45 

49 

54 

62 

50 

42 

47 

45 

47 

45 

45 

49 

50 

45 

42 

40 

62 

66 

48 

66.0 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

85 

75 

76 

78 

74 

81 

83 

83 

82 

72 

74 

72 

82 

63 

80 

83 

85 

86 

89 

89 

68 

70 

72 

73 

62 

91 

85 

79.9 

MIN 

53 

50 

54 

54 

45 

*S 

55 

54 

55 

51 

44 

47 

54 

61 

38 

52 

42 

51 

57 

55 

53 

57 

59 

51 

48 

40 

44 

53 

54 

59 

51.9 

CORTEZ 

MAX 

73 

75 

75 

74 

71 

78 

80 

80 

76 

64 

64 

76 

79 

79 

78 

81 

82 

82 

85 

85 

82 

72 

75 

75 

76 

82 

85 

85 

77.2 

MIN 

47 

39 

46 

42 

41 

39 

46 

45 

45 

41 

44 

49 

45 

48 

49 

49 

42 

40 

47 

64 

42 

44 

45 

47 

43 

41 

36 

38 

43 

48 

43,9 

CRAIG 

MAX 

6* 

69 

69 

68 

66 

73 

74 

79 

71 

70 

63 

70 

72 

77 

77 

77 

77 

80 

82 

63 

70 

71 

70 

68 

79 

81 

81 

73.3 

MIN 

39 

36 

36 

42 

42 

37 

47 

46 

49 

45 

42 

44 

48 

48 

46 

43 

43 

41 

38 

38 

40 

41 

45 

50 

43 

42 

60 

36 

41 

42.2 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

59 

64 

65 

62 

54 

64 

67 

71 

68 

64 

59 

60 

67 

70 

65 

68 

71 

70 

72 

76 

69 

68 

63 

67 

73 

75 

74 

67.1 

Mm 

35 

30 

33 

31 

39 

29 

38 

35 

41 

35 

39 

32 

46 

35 

35 

45 

32 

30 

35 

33 

33 

33 

39 

43 

38 

31 

29 

31 

33 

35.1 

DELTA  1  E 

MAX 

76 

83 

84 

78 

75 

84 

86 

88 

78 

72 

67 

73 

61 

88 

87 

86 

69 

89 

92 

90 

90 

79 

86 

80 

81 

90 

92 

86 

62.9 

MIN 

51 

43 

44 

42 

44 

41 

52 

47 

55 

49 

46 

47 

49 

49 

51 

50 

42 

47 

46 

47 

47 

46 

49 

53 

50 

66 

40 

43 

43 

66 

67.0 

DILLON   1  E 

MAX 

58 

64 

61 

63 

50 

62 

61 

69 

67 

60 

50 

54 

63 

67 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

66 

65 

65 

71 

74 

73 

65.1 

MIN 

28 

26 

28 

26 

32 

28 

37 

30 

37 

39 

33 

35 

35 

32 

35 

43 

36 

36 

33 

30 

30 

30 

36 

42 

35 

27 

2  9 

29 

30 

29 

32.5 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

72 

73 

74 

74 

74 

79 

79 

63 

78 

68 

64 

67 

79 

78 

73 

78 

78 

83 

85 

86 

81 

68 

59 

70 

76 

79 

80 

75.5 

MTN 

38 

43 

40 

42 

38 

*l 

48 

51 

92 

44 

42 

43 

45 

45 

52 

40 

45 

40 

44 

47 

47 

46 

52 

47 

66 

41 

37 

66 

44 

50 

64.4 

DURANGO 

MAX 

69 

74 

74 

71 

74 

77 

80 

77 

74 

67 

66 

77 

81 

79 

78 

82 

63 

85 

83 

84 

76 

75 

74 

76 

85 

87 

85 

77.7 

MTN 

45 

35 

41 

41 

41 

35 

43 

38 

45 

35 

45 

43 

38 

39 

39 

42 

38 

38 

43 

38 

39 

38 

42 

66 

61 

32 

33 

36 

37 

39.6 

EAGLE  MA  AIRPORT 

MAX 

67 

75 

77 

68 

66 

77 

76 

62 

72 

73 

63 

69 

76 

79 

82 

81 

62 

83 

85 

86 

74 

77 

73 

76 

83 

66 

82 

77,0 

MTN 

35 

30 

34 

32 

38 

30 

42 

35 

46 

41 

46 

45 

42 

39 

40 

39 

40 

42 

38 

37 

3". 

36 

43 

51 

42 

37 

40 

36 

35 

36 

36.6 

FORT  LEW  1 S 

MAX 

68 

68 

65 

65 

70 

73 

72 

70 

37 

55 

66 

72 

73 

65 

75 

77 

79 

78 

69 

68 

66 

70 

77 

60 

79 

70.5 

MIN 

35 

40 

38 

39 

35 

41 

39 

40 

34 

38 

39 

37 

39 

42 

41 

36 

39 

41 

39 

40 

44 

39 

31 

32 

38 

60 

38,6 

FRASER 

MAX 

5* 

60 

63 

56 

49 

63 

58 

70 

60 

38 

51 

39 

66 

68 

69 

68 

69 

69 

67 

70 

69 

63 

65 

65 

65 

69 

74 

71 

64.0 

MIN 

23 

23 

24 

22 

28 

22 

34 

24 

35 

34 

22 

32 

32 

29 

28 

46 

33 

26 

29 

27 

27 

26 

65 

42 

38 

28 

32 

27 

27 

29.6 

FRUHA 

MAX 

7-9 

81 

81 

81 

76 

85 

87 

85 

74 

78 

75 

76 

86 

86 

86 

86 

67 

90 

90 

88 

80 

74 

75 

79 

85 

89 

89 

62.1 

min 

46 

50 

48 

44 

46 

*1 

54 

58 

58 

50 

45 

50 

55 

54 

57 

49 

49 

42 

42 

42 

42 

45 

50 

56 

46 

66 

39 

63 

46 

48. 1 

GATEWAY   l  Sw 

MAX 

75 

78 

80 

76 

83 

87 

83 

75 

71 

80 

84 

82 

68 

87 

67 

90 

90 

81 

80 

75 

61 

85 

69 

61.8 

MTN 

52 

48 

45 

45 

58 

53 

52 

56 

31 

44 

53 

59 

57 

48 

30 

51 

49 

51 

54 

55 

51 

55 

44 

67 

68 

51.0 

GLENMOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

69 

74 

74 

70 

70 

78 

79 

63 

75 

78 

61 

72 

79 

83 

81 

82 

83 

85 

89 

86 

77 

80 

78 

77 

63 

66 

66 

78.3 

Mm 

45 

39 

41 

41 

45 

39 

49 

44 

52 

48 

46 

"-6 

49 

45 

46 

45 

43 

47 

44 

42 

43 

44 

64 

55 

65 

47 

38 

66 

42 

44,8 

GRAND  JUNCTION  OB 

»P 

MAX 

77 

83 

83 

80 

79 

87 

91 

69 

77 

77 

75 

79 

87 

89 

87 

89 

89 

93 

93 

89 

84 

80 

79 

61 

88 

91 

•0 

63,9 

Mm 

60 

55 

56 

53 

49 

51 

61 

59 

61 

53 

51 

54 

59 

63 

67 

52 

52 

53 

57 

56 

56 

59 

64 

59 

58 

55 

52 

55 

59 

61 

56.7 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

7* 

80 

78 

79 

74 

83 

86 

87 

80 

74 

72 

76 

89 

84 

83 

66 

85 

86 

90 

89 

67 

85 

79 

75 

76 

85 

68 

88 

81.6 

Mm 

58 

50 

55 

48 

46 

51 

54 

58 

57 

49 

47 

60 

56 

58 

61 

52 

49 

50 

56 

52 

5  6 

59 

63 

55 

55 

51 

49 

52 

51 

59 

93.6 

GRAND  LAKE   1  WNW 

MAX 

56 

63 

62 

63 

54 

65 

57 

71 

64 

61 

55 

54 

63 

67 

72 

7 1 

72 

70 

70 

68 

74 

72 

66 

67 

68 

65 

72 

72 

76 

66.0 

Mm 

26 

25 

24 

26 

35 

24 

36 

29 

36 

40 

33 

30 

38 

30 

31 

42 

40 

35 

30 

30 

29 

28 

32 

39 

36 

30 

33 

30 

29 

31.9 

GRAND  LAKE  6  SS» 

MAX 

56 

62 

62 

61 

51 

62 

59 

68 

66 

64 

60 

60 

59 

67 

70 

70 

69 

71 

70 

69 

70 

71 

71 

66 

67 

66 

64 

71 

72 

73 

65.6 

Mm 

30 

31 

30 

30 

37 

29 

40 

29 

33 

34 

30 

44 

32 

35 

36 

48 

40 

60 

38 

34 

34 

33 

39 

44 

39 

33 

36 

36 

35 

1 

35.5 

GRAND  VALLEY 

MAX 

76 

80 

80 

78 

74 

80 

80 

84 

80 

74 

66 

70 

82 

82 

80 

78 

76 

62 

82 

84 

86 

88 

90 

80 

76 

76 

76 

86 

88 

86 

80.  1 

Mm 

46 

46 

46 

48 

38 

40 

53 

52 

40 

50 

46 

46 

40 

46 

48 

54 

46 

46 

46 

44 

46 

50 

50 

54 

34 

50 

40 

46 

50 

50 

47.0 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

68 

66 

67 

65 

55 

69 

70 

75 

75 

69 

63 

66 

74 

74 

78 

75 

76 

T6 

76 

76 

74 

74 

72 

70 

77 

79 

61 

72.3 

Mm 

34 

31 

34 

33 

40 

35 

42 

34 

33 

39 

42 

41 

40 

35 

36 

45 

42 

45 

44 

40 

39 

ST 

43 

48 

41 

35 

40 

38 

38 

38 

38.8 

GUNNISON 

MAX 

62 

68 

69 

62 

64 

71 

71 

78 

74 

67 

61 

39 

73 

75 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

77 

75 

70 

68 

72 

76 

80 

76 

71.9 

Mm 

38 

28 

32 

29 

36 

26 

38 

34 

43 

35 

42 

36 

39 

37 

36 

54 

34 

40 

40 

34 

33 

32 

36 

51 

36 

30 

28 

30 

31 

33.9 

HAYOEN 

MAX 

65 

70 

70 

70 

65 

73 

74 

79 

73 

74 

65 

73 

72 

76 

76 

73 

70 

78 

77 

77 

79 

62 

83 

72 

70 

70 

Tl 

80 

79 

80 

73.9 

Mm 

37 

35 

35 

35 

42 

34 

44 

42 

48 

44 

40 

45 

48 

45 

41 

40 

39 

38 

34 

35 

38 

60 

43 

91 

39 

39 

60 

36 

35 

40,1 

MOT  SULPHUR  SPRS  2 

Sn 

MAX 

68 

68 

66 

68 

56 

70 

65 

74 

70 

68 

57 

64 

67 

73 

77 

70 

73 

71 

74 

74 

74 

76 

77 

68 

72 

68 

TO 

76 

76 

TS 

70.2 

Mm 

33 

30 

32 

42 

29 

27 

38 

33 

34 

39 

40 

37 

60 

41 

41 

50 

33 

36 

37 

35 

33 

33 

37 

46 

34 

33 

35 

31 

32 

36 

35.9 

IGNACIC   1  N 

MAX 

73 

75 

75 

74 

73 

76 

80 

79 

77 

63 

63 

74 

78 

80 

80 

78 

80 

77 

80 

80 

83 

83 

63 

74 

73 

76 

76 

63 

85 

85 

77.2 

Mm 

36 

33 

35 

37 

38 

33 

39 

38 

44 

34 

42 

44 

40 

40 

43 

39 

36 

40 

41 

40 

37 

39 

40 

47 

40 

34 

31 

36 

36 

44 

38.3 

KREMMLIN6 

MAX 

69 

69 

70 

71 

60 

63 

65 

73 

71 

73 

65 

64 

70 

75 

76 

80 

78 

77 

78 

78 

79 

79 

83 

76 

74 

74 

TO 

77 

61 

78 

73.3 

Mm 

31 

26 

29 

2' 

25 

ia 

20 

32 

45 

40 

43 

41 

40 

32 

35 

45 

40 

43 

33 

32 

32 

30 

37 

49 

36 

33 

33 

32 

31 

32 

34.5 

LAKE  CITY 

MAX 

54 

56 

62 

52 

51 

54 

61 

68 

64 

61 

60 

65 

72 

70 

67 

73 

75 

75 

76 

75 

66 

65 

54 

6  2 

66 

80 

72 

63.5 

Mm 

28 

22 

24 

30 

28 

26 

30 

28 

39 

33 

30 

36 

34 

35 

36 

41 

29 

32 

40 

36 

35 

37 

39 

43 

31 

22 

20 

24 

29 

39 

31.9 

LITTLE  HILLS 

MAX 

68 

71 

72 

72 

68 

78 

76 

78 

7» 

71 

76 

74 

74 

78 

'8 

74 

73 

78 

79 

76 

65 

S3 

-8 

76 

73 

"1 

78 

78 

81 

'5.6 

Mm 

34 

34 

37 

34 

38 

36 

48 

36 

44 

38 

37 

42 

42 

40 

36 

46 

41 

36 

33 

33 

36 

40 

46 

44 

34 

27 

32 

36 

3» 

37.6 

MARVINE 

MAX 

64 

65 

62 

70 

64 

63 

69 

70 

72 

68 

66 

68 

74 

75 

78 

77 

74 

74 

83 

76 

'4 

83 

87 

76 

67 

76 

T6 

80 

81 

86 

73.3 

Mm 

32 

30 

32 

38 

32 

3: 

42 

43 

44 

42 

36 

38 

38 

40 

42 

44 

34 

33 

33 

36 

66 

46 

43 

39 

37 

34 

32 

38 

37 

38.1 

Sm  RoUtobco  Note*  Folio  wing  Sutloo  Iad»; 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MAYBELL 

MAX 

Mm 

68 
37 

68 
34 

70 
35 

71 
36 

69 
44 

78 
34 

77 
47 

81 
40 

73 
40 

72 
44 

67 
42 

T3 
47 

T3 
49 

78 
45 

75 
41 

69 
48 

71 
45 

77 
38 

78 
36 

76 
37 

81 
41 

84 
39 

83 
41 

78 
52 

70 
43 

68 
43 

71 
41 

78 

37 

60 
36 

61 
38 

74. T 
61.1 

MEEKER 

MAX 

Mm 

68 
37 

71 
35 

72 
39 

70 
37 

67 
42 

77 
36 

76 
49 

79 
38 

75 
47 

69 
42 

64 
39 

68 
41 

73 
43 

77 
39 

79 
40 

72 
43 

73 
43 

76 
40 

78 
37 

80 
36 

61 
41 

82 
41 

86 
41 

80 
50 

73 
41 

70 
38 

TO 
36 

80 
36 

82 
40 

T9 
39 

75,0 
40.3 

MEREDITH 

MAX 

Mm 

59 
32 

68 
26 

63 
29 

60 
27 

59 
31 

68 
26 

68 
48 

75 
32 

TO 
39 

65 
33 

61 
35 

62 
3T 

71 
3T 

74 
32 

76 
32 

72 
35 

75 
31 

72 
31 

76 
33 

75 
30 

77 
30 

76 
37 

68 
43 

69 
15 

69 
30 

68 

30 

T5 
29 

78 
29 

79 
29 

T5 

30 

70.2 
32.6 

MESA  VERGE  NAT  PARK 

MAX 

Mm 

69 
40 

71 
43 

74 
48 

69 
49 

69 
46 

75 
45 

80 
52 

76 
50 

73 
43 

62 
42 

56 
43 

74 
45 

77 
49 

80 
50 

76 
51 

70 
49 

77 
45 

81 
49 

61 
30 

84 
53 

86 
52 

85 
53 

80 
53 

T2 
44 

71 
46 

69 
43 

T5 
41 

63 
51 

86 
55 

81 
57 

75.5 
♦  7.9 

MONTRCSE  NO  2 

MAX 

Mm 

78 
53 

68 
41 

75 
44 

79 
43 

72 
44 

70 
42 

79 
51 

83 
48 

84 

52 

72 
47 

70 
47 

62 
48 

72 
46 

82 
52 

83 
53 

83 
50 

69 
40 

77 
46 

63 
49 

63 
47 

85 
49 

87 
51 

85 
51 

84 
49 

77 
46 

77 
47 

T5 
42 

76 
42 

84 
46 

86 
49 

76.1 
47.2 

NCRTHDALt 

MAX 

Mm 

73 
39 

73 
31 

73 
33 

69 
41 

69 
36 

74 
32 

78 
40 

77 
39 

74 
40 

64 
36 

60 
27 

TO 
45 

T8 
45 

79 
49 

73 
43 

68 
43 

76 
41 

78 
32 

79 
37 

80 
34 

63 
36 

83 
ST 

83 
40 

T2 

40 

72 
38 

66 
38 

T2 
31 

79 
34 

83 
34 

83 
34 

74.8 
37.3 

NORWOOD 

MAX 

Mm 

68 
38 

70 
39 

65 
35 

67 
34 

7J 
38 

76 
43 

61 
44 

67 
45 

63 
41 

60 
38 

74 
45 

77 
52 

76 
47 

75 

35 

64 
43 

76 
36 

79 
42 

78 
43 

81 
42 

62 
44 

82 
43 

81 
42 

70 
44 

71 
41 

71 
40 

T4 
32 

80 
40 

83 

42 

78 
46 

T3.9 
41.2 

OURAY 

MAX 

Mm 

62 
38 

68 
38 

69 
39 

64 
39 

59 
42 

68 
38 

73 
47 

74 
45 

69 
44 

64 

42 

61 
39 

62 
43 

73 
43 

72 
45 

73 
45 

68 
44 

73 
36 

74 
41 

74 
47 

77 
42 

76 
45 

T3 
45 

T4 
46 

68 
46 

66 
41 

66 
40 

68 

3T 

76 
41 

81 

43 

76 
49 

T0.1 
42.3 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

Mm 

66 

33 

75 

29 

71 
33 

66 
35 

67 
33 

64 
25 

76 
37 

76 
35 

TO 
40 

51 
32 

60 
40 

71 
43 

75 
35 

75 
36 

77 
45 

78 
35 

77 
33 

75 
41 

76 
39 

78 
36 

79 
35 

81 
38 

81 

34 

Tl 
46 

72 
34 

78 
35 

T6 
26 

78 
37 

83 
31 

81 
40 

73.5 
35.7 

PALISADE   1  S 

MAX 

Mm 

84 
57 

78 

52 

84 
55 

82 
55 

83 
50 

79 
51 

86 
59 

90 
57 

89 
58 

78 
53 

70 
46 

76 
50 

78 
53 

87 
59 

86 
61 

85 
58 

69 
49 

76 
51 

86 

56 

84 
56 

90 
66 

93 
58 

93 
60 

94 

ST 

81 
52 

82 
33 

T8 
45 

81 
55 

69 

56 

92 
39 

63.5 
55.0 

PALISADE  LAKE  5  S 

MAX 

Mm 

PAONIA 

MAX 

min 

72 
48 

76 
44 

78 
45 

74 
46 

72 
42 

79 
43 

82 
51 

83 
50 

60 
49 

71 
47 

61 
46 

68 
44 

82 
52 

81 
49 

83 
46 

76 
50 

79 
41 

62 
47 

80 
30 

83 
47 

83 
49 

84 
49 

86 
53 

T8 

50 

77 
49 

75 
45 

T6 
40 

61 

46 

85 
43 

80 
50 

76.2 
47.2 

PARADOX 

MAX 

Mm 

75 
45 

79 
39 

78 
45 

78 
39 

76 
43 

82 
38 

85 
51 

61 
44 

75 
53 

72 
47 

68 
42 

61 
48 

73 
48 

76 
44 

83 
43 

85 
43 

65 
42 

90 
42 

68 
42 

85 
46 

76 
53 

78 
47 

71 
41 

T5 
3T 

87 
42 

90 
43 

79 
45 

79.7 
44.1 

PITKIN 

MAX 

Mm 

58 
31 

63 
24 

62 
26 

51 
24 

57 
34 

64 
21 

64 
30 

73 
29 

57 
36 

59 
29 

46 
33 

58 
31 

67 
31 

68 
30 

70 
30 

70 
39 

68 
29 

65 
35 

70 
30 

70 
28 

72 
27 

72 
27 

73 
32 

63 
4? 

63 
27 

64 

23 

66 
24 

72 
26 

75 
26 

72 
29 

65.1 
29.4 

PCWDERHORN 

MAX 

Mm 

73 
33 

70 
23 

68 
27 

64 
26 

63 
37 

70 
20 

70 
27 

72 
28 

61 
40 

65 
32 

63 
37 

64 
35 

74 
33 

74 
29 

74 
25 

72 
45 

73 
25 

72 
31 

76 
38 

78 
27 

73 
26 

78 
26 

73 
31 

72 
44 

69 
30 

72 
22 

T4 
21 

79 

22 

65 

24 

78 

35 

71,6 
30.0 

RANGELY 

MAX 

Mm 

73 
48 

78 
45 

79 
48 

78 
43 

74 
43 

83 
40 

83 
53 

86 
49 

77 
50 

75 
48 

70 
45 

76 
51 

75 
50 

62 
52 

82 
51 

74 
46 

74 
45 

61 
41 

82 
42 

83 
44 

87 
47 

91 
42 

86 
53 

76 
54 

70 
45 

72 
41 

T3 
37 

81 
47 

64 
44 

85 
33 

79.1 
46.6 

REDSTONE 

MAX 

Mm 

RICO 

MAX 

Mm 

60 
32 

63 
23 

65 
29 

61 
29 

62 
33 

66 
27 

70 
35 

70 
31 

65 
39 

56 

31 

49 
35 

63 
38 

69 
33 

66 
32 

67 
33 

63 
34 

66 
30 

69 
31 

70 
35 

71 
30 

75 
29 

75 
29 

75 
32 

61 
38 

61 
32 

39 
26 

67 
25 

71 
26 

75 
30 

74 
33 

66.3 
31.4 

RIFLt 

MAX 

Mm 

76 
46 

76 
39 

78 
39 

78 
38 

72 
42 

80 
38 

80 
51 

84 
45 

60 
49 

76 
46 

67 
46 

66 
47 

61 
50 

80 
30 

81 
49 

77 
46 

77 
45 

82 
42 

63 
40 

84 
39 

86 
41 

86 
42 

86 
43 

78 
54 

7T 
46 

76 
43 

T8 
38 

85 

39 

67 
44 

87 
43 

79.5 
44,1 

5ILVERTON 

MAX 

Mm 

58 

30 

61 
27 

62 
29 

61 
29 

60 
28 

62 
33 

66 
33 

67 
30 

65 
38 

56 
32 

55 
32 

64 
34 

6T 
34 

66 
32 

65 
35 

62 
37 

65 

30 

64 
30 

69 
31 

66 
32 

71 
29 

Tl 
29 

72 
30 

65 
42 

60 
34 

69 
30 

TO 
29 

T2 
26 

74 
24 

74 
32 

65.3 
31,4 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

Mm 

61 
35 

66 
30 

69 

32 

64 
31 

62 
35 

71 
32 

70 
40 

77 
36 

69 
43 

70 
41 

64 
44 

66 
39 

69 
43 

75 
38 

76 
36 

70 
41 

70 
40 

73 

40 

76 
32 

74 
33 

77 
33 

80 
33 

79 
36 

TO 
43 

67 
40 

69 

35 

68 
39 

T5 
32 

77 
33 

TT 
33 

71. 1 
36. T 

TAYLOR  PARK 

MAX 

Mm 

65 
29 

55 
28 

60 
28 

60 
27 

46 
27 

51 
27 

62 
27 

63 
32 

67 
32 

52 
33 

53 
33 

49 

33 

56 
32 

64 
32 

66 
32 

69 
35 

65 

33 

66 
33 

64 
35 

67 
32 

67 
31 

68 
31 

69 
32 

72 
38 

60 
35 

62 
31 

62 
30 

63 
31 

70 
31 

T3 
32 

62.3 
31.4 

TELLURITE 

MAX 

Mm 

62 
34 

68 
24 

67 
30 

62 
28 

55 
36 

67 
27 

73 
36 

70 
42 

61 
39 

60 
36 

57 
34 

65 
37 

71 
36 

68 
37 

69 
37 

65 
39 

70 
32 

73 
38 

75 
36 

76 
32 

76 
30 

Tl 
31 

74 
33 

66 

38 

63 
34 

65 
31 

66 
26 

T5 
26 

T8 
31 

T3 
36 

66.1 
33.6 

URAVAN 

MAX 

SO 
54 

81 
42 

81 
52 

82 
48 

78 
48 

84 
51 

86 
54 

87 
51 

82 
51 

76 
51 

65 
48 

80 
46 

85 
48 

85 
49 

65 
49 

83 
53 

79 
49 

86 
49 

86 
51 

90 
52 

91 
52 

92 
52 

90 
54 

89 
55 

82 
53 

82 
51 

80 
45 

88 
46 

92 
50 

92 

30 

64.0 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

Mm 

65 
37 

69 

32 

68 
35 

65 
38 

67 
37 

70 
32 

72 
40 

73 
38 

53 
41 

58 

35 

55 
41 

69 
42 

T2 
38 

73 
38 

73 
39 

71 
42 

73 
35 

69 
39 

73 
40 

76 
36 

76 
38 

T6 
38 

79 
39 

69 
45 

67 
37 

6  ' 
32 

70 
31 

T6 
34 

80 
36 

T6 
63 

70.0 
37.7 

YAMPA 

MAX 

Mm 

65 
36 

62 
33 

65 
35 

60 
33 

59 
34 

66 
35 

66 
42 

73 
41 

70 
46 

67 
37 

59 
40 

64 
37 

6T 
43 

69 
41 

75 
39 

73 
40 

70 
37 

73 
40 

74 
3T 

72 
36 

73 
37 

T5 
38 

74 
41 

69 

.T 

68 

42 

66 
38 

64 
33 

T2 
34 

T4 
34 

72 
39 

66.6 
36.2 

YELLOW  JACKET  1NW 
•       •  • 

MAX 

Mm 

66 
47 

71 
41 

70 

45 

67 
46 

66 
41 

74 
41 

76 
48 

77 
45 

62 
43 

62 
43 

60 
42 

71 
46 

77 
46 

78 
48 

74 
47 

'  1 
47 

75 

42 

80 
44 

79 
45 

80 
44 

82 
48 

82 
46 

79 
48 

69 
43 

T4 
44 

67 
39 

72 
37 

60 
42 

83 
46 

60 
51 

73,2 
44.6 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 
48 

74 

4? 

79 
53 

63 
48 

58 
45 

76 
44 

80 
52 

67 
44 

71 
56 

70 
55 

70 
54 

70 
52 

78 
50 

75 
53 

74 
59 

70 
52 

72 
52 

81 
54 

63 
56 

71 
53 

85 
56 

89 
58 

80 
54 

TT 
53 

84 
54 

81 
50 

80 

44 

64 

52 

T8 
5T 

77 
36 

75.7 
32.0 

BONNY  DAM 

MAX 

Mm 

84 
56 

86 
49 

80 
55 

87 
53 

73 
50 

60 
44 

80 
52 

83 
48 

75 
49 

7T 
56 

73 
58 

T3 
5T 

T9 
54 

77 
56 

78 
60 

73 
60 

73 
53 

72 
58 

80 

60 

86 
56 

75 
57 

86 
58 

93 
57 

82 
5T 

76 
55 

80 
55 

83 
52 

83 
56 

68 

60 

84 

62 

79.3 
35.1 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

85 
49 

79 
56 

87 
53 

84 
50 

63 
45 

77 
54 

81 
48 

73 
56 

75 
56 

Tl 
57 

74 
56 

T8 
53 

TT 
58 

77 
59 

73 
59 

70 
56 

69 
56 

80 
60 

8T 
56 

80 
56 

67 
59 

92 
58 

84 
56 

TT 
56 

80 
54 

83 
52 

84 
60 

8T 
61 

85 

56 

80 

55 

79.3 
35.3 

CHEYENNE  NELLS 

MAX 

Mm 

90 
48 

89 
50 

90 
47 

80 
50 

73 
39 

82 
48 

87 
50 

83 
47 

74 
50 

T2 
51 

72 
50 

80 
49 

70 
54 

76 
56 

76 
55 

72 
54 

67 
33 

60 
57 

86 
54 

78 
53 

67 
56 

91 
53 

86 
56 

78 
54 

80 
45 

80 
47 

84 
38 

89 
61 

89 
52 

84 

36 

80.8 
31.8 

FLAGLER  2  NX 

MAX 

Mm 

85 
49 

79 
47 

84 
49 

79 
45 

56 
43 

77 
42 

81 
48 

70 
47 

T6 
52 

68 
52 

72 
52 

69 
53 

80 
46 

77 
53 

77 
57 

71 
56 

70 
53 

79 
55 

80 
55 

82 
52 

85 
56 

89 
55 

83 

54 

77 
51 

61 
54 

81 
31 

80 
4? 

84 
50 

64 

56 

77 
53 

7T.8 
51.0 

HOLYOKE 

MAX 

Mm 

85 
54 

79 
48 

83 
54 

68 
53 

59 
47 

78 
43 

83 
52 

72 
47 

78 
51 

68 
54 

75 

52 

T3 
58 

76 
54 

76 
S3 

74 
61 

73 
60 

76 
56 

83 
59 

85 
60 

83 
35 

91 
56 

90 
61 

82 

60 

75 
58 

85 

57 

66 
56 

86 

32 

63 

55 

85 

61 

82 
39 

T9.1 
34.9 

STRATTON  3  NE 

MAX 

Mm 

87 
50 

80 
48 

87 
52 

80 
52 

58 
52 

77 

50 

82 
51 

73 
47 

73 
52 

70 
54 

73 
54 

TT 
61 

79 
51 

76 
53 

74 
55 

70 
60 

71 
50 

80 
52 

84 
59 

61 
54 

86 
56 

91 
58 

85 
61 

79 

56 

81 
59 

63 

60 

83 
48 

88 

56 

88 

58 

79 
56 

79.2 
34.2 

WRAY 

MAX 

Mm 

84 
54 

78 
49 

85 
57 

84 

53 

72 
49 

79 
42 

83 
52 

73 
SO 

77 
58 

77 
57 

76 
57 

T5 
58 

77 
54 

77 
56 

TT 
61 

74 
62 

T5 
5T 

84 
56 

88 
59 

67 
54 

92 
54 

92 
66 

90 
60 

78 

59 

85 

56 

66 

56 

87 
52 

86 

56 

86 

62 

64 

62 

81, T 
56.0 

YUMA 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

88 
52 

78 
48 

81 
55 

87 
51 

68 
47 

80 
44 

83 
51 

B2 
46 

81 
49 

81 
56 

75 
56 

TT 
53 

79 
52 

80 
55 

80 
56 

81 
57 

60 
54 

86 
54 

89 
57 

87 
33 

92 
54 

95 
59 

93 
5T 

87 
55 

67 
50 

86 

53 

88 

48 

8T 
55 

88 
58 

83 
56 

83. T 
33.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  In^ex 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JUNE  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      #  n 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

MAX 

59 

60 

63 

57 

46 

67 

56 

69 

62 

56 

53 

59 

67 

66 

69 

57 

64 

66 

70 

70 

70 

74 

72 

64 

70 

69 

69 

66 

70 

68 

64 

5 

Mm 

33 

33 

32 

31 

35 

34 

43 

33 

40 

38 

34 

33 

40 

50 

36 

42 

42 

41 

40 

40 

40 

42 

40 

41 

43 

42 

40 

34 

41 

43 

S  6 

ANTERO  RESERVO IR 

MAX 

6* 

64 

6* 

58 

52 

63 

66 

70 

62 

37 

53 

60 

68 

69 

69 

70 

72 

70 

69 

70 

70 

75 

71 

70 

67 

66 

68 

75 

77 

76 

66 

I 

Mm 

30 

21 

28 

25 

32 

32 

37 

30 

37 

36 

37 

33 

33 

35 

34 

42 

34 

40 

32 

29 

30 

26 

36 

43 

28 

26 

35 

24 

29 

35 

3  2 

* 

BAILEY 

MAX 

72 

72 

72 

64 

51 

69 

72 

77 

67 

67 

57 

65 

73 

75 

74 

72 

76 

78 

77 

78 

79 

60 

78 

73 

69 

67 

74 

62 

79 

80 

72 

4 

Mm 

31 

26 

32 

30 

33 

26 

40 

32 

37 

38 

33 

33 

34 

34 

38 

38 

36 

41 

40 

39 

32 

35 

36 

43 

33 

28 

34 

32 

37 

32 

3* 

5 

BOULDER 

MAX 

TS 

77 

75 

75 

62 

80 

80 

74 

74 

69 

67 

71 

82 

79 

77 

77 

76 

78 

85 

83 

61 

69 

82 

82 

82 

85 

60 

84 

83 

81 

76 

2 

Mm 

57 

48 

50 

51 

44 

43 

60 

49 

54 

56 

51 

91 

56 

58 

56 

56 

55 

35 

57 

35 

53 

65 

59 

59 

39 

55 

56 

35 

59 

62 

"* 

BRIGGSOALE  2  Nk 

MAX 

78 

75 

77 

78 

65 

77 

77 

71 

75 

71 

69 

73 

77 

78 

74 

71 

76 

84 

85 

83 

86 

67 

64 

80 

62 

82 

80 

85 

84 

77 

'8 

0 

Mm 

47 

42 

42 

51 

45 

40 

52 

45 

53 

56 

54 

49 

50 

48 

54 

56 

55 

55 

51 

50 

50 

49 

49 

50 

48 

48 

42 

50 

55 

60 

* 

BYERS 

MAX 

75 

78 

80 

78 

57 

78 

82 

81 

77 

70 

68 

70 

81 

82 

80 

69 

66 

79 

Mm 

47 

41 

46 

45 

42 

43 

51 

47 

56 

52 

49 

49 

48 

48 

59 

50 

54 

44 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

58 

62 

58 

44 

55 

59 

62 

54 

55 

59 

65 

71 

64 

57 

61 

70 

70 

71 

70 

72 

70 

65 

68 

67 

68 

66 

66 

66 

68 

65 

63 

6 

Mm 

33 

33 

35 

33 

28 

37 

42 

42 

37 

36 

34 

39 

43 

45 

42 

42 

41 

41 

38 

41 

41 

45 

33 

40 

33 

34 

41 

34 

33 

45 

38 

° 

CASTLE  ROCK 

MAX 

7* 

75 

76 

72 

54 

74 

78 

74 

72 

65 

66 

66 

76 

75 

75 

65 

68 

74 

84 

61 

85 

65 

84 

60 

81 

76 

84 

69 

83 

78 

'5 

7 

Mm 

•VI 

37 

42 

42 

39 

36 

48 

44 

53 

51 

47 

43 

48 

48 

55 

54 

42 

44 

58 

45 

46 

46 

49 

45 

44 

49 

45 

43 

47 

56 

46 

CHEESMAN 

MAX 

72 

72 

73 

70 

52 

76 

76 

78 

72 

70 

62 

66 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

61 

60 

82 

83 

61 

80 

75 

80 

79 

84 

64 

79 

75 

6 

Mm 

37 

32 

39 

37 

34 

32 

44 

38 

38 

47 

42 

39 

43 

46 

46 

46 

45 

46 

44 

39 

43 

39 

39 

50 

40 

39 

44 

39 

41 

50 

CHERRY  CREEK  Ca" 

MAX 

76 

78 

79 

79 

56 

78 

79 

73 

70 

69 

65 

70 

80 

76 

78 

70 

70 

75 

86 

84 

86 

82 

80 

82 

60 

82 

69 

82 

61 

77 

2 

Mm 

<>3 

38 

43 

45 

41 

41 

45 

30 

45 

51 

48 

47 

50 

49 

49 

54 

45 

55 

55 

45 

35 

45 

50 

49 

45 

46 

46 

51 

56 

OENVtR  -a  AIRPORT 

MAX 

73 

78 

80 

64 

61 

77 

78 

71 

72 

68 

67 

70 

78 

79 

78 

70 

70 

78 

83 

75 

83 

67 

83 

61 

81 

82 

80 

62 

80 

79 

76 

3 

Mm 

46 

43 

48 

47 

46 

46 

51 

49 

55 

55 

51 

51 

53 

52 

58 

53 

54 

57 

52 

49 

35 

55 

90 

65 

92 

49 

45 

51 

57 

60 

^  I 

OENVER  MB  CITY 

MAX 

73 

77 

80 

62 

57 

79 

78 

70 

69 

68 

67 

TO 

79 

80 

60 

70 

72 

80 

85 

76 

87 

89 

80 

81 

82 

83 

79 

63 

79 

76 

'6 

4 

Mm 

53 

48 

52 

45 

43 

48 

59 

50 

57 

55 

51 

51 

58 

57 

60 

56 

56 

60 

61 

57 

61 

61 

99 

56 

96 

36 

59 

56 

61 

61 

55 

ELBERT 

MAX 

78 

79 

74 

70 

49 

71 

74 

70 

72 

62 

63 

64 

73 

71 

72 

64 

61 

72 

80 

74 

80 

80 

70 

74 

79 

75 

76 

60 

77 

76 

71 

9 

Mm 

28 

31 

40 

37 

35 

37 

46 

41 

44 

42 

42 

40 

45 

49 

54 

50 

50 

46 

46 

43 

48 

47 

45 

51 

62 

39 

41 

40 

40 

53 

i 

ESTES  PARK 

MAX 

65 

64 

67 

65 

51 

70 

70 

75 

70 

63 

54 

60 

70 

69 

67 

66 

68 

71 

73 

74 

74 

77 

78 

69 

70 

72 

69 

75 

71 

72 

68 

6 

Mm 

33 

34 

34 

35 

40 

33 

47 

36 

44 

47 

46 

40 

45 

36 

50 

48 

51 

49 

39 

37 

38 

37 

40 

44 

47 

43 

45 

36 

38 

33 

41 

EVERGREEN 

MAX 

70 

69 

71 

69 

46 

71 

74 

69 

69 

66 

62 

62 

73 

74 

77 

69 

73 

75 

79 

78 

80 

61 

79 

75 

79 

76 

76 

73 

73 

74 

72 

C 

Mm 

37 

32 

37 

39 

37 

32 

44 

37 

44 

43 

41 

•.0 

46 

42 

44 

47 

48 

48 

42 

38 

39 

36 

40 

47 

33 

34 

47 

35 

40 

49 

40 

FAIRPLAY  NO.  2 

MAX 

Mm 

FORT  COLLINS 

MAX 

7* 

74 

74 

69 

62 

79 

77 

68 

72 

63 

63 

69 

72 

76 

73 

66 

70 

77 

81 

75 

84 

67 

79 

75 

80 

60 

77 

62 

79 

77 

74 

5 

Mm 

49 

43 

46 

50 

46 

50 

58 

47 

52 

54 

53 

49 

51 

46 

57 

57 

55 

56 

52 

49 

32 

51 

51 

53 

51 

53 

53 

53 

59 

62 

52 

o 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

76 

78 

80 

68 

61 

80 

61 

71 

77 

70 

66 

73 

79 

82 

80 

73 

72 

85 

84 

75 

87 

89 

86 

83 

86 

85 

84 

86 

64 

85 

78 

9 

Mm 

46 

41 

46 

47 

45 

38 

53 

49 

54 

55 

50 

48 

51 

50 

54 

54 

55 

57 

53 

51 

30 

51 

50 

31 

48 

47 

47 

47 

55 

59 

30 

FORT  MORGAN 

MAX 

85 

76 

78 

80 

67 

61 

76 

82 

73 

75 

71 

74 

72 

81 

81 

80 

74 

73 

84 

65 

74 

89 

92 

63 

63 

86 

84 

83 

86 

61 

79 

0 

Mm 

52 

46 

54 

53 

47 

43 

50 

48 

48 

57 

57 

56 

54 

S3 

53 

59 

56 

56 

50 

54 

57 

55 

54 

53 

54 

51 

49 

53 

61 

61 

5  3 

2 

GEORGE  TOWN 

MAX 

60 

65 

64 

53 

60 

67 

64 

72 

64 

62 

54 

62 

69 

72 

73 

71 

67 

72 

73 

73 

75 

75 

76 

65 

71 

69 

71 

77 

79 

74 

68 

3 

Mm 

38 

37 

33 

33 

32 

35 

31 

40 

45 

39 

38 

39 

41 

40 

41 

49 

45 

42 

42 

43 

34 

48 

46 

47 

43 

40 

40 

40 

42 

45 

4C 

3 

GRANT 

MAX 

58 

65 

65 

60 

48 

67 

68 

73 

62 

S3 

55 

62 

67 

70 

70 

64 

73 

71 

72 

74 

73 

75 

67 

66 

70 

66 

71 

73 

76 

70 

67 

0 

Mm 

33 

30 

31 

29 

31 

31 

41 

35 

40 

37 

35 

32 

37 

35 

39 

39 

40 

41 

37 

35 

34 

33 

39 

44 

35 

33 

30 

33 

34 

42 

35 

5 

GREELEY 

MAX 

85 

76 

78 

80 

65 

62 

80 

80 

70 

75 

70 

66 

74 

80 

80 

79 

73 

74 

85 

66 

76 

89 

91 

60 

63 

86 

65 

62 

86 

82 

78 

7 

Mm 

52 

46 

50 

54 

46 

42 

44 

48 

48 

37 

54 

50 

52 

50 

54 

56 

53 

54 

55 

55 

54 

33 

55 

53 

53 

54 

55 

54 

60 

60 

52 

GROVER   10  H 

MAX 

78 

73 

75 

74 

61 

77 

78 

68 

72 

66 

69 

71 

76 

78 

72 

68 

69 

92 

82 

72 

84 

65 

81 

60 

61 

80 

78 

80 

60 

76 

79 

6 

Mm 

47 

43 

48 

48 

43 

42 

54 

44 

51 

51 

52 

47 

50 

48 

SO 

56 

52 

52 

51 

50 

52 

54 

53 

50 

47 

50 

44 

50 

34 

54 

49 

6 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

62 

61 

70 

67 

59 

70 

69 

74 

67 

56 

57 

60 

74 

76 

69 

65 

70 

77 

76 

71 

78 

78 

74 

74 

75 

75 

73 

72 

69 

72 

69 

7 

Mm 

34 

35 

34 

37 

35 

35 

44 

37 

44 

41 

40 

43 

45 

41 

42 

48 

45 

46 

45 

41 

39 

41 

41 

47 

40 

38 

43 

39 

42 

41 

40 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

52 

54 

54 

55 

43 

53 

54 

60 

60 

53 

44 

52 

57 

60 

63 

60 

63 

64 

60 

62 

63 

63 

64 

60 

59 

57 

60 

65 

67 

67 

98 

3 

Mm 

35 

27 

24 

27 

30 

28 

34 

29 

32 

31 

30 

32 

31 

29 

30 

39 

32 

32 

30 

30 

32 

31 

32 

36 

32 

30 

26 

30 

30 

33 

J  D 

JLLESBURG 

MAX 

82 

78 

81 

74 

61 

77 

61 

69 

78 

68 

75 

74 

75 

76 

70 

74 

74 

83 

88 

74 

91 

89 

65 

77 

66 

88 

85 

83 

83 

83 

7e< 

8 

Mm 

55 

50 

55 

55 

49 

45 

54 

49 

59 

59 

56 

59 

52 

54 

62 

60 

57 

60 

57 

58 

59 

63 

63 

60 

58 

57 

54 

57 

60 

60 

56 

6 

KASSLER 

MAX 

73 

79 

80 

71 

59 

78 

79 

73 

71 

73 

66 

71 

78 

80 

80 

75 

71 

82 

85 

77 

83 

86 

84 

63 

80 

81 

80 

82 

84 

80 

77, 

9 

Mm 

40 

46 

46 

46 

43 

43 

50 

47 

54 

52 

48 

46 

51 

51 

34 

51 

50 

53 

58 

56 

55 

63 

32 

53 

50 

49 

55 

52 

52 

56 

50 

9 

KAUFFMAN   *  SSE 

MAX 

77 

75 

75 

68 

56 

76 

77 

67 

73 

68 

68 

68 

76 

77 

71 

70 

73 

82 

85 

75 

85 

86 

61 

79 

82 

60 

79 

60 

77 

75 

79, 

4 

Mm 

47 

46 

48 

49 

45 

41 

53 

44 

46 

55 

54 

S3 

51 

47 

47 

37 

54 

54 

51 

51 

48 

50 

47 

47 

90 

47 

41 

52 

54 

59 

49, 

7 

LAKE  GEORGE  6  SW 

MAX 

65 

64 

66 

61 

49 

65 

68 

70 

63 

61 

56 

61 

71 

71 

69 

69 

71 

71 

70 

72 

73 

75 

73 

69 

66 

67 

71 

75 

76 

75 

6  | 

8 

Mm 

35 

30 

35 

32 

32 

29 

42 

35 

44 

40 

38 

39 

38 

44 

46 

42 

45 

44 

42 

36 

40 

34 

42 

47 

37 

32 

34 

33 

37 

44 

58 

3 

LAKEWOOD 

MAX 

71 

78 

77 

75 

56 

77 

77 

70 

68 

67 

66 

70 

76 

77 

76 

71 

69 

74 

82 

62 

83 

86 

63 

79 

79 

81 

79 

61 

79 

76 

75.6 

Mm 

46 

43 

48 

42 

42 

43 

51 

49 

53 

53 

51 

46 

34 

50 

49 

54 

51 

54 

55 

51 

54 

57 

52 

55 

53 

46 

56 

30 

36 

57 

50. 

7 

LAST  CHANCE 

MAX 

Mm 

LONGPONT  2  ESE 

MAX 

■  5 

75 

76 

79 

65 

64 

79 

80 

70 

74 

68 

63 

71 

78 

79 

78 

72 

7S 

84 

86 

76 

90 

91 

»i 

79 

86 

81 

82 

85 

82 

77. 

4 

Mm 

45 

41 

47 

47 

37 

36 

46 

49 

50 

34 

50 

40 

48 

50 

57 

56 

55 

54 

43 

50 

50 

48 

48 

44 

42 

40 

54 

50 

35 

66. 

4 

PARKER   9  E 

MAX 

78 

74 

80 

62 

55 

74 

76 

75 

74 

67 

65 

68 

75 

75 

78 

82 

80 

SO 

84 

75 

82 

90 

80 

80 

60 

81 

76 

60 

76. 

1 

Mm 

40 

37 

40 

38 

40 

*3 

46 

43 

53 

50 

45 

45 

50 

48 

57 

52 

57 

50 

52 

45 

54 

55 

45 

53 

45 

50 

41 

47 

51 

51 

47. 

5 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

MAX 

65 

56 

66 

57 

53 

67 

65 

67 

64 

56 

54 

61 

70 

67 

65 

61 

61 

70 

73 

71 

73 

76 

73 

64 

68 

67 

61 

67 

66 

69 

69, 

1 

Mm 

33 

34 

32 

34 

35 

34 

46 

34 

42 

44 

44 

39 

42 

40 

34 

49 

47 

48 

38 

40 

36 

39 

36 

41 

37 

37 

42 

37 

36 

43 

19, 

2 

stco.it>  5  s 

MAX 

82 

78 

78 

78 

59 

76 

60 

68 

76 

67 

70 

71 

73 

76 

70 

71 

73 

60 

83 

62 

86 

66 

60 

70 

83 

85 

83 

64 

61 

81 

77, 

1 

Mm 

5* 

*9 

49 

52 

46 

46 

54 

46 

47 

57 

58 

37 

53 

52 

39 

56 

55 

59 

56 

55 

35 

59 

56 

53 

59 

58 

55 

55 

59 

56 

64. 

3 

SPICER 

MAX 

58 

62 

61 

56 

55 

63 

62 

72 

68 

62 

66 

76 

69 

71 

66 

69 

70 

70 

70 

70 

72 

71 

64 

66 

64 

62 

70 

71 

71 

66, 

5 

Mm 

30 

30 

32 

29 

36 

31 

40 

39 

41 

36 

33 

40 

37 

35 

36 

36 

39 

33 

33 

34 

37 

35 

36 

39 

34 

36 

32 

31 

33 

34, 

9 

STERLING 

MAX 

84 

81 

78 

76 

67 

61 

73 

78 

67 

76 

69 

73 

75 

80 

78 

76 

74 

76 

86 

63 

72 

68 

90 

80 

82 

65 

94 

82 

65 

80 

'6. 

2 

Mm 

49 

43 

51 

52 

45 

40 

49 

47 

48 

57 

32 

54 

55 

SO 

60 

61 

36 

58 

54 

54 

34 

96 

56 

54 

56 

52 

48 

53 

57 

60 

52. 

7 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JUNE  1965 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NALDEN 

MAX 
MIN 

69 
29 

64 
26 

69 

62 
30 

57 
37 

64 
31 

62 

72 
36 

70 
42 

64 

58 

62 

71 

74 

74 

72 

73 

71 

69 
34 

'2 
37 

75 
36 

77 
37 

68 

43 

65 

40 

67 
35 

63 

38 

79 
34 

72 
34 

73 
35 

66.2 
36.7 

NATERDALE 

MAX 

77 

77 
38 

75 
41 

68 

60 

45 

B  3 
35 

80 
52 

69 
45 

ai 

9  0 

69 
53 

65 
50 

45 

76 
50 

71 
41 

T* 
46 

72 
34 

70 
62 

79 
54 

88 
44 

78 
48 

86 
47 

80 
52 

79 
52 

80 

30 

62 

52 

80 
49 

79 
54 

61 
49 

60 

so 

60 
60 

76.4 
46.6 

HlCiGIhS  7  SW 
N       •  4 

MAX 
MIN 

79 

44 

79 
41 

ac 

50 

81 
48 

63 
45 

78 
40 

79 
SO 

78 
46 

76 
54 

70 
54 

69 
51 

» 

82 
49 

81 
49 

79 
43 

74 
58 

73 
54 

84 

55 

85 
53 

82 
50 

87 
31 

89 
48 

82 
50 

82 
51 

84 
31 

83 
45 

83 
42 

86 
46 

81 

55 

81 
59 

79.4 
49.5 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIS  05 

ALAMOSA   »B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

67 
39 

72 
33 

71 
34 

62 
38 

63 
39 

70 
33 

73 
40 

78 
41 

59 
47 

67 
42 

61 
44 

67 
42 

78 
41 

78 
49 

77 

45 

77 
52 

60 
55 

77 
49 

77 
43 

79 
46 

80 
42 

80 
41 

80 
41 

71 
30 

70 
44 

73 
33 

74 
34 

82 
36 

84 

37 

73 
40 

73.3 
41.7 

BLANC A 

MAX 
MIN 

70 
3* 

72 
35 

7* 
36 

70 
38 

60 
35 

71 
31 

73 
38 

77 
41 

72 
48 

68 
43 

67 
48 

67 
42 

80 
42 

78 
45 

80 

48 

78 
57 

78 
46 

78 
49 

79 
42 

74 
41 

79 

40 

80 
40 

82 
40 

81 
45 

68 
44 

74 
36 

76 
38 

81 
35 

S3 
45 

80 
46 

73.0 
41.6 

CENTER 

MAX 

MIN 

68 
37 

71 
36 

69 
35 

67 
40 

65 
32 

71 
30 

70 

41 

78 
38 

62 
43 

66 
37 

62 
41 

66 
42 

75 
40 

77 
41 

77 
42 

78 
50 

78 
44 

76 

49 

75 
42 

79 
36 

78 

40 

79 
41 

79 
40 

71 

41 

72 
38 

72 
32 

76 

34 

80 
36 

82 
36 

78 
40 

73.3 
39.1 

DEL  NORTE 

MAX 

Mm 

67 
39 

67 
35 

65 
39 

64 
39 

64 

40 

68 
32 

73 
41 

73 
41 

69 

44 

64 
38 

58 

42 

65 
39 

73 
40 

74 
40 

76 
41 

76 
49 

77 
41 

72 
43 

75 
40 

78 
40 

77 

40 

78 
41 

80 
43 

72 
49 

66 
41 

71 
33 

71 
34 

78 
38 

60 
40 

76 
46 

71.6 
40.3 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 
MIN 

68 
34 

70 
35 

70 
40 

65 
42 

59 
33 

69 
32 

69 
46 

73 
40 

70 
47 

62 
42 

55 
38 

63 
♦  1 

75 
42 

74 
47 

78 
46 

76 
51 

77 
49 

72 
49 

72 
42 

76 
46 

75 

44 

77 
41 

79 
45 

75 
48 

69 
42 

71 
36 

75 
34 

79 
43 

84 

42 

78 
46 

71.6 
62.2 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

Mm 

62 
25 

63 
24 

63 
26 

60 
26 

65 
32 

65 
22 

67 
31 

68 
29 

58 
34 

60 
32 

59 
30 

64 

34 

67 
30 

66 
29 

67 
29 

64 
35 

67 
26 

63 
32 

70 
32 

72 
27 

71 
27 

72 
25 

75 
30 

65 
42 

63 
30 

62 
21 

65 

22 

72 
22 

75 
25 

74 
29 

66.1 
28.6 

MANASS* 

MAX 

Mm 

68 
38 

70 
32 

71 
36 

67 
37 

62 
39 

71 
35 

75 
39 

72 
40 

70 
46 

67 
43 

65 
41 

6  8 
41 

75 
40 

77 
44 

77 
45 

75 
51 

74 
42 

76 
45 

78 
37 

80 
39 

so 

40 

75 

49 

70 
43 

71 
38 

73 
38 

79 
33 

81 
39 

77 
41 

*o'.i 

MONTE  VISTA 

MAX 

Mm 

70 
41 

74 
35 

73 
39 

73 
37 

66 
40 

74 
34 

73 
46 

B0 
40 

74 

44 

69 

40 

69 
42 

66 
40 

80 
42 

80 
44 

80 
45 

80 
30 

81 
48 

80 
48 

80 
44 

80 
40 

79 
41 

81 
40 

81 
43 

78 

90 

77 
42 

73 
34 

78 
38 

83 
33 

88 

40 

65 
43 

76.8 
41.6 

SAGUACHE 

MAX 

Mm 

70 
39 

72 
37 

71 
38 

65 
39 

67 
40 

U 
29 

70 
42 

76 
40 

69 
43 

67 
37 

66 
40 

69 
43 

76 
40 

76 
40 

76 
40 

77 
48 

75 
42 

75 
44 

79 
41 

79 
40 

7  8 

42 

78 
41 

80 
40 

8  0 

39 

70 
42 

32 

32 

36 

42 

SO 
44 

74,2 
39.8 

HAGON  NHEEL  GAP  3  m 

Mm 

66 
27 

61 
24 

62 
28 

65 
26 

61 
33 

62 
23 

68 
24 

69 
29 

72 
31 

59 
32 

60 
31 

58 
31 

65 
32 

71 
32 

68 
31 

71 
34 

69 
30 

70 
32 

68 
33 

71 
28 

73 

27 

70 
26 

73 
30 

75 

32 

63 
30 

63 
23 

65 

23 

69 
23 

73 
23 

77 
30 

67.2 
28.6 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

Mm 

48 

30 

53 
28 

52 
32 

50 
32 

54 

30 

56 

28 

56 
34 

58 
36 

56 

33 

47 
30 

46 
30 

54 
35 

57 
34 

57 
36 

59 
40 

59 
42 

58 
36 

56 
37 

58 
36 

62 
36 

60 
36 

62 
36 

66 
36 

64 

36 

51 
34 

54 
36 

36 

36 

63 
39 

65 
40 

64 
40 

36.7 
34.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

62 
63 

59 
65 

60 
66 

61 
62 

58 
61 

57 
66 

62 
65 

60 
65 

61 
64 

61 
63 

61 

63 

59 
66 

62 
67 

61 
66 

65 
69 

65 
65 

62 
66 

64 
74 

65 
75 

55 
75 

67 
76 

67 
76 

67 
74 

67 

74 

67 
74 

67 
74 

65 
76 

o8 
77 

69 
78 

71 
74 

63.: 
69.: 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

63 
64 

60 
65 

61 
65 

63 
63 

60 
62 

59 
64 

62 
65 

62 
63 

62 
64 

62 
63 

61 
62 

60 
65 

63 
66 

63 
65 

64 
68 

65 
66 

63 
65 

64 
72 

66 
73 

67 
74 

68 
75 

68 
74 

69 
73 

69 
73 

69 
73 

69 
72 

68 
7* 

69 
75 

71 
75 

72 
73 

64.- 
68.' 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

63 
63 

61 

63 

62 
64 

63 
63 

61 

62 

60 
62 

62 
64 

62 
62 

62 
63 

62 
62 

62 
61 

61 
63 

63 
65 

64 
65 

64 
66 

65 
65 

64 
64 

64 
68 

67 
69 

68 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
73 

69 
69 

65.  C 
65.? 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

60 
60 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 

61 

61 
61 

62 
62 

62 
62 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

64 
64 

65 
65 

66 
66 

66 
67 

67 
67 

67 
*7 

68 
67 

68 
68 

68 
68 

66 
68 

69 
69 

69 
69 

63.- 
63.- 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

58 
58 

58 
58 

58 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
5, 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

61 
61 

61 
61 

61 

62 

62 
62 

62 
63 

63 
63 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

63 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
66 

66 
66 

61.  C 

61.; 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
54 

53 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
55 

54 
54 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
56 

56 
56 

56 
56 

56 
56 

56 
56 

56 
56 

56 
56 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
58 

58 
58 

58 
58 

55.1 
55.3 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


S*.  R.f.r.Dce  Not*.  Following  SUUod  Ind.x 
-  108  - 


EVAPORATION  AND  WIND  COLORAOO 

JUNE  1965 


Day  01  Month 

-  -  ? 

Station 

o  o  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

2D 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

t-  < 

•      •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 



BASIN  01 

JOHN   MARTIN   0AM  (B) 

EVAP 

.47 

.62 

.43 

.20 

.23 

■  22 

•  39 

.33 

•  20 

.  1 1 

.21 

.26 

•  30 

.39 

.36 

.23 

.17 

.39 

.33 

.41 

.29 

.39 

.46 

.45 

.  » 1 

.41 

.37 

.34 

.51 

.31 

9.99 

WIND 

119 

83 

79 

104 

162 

65 

71 

101 

123 

126 

99 

63 

36 

128 

143 

143 

196 

160 

68 

74 

37 

81 

53 

1  22 

205 

115 

89 

94 

129 

*7 

3113 

MAX 

93 

91 

86 

81 

66 

88 

89 

89 

83 

71 

62 

65 

92 

91 

68 

I? 

In 

67 

94 

93 

94 

96 

97 

9  n 

96 

68.0 

M  IN 

56 

52 

63 

57 

56 

69 

56 

57 

62 

58 

58 

55 

49 

60 

63 

61 

60 

59 

61 

60 

61 

38 

60 

tz 

55 

36 

52 

63 

64 

65 

58.2 

PUEBLO  CITY  RES  <B> 

EVAP 

.31 

.34 

.33 

.28 

.29 

•  15 

•s 

.40 

•  24 

.16 

.24 

.15 

.12 

.31 

.29 

.36 

.21 

.36 

.26 

.31 

.24 

.41 

.39 

.31 

.26 

.28 

.48 

.68 

.39 

.34 

6.96 

WIND 

50 

80 

70 

70  110 

90 

60 

TO 

90 

60 

130 

50 

40 

100 

90 

150 

210 

230 

60 

40 

70 

50 

60 

a: 

60 

70 

130 

70 

70 

2600 

MAX 

82 

81 

83 

84 

70 

69 

84 

85 

80 

75 

75 

77 

78 

89 

65 

88 

?8 

61 

88 

93 

87 

94 

68 

87 

64 

83 

8  3 

8  B 

AT 

83.0 

MI  N 

50 

48 

*T 

52 

45 

64 

48 

53 

35 

56 

55 

33 

53 

57 

56 

56 

58 

55 

35 

33 

54 

54 

59 

55 

49 

50 

30 

53 

53.1 

SPRINGFIELD  7  wSw       (F > 

EVAP 

.56 

•  34 

.45 

•  2  3 

.12 

•  30 

.37 

.37 

•  11 

.06 

■ 

.22 

.40 

.36 

.44 

.20 

- 

.54 

.56 

.38 

.33 

.28 

.50 

.59 

.42 

.35 

.45 

.62 

.43 

.33 

10.856 

WIND 

107 

75 

137 

150 

107 

67 

68 

1 2 1 

14B 

139 

176 

38 

93 

172 

225 

200 

239 

279 

138 

115 

7* 

93 

90 

16! 

221 

161 

100 

163 

142 

97 

4120 

MAX 

82 

86 

82 

75 

67 

85 

68 

89 

73 

64 

76 

63 

69 

64 

63 

76 

70 

85 

90 

87 

92 

92 

90 

60 

84 

8? 

87 

A  9 

84 

82.9 

MIN 

55 

50 

52 

55 

48 

65 

52 

55 

59 

55 

35 

52 

56 

56 

60 

60 

39 

60 

58 

57 

37 

55 

56 

56 

56 

56 

50 

61 

62 

55.8 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

EVAP 

■ 

" 

• 

" 

• 

* 

■ 

• 

• 

• 

" 

- 

.15 

.12 

ill 

.19 

.31 

'11 

.15 

.20 

.13 

.23 

.28 

.19 

.16 

.30 

m 

WIND 

52 

40 

41 

39 

40 

67 

63 

36 

63 

47 

29 

19 

13 

75 

39 

61 

114 

89 

35 

30 

43 

31 

65 

56 

87 

46 

33 

53 

1534 

MAX 

75 

76 

70 

65 

71 

71 

73 

77 

75 

- 

MIN 

40 

41 

45 

47 

42 

38 

39 

60 

42 

- 

TWIN   LAKES  EVAPORATION 

EVAP 

• 

- 

.23 

.12 

.12 

.2' 

.22 

.25 

.22 

.47 

.38 

.14 

.12 

.20 

.27 

.24 

_ 

WIND 

75 

15 

38 

41 

25 

33 

103 

\ 

7 

28 

26 

19 

16 

44 

64 

40 

51 

47 

45 

43 

4! 

40 

51 

<S  3 

35 

45 

29 

65 

40 

1182 

MAX 

65 

58 

69 

68 

69 

61 

Tl 

63 

63 

74 

74 

64 

56 

71 

64 

77 

73 

75 

73 

76 

71 

76 

74 

75 

75 

70 

71 

71 

75 

70.1 

MIN 

** 

46 

68 

♦7 

50 

69 

64 

43 

42 

43 

42 

42 

41 

40 

40 

39 

41 

44 

42 

42 

52 

*5 

41 

41 

43 

44 

46 

46 

47 

50 

44.2 

•      •  ■ 

COLORAOO  DRAINAGE 

BASIN  02 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

•  36 

■  26 

•  29 

.32 

.26 

•  35 

.25 

.38 

•  20 

.34 

.08 

•  20 

.33 

.49 

.51 

.25 

.11 

.35 

.  36 

•  34 

.38 

.35 

.45 

.23 

.27 

.49 

.32 

.34 

.32 

.33 

WIND 

74 

41 

38 

66 

69 

49 

38 

57 

38 

33 

12 

51 

50 

96 

103 

I' 

31 

47 

54 

29 

41 

47 

62 

77 

67 

106 

78 

44 

33 

** 

1617 

MAX 

89 

81 

86 

84 

82 

90 

90 

89 

73 

76 

79 

81 

91 

88 

79 

'2 

11 

65 

68 

92 

94 

" 

92 

87 

82 

61 

80 

86 

90 

90 

90 

84.9 

MIN 

51 

53 

53 

33 

69 

49 

56 

54 

57 

56 

52 

55 

58 

53 

54 

54 

49 

" 

55 

» 

54 

" 

62 

54 

51 

45 

31 

56 

56 

53.3 

GRAND  LAKE  6  SS« 

EVAP 

60 

WIND 

150 

17 

80 

77 

56 

99 

121 

74 

109 

116 

67 

73 

79 

77 

104 

217 

132 

110 

120 

103 

116 

87 

96 

103 

91 

138 

T> 

95 

67 

2929 

MAX 

55 

65 

62 

73 

7C 

75 

72 

72 

MIN 

- 

55 

46 

44 

39 

38 

41 

60 

63 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

•  1  - 

•  14 

•  14 

.16 

.06 

•  14 

•  22 

•  10 

.18 

.14 

.12 

•  11 

.19 

.16 

.25 

.27 

.20 

.16 

.25 

.28 

.26 

.26 

.22 

.22 

.22 

.22 

.21 

.27 

.36 

.23 

5,88 

WIND 

50 

29 

34 

48 

34 

56 

53 

31 

3T 

42 

41 

31 

39 

42 

46 

136 

62 

36 

66 

47 

54 

51 

43 

56 

51 

39 

63 

44 

53 

38 

1472 

MAX 

75 

70 

70 

*S 

61 

73 

65 

76 

75 

69 

66 

68 

77 

76 

T6 

76 

75 

76 

77 

80 

80 

74 

74 

73 

76 

76 

76 

ft  J 

80 

73 

73.8 

MIN 

42 

39 

42 

40 

44 

60 

46 

43 

50 

50 

48 

66 

48 

46 

62 

50 

*a 

50 

47 

43 

44 

43 

46 

52 

48 

63 

41 

44 

43 

46 

45.2 

MONTROSE  NO  1  CE) 

EVAP 

.35 

'V 

.27 

.24 

.26 

.29 

.35 

.38 

.23 

.15 

.11 

.10 

.19 

.36 

.44 

.30 

.18 

•Ji 

.30 

.29 

.49 

•  35 

.26 

.25 

.30 

.46 

.27 

.  ?« 

.35 

.19 

8.44 

WIND 

60 

26 

34 

25 

43 

41 

37 

34 

24 

29 

33 

23 

26 

39 

60 

60 

la 

43 

33 

44 

32 

35 

31 

29 

49 

74 

40 

23 

39 

16 

1110 

MAX 

79 

77 

85 

80 

80 

86 

86 

85 

79 

T5 

74 

83 

87 

66 

61 

77 

82 

64 

65 

88 

68 

85 

61 

83 

60 

79 

66 

89 

69 

84 

82.8 

MIN 

52 

51 

49 

50 

« 

69 

57 

,6 

" 

47 

34 

53 

56 

33 

55 

34 

5( 

55 

55 

33 

53 

54 

56 

59 

55 

52 

66 

53 

53 

59 

53.3 

vALLECITO  DAM 

EVAP 

.  18 

.19 

•  IT 

.15 

■  IT 

.18 

.22 

.18 

Ao 

.08 

.05 

.05 

•  12 

•  20 

.25 

.22 

.19 

.20 

.12 

.19 

•  23 

.27 

•  20 

.21 

.16 

.15 

.32 

•  16 

•  25 

.25 

.14 

5.45 

WIND 

15 

16 

16 

4 

0 

28 

15 

9 

12 

3 

15 

16 

12 

33 

13 

18 

1C 

4 

10 

24 

21 

12 

* 

4 

22 

35 

1  7 

12 

10 

12 

427 

MAX 

79 

71 

72 

69 

74 

75 

79 

7? 

72 

62 

63 

77 

86 

83 

83 

74 

82 

75 

86 

87 

60 

78 

82 

80 

77 

80 

86 

89 

89 

80 

78.2 

MIN 

65 

41 

65 

45 

46 

43 

49 

46 

49 

63 

68 

49 

49 

49 

48 

50 

44 

49 

52 

50 

48 

47 

51 

54 

46 

44 

61 

44 

46 

31 

47.2 

•      •  • 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  OJ 

BONNY  DAM  (C) 

EVAP 

•  36 

.41 

.31 

.60 

„ 

.26 

.35 

•  41 

•  17 

•  15 

.21 

•  24 

.22  .29 

.20 

- 

.17 

2, 
.29 

•  31 

.29 

•  37 

.40 

.66 

•  34 

.42 

■  52 

•  31 

•  34 

.16 

9.58B 

WIND 

101 

150 

75 

137 

133 

114 

59 

112 

110 

1 17 

98 

104 

too 

76 

138 

206 

217 

281 

260 

74 

66 

118 

60 

131 

224 

269 

207 

73 

86 

94 

4041 

MAX 

86 

87 

86 

90 

TO 

70 

85 

88 

SO 

78 

74 

78 

11 

67 

87 

80 

74 

H 

62 

93 

11 

11 

93 

67 

61 

83 

81 

86 

96 

69 

83.3 

MIN 

63 

36 

60 

61 

36 

34 

57 

58 

60 

64 

66 

65 

63 

63 

66 

67 

63 

63 

63 

65 

64 

64 

61 

63 

61 

62 

59 

39 

66 

70 

62.2 

•      •  • 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  OA 

ESTES  PARK 

EVAP 

.20 

.16 

.16 

04 

.22 

.29 

.16 

.21 

- 

- 

- 

.16 

.16 

.14 

.13 

.16 

.23 

.21 

.31 

.27 

.27 

.28 

.27 

.31 

.31 

.24 

•  19 

6.28B 

WIND 

56 

67 

61 

*36 

40 

92 

80 

92 

47 

28 

29 

29 

63 

43 

40 

*» 

49 

32 

46 

39 

46 

37 

44 

78 

67 

136 

34 

29 

1569 

MAX 

72 

70 

65 

61 

55 

' 

58 

33 

78 

80 

MIN 

55 

60 

63 

43 

43 

30 

42 

51 

52 

68 

66 

51 

50 

45 

54 

55 

50 

49 

50 

46 

30 

50 

48 

65 

41 

48 

47 

47.7 

FORT  COLLINS                 <0>  EVAP 

.18 

.10 

.16 

.10 

.14 

.12 

.07 

.11 

- 

- 

.10 

.13 

.14 

.08 

.14 

.10 

.12 

.19 

.21 

.13 

.22 

• 

- 

• 

.23 

.20 

.24 

4.39B 

WIND 

27 

23 

22 

■a 

42 

26 

36 

30 

17 

33 

15 

13 

23 

22 

30 

56 

31 

19 

24 

32 

26 

18 

26 

29 

25 

54 

43 

19 

23 

663 

MAX 

71 

75 

73 

68 

67 

74 

74 

68 

71 

64 

66 

76 

80 

76 

77 

71 

62 

82 

7( 

82 

80 

71 

80 

74 

76 

79 

91 

62 

73.0 

MIN 

62 

59 

61 

63 

61 

59 

61 

60 

61 

61 

60 

59 

59 

62 

64 

62 
62 

63 

6: 

61 

67 

61 

67 

66 

65 

67 

69 

63.4 

•IGGINS  T  Sw 

EVAP 

•  A3 

•  19 

■  16 

.31 

•  16 

.25 

.16 

•  16 

.21 

•  15 

.36 

.27 

.26 

.23 

7.97B 

WIND 

60 

37 

40 

76 

146 

40 

86 

30 

82 

65 

66 

32 

21 

67 

136 

186 

16: 

131 

*5< 

1( 

2! 

36 

11 

ri 

7C 

80 

57 

1  i 

27 

1962 

MAX 

79 

86 

86 

83 

76 

84 

86 

76 

75 

70 

69 

62 

92 

85 

82 

7? 

Tfl 

87 

97 

90 

95 

94 

90 

•i 

86 

64 

92 

94 

92 

84.6 

MIN 

55 

46 

31 

" 

68 

49 

36 

35 

56 

54 

51 

56 

60 

56 

30 

56 

56 

37 

51 

60 

60 

58 

60 

57 

58 

54 

66 

37 

65 

67 

55.8 

rio  Grande  drainage 

BASIN  0? 

ALAMOSA   MR   AIRPORT  (A) 

EVAP 

.36 

.38 

.25 

.30 

.18 

.29 

.30 

.34 

.20 

.21 

.30 

.13 

.32 

.43 

.61 

.36 

.72 

.37 

.18 

.39 

.31 

.35 

.25 

.46 

.29 

.43 

.39 

.  58 

.44 

.21 

9.95 

WIND 

106 

71 

62 

96 

30 

45 

69 

69 

97 

82 

93 

54 

54 

111 

113 

203 

184 

159 

46 

118 

58 

46 

2670 

MAX 

76 

69 

66 

66 

68 

76 

75 

75 

69 

74 

73 

73 

81 

76 

73 

73 

77 

77 

80 

83 

60 

83 

83 

62 

70 

71 

74 

61 

79 

75.3 

MIN 

41 

39 

61 

62 

42 

39 

47 

66 

4T 

43 

64 

45 

48 

69 

30 

50 

51 

50 

45 

48 

47 

45 

48 

31 

68 

41 

40 

44 

44 

66 

45.4 

WAGON   WHEEL  GAP   3  N 

EVAP 

.31 

.26 

.26 

.17 

.34 

.25 

.28 

.28 

.30 

.17 

.06 

.20 

.18 

.30 

.32 

.32 

.37 

.36 

.10 

.30 

.33 

.40 

.11 

.25 

.16 

.23 

.39 

.31 

.39 

.38 

8.08 

WIND 

77 

76 

60 

57 

65 

79 

72 

T8 

58 

52 

53 

33 

44 

70 

70 

82 

134 

92 

41 

34 

56 

59 

43 

33 

65 

70 

118 

55 

77 

59 

2004 

(A)  PAN   PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
(O  PAN   PAINTED    INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(0)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET.   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(E)  PAN   PAINTED    INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER . 


|h  r.f.r.nc.   n°>t.«  following  Station  Ind.. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  "l**** 


Station 

Day  o!  month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  •  • 

ARKANSAS  DBAINAGE 
BASIN  01 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

•  •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

BERTHOUO  PASS 
CRESTED  BUTTE 
LAKE  CITY 

WOLF  CREEK  PASS  4  w 

•  #  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  0* 

JONES  PASS  2  E 
LAKE  GEORGE  6  Sw 

•  •  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

51 
T 

2.0 
53 

50 

49 
. 

2 

9.0 
58 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

3.0 
59 

0.8 

53 

T 

50 

48 

T 

47 

T 

4* 
1.0 

» 

0.5 
44 

T 

1.2 

44 

41 

40 

T 

38 

it 

32 
T 

30 

28 

24 

21 

19 

17 

T 
13 

T 

12 

T 

9 

6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MOUNTAIN  STANDARD 
5  AM     11  AM       5  PM 

TIME 
11  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

1 00-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  bi 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

77 

36 

26 

3 

7 

3 

1 

0 

0 

14 

5.1 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

14 

2.9 

10.8 

45++ 

11 

17 

76 

50 

47 

71 

6 

3 

7 

0 

1 

2 

19 

6.6 

DENVER  WB  AIRPORT 

16 

2.5 

8.9 

38 

NW 

7 

77 

50 

48 

10 

6 

3 

1 

0 

1 

21 

61 

6.3 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

12 

0.6 

8.9 

49 

NE 

4 

52 

30 

23 

41 

5 

1 

4 

0 

0 

0 

10 

63 

5.2 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

11 

3.1 

12.0 

46 

S 

15 

77 

40 

36 

62 

5 

4 

4 

2 

0 

0 

15 

74 

5.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

Sno 

Sleet 

No.  ol  Days 

•1 

f. 
O 

Max. 

Mln. 

.] 

h 

Max.  Depth 
oq  Ground 

1 

1 

j 

>  M 
<S 

8,1 

«  "3 
>  3 
<S 

8 

I 

F 
< 

•  1 

Highest 

Q 

Lowest 

• 

* 

a 

t 

1 

HI 

hi 

SI 

Total 

la 

• 

3 

» 

• 

1 

S 

8 

Si 

1.00  or  h 

ft       ft  ft 

OCTOBER  1964 

TACONY  f  SE 

71. 9M 

33. 4M 

52. 7M 

90 

3  + 

21 

19 

380 

2 

0 

13 

0 

.00 

.00 

0 

0 

0 

0 

0 

*       *  * 

NOVEMBER  1964 

TAQCNY    f  at 

54.5 

25.1 

39.8 

76 

8 

12 

30* 

750 

0 

1 

25 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

•        •  ft 

DECEMBER  1964 

TACONY  7  SE 

49. 7M 

15.  5M 

32.  6M 

7* 

23 

-10 

18 

999 

0 

.02 

.02 

It 

.3 

0 

0 

0 

0 

•       ft  ft 

JANUARY  1965 

LAST  CHANCE 

48.9 

18.6 

33.8 

66 

•7. 

3 

23 

961 

0 

1 

29 

0 

.48 

.3* 

30 

7.0 

1 

30e 

2 

0 

0 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4  | 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

e       •  e 

OCTOBER  1964 

TACONY  7  SE 

MAX 
MK 

90 
43 

71 
31 

90 
42 

63 
35 

67 
31 

73 
32 

85 
37 

70 
33 

83 

36 

68 
41 

68 
36 

70 
32 

73 
29 

84 
36 

84 
45 

65 

33 

54 
37 

63 
21 

74 
34 

75 
39 

60 
28 

56 
24 

60 
36 

71 
28 

75 
25 

73 
24 

74 
30 

74 

32 

80 

37 

65 
34 

71.9 
33.4 

•       •  a 

NOVEMBER  1964 

TACONY  7  SE 

MAX 

Mm 

71 
29 

72 
42 

56 
41 

54 
24 

59 
24 

68 

26 

69 
25 

76 
31 

66 
32 

68 
35 

56 
38 

57 
29 

63 
19 

53 
34 

42 
26 

33 
25 

36 
17 

32 
25 

38 
20 

44 
16 

39 
22 

50 
16 

51 
22 

57 
18 

65 
30 

48 
23 

46 
18 

34 

12 

45 

22 

66 

12 

34.5 
25.1 

DECEMBER  1964 

TACONY  7  SE 

MAX 

Mm 

61 
34 

55 

22 

28 
18 

26 
18 

42 
8 

38 
14 

50 
7 

51 
12 

52 
17 

46 

20 

60 
12 

46 

20 

44 

2 

45 
14 

55 
-  6 

46 
.  6 

28 
-10 

57 
19 

56 
16 

60 
21 

69 
33 

74 
32 

65 
29 

38 
24 

40 
16 

49 

17 

55 
28 

43 

13 

38 

10 

»* 

12 

49.7 
15.5 

tt       •  ft 

JANUARY  1969 

LAST  CHANCE 

MAX 

Mm 

41 

13 

42 
19 

55 
20 

58 
38 

60 
12 

66 
22 

66 
25 

41 

15 

39 
13 

41 
12 

40 
14 

46 
16 

43 
12 

55 
18 

50 
38 

54 

23 

58 

30 

63 
20 

60 
18 

57 
20 

53 

22 

38 

25 

32 
5 

39 
14 

48 
19 

36 
10 

51 
15 

44 
18 

53 
24 

36 
19 

30 
7 

48.9 
18.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1       2      3       4       5       6  7 


j  9   |  10  |  11  |  12  |  13  |  U  |  15  [T6  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  M  |  24  [  25  |  28  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31 


OCTOBER  196» 
TACONY  7  SE 

NOVEMBER  1964 
TACONY  7  5E 

DECEMBER  196* 

BUTLER  RANCH 
HARTSEl 
TACONY  7  SE 

JANUARY  1965 


FEBRUARY  1965 
MARTSEi. 

MARCH  1965 
SEDALIA  A  SSt 


SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


STORM  OF  JUNE  15  -  17  ,  1965 


COUNTY 
WELD 


59W 
67W 
57W 


RAINFALL  AMOUNTS 


TYPE  OF  GAGE 


FAIR 
GOOD 
FAIR 


HAIL.     HEAVIEST  RAIN  10,30  P.M. 
ON  14  JUNE  TO  12,30  A.M.  ON  15 
JUNE. 


65W 
65W 
66W 


WEDGE 
WEDGE 
"  STANDARD 


GOOD 
GOOD 
GOOD 


1.05"  FELL  FROM  12,15-12,35  A.M. 

ON  15  JUNE. 
LIGHT  HAIL. 


ION 
ION 
1  IN 
1  IN 
UN 


66W 
67W 
57W 
65W 
66W 


9"  STANDARD 


A     REFERS  TO  SMALL  GLASS  RAIN  GAGES,   DIMENSIONS  APPROXIMATELY  3/4   INCH  X  4-1/2  OR  5-1/2  INCHES. 


STATION  INDEX 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


*  AGENCY 


FED  t 

U  S  WEAIMER  BUREAU 
H  LESTER  COATS 
ORVlLLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARO  OF  WATER  COMM 
JOSEPH  M  PFOSI 
MERRILL  LINOOU1ST 

CLOSED  6/1/63 
RALPH  P  MtLVlLLE 
RALPH  J  AVER 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 


'  S  BUR  **E  CLAM  A 1 1 1 


U  S  FOREST  SERVICI 
LLOYD  R  SWEDHIN 
JACK   W  BROWN 
SHIRLEY  M  JAMES 
MRS  WINIFRED  ORR 

MRS.  CRYSTAL  RITTl 
BURT  L  SALISBURY 

WARDEN  PEN1 TENT  I Al 
CARIBOU  RANCH 


HAROLD  F  KREUGER 


61)7 

9f 
IP 

TED  A  SMITH 

SUPT  COLO  NAT  MON 

6699 
83)0 

MID 
5( 

HID 

SP 

^S 

U  S  WEATHER  flUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
OLETA  M.  LUKE2ECH 
MONTEZUMA  VAL  1RRI0 

6285 
8500 

IIP 
SP 

UP 
SP 

HRS  OLIVl    JEAN  SMITH 
MRS  MARY  A  YELENICK 
WILLIAM   W  SNARE 
ARCHER  0  CRISP 

10018 
518) 

s 

6P 

s 

c 

INACTIVE  1/1/65 
EVER  I T I  L  DAVIS 

CHARLES  F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 

5121 
528) 

Hid 

C  HJ 

W  D  PRESTON 

U  S  WEATHER  6UREAU 

5221 
9065 

*C 

r « 

U  S  WEATHER  BUREAU 
HOARD  OF  WATER  COMM 

5921 
6950 

5P 

8* 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 
HRS  H  A  CRQWDER 
V.O.  HODGES 

6550 

*P 

6P 

HALCOLK  R  DAYTON 

«,i 

6*97 

MID 

5P 
HID 

:  h 

RUSSELL  J.  GARDNER 
FEO  AVIATION  AGENCY 

7270 

CARL  R  OUY 
HAROLD  W  TWtLOY 

7000 
760* 

10A 

RALPH  H  EVANS 
DARWIN  D  WOOLLEY 
MRS   ROBERTA  M  MAT 

3900 
6785 

51 

w 

MAN S  LARSEN 

60)7 

6750 

CP 

TOM  L.  MORGAN 
EARL  RAMEY 

7220 
7210 

BA 

HUGH  MUNOY 
LELAND  p  olkjer 

6925 

6P 

Charles  a  melbuRn 

7260 

8396 

3P 
HID 
*P 

*p 

C  H  COLE 

WESTERN  COLO  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 

7000 
7300 

SP 

ChamjER  OF  COMMERCE 
RAY  S  FLEMING 

3576 
1000C 

6P 
5P 

J  C  EVERSOLL 

U  S  FOREST  SERVICE 

9950 
6975 
*250 

■>P 

7A 

VICTOR  V-  GERBER 
A  E  GAINES  JR 
JOHN  S  MORI  SON 

*739 
5001 
7595 

5P 

TP 

:oh 

MEL VI N  B  SAVAGE 
COLORADO  STATE  UN  1 V 
SAN  JUAN  BASIN  EX  STA 

4886 

6321 

■A 

SP 

SA 

LEON  MOODY 

GT  WEST  SUGAR  CO 

55*6 
*)38 

Tt 
7A 

ARTHUR  E  ORCUTT 

US  SOIL  CON  SERVICE 

IIP 

IIP 

ronald  r  tucker 
john  f.  barcus 

*501 
*562 

*P 
•>o 

FRED  G  WAGGONER 
MRS  M  S  HUBoARD 

5603 
85>0 
5823 

fP 

SP 
SP 

WALTER  M  HOFFMAN 
PUBLIC  SERVICE  CO 
RADIO  STATION  KOLN 

3*8* 
*645 
*T10 

HID 
»P 

SP 

SP 

CLYDE  B  KENNEDY 

U  S  WEATHER  BUREAU 

W  SLOPE  BRANCH  EXP  ST 

8576 
8286 

3P 

IP 
SP 

US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 

5090 

^c 

SP 
SP 

HARRY  BLUE 

BOARD  OF  WATER  COHMS 

691J 
6120 

SP 

FRANK  A  BOCHMANN 
GREAT  SAND  DUNES  NM 
GT  WEST  SUGAR  CO 

*6*8 
7  350 

•A 

FRANK  A  ROGERS 

6620 
7  7*0 

SP" 

SP 

IP 

MRS*   NORMA  J.  BAIN 
U  S  BUR  RECLAMATION 

6600 

3090 

SP 

INACTIVE  1/1/6) 
HRS  DORIS  A  HCGEhEE 

8200 
766* 

SP 

5P 

MRS  CLARA  G  NASH 
CITY  OF  GUNNISON 

6230 
•  866 

6A 
*P 

HRS  ETHAL  M  JORDAN 
HRS  BESSIE  C  MANLIN 

*533 
5*23 
♦  337 

BP 
6P 

ARTHUR  F  BAILOR 

HRS  LAURA  C  CHESEBRO 
A  RAY  GOREE 

9001 

•  P 

5P 

4P 
SP 

HRS  MABEL  WRIGHT 

3716 
3)93 

«A 

BA 

CHARLES  F  NICOL 

M  R  OAVIS 

F  8  FLANAGAN 

37*6 
7600 

SP 

BP 

6P 

COLO  GAME  »  FISH  DEP 
HRS  BERTHA  h  HEYER 

6993 
50)* 

WlLLARD  G  HOLHAN 

7S»? 
3939 

« 

6P 
BP 

THEODORE  w  CLARK 

6*2* 
10550 

91 

SP 

s 

CQNSOL  UTE  AGENCY 
TWIN  LAKES  R  •  C  CO 

JOES 

JOHN  HART  IN  DAM 
JONES  PASS  2  E 
JULESBURG 

StVAl 

SSLER 


SSE 


15  NNE 


JUNTA  FAA  AIRPi 
E  CITY 

C  GEORGE  8  Sw 


AOVlLLE   10  I 


TILE  DOLORES  5  Nt 

TTLE  HILLS 
LONGMONT  2  ESE 
LONGMONT  6  NW 
LONGS  PEAK 
LOS  PINOS  PASS  1  SE 
MAN ASS A 
MANCOS 

MANITOU  SPRINGS 
HARVINE 


MEEKER 
MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 
HONARCH  PASS 
HONTE  VISTA 
HONTE  VISTA  REFUGE 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT   2  WSW 


MORRISON  1 
MULE  SHOE  I 
NEW  RAYMER 
NORTMDALE 


PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE  1  5 
PALISAOE  LAKE  1 
PAOLI 
P AON 1  A 
PARADOX 
PARKER  9  E 
PAR  SHALL    10  SSI 
PENROSE  3  NNW 
PITKIN 

PLACERVILLE 
PLATORO  DAM  1  l 
PLEASANT  VIEW  I 
POWDERHORN 
PUEBLO  WB  AIRP< 
PUEBLO  CITY  RESERVOM 


PUEB 
PUEBLO  I 


KC5J 


OTP 


NGELY 

0  FEATHER  LAKES 

DSTONE 

CO 

FLE 

O  GRANDE  RESERV< 
VER  SPRINGS  RS 

ROCKY  FORD  2  ESE 

RUSH  2  NNE 

RUXTON  PARK 


SAL  IDA 

SANTA  MAI 
SAPINERO 
SARGENTS 
SEDALIA  I 
SEDGWICK  5  S 
SE I  BERT 


SSE 


SHAW  5  SSE 
SHOSHONE 
SILVER  LAKE 
SILVER  LAKES 
S1LVFRT0N 
SIMLA 

SPICER 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  7 
SPRINGFIELD  8 


STEAMBOAT  SPRINGS 

STERLING 

STON1N0TON 

STRATION  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SUMMI T VILLE 

TACOMA 

TACONY  10  SE 

TAYLOR  PARK 

TELLURIOE 
TERCIO  *  NW 
TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 
TROY  1  SE 

twin  lakes  evaporation 
twin  lakes  reservoir 
two  buttes  i  nw 

URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
HALOED 

WALSCNBURG  POWER  PLANT  [ 

WATCRDALC 

MCSTCLIFFC 

wETMORE  2  S 

WHITE  ROCK 

WIGGINS  7  SW 


ELBERT 
ELBERT 

CHEYENNE 

LINCOLN 

OTERO 

HINSDALE 


LAKE 
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J     DRAINAGE  CODE:     1-ARKANSAS    2-COLORADO   3-KANSAS   4-PLATTE   5-RIO  GRANDE 


HEFEKENCE  NOTES 


i  State  Cllutoloslst,  P.O.Box  1079,  Denver,  Colorado  80201, 


DIMENSIONAL  UNITS;  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  unit*  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  *F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  total* 
•  re  the  sums  of  the  negative  departurca  of  average  dally  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  uble  directions  entered  In  figures  are  lens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  In  local 
and  Snow  on  Ground"  table  la  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau 
tlon"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and 


line.  During  the  summer  months  some  observers  take  th 
FAA  statlona.  For  these  stations  snow  on  ground  values  ai 
in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  publishcc 


s  on  daylight  savlr 
a.  m.  ,  M.  S.T.  Data  1 
the  24  hours  ending  at 


n  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Uble.    Max  and  Mln  L 


Evaporation  and  Wind"  table 
■e  taken  from  different  points 


SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Cliraato logical  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  L 

NORMALS  for  all  sUtlons  are  climatologies!  standard  normals  baaed  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  194). 
STATION  NAMES:  Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  Indicate 
SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  month 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Usuea  ot 
LNTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  total*  may  be  found  In  the  annual  Issue  of 


IN  THF  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  ' 

*  No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table. 
No  record  in  the  "C  lima  to  log  leal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature 

*  And  alao  on  an  earlier  date  or  dates. 

— •     Highest  observed  one  minute  wlndapeed.    This  station  la  not  equipped  wit 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  Is  equipped  with  I 
B    Adjusted  to  a  full  mont 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  I 


in  miles  and  direction  from  the  post  office, 
ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried 
la  bulletin, 
lis  publication. 
tE  FOLLOWING: 

Evaporation  and  Wind"  Uble,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble, 
Uble  is  indicated  by  no  entry. 


and  sleet.    Entries  of  s 


e  of  this  bullet 


e  Station  Index. 


lered,  less  than  10  days  record  1, 


but  may  vary  slightly  frc 


repreaent  1 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values 
"Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  n< 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble.  Omission  of  data  li 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurement 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index 
i  shelter  located 


"Dally  Temperature"  table  for  detailed  dally  record.  Degree  day  C 
lunts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data,  1 


Tied  for  this  t 


,  made  at  irreguli 

leans  observation  made  near  sunset, 
leans  variable. 

a  few  feet  above  sod-covered  ground.  howev< 


i  ground  In  that  month. 


als  will  be  published  later  In  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Statloi 


s  that  the  thermometers  a 


i  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  In  1 


dC,  but  for  which  data  a 
n  the  U.  S.  for  each  n 


e  tables,  were  either  missing  or  received  I 


Information  concerning  the  hlxtory  of  changes 
information  for  regular  Weather  Bureau 
the  address  shown  above. 


Do  cum  e 


to  be  Included  In  this  issue. 
*,  MONTHLY  CL1MATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  c 


:  Superintendent 


CORRECTIONS 


OCTOBER  196* 

0CCEM6ER  1964 

DECEMBER  196* 

ANNUAL  196* 
ANNUAL  196* 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
SOIL  TEMPERATURES  TABLE 


GROVE R  10  W 

FORT  COLLINS 
SQUAW  MOUNTAIN 


MONTHLY  TOTAL  -,   AMOUNT  ON  25TH  -  ,  26TH  - 

MONTHLY  TOTAL  T,  AMOUNT  ON  *6TH,  .00. 

ANNUAL  EXTREMES  FOR  12  INCH,  7,00  PM.  78/26 
DELETE  1  FOLLOWING  STATION  NAME. 


APRIL  1965  0A1LY  TEMPERATURE  TABLE 

1965  SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  TABLE 

1965  CLIMAT0L0C1  CAi_  DATA  TABLE 


FORT  COLLINS 


FORT  COLLINS 


SNOW  ON  GROUND  ON  31ST  15. 
AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  35. 7. 


USCOIQt-aB-Asbavllla,   M.  C . -7/30/65-1050 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T.  CONNOR,  Secretary 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 
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ASHEVILLE:  1965 


COLORADO  -  JULY  1965 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  unusually  severe  thunderstorm  activity  that 
began  in  the  eastern  portion  of  the  State  in  mid- 
June  continued  to  affect  widely  scattered  areas 
at  frequent  intervals  through  July,  accompanied 
by  damaging  hail,  winds,  and  flash  flooding. 
Some  of  the  same  areas  that  were  affected 
in  June  were  again  subjected  to  flash  flooding, 
although  to  much  less  extent.  Roads  were  again 
closed  by  the  washing  out  of  temporary  bridges 
and  repairs  constructed  after  the  June  floods. 
In  some  cases,  main  highways  were  closed 
for  the  second  or  third  time. 

Several  long-period  stations  reported  their 
greatest  total  precipitation  for  July  on  record, 
including  Boulder,  Denver  Airport,  Fort  Lupton, 
Idaho  Springs,  and  Kassler  on  the  eastern  slope, 
and  Ames  in  the  southwest.  Many  other  stations 
reported  their  greatest  July  totals  in  30  to  40 
years.    In  contrast,  other  areas  that  reported 


amounts  less  than  normal  for  July  included  some 
in  the  heavy  rainfall  areas  in  June,  as  at  Holly, 
for  example. 

The  effects  of  the  seven-week  period  of  storms 
were  devastating  to  areas  immediately  affected, 
and  to  flooded  areas  along  streams  and  rivers, 
but  the  great  value  to  eastern  plains  agriculture 
of  the  moisture  which  interrupted  the  drought 
conditions  existing  earlier  in  the  year  more  than 
offset  the  agricultural  losses.  Benefits  were 
realized  both  from  the  direct  moisture  additions 
to  the  soil,  and  from  relief  of  irrigation  water 
shortages,  as  the  reservoirs,  some  nearly  empty, 
were  filled  by  the  heavy  rains  and  flood  waters. 

More  details  on  the  storms  and  storm  damage 
may  be  found  in  the  publication  STORM  DATA 
for  June  1965. 


J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  1079 

Denver,  Colorado  80201 
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Precipitation 
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• 
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Degree  Days 

No.  ol  Days 

sl 
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j 

• 
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• 
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Snow.  Sleet 
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Max. 

Mtn. 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

1 

a 

3 

o 

i 

u 

8 
3 

8 

5  i 

*S 

st 

s ► 

hi 

s8 

s,3 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

8RANS0N 

86.9 

57.7 

72.3 

96 

18 

46 

31 

14 

13 

0 

0 

0 

4.92 

1.97 

31 

.0 

0 

8 

4 

, 

buena  vista 

80. 6M 

47. 9M 

64.3m 

.7 

87 

5 

42 

9  • 

42 

0 

0 

0 

0 

3.40 

1  71 

.0 

0 

9 

2 

1 

CANON  CITY 

87.  7 

62.9 

75.3 

-  .5 

94 

21 

52 

31 

0 

11 

0 

0 

0 

4.31 

2.82 

1.20 

25 

.0 

0 

6 

3 

2 

CCLCRADC   SPRINGS  MB  AP 

81.8 

57,0 

69.4 

-  1.1 

91 

21 

49 

31 

10 

2 

o 

o 

o 

5.02 

2.65 

.88 

27 

.0 

0 

10 

4 

DELHI 

91.5 

58.4 

74.9 

99 

18 

52 

9 

0 

2  1 

0 

0 

0 

1.56 

.94 

31 

.0 

0 

3 

1 

E  AOS 

91.8 

61.8 

76.8 

100 

18 

55 

4 

0 

21 

0 

0 

0 

1.87 

-  .19 

.65 

31 

.0 

0 

5 

1 

tvERSOLL  RANCH 

94.  9M 

63.2" 

79. 1M 

104 

23 

60 

30» 

0 

27 

0 

0 

0 

3,57 

1.30 

3  \ 

.0 

0 

4 

3 

1 

FCRDER  8  S 

91. IK 

58. 3M 

74. 7M 

99 

18. 

49 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

4.06 

1.72 

24 

.0 

0 

6 

3 

2 

HCLLV 

93.8 

66.  1 

80.0 

104 

19 

60 

29* 

0 

21 

0 

o 

o 

.91 

.29 

26 

.0 

0 

4 

0 

JOHN  MARTIN  DAM 

94.2 

63.4 

78.8 

101 

19 

57 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

3.34 

1.54 

28 

.0 

0 

3 

3 

1  1    (.  AK3UN 

90.2 

59.8 

75.0 

101 

18 

54 

4 

0 

17 

0 

0 

0 

3.00 

.67 

24. 

.0 

0 

8 

3 

LA   JUNTA   F  AA  AIRPORT 

90.3 

62.0 

76.2 

100 

21 

54 

3  1 

;7 

1  8 

0 

0 

0 

4,32 

1.90 

26 

.0 

0 

8 

3 

1 

LA^AR 

94.3 

64.6 

'9.5 

.4 

104 

18 

59 

3 

0 

2  3 

0 

0 

0 

1.14 

-  .71 

.54 

31 

.0 

0 

2 

I 

LAS  ANIMAS 

95. OM 

59.5m 

77. 3M 

-  1.8 

103 

25. 

51 

31 

8 

0 

o 

o 

3.09 

1.26 

1.10 

31 

.0 

0 

5 

2 

2 

LA  VET A 

81.6 

H 

M 

92 

13 

3 

0 

4.32 

2.05 

30 

.0 

0 

7 

2 

• 

LE ADV  I  LLt 

72.1 

39.2 

55.7 

-  1.2 

82 

18 

33 

10. 

282 

0 

0 

0 

0 

2.76 

.03 

.88 

31 

.0 

0 

10 

I 

LIMON   10  SSW 

86.7 

56.3 

71.5 

•  2 

95 

22* 

49 

4 

6 

11 

0 

0 

0 

4,50 

2.30 

1,45 

2  3 

.0 

0 

6 

3 

2 

L  1  MON 

86.4 

55.5 

71.0 

97 

21 

48 

9 

7 

11 

0 

.0 

0 

4.33 

2.43 

23 

.0 

0 

7 

1 

I 

NORTH  LAKE 

74.7m 

42. 8M 

58.  8M 

82 

18* 

38 

9 

186 

A 

fj 

Q 

Q 

5.81 

2.66 

2.48 

27 

.0 

0 

13 

2 

1 

PLEBLO  wB  AIRPORT  //R 

92.* 

61.1 

76.8 

.3 

102 

21 

54 

10 

3 

23 

0 

0 

0 

2.41 

.59 

1.30 

30 

.0 

0 

6 

1 

1 

ROCKY  FORO  2  ESE 

92.8 

59.5 

76.2 

-  .6 

101 

21 

50 

3 

0 

.-  3 

0 

0 

0 

4.09 

2.35 

2. 2* 

28 

.0 

0 

5 

2 

1 

RUSH  2  NNE 

86.8 

52.9 

69.9 

97 

20 

*9 

31. 

5 

12 

0 

0 

0 

3.37 

1.30 

92 

.0 

0 

» 

3 

RLXTON  PARK 

67.5m 

37.9 

52.711 

'6 

21. 

34 

19* 

382 

0 

0 

0 

0 

6.79 

1.68 

2 

.0 

0 

10 

6 

2 

RYE 

33.7 

50.0 

66.9 

91 

2 

»3 

5 

11 

3 

o 

o 

o 

8.17 

4.42 

30 

.0 

0 

10 

6 

1 

SAL  I  DA 

82.5 

50.0 

66.3 

88 

29 

42 

9. 

19 

c 

0 

0 

0 

1.65 

.17 

.54 

29 

.0 

0 

6 

1 

SPR I NGF 1ELD7WSW  // 

88.4 

60.7 

74.6 

96 

18 

50 

19 

0 

15 

0 

0 

0 

3.56 

1.57 

26 

.0 

0 

5 

3 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

68.8 

40.  d 

54.8 

74 

1  7 

33 

9. 

306 

0 

0 

0 

0 

3.01 

•  98 

3 1 

.0 

0 

9 

1 

J 

TACONY   10  SE 

90.6 

58.6 

74.6 

100 

21. 

53 

10. 

0 

1 ' 

0 

0 

0 

4.20 

1.30 

31 

.0 

0 

6 

4 

TRINIDAD 

84.2 

57.9 

71.1 

91 

17 

52 

9 

4 

2 

o 

o 

o 

3.18 

1.00 

31 

.0 

0 

8 

2 
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TRINIDAD  F AA  AIRPORT 

87.8 

59.2 

73.5 

96 

18 

51 

31 

8 

15 

0 

0 

0 

3.91 

1.01 

1 

.0 

0 

6 

4 

I 

twin  lakes  evaporation 

76.4 

41.2 

58.8 

86 

29* 

30 

11* 

164 

0 

0 

3 

0 

1.63 

.50 

30 

.0 

0 

9 

1 

two  buttes  1  NW 

91.9 

59.0 

75.5 

99 

20* 

52 

1  7 

0 

21 

0 

0 

0 

2,07 

.38 

.92 

2 

.0 

0 

4 

2 

walsenburg  power  plant 

85.5 

56.2 

70.9 

92 

21. 

46 

3 

8 

^ 

0 

0 

0 

6.06 

1.83 

31 

.0 

0 

8 

4 

1 

westcliffe 

80. 3M 

46.  8M 

6  3.6M 

89 

22 

36 

9 

59 

0 

o 

0 

0 

5.03 

1.52 

24 

.0 

0 

6 

5 

2 

wfcTMORE  2  S 

86.2V 

55.0 

70. 6M 

94 

21 

48 

9 

0 

3 

0 

0 

0 

3.97 

1.78 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

D 1 V  I S ION 

70.8 

-  .5 

3.70 

1.60 

.0 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

altenbern 

87.9 

48.4 

68.2 

96 

4 

41 

1 

4 

15 

0 

0 

0 

2.73 

.64 

30 

.0 

0 

8 

1 

0 

A5PEN 

77.4 

47.0 

62.2 

82 

22 

M 

3 

82 

0 

0 

0 

0 

1.90 

•  59 

31 

.0 

0 

6 

1 

0 

BASALT 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

BERTHOUD  PASS 

52.2 

15.8 

44.0 

64 

5 

31 

9. 

645 

r 

o 

6 

o 

5.98 

1.19 

23 

.0 

0 

14 

5 

1 

BOND 

S4.1 

49.  1 

66.6 

89 

22. 

41 

1 

15 

0 

0 

0 

0 

2.30 

.92 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

CEDAREDGE 

83.4 

55.3 

69.4 

-  2.5 

88 

5 

50 

4. 

0 

0 

0 

0 

0 

1.58 

.67 

.59 

25 

.0 

0 

3 

2 

0 

C I MARRON 

82.1 

42.8 

62.5 

87 

5. 

32 

3. 

80 

0 

0 

3 

0 

3,14 

,50 

21 

.0 

0 

12 

1 

0 

CLIMAX   2  NW 

62.2M 

37. 8M 

50. OM 

69 

14 

31 

6 

456 

0 

0 

2 

0 

3.95 

1.19 

31 

.0 

0 

8 

2 

1 

CUChETOPA  CREEK 

77.5 

43.2 

60.4 

83 

6 

31 

6 

140 

o 

o 

I 

o 

3.34 

.56 

26 

.0 

0 

9 

2 

0 

COLLBRAN 

85.9 

52.4 

69.2 

-  .2 

90 

17. 

45 

8 

0 

* 

0 

0 

0 

2.20 

L.20 

.65 

20 

.0 

0 

9 

1 

0 

CCLCRADC  NAT  MON 

88.1 

59.7 

73.9 

94 

6 

53 

13 

0 

12 

0 

0 

0 

1.36 

.0 

0 

0 

0 

CCRTEZ 

86.8 

54.3 

70.6 

•  7 

92 

6 

44 

3 

0 

5 

0 

0 

0 

1.26 

•  05 

.29 

26 

.0 

0 

6 

0 

0 

CRAIG 

81.7 

49.5 

65.6 

87 

17. 

*1 

6. 

24 

0 

0 

0 

0 

1.35 

.28 

22 

.0 

0 

6 

0 

0 

CRESTED  BUTTE 

73.9 

42.3 

58.1 

.1 

79 

28 

34 

9 

207 

o 

o 

o 

2.87 

.92 

.51 

12 

.0 

0 

8 

1 

0 

DELTA   1  E 

89.8 

54.5 

72.2 

-  2.6 

97 

5 

45 

3 

0 

2  0 

0 

0 

0 

.93 

.31 

.26 

1 

.0 

0 

5 

0 

0 

DILLON  I  E 

72.7 

38.4 

55.6 

.7 

77 

20 

31 

4 

283 

0 

0 

6 

0 

3.06 

1.17 

.73 

31 

.0 

0 

8 

1 

0 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

85.1M 

53.0v 

69.  1M 

90 

26* 

♦  2 

5 

1 

2 

0 

0 

0 

1.47 

,65 

22 

.0 

0 

2 

2 

0 

OURANGO 

85.9 

51.4 

68.7 

1.7 

92 

6 

M 

4. 

1 

1 

0 

0 

0 

1.98 

.17 

.44 

26 

.0 

0 

8 

0 

0 

EAGLE  F AA  AIRPORT 

84.2 

46.2 

65.2 

90 

16. 

36 

4 

45 

2 

Q 

o 

o 

1.80 

.35 

18 

.0 

0 

7 

0 

0 

FORT  LEWIS 

79.7 

49.5 

64.6 

1.0 

85 

6 

40 

13 

24 

0 

0 

0 

0 

3.86 

2.11 

.80 

25 

.0 

0 

1  0 

3 

0 

FRASER 

72.0 

34.4 

53.2 

-  1.6 

77 

29 

26 

7. 

359 

0 

0 

15 

0 

4.58 

2.94 

1.00 

24 

.0 

0 

12 

2 

1 

FRUI TA 

89.8 

57.3 

73.6 

_   p ,  3 

96 

5 

*6 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

1  .06 

•  4  1 

•  26 

3  l 

.0 

0 

4 

0 

0 

GATEWAY    1  SW 

88.5M 

59.7-< 

74.  1M 

95 

5 

49 

3 

0 

0 

0 

0 

2.26 

.58 

24 

.0 

0 

7 

2 

0 

GLENwOOD  SPRINGS   1  N 

85.6 

52.0 

68.8 

-  2.3 

92 

17. 

43 

3 

2 

4 

o 

o 

o 

3.28 

1.92 

.77 

12 

.0 

0 

10 

2 

0 

GRANO  JUNCTION  MB  AP  //Q 

92.7 

65.1 

78,9 

.7 

99 

5 

57 

2 

25 

0 

0 

0 

.89 

.32 

.23 

11 

.0 

4 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

89.7 

61.6 

75.7 

96 

5. 

55 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

1 .40 

.28 

13 

.0 

0 

6 

0 

0 

GRAND  LAKE   1  WNW 

73.3 

37.7 

55.5 

78 

16. 

29 

4 

288 

0 

0 

6 

0 

3,96 

,85 

25 

.0 

0 

9 

3 

0 

GRAND  LAKE  6  SSw 

73.0 

42.4 

57.7 

78 

20 

34 

4 

219 

o 

o 

n 

o 

3.17 

.69 

25 

.0 

0 

8 

2 

0 

GRAND  VALLEY 

89.6 

55.9 

72.8 

96 

28. 

50 

13. 

0 

19 

0 

0 

0 

2.18 

.45 

25 

.0 

0 

8 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

78.1 

44.9 

61.5 

83 

17 

38 

3 

104 

0 

0 

0 

0 

2.27 

.66 

31 

0 

6 

0 

GUNN I  SON 

77.4 

44.3 

60.9 

83 

22  ♦ 

33 

123 

0 

0 

0 

0 

3.81 

2.34 

•  81 

3 

.0 

0 

10 

3 

0 

HAYDEN 

81.6 

*7.1 

64.4 

88 

29. 

38 

6 

43 

0 

0 

0 

0 

1.77 

.52 

.52 

20 

.0 

0 

6 

1 

0 

HOT   SULPHUR  SPRS  2  Sw 

77.7 

42.4 

60.1 

83 

30. 

34 

7. 

147 

0 

0 

0 

0 

2.72 

.55 

19 

.0 

0 

10 

1 

0 

IGNACIO   1  N 

85.1 

49.2 

67.2 

-  1.1 

90 

6 

38 

3 

5 

1 

0 

0 

0 

.87 

-  .53 

•  *9 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

KREMMLING 

80.6 

41.1 

60.9 

88 

16 

31 

6 

125 

0 

0 

3 

0 

3.35 

.74 

31 

.0 

0 

10 

1 

0 

LAKE  CITY 

75.5 

43.3 

59.4 

81 

6. 

36 

9 

168 

0 

0 

0 

0 

1.50 

.32 

12 

.0 

0 

• 

0 

0 

LITTLE  HILLS 

82.9 

46.5 

64.7 

89 

22 

33 

6 

45 

0 

0 

0 

0 

1.95 

.42 

25 

.0 

0 

8 

0 

0 

MARVINE 

79.6 

41.7 

60.7 

84 

17. 

34 

7. 

129 

0 

0 

0 

0 

1.81 

.40 

12 

.0 

0 

7 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORAOO 
JULY  1965 


Temperature 

Precipitation 

Station 

•1 
<2 

•  I 

Si 
S 
< 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

5 
a 

1 

S 

Date 

Degreo  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

■£ 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Mia. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

° 

.10  or  More 

|    .50  or  More 

1 .00  or  More 

«• 

si 

z  > 

St 

ft  » 

si 

— - 

•A 

— - 

MAYBELL 

32.5 

43.3 

65,4 

88 

10 

35 

1 

27 

0 

0 

0 

0 

1.95 

.36 

.0 

0 

8 

0 

0 

MEEKER 

82  .9 

48.6 

65,8 

89 

29 

41 

1 

21 

0 

0 

2 

0 

2.52 

.72 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

MEREDI TH 

78.5M 

40.4 

59. 5M 

85 

6 

31 

3 

171 

0 

0 

2 

0 

2.47 

.65 

31 

.0 

0 

8 

2 

0 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

84.6 

55.8 

70.2 

-  2,7 

90 

9. 

51 

12 

0 

3 

0 

0 

0 

2.24 

.56 

.39 

1 5 

.0 

0 

1  r> 

0 

0 

MONTROSE  NO  2 

85.* 

54.9 

70,2 

-  3.1 

92 

5 

47 

9. 

2 

3 

0 

0 

0 

2.27 

1.57 

•  77 

2 1 

,0 

0 

6 

2 

0 

NORTMDALE 

8*. 9 

49.4 

67.2 

-  .8 

89 

5. 

38 

3 

8 

0 

0 

0 

0 

1.91 

.80 

.47 

.0 

0 

H 

0 

0 

NORWOOO 

80.8 

50.1 

65.5 

87 

6. 

43 

3 

14 

0 

0 

0 

0 

2.65 

1.06 

.40 

18 

.0 

0 

8 

0 

0 

OURAY 

74.  7 

50.5 

62.6 

82 

5 

44 

3 

71 

0 

0 

0 

0 

3.61 

.51 

13 

.0 

0 

14 

1 

0 

PAGCSA  SPRINGS 

80.8 

48.0 

64.4 

89 

9 

33 

9 

32 

0 

0 

0 

0 

4.13 

.86 

29 

.0 

0 

10 

3 

0 

PALISADE  1  S 

92.7 

62.2 

77.5 

98 

29. 

57 

13 

0 

25 

0 

0 

0 

1.42 

.77 

,40 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

PALISADE  LAKE  5  S 

78.0 

40.  1 

59.1 

82 

21* 

34 

15 

179 

0 

0 

0 

0 

3.45 

.50 

31. 

.0 

0 

9 

3 

0 

PAONIA 

86.  1 

55.9 

71.0 

28. 

49 

9 

0 

2 

0 

0 

0 

1.72 

.28 

11 

.0 

0 

7 

0 

0 

PARADOX 

90.7M 

54. 4M 

72. 6M 

97 

6 

43 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

2.09 

.50 

31 

.0 

0 

5 

1 

0 

PITKIN 

72.5 

37.7 

55.1 

78 

23. 

28 

3 

299 

0 

0 

5 

0 

2.80 

.94 

.65 

31 

.0 

0 

11 

2 

0 

POMDERHORN 

77.4 

41.5 

59.5 

87 

28 

30 

10. 

167 

0 

0 

4 

0 

2.13 

,52 

24 

•  0 

0 

6 

1 

0 

RAN6ELY 

87.6m 

53.7m 

70. 7M 

94 

4 

45 

6. 

0 

0 

0 

0 

2,17 

,96 

2j 

.0 

0 

6 

1 

0 

RICO 

73.6 

41.4 

57,5 

83 

6 

31 

3 

225 

0 

0 

1 

0 

4.48 

2.09 

.70 

29 

.0 

0 

14 

3 

0 

RIFLE 

86.3 

52.5 

69.4 

-  1.6 

94 

5 

44 

3 

0 

0 

2.03 

1.05 

.35 

12 

.0 

0 

9 

0 

0 

SlLVERTON 

72.3 

39.0 

55.7 

.6 

75 

25. 

30 

6. 

283 

0 

0 

4 

0 

3.74 

1.27 

,65 

12 

.0 

0 

1 1 

1 

0 

STEAMBOAT  SPRIN6S 

79.2 

41.7 

60.5 

-  1.5 

86 

16 

33 

6 

132 

0 

0 

0 

0 

2.52 

1.12 

.50 

20 

.0 

0 

9 

1 

0 

TAYLOR  PARK 

69.8 

41.5 

55.7 

75 

24 

32 

3 

281 

0 

0 

1 

0 

2.65 

.  70 

1 2 

•  0 

0 

9 

1 

0 

TELLURIDE 

74.2 

43.4 

58.8 

2 

6 

31 

3 

183 

0 

0 

1 

0 

3.92 

1,61 

.83 

30 

•  0 

0 

12 

2 

0 

URAyAN 

92.1 

59.2 

75.7 

100 

3 

51 

2* 

0 

25 

0 

0 

0 

2.73 

1.06 

1 2 

.0 

0 

5 

1 

1 

VALLECITO  DAM  // 

78.8 

48,4 

63.6 

84 

6 

40 

3 

48 

0 

0 

0 

0 

3.19 

,76 

15 

.0 

0 

9 

2 

0 

YAMPA 

73.9 

45.7 

59.8 

80 

29. 

36 

6 

153 

0 

0 

0 

0 

4.08 

1.30 

31 

.0 

0 

8 

2 

2 

YELLOW  JACKET  IN* 

84.5 

54.0 

69.3 

90 

20. 

49 

14 

0 

2 

0 

0 

0 

,84 

.30 

3  1 

.0 

0 

3 

0 

0 

01  VISION 

64.6 

-  1,8 

2.53 

1.15 

.0 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  rAA  AIRPORT 

86.4 

59.0 

72.7 

97 

16 

53 

6 

1 

10 

0 

0 

0 

3.23 

1.16 

20 

.0 

0 

8 

2 

1 

BONNY  DAM 

88.8 

61.6 

75.2 

98 

19 

56 

6 

0 

1  1 

0 

0 

0 

3.39 

1.72 

24 

.0 

0 

5 

3 

1 

BURLINGTON 

88.9 

61.5 

75.2 

-  .3 

100 

21 

52 

31 

0 

14 

0 

0 

0 

1.70 

-  .87 

.88 

20 

.0 

0 

3 

2 

0 

CHEYENNE  WELLS 

91.1 

58.2 

74.7 

-  t.3 

101 

18 

48 

31 

0 

20 

0 

0 

0 

.97 

-  1,46 

.33 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

FLAGLER  2  NW 

88.9 

58.1 

73.5 

22. 

54 

9* 

o 

1  3 

0 

0 

0 

1.92 

1.12 

24 

.  0 

0 

5 

1 

1 

HOLYOKE 

87.9 

60.7 

74,3 

-  1.3 

98 

22 

54 

4 

0 

1  2 

0 

0 

0 

3.87 

1.41 

.58 

14 

.0 

0 

10 

3 

0 

ST R A T TON   3  NE 

89. 2M 

60.  1M 

74. 7M 

99 

21 

54 

6 

0 

13 

0 

0 

0 

1.38 

.68 

24 

.0 

0 

2 

2 

0 

WRAY 

89.7 

61.9 

75.8 

•  .2 

99 

22. 

56 

4 

0 

IB 

0 

0 

0 

4,42 

1.74 

1.01 

6 

.0 

0 

e 

4 

1 

YUMA 

91.8 

58.8 

75.3 

99 

16 

32 

26. 

0 

23 

0 

0 

0 

2.94 

.31 

.96 

1 

.0 

0 

8 

2 

0 

0  I V  1 5  ION 

74.6 

-  ,5 

2.65 

.15 

.0 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  0* 

allenspark 

74.5M 

44.5M 

59. 5M 

80 

21. 

38 

6. 

161 

0 

0 

0 

0 

3.35 

.85 

31 

.0 

0 

8 

3 

0 

AN T ERO  RESERVOIR 

74.6 

40.  3 

57,5 

80 

21. 

29 

4 

226 

0 

0 

5 

0 

4.21 

1.50 

31 

.0 

0 

7 

2 

1 

BAILEY 

80.5 

42.0 

61.3 

87 

20 

35 

4 

112 

0 

0 

0 

0 

3.22 

1.16 

31 

.0 

0 

8 

1 

1 

BOULDER 

86.2 

59.7 

73.0 

-  ,6 

94 

16. 

54 

21. 

3 

9 

0 

0 

0 

5.20 

3.79 

1.26 

25 

.0 

0 

1  1 

3 

2 

BRIGGSUALE  2  NW 

88.3 

54,7 

71.5 

95 

18. 

47 

1 

0 

IB 

0 

0 

0 

3.77 

1.37 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

B  YER  5 

88.4 

57.2 

72,8 

-  .9 

98 

22 

52 

13. 

2 

1  6 

0 

0 

0 

2.28 

.27 

1.03 

24 

.0 

0 

5 

1 

1 

CAR I BOU  RANCH 

72.7 

45,3 

59.0 

78 

29 

38 

30. 

182 

0 

0 

0 

0 

8.44 

2.03 

23 

•  0 

0 

12 

5 

3 

CASTLE  ROCK 

84.4 

53.2 

68.8 

92 

22. 

48 

11. 

7 

7 

0 

0 

0 

5.08 

1.25 

25 

.0 

0 

12 

4 

1 

CHEESMAN 

83.4 

47.0 

65.2 

-  1.9 

91 

21 

36 

10 

27 

2 

0 

0 

0 

4.71 

2.38 

1.28 

31 

.0 

0 

10 

3 

2 

CHERRY  CREEK  DAM 

87.8 

53.9 

70.9 

95 

22. 

48 

z 

4 

10 

0 

0 

0 

5.27 

1.61 

23 

.0 

0 

B 

5 

1 

DENVER   ho   AIRPORT  //P 

86.8 

58.5 

72.7 

-  .2 

96 

15 

52 

2 

6 

14 

0 

0 

0 

6.41 

4.88 

2.05 

25 

.0 

0 

1  1 

4 

2 

DENVER  Wo  CITY  R 

84.6 

61.8 

73,2 

-  1.2 

94 

10 

54 

31 

6 

8 

0 

0 

0 

4.86 

3.64 

.77 

24 

.0 

0 

9 

6 

0 

ELBERT 

80.2 

50.6 

65.4 

90 

21 

42 

7 

31 

1 

0 

0 

0 

4.08 

1.00 

7 

.0 

0 

9 

4 

1 

ESTES  PARK 

76.9 

47.2 

62.1 

-  .1 

83 

16. 

39 

4 

87 

0 

0 

0 

0 

3.67 

1.54 

,68 

31 

.0 

0 

10 

3 

0 

EVERGREEN 

79.5 

46.8 

63.2 

84 

17. 

41 

9* 

60 

0 

0 

0 

0 

6.92 

1.32 

25 

.0 

0 

13 

5 

2 

CAtQDl&V     M  n  5 

r**iHi^L**T  riu,  £ 

r uk  I   lull  ma 

83.9 

57.5 

70.7 

-  .3 

92 

16 

52 

1 

1 

fc 

0 

0 

0 

2.29 

1.14 

.71 

24 

.0 

0 

2 

0 

rUKT    LUrlUN    1  N 

87.7 

55.0 

71.4 

97 

16. 

41 

31 

10 

15 

0 

0 

0 

3.73 

2.48 

1.50 

24 

.0 

0 

9 

2 

1 

FORT  MORGAN 

88.5 

59.4 

74.0 

.1 

98 

23 

55 

16. 

0 

1  4 

o 

o 

o 

5.36 

3.60 

1.42 

24 

.0 

0 

6 

4 

3 

GEORGETOWN 

76.5 

47.5 

62.0 

82 

15. 

41 

13. 

91 

0 

0 

0 

0 

6.40 

1.21 

31 

.0 

0 

13 

4 

3 

GRANT 

74.3 

42.1 

58.2 

81 

21 

36 

6. 

201 

0 

0 

0 

0 

4.77 

1.36 

22 

.0 

0 

10 

2 

1 

GREELEY 

87.9 

58,3m 

73.  1M 

19. 

5 1 

14 

0 

0 

0 

3.39 

24 

GROVER   10  W 

86.  1 

55.5 

70.8 

-  .8 

95 

17. 

50 

1 

0 

10 

0 

0 

0 

2.69 

.61 

1,45 

23 

.0 

0 

7 

1 

1 

IDAHO  SPRINGS 

77.1 

47.5 

62.3 

-  .5 

85 

10. 

42 

1 

81 

0 

0 

0 

0 

5.62 

3.43 

1.08 

31 

.0 

0 

1  1 

- 

1 

JONES  PASS  2  E 

65. 8M 

37,  8M 

51.  8M 

69 

20. 

400 

0 

0 

0 

5.59 

1.12 

31 

T 

0 

14 

4 

2 

JuLE  5BURG 

88.1 

60.9 

74.5 

-  1.9 

99 

22. 

54 

4 

0 

14 

0 

0 

0 

5.53 

3.33 

1.75 

4 

.0 

0 

9 

6 

1 

KA  SSLER 

85.3 

57.9 

71.6 

-  2.4 

95 

22 

50 

3 

4 

10 

0 

0 

0 

3.94 

2.52 

.95 

31 

.0 

0 

7 

3 

0 

K*urr"M*is  *»  aat 

85.9 

55,2 

70.6 

96 

16 

42 

31 

5 

11 

0 

0 

0 

2,65 

.83 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

LAKE  GEORGE  8  SW 

75.3 

45,4 

60.4 

80 

23. 

39 

6. 

138 

0 

0 

0 

0 

3,96 

.86 

31 

.0 

0 

1  1 

3 

0 

LAKEWOOD 

84.3 

58.1 

71.2 

-  2.8 

90 

16. 

52 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

5.17 

3.84 

1.42 

24 

.0 

0 

10 

4 

2 

LAST  CHANCE 

LONGMONT  2  ESE 

86.8 

55.9 

71.4 

-  .2 

96 

17* 

45 

3 

5 

12 

0 

0 

0 

2.65 

1.56 

.54 

25 

.0 

0 

10 

2 

0 

PARKER  9  E 

83.4 

53,9 

68,7 

92 

22. 

50 

13. 

10 

0 

0 

0 

0 

3.73 

1.87 

1.28 

24 

.0 

0 

8 

2 

1 

REO  FEATHER  LAKES  2  SE 

74.8 

44,3 

59.6 

85 

16 

34 

6 

166 

0 

0 

0 

0 

2.48 

.75 

18 

.0 

0 

0 

SEDGWICK  5  S 

86.8 

59.6 

73,2 

96 

22 

53 

3 

0 

9 

0 

0 

0 

4.07 

.82 

27. 

.0 

0 

11 

3 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


Continued  JULY  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

|  g 
<S 

Average 
Minimum 

• 

< 

Departure 
From  Normal 

■a 

a 

A 
01 

a 

• 

O 

t 

a 

# 

a 

Degree  Days 

No.  of  Day* 

•a 
■2 

&& 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mm. 

Max.  Depth 
on  Ground 

& 

|   .10  or  Mora 

t 

X 
8 

Sj 

f 
Z 
5 

- 

M 

e  » 

si 

1  k 

.  k 

-.2 

SPICER 

72. 6M 

41. 9M 

57. 3M 

78 

22* 

33 

6 

236 

0 

0 

0 

0 

2.15 

.82 

.44 

24 

.0 

0 

9 

0 

0 

STERLING 

88  •  5 

58.5 

7  3.5 

-  .A 

97 

17* 

50 

2 

1 

17 

0 

0 

0 

3.16 

1.32 

1.07 

2  J 

.0 

0 

7 

3 

1 

W*LDEN 

75.8 

41.8 

58.8 

81 

21* 

35 

6* 

186 

0 

0 

0 

0 

1.65 

.87 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

wATERDALE 

86.1 

55.5 

70.8 

.3 

94 

17 

50 

7* 

2 

1  \ 

o 

o 

o 

3.77 

2.42 

1.13 

24 

.0 

0 

9 

3 

1 

WIGGINS  7  S» 

90.0 

55.8 

72.9 

100 

22. 

50 

9 

0 

17 

0 

0 

0 

6.41 

3.26 

25 

.0 

0 

6 

4 

3 

DIVISION 

67.0 

-  2.4 

4.28 

2.51 

T 

•      a  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  WB  AIRPORT  R 

80.* 

49.5 

65.0 

.1 

86 

21» 

42 

9 

31 

0 

0 

0 

0 

1.52 

.45 

.36 

31 

.0 

0 

5 

0 

0 

BLANCA 

82.0 

48.7 

65.4 

87 

26* 

4  I 

26* 

22 

0 

0 

0 

0 

2.31 

.76 

13 

•  0 

0 

6 

I 

CENTER 

79. 4M 

48.  1M 

63.  8M 

85 

6 

38 

9 

52 

0 

0 

0 

0 

1.95 

1.01 

31 

.0 

0 

* 

1 

1 

DEL  NORTE 

76  ■  4 

48.6 

62.5 

-  l.l 

82 

16 

42 

9* 

76 

0 

0 

0 

0 

3.42 

2.23 

.91 

3  J 

.0 

0 

8 

3 

0 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

80.2 

49.3 

64.8 

86 

22 

43 

9 

36 

0 

0 

0 

0 

2.68 

.81 

31 

.0 

0 

8 

1 

0 

MERUIT  7  ESE  // 

74.2 

39.5 

56.9 

.5 

79 

19 

28 

3 

248 

0 

0 

4 

0 

1.30 

-  .60 

.15 

27. 

.0 

0 

9 

0 

0 

MANA5SA 

81.  OM 

48.2M 

64. 6M 

1.1 

88 

21 

41 

9 

34 

0 

0 

0 

0 

2.67 

1,84 

.52 

23 

.0 

0 

7 

1 

0 

MONTE  VISTA 

80.7 

50.0 

65.4 

86 

23* 

43 

3 

22 

0 

0 

0 

0 

1.43 

.35 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAGUACHE 

79.8 

48.  7 

64.3 

86 

6 

40 

4 

46 

0 

0 

0 

0 

3.17 

1.81 

.67 

31 

.0 

0 

1 

2 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

76.0m 

38. 7M 

57. 4M 

80 

7 

27 

3 

231 

0 

0 

6 

0 

1.70 

.30 

12 

.0 

0 

7 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

65.1 

41.5 

53.3 

69 

28. 

37 

15* 

353 

0 

0 

0 

0 

4.83 

1.41 

31 

.0 

0 

10 

3 

1 

DIVISION 

62.1 

.2 

2.45 

1.01 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE :      104°  ON  THE  23+  AT  3  STATIONS 
LOWEST  TEMPERATURE i        26°   ON  THE  7+  AT  FRASER 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,        8.44  INCHES  AT  CARIBOU  RANCH 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:       .84  INCH  AT  YELLOW  JACKET  1  NW 
GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,      4.42   INCHES  ON  THE  30TH  AT  RY 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL ,        TRACE  AT  JONES  PASS  2  E 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

COLORADO 
JULY  1965 


Slot  ion 

Total 

Day  of  Month 

i 

i 

2  | 

3 

4  1 

 L 

5 

— — *• 

6 

7 

 L 

8 

— .  L 

9 

10  | 

11 

 L 

12 

13  1 

 L- 

1 

15 

16  1 

 L- 

17 

 L 

18 

19 

 L 

20 

 L 

21 

22 

 L 

23 

 L 

24 

25 

 L 

26 

 L 

27 

28 

 L 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

AMY 

3 

94 

.34 

.10 

.30 

1.90 

.30 

.50  . 

APOYA  6  NE 

2 

.99 

•  23 

,01 

.13 

.50 

•  02 

.64  . 

AVER  RANCH 

3 

a 

T 

T 

•  08 

T 

•  03 

.62 

.02 

•  59  . 

BRANDON 

1 

,46 

.60 

•  47  , 

BRANSON 

•  10 

* 

* 

85 

* 

.  e 

1,97  , 

BuENA  VISTA 

3 

,40 

.01 

.16 

.01 

•  02 

.10 

.13 

.21 

.13 

.07 

.65 

•  31 

.16 

.05 

.04 

1.33  . 

BUTLER  RANCH 

6 

2.45 

•  13 

•  10 

•  73 

7 

•  10 

•  95 

•  60 

.90  . 

CAMPO  B  SW 

5 

48 

1.94 

•  07 

•  22 

2.00 

•  25  , 

CANON  CITY 

»31 

T 

.05 

•  05 

,02 

T 

.21 

•  03 

* 

*  J 

.  1 1 

.03 

•  B6 

1 ,06  , 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

5 

•  02 

.71 

.44 

T 

.01 

.29 

.04 

T 

.06 

.65 

'  1 

T 

•  9 

1  9 

.61 

1 

.13 

•  47 

•  33  • 

DELHI 

I 

.56 

.03 

.03 

•03 

.15 

.08 

•  OB 

•  08 

.12 

•  94  , 

DOHERTY  RANCH 

2 

51 

1 .00  , 

EAD5 

1 

iBT 

*  37 

•  26 

•  ^8 

•  31 

•  65  , 

EVERSOLL  ranch 

3 

,0( 

•  *7 

•  77 

.  05 

•  90 

1*30  . 

FOROFR  8  5 

4 

0( 

•  to 

•  21 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 

.72 

•  10 

■  62 

1.29  , 

FOUNTAIN 

46 

•  U 

•  03 

.11 

.10 

.30 

.22 

.15 

,5fl 

,63 

•  33 

.43 

.45  , 

FOwLER 

3 

Si 

,07 

•  34 

•  *9 

•  03 

•  03 

•  72 

■ «.  1 

.  1  ' 

•  52 

•  68  • 

GARDNER 

2 

38 

•  05 

T 

T 

T 

T 

T 

•  1 1 

.02 

.01 

•  02 

.40 

•  90  • 

GUFFEY    10  SE 

3 

T 

,05 

T 

T 

•  1  7 

T 

•08 

.04 

T 

,08 

.05 

,08 

T 

T 

■  14 

*  15 

.30 

.40 

•  28 

•  07 

•  2B 

1.80  . 

HASwELL 

2 

!04 

•  04 

•  03 

.44 

•  13 

.94 

•  46  . 

HOLLY 

91 

.01 

.25 

.04 

T 

.10 

•  29 

•  22  . 

JOHN  MARTIN  DAM 

3 

34 

•  05 

T 

.  0  1 

.04 

•  05 

,00 

1  .54 

.61  , 

KARVAL 

2 

91 

•  28 

.16 

T 

.  TC 

•  25 

1,28 

.24  , 

KIT  CARSON 

3 

c  o 

T 

•  16 

•  24  • 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

4 

32 

.52 

•  10 

.39 

.0* 

T 

.03 

T 

7 

•  10 

1  .90 

.09 

•  26 

•  54 

•  35  , 

LAMAR 

1 

14 

T 

.06 

•  05 

.03 

T 

.02 

.35 

.02 

.01 

.06 

.54  . 

LAS  ANIMAS 

3 

09 

•  10 

T 

T 

T 

•  40 

•  49 

1.10  • 

la  veta 

32 

,04 

•  25 

T 

• 

.10 

.21 

•  94 

* 

• 

lEADvILLE 

2 

•  14 

•  1  5 

" 

•  10 

.33 

*°1 

•  02 

,06 

•  01 

.  10 

•  07 

•  1 1 

*  * " 

•  12 

•  03 

•  24 

T 

•  05 

•  04 

•  88  • 

LIME   J  SE 

5 

44 

99 

* 

* 

3,55  , 

LIMQN   10  SSN 

50 

.22 

T 

.31 

T 

T 

.07 

•  23 

T 

1.45 

•  80 

T 

.42  . 

LIMON 

4 

33 

T 

•  03 

*?n 

T 

,08 

■** 

.09 

2.43 

,26 

.44 

•  11 

•  27  , 

NORTH  LAKE 

5 

1 1 

01 

.06 

•  2] 

.24 

.62 

000 WAY 

38 

.01 

.02 

•  62 

•  |  1 

1 .08 

2.12  . 

PENROSE  3  NNW 

2 

09 

*  * 

.75 

•25 

.05 

.75  • 

PUEBLO  WB  AIRPORT  //R 

2 

At 

■  01 

T 

.33 

T 

T 

.15 

T 

7 

T 

T 

T 

T 

T 

.24 

.11 

.02 

T 

•  30 

•  23  • 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

2 

73 

,06 

,03 

,03 

.01 

T 

•  26 

•  02 

,06 

.08 

,04 

.22 

•  10 

' 

,04 

1  .09  . 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

3 

57 

1,05 

•  04 

•  OS 

1.70  . 

ROCKY  FORO  2  ESE 

4 

09 

■  08 

T 

T 

•  01 

•  01 

.  1 1 

•  43 

2,24 

.78  . 

RUSH  2  NNE 

3 

37 

,36 

.85 

.40 

•  08 

•  92 

,06 

•  70 

* 

RUXTON  PARK 

6 

79 

.0* 

1.68 

T 

.05 

.28 

.04 

,i» 

.33 

,06 

T 

.03 

1.05 

.30 

.06 

.53 

.42 

.03 

•  94 

.61  . 

RYE 

8 

17 

T 

T 

.09 

*  12 

.  1  1 

T 

■  52 

.07 

.73 

.66 

■  14 

•  S  7 

•  11 

4,42 

•  61  . 

SAL10A 

I 

65 

,03 

.05 

.08 

•  14 

•  1  9 

•  22 

.54 

.  1  * 

,  26  , 

SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  T  M5K  // 

3 

36 

,  16 

.05 

.01 

.24 

•  03 

T 

.09 

•  52 

.07 

•  09 

1.57 

.01 

.72  ■ 

STONINGTON 

4 

84 

.21 

.20 

1.12 

•  46 

.26 

.79 

1.60  , 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

3 

01 

T 

,2ft 

•01 

•  0 

.02 

.  Oft 

,26 

.01 

•  14 

TACONV  10  SE 

2C 

T 

. 

.01 

•  02 

.05 

.02 

.02 

T 

T 

•  52 

!oi 

•  l  S 

.97 

1.30  • 

TRINIDAD 

3 

18 

.02 

••* 

.03 

•  29 

•  03 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

3 

.  1 

1.01 

los 

■  26 

!oi 

!04 

!07 

.02 

.02 

T 

!o2 

■  13 

T 

t 

!oi 

•  68 

U2  ! 

TROY  1  SE 

1 

AO 

T 

.36 

T 

.21 

.29 

T 

T 

.46 

.08  . 

TwlN  LAKES  EVAPORATION 

1 

6  ) 

.17 

.10 

.08 

.10 

•  10 

.10 

,05 

.12 

.11 

.50 

•  20  s 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

1 

i  « 

.10 

•  01 

,02 

•  03 

T 

T 

.OB 

T 

,02 

.21 

•  14 

•  25 

.05 

T 

T 

•  27  a 

TWO  8UTTFS    1  NW 

2 

07 

•31 

•** 

.56 

• 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

6 

C* 

.46 

WESTCLIFPE 

'"  * 

,06 

.02 

.06 

.05 

,02 

.02 

T 

•  09 

.05 

,02 

T 

.02 

.03 

.66 

1.92 

.04 

T 

•  18 

.02 

.56 

•  51 

1.04  . 

wETMORE  2  S 

3 

•03 

.18 

T 

•  02 

•03 

•  04 

.08 

T 

.05 

•  08 

7 

1.60 

,06 

T 

1.78  , 

COLORADO  DRAJNAGF 

BASIN  02 

ALTENBERN 

2 

73 

.12 

.26 

.09 

T 

.45 

.09 

.39 

.12 

•  34 

•  64 

•  23  . 

AMES 

* 

t  1 

•  21 

•  12 

•  1  8 

T 

,04 

,42 

.  75 

.08 

•  14 

.09 

.04 

•  03 

.08 

■  1 1 

•  69 

.04 

.03 

•  63 

•  41 

.22 

•  14 

.07 

•  15 

.20 

1*14  • 

ASPEN 

1 

90 

•02 

.15 

.18 

•  Oft 

T 

•  01 

.08 

•  13 

.02 

.08 

T 

.05 

.05 

.01 

•  59  • 

BASALT 

.23 

•  43 

.05 

•  30 

•  40  • 

berthoud  pass 

5 

98 

.02 

.10 

•  14 

•  10 

.03 

•  24 

•  OT 

•  54 

.03 

,  2n 

.14 

•  35 

1.19 

•  67 

.46 

.47 

•  37 

,66  , 

BIND 

2 

30 

T 

.46 

.02 

.01 

.04 

.01 

.02 

.15 

.92 

T 

.32 

.11 

•  04 

.02 

.1A  . 

BONHAM  RESERVOIR 

2 

M 

•07 

T 

> 

•  02 

•  32 

.  60 

,14 

■  63 

.03 

T 

•  67 

•  20 

T 

• 

8RECKENRID6E 

5 

64 

I 

.32 

■  04 

T 

,02 

,2C 

•  05 

•  1ft 

.08 

.38 

,04 

.05 

.  30 

.40 

.  *>2 

•  20 

•  12 

,02 

.10 

•  52 

2,05  , 

CEDAREDGE 

1 

J  R 

•  06 

•  03 

.04 

T 

,0?  , 

CIMARRON 

3 

14 

•  25 

•  25 

•  20 

*  27 

.40 

•  18 

T 

.34 

•  50 

.10 

•  35 

.10 

CLIMAX  2  NW 

3 

95 

T 

,16 

T 

.02 

,08 

.05 

,08 

,01 

.31 

,04 
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.03 

•  23 

.9) 

.20 

.13 

•  17 

.20 

•  56  , 

.65 

T 

.33 

•  26 

.26 

.15 

•  02 

.12 

.02 

.«2 

•  11 

■  28 

•  12 

,02 

•  06 

■  IT 

.06 

.12 

•01 

.15 

•Of 

.00 

.12 

.  **> 

.13 

.17 

T 

.0' 

.25  ! 

OS 

.03 

T 

T 

.16 

.04 

•  03 

.0* 

•  25 

.43 

.60 

.  )■ 

.45 

.6« 

t 

.31 

.41 

.11 

•  62 

.56  . 

.5? 

.22 

.30 

.0' 

.2' 

•  SI 

.02 

•OS 

•01 

T 

•  02 

.01 

•  IT 

.02 

.00 

.05 

.11 

.11 

.0) 

.10  . 

.02 

.06 

•  11 

.08 

.13 

.10 

•  S3 

.02 

.61 

1  .  1  J 

.50 

.01 

.1? 

•  12  . 

T 

.25 

. 

•so 

1.17 

1.26 

.12 

.  1  ' 

.03 

•  01 

.01 

.11 

.01 

.42 

.CO 

1*42 

.22 

,70. 

MON T ROSE  NO  1 
M0N7R0SE  NO  2 
NOR7H0ALE 
NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE   1  5 
PALISAOE  LAKE  5  3 
PAONIA 
PARADOX 

PAR5HALL    10  SSE 

PITKIN 

PLACERvlLLE 

POMOERHORN 

PYRAMID 

RANGELY 

RICO 

RIFLE 

SAPINERO  8  E 
SARGENT  5 

SHOSHONE 
SILVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
7AC0MA 
TAYLOR  park 

7CLLUR IDE 
URAvAN 

YALLECITO  DAN 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  6  . 


AKRON  FAA  AIRPORT 
BONNY  OAM 
BURLINGTON 
CHEYENNE  WELLS 
FLAGLER  2  NH 

FLE»ING   1  5 
GENOA  1  « 
HOLYOKE 
10ALIA 
LEROY  T  wSW 

OTIS  11  NE 
STRATTQN  3  NE 
VONA 
■RAY 


ALLENSPARK 
ANTFRO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULOER 

BRIGGSDAlE  2  Nw 
BYERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
ChEESMAn 

CHERRY  CREEK  OAM 

DENVER  wB  AIRPORT  / 
DENVER  wa  CITY 
EASTONv I LLE   1  NN" 
EASTONVILLE  2  NNE 
EASTONVILLE  6  MSN 

ELBERT 
ElBERT  3  NX 
FLBFRT  3  SE 
ELBERT  4  SSw 
FLBERT  S  Sw 

ELBERT  8 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 

FAIRPLAY  / 
FAIRPLAV  NO.  2 

FORT  COLLINS 
FORT  LUPTON   1  N 
FORT  MORGAN 
GEORGETOWN 
GRANT 

GREElEy 
GROVER  10  ■ 
HART  SEL 
HAmThORNE 

ioaho  springs 
jones  pass  2  e 

JULESBuRG 
KASSlER 
KAUFFMAN  4  SSE 
KIO«A  5  SC 

KIOhA  4  34 

LAKE  GEORGE   8  Sw 

IAKE.000 

LAST  ChAxCE 

LONGMONT  2  ESE 

PARKER  9  E 

RED  FEATHER  LAKES  2  5f 
SEOAlIA  4  SSE 
SEOG.ICK  3  S 
SPICER 

SOUAw  MOUNTAIN 
STERLING 
•ALOES 
NATE.DALE 
•IGGINS  T  SO 


6.68 

2.03 
2.41 
2.55 


3,76 
2.32 
3.83 


3.23 
6.08 


1.92 
3.73 


5,16 

2.03 
1,38 
2.23 
6.62 
2.96 


'.21 
'.11 
3.20 
3.77 

2.28 
8.66 
3.08 
4.71 
5.27 

6.61 
6.86 
2.92 
3.19 
4,49 

4,08 
6,76 
6,26 
2.38 
3,90 


.07 
.33 


1.08  7 

.03 
.01 


3.59 
5.53 
3.96 
2.63 
5.21 

3.73 
3.96 
5.17 

2.65 

3.73 
2.48 
3.72 
4,07 


1.63 
3,77 
6.6| 


MlNOSOR 


■•  following  Subon  UMMO- 
123  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


25     26  27 


ALAMOSA  m3  AIRPORT 

BLANC* 

CENTER 

OFL  NORTE 

GREAT  SANO  OUNf S  NM 

HERMIT  T  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WOLF  CREE<  PASS  1  E 


2.31 
1.95 
3.A2 
2.6« 

1.30 
2.67 
l.»J 


T         .29  T 


.10  ,02 
T         .25  T 
.16 


.06  .OS 

.22     .03  .07 


.10  .OS  .23 
•09     .10  .A3 


.02     .52  ,*9 


.06     ,02  .06 


Sm  lalwrvnca  KM  following  Slalion  lad**. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

•     ■  * 

ARKANSAS   DRAINAGE  01 
BASIN 

AMY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

T 

1.0 

- 

- 

- 

AROYA   6  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 

2 

T 

T 

7.0 
7 

10.0 

2 

T 

21.5 
11 

AYER  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.2 

7.5 

3.7 
3 

3.7 
2 

9.3 

15.0 
9 

11.3 
2 

1.2 

51.9 

BRANDON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.2 
1 

1.9 

2 

.6 
1 

.1 

3.8 
4 

BRANSON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

3 

5.0 
10 

6 

11. 0 
11 

10.0 

11 

T 

T 

41 

8UENA  VISTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

46.0 

16 

4.6 
8 

2.0 

13.0 

2 

14.0 
5 

T 

79.6 

31 

BUTLER  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.8 

1 

3.0 

.3 

13.3 

12 

10.4 
9 

- 

CAMPO   8  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 
2 

- 

4.5 

3.7 

- 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

2.0 

1 

.4 

16.0 

16.2 

COALOALE    2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

- 

_ 

- 

- 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.9 
6 

4.9 
8 

3.2 

3 

9.0 

12 

14.4 
10 

2.2 

38.6 
39 

DELHI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 

2 

4.0 

6 

3 

12.0 

9 

12.0 
8 

28 

DOHERTY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

; 

5.0 

- 

T 

_ 

EADS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 
1 

1.0 

2 

6.5 

1 

7.0 
8 

7.5 
7 

27.0 
19 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.4 

6.0 
8 

1.0 

1.5 

1  .0 

9.9 

F ORDER  8  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 

1 

T 

.5 

11.6 

8 

11.0 
5 

27.6 
14 

FOUNTAIN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

4.0 

2.5 

2 

6.4 

6 

5 

- 

16 

FOWLER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

3.0 

12.5 

9.5 

3 

27.0 

GARDNER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.0 
8 

9.0 

12 

2.6 

2 

10.0 

6 

23.5 
9 

5.0 

T 

62.1 
37 

GUFFEY  1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

17.2 
16 

10.2 

3 

28.6 

33.4 

18.4 

T 

- 

HASWELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.9 

4 

1.5 
2 

4.0 

8.7 

- 

- 

HOLLY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

3.0 
2 

3 

2.0 

2 

2 

10 

JOHN   MART  I  N  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

2 

- 

6 

5 

- 

KARVAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

- 

- 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

T 

T 

- 

7.1 

- 

LA   JUNTA   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.7 

2 

4.0 
4 

7.5 
4 

9.0 

12 

15.2 
8 

38.4 

30 

LAMAR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.8 

1 

2.1 

5 

3.1 
1 

5.6 

5 

4.1 
5 

16.7 
17 

LAS  ANIMAS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

- 

" 

. 

- 

- 

LA  VETA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.0 
4 

11.0 
13 

8.0 
4 

22.0 
12 

30.0 
12 

T 

82.3 
45 

LEADVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.2 

T 

3.8 

2 

24.1 

20 

50.2 
31 

26.1 
31 

8.5 
28 

37.1 
31 

10.7 
22 

7.7 

2 

4.2 

1 

172.6 
168 

LIME  3  SE 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 

4.0 

1.0 
1 

19.0 
9 

14.5 
10 

34.5 

LI  HON  1  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.1 

3 

T 

3.5 
1 

8.0 
7 

12.0 

10 

T 

27.6 

21 

LIMON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.5 

6 

T 

2.5 

3 

10.0 
15 

12.7 
9 

T 

31.7 

33 

MONUMENT    2  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

NORTH  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

- 

19.0 

20.0 

12.0 

27.0 

24.0 

29.0 

- 

ORDWAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

PENROSE    3  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

11.0 

3.0 

2.5 

18.5 

11.70 
7.05 


9.75 
7.83 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1964  -  1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

PUEBLO  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    I N  ON  GO 

2.9 

.9 

5.4 

14.4 
1 6 

9.8 

6 

33.4 
2  3 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

20 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

4.0 

1 

.7 

2 

3.0 
6 

ROCKY  FORD  2  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1.5 

7.0 

7.5 

7.0 

25.0 
1 2 

RUSH  2  NNE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

3.0 

1.0 

7.0 

- 

1  5 

20 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

21.5 

9.0 

9.0 

3 1 

30.5 

22.5 
31 

47.0 
1  8 

2.5 

142.0 
168 

RYE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

- 
28 

SALIDA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

27.7 

- 

16.6 
1 3 

12.2 

2.5 

- 

SPRINGFIELD 

SNOWFALL 
1    I N  ON  GD 

T 

- 

- 

5.5 

3.2 

11.0 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.5 

4.5 

4.1 

3 

5.3 

5 

5.6 

3 

.1 

22.3 

20 

SPRINGFIELD  8  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

_ 

. 

STONINGTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

4.0 
1 

3.5 

2.0 

2.5 

12.0 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    I N  ON  GD 

- 

- 

31 

- 

28 

31 

30 

T 

12 

_ 

- 

TACONY  7  SE 

SNOWFALL 
1    I N  ON  GD 

.5 

11.2 

10 

4.8 

2 

T 

- 

TRINIDAD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.5 

11.0 
8 

3.0 
4 

17.5 

8 

15.0 
9 

1.5 

53.5 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    I N  ON  GD 

2.4 

5.6 

1.7 
1 

18.6 

12 

11.2 
12 

2.3 

T 

41.8 
38 

TROY  1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

3 

3.0 

5 

4.0 
4 

6.5 

6 

3.0 

4 

19.0 

22 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2 

- 
18 

_ 

_ 

28 

_ 

4.0 

_ 

TWO  BUTTES  1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

1.0 

1 

3.0 

2 

5.0 

- 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

3 

7 

2.0 

23.0 
10 

24.0 
10 

12.0 

2 

32 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

45.0 
17 

13.0 
31 

3.5 

_ 

11.0 

3 

T 

- 

WETHORE  2  S 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

8 

4 

3.5 

3 

- 

- 

1.2 

_ 

•     ■  • 

COLORADO  DRAINAGE  02 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18.9 

14.2 

18.0 
14 

11.0 
7 

10.0 

1 

T 

72.1 

53 

AMES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

38. G 

31.0 

31 

17.0 
28 

45.0 
31 

37.0 

24 

14.0 

1 

- 

166 

ARTESIA  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15.2 
1  6 

12.8 
31 

6.3 
31 

8.5 

28 

T 

T 

T 

42.8 

ASPEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

37.5 
20 

47.0 
31 

32.0 
31 

19.5 

28 

76.5 
31 

10.0 
21 

2.0 

229.5 
162 

BERTHOUD  PASS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.5 

5.0 

3 

6.4 

5 

45.2 
24 

80.8 
31 

75.8 
31 

34.8 
28 

92.8 

31 

49.6 
30 

32.7 
31 

16.5 
28 

441.1 
244 

BONO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.0 
16 

14.0 
28 

31 

3.0 

10 

5.5 
1 

T 

86 

BON MAM  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

31.4 

24.6 

72.3 

58.6 

28.1 

T 

- 

BRECKENRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

4.5 
1 

34.0 
21 

33.0 
31 

42.0 
31 

6.0 

28 

35.0 
31 

13.0 

30 

2.0 

2 

1.5 

1 

171.0 
176 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.5 
11 

7.5 

3 

9.0 

9 

8.0 
6 

7.0 

2.5 

3.0 

49.5 
29 

CIMARRON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.0 

18.3 

33.5 

13.5 

20.0 

1.5 

98.8 

CLIMAX  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.1 

4.9 

6.3 

1 

37.7 
21 

69.3 
31 

69.6 

22.4 
28 

66.4 
31 

26.4 

30 

17.1 

31 

9.2 
12 

334.4  : 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

8.0 

11 

17.0 
28 

6.0 

31 

11.0 
28 

15.0 
31 

T 

1.0 

58.0 
137 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

13.0 
16 

9.0 

31 

22.0 
31 

15.0 

28 

27.5 
31 

3.0 

7 

89.5 
144 

COLORADO  NAT  HON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

17.5 

7.5 
6 

10.5 
5 

11.5 
13 

7.3 

3 

T 

54.3 

Total 
Precip- 
itation 


23.05 
13.53 
16.71 
16.50 


11.45 
16.13 
12.29 


r.fer.nc.  not.,  following  Station  Index. 

-  126  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1964  -  1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December  1 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

I 

Total 

Total 
Precip- 
itation 

C0RTE2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.0 
14 

11.5  1 

27  | 

13.0 

14 

6.0 

10 

11.0 
2 

T 

99.9 
67 

18.51 

CRAIG 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

24.  e 

20 

22.4 

31  | 

22.5 
31 

13.2 
28 

10.3 
31 

11.6 

- 

145 

14.91 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

42.0 
20 

105.5 
31 

66.0 

31 

23.0 
28 

87.0 
31 

21.0 
30 

5.0 

3 

- 

- 

31.18 

DELTA  1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.5 

12 

.8 

3 

4.0 
6 

2.0 
8 

.8 

T 

16.1 
29 

9.77 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.0 

19.0 

21 

45.0 
31 

22.0 
31 

22.0 
28 

35.0 
31 

8.0 

20 

4.0 

156.0 
162 

15.29 

DINOSAUR   NATL  MOt.UMENT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DOLORES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.0 
20 

17.5 
31 

19.0 

_ 

23.0 

13.0 
5 

T 

- 

25.13 

DURANOO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

13.9 
A 

24.0 
19 

19.0 
31 

20.0 
22 

12.5 
1 

5.5 

2 

.9 

97.0 
79 

24.23 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.6 
16 

4.8 

27 

6.6 
31 

5.7 

12 

12.2 
16 

1.0 

1 

.1 

44.2 

103 

9.17 

ELECTRA  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

40.0 
20 

65.5 
31 

30.0 
31 

24.5 
28 

33.5 
31 

38.0 
22 

231.5 
163 

29.46 

FORT  LEWIS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

_ 

. 

31 

31 

16.0 
28 

12.5 
31 

_ 

_ 

20.37 

ERASER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18 

. 
31 

31 

28 

31 

25 

17.0 

6 

170 

20.33 

FRUITA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

: 

1 

2.0 
2 

4.6 

3 

.5 

1 

T 

. 

10.79 

GATEWAY    1  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 
4 

••: 

5.0 
4 

15.0 
12 

2.0 

2.0 

32.0 
22 

13.01 

GLENWOOD   SPRINGS   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

Z 

14 

.7 

1 

8.0 
1 

.5 

. 

13.33 

GRAND   JUNCTION  WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.1 

10 

... 

5.9 

12 

7.5 

10 

3.8 

.2 

T 

32.5 
35 

10.85 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

- 

- 

T 

" 

11.35 

GRAND   LAKE    1  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19.3 

20 

49.5 

31 

54.0 

31 

13.0 
28 

42.0 

31 

22.3 
28 

9.5 

4 

209.6 
173 

21.00 

GRAND   LAKE   6  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

- 

10.8 

20 

28.2 
31 

29.3 

31 

8.0 

28 

24.3 
31 

16.2 

26 

11.5 
9 

172 

E  13.84 

GRAND  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

Z 

_ 

- 

; 

; 

: 

T 

_ 

- 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.9 
17 

31 

30 

28 

31 

14 

151 

15.69 

GUNNI  SON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

9.5 
4 

21.0 
31 

11.2 

31 

6.7 
28 

12.5 
16 

T 

T 

60.9 
110 

9.73 

HAMILTON 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

35.0 
19 

40.0 
29 

24.0 
31 

23.0 
28 

25.0 
31 

2.0 

149.0 

20.17 

HAYDEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

25.0 
20 

24.5 
31 

13.0 
28 

17.0 
31 

8.0 

4.0 

127.0 
141 

18.80 

HOT   SULPHUR  SPRS   2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

13.0 

32.7 

29.6 

4.3 

23.8 

4.5 

4.1 

119.2 

11.83 

IGNACIO   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

: 

- 

. 

. 

- 

16.86 

KREMML I NG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  13.66 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

39.0 

20 

23.0 
31 

11.0 
31 

8.0 

28 

21.0 
31 

16.0 
30 

1.0 

4 

1.0 

120.0 
179 

19.55 

LITTLE  DOLORES  5  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18 

a 

11.6 

21 

17 

13.5 

1.0 

T 

- 

E  12.93 

LITTLE  HILLS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

17.0 

9.0 

3 

T 

- 

14.98 

MANCOS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

Z 

: 

; 

T 

I 

19.03 

MARVINE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.6 
1 

27.0 

59.0 
31 

31 

28.0 
28 

34.0 
31 

45.0 
22 

24.0 

2 

146 

E  24.80 

MAYBELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

34.0 
20 

27.2 
31 

17.5 

31 

14.0 
28 

11.0 
29 

5.0 

T 

108.7 
139 

13.08 

MEEKER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

21.0 
18 

25.5 
29 

19.5 
31 

14.0 
27 

7 

4.0 

112 

17.22 

Mf*t  □ I  I  n 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

42.8 

52.3 
31 

68.5 

31 

13.0 
28 

46.3 

10.0 

T 

234.9 

22.26 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.3 
14 

20.3 
18 

17.5 
30 

20.3 
16 

17.9 
1 

9.9 
1 

4.7 

109.1 
80 

21.71 

MONTROSE  NO  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.70 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.7 
10 

4.0 

7 

13.8 
17 

10.0 
9 

2.0 

2 

T 

42.5 
43 

12.24 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Total 
Precip- 
itation 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.5 

17 

- 

- 

- 

T 

6.0 

15.55 

NORWOOD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

12.1 

19.8 

12.1 

17.3 

- 

- 

: 

16.61 

OURAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

41.0 

22 

16.0 
31 

30.6 

31 

27.1 
28 

28.3 
31 

5.0 

12 

T 

148.0 
155 

25.37 

PAGOSA  SPRINGS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

46.0 
17 

61.0 
31 

30.0 
31 

16.0 

28 

17.5 

31 

1 

T 

139 

21.37 

PALISADE    1  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

1.0 

1 

- 

- 

- 

: 

11.23 

PALISADE  LAKE  5  S 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

48.0 

44.0 
31 

24.1 
31 

22.0 
28 

23.0 

23.5 
28 

7.5 

4 

192.1 

: 

21.24 

PAONIA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3.0 
1 

9.5 

3 

17.5 
12 

10.5 
10 

14.0 

3 

3.0 
1 

57.5 

30 

18.01 

PARADOX 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

13 

3.5 

2 

3.6 

6 

9.0 

12 

.6 

33 

16.29 

PARSHALL    1  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

17.0 

- 

" 

- 

- 

6.0 

- 

18.93 

PITKIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.0 

22.0 
20 

56.0 

31 

27.0 
31 

13.0 
28 

35.0 
31 

8.0 

29 

13.2 

3 

6.0 
1 

181.2 
174 

20.25 

PCACERVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

21.5 
15 

6.0 

28.0 

21.0 

14.3 

.5 

91.3 

29.93 

POWDERHORN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

5.5 

13.5 

7.0 

8.5 

12.5 

T 

T 

47.0 

- 

PYRAMID 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 
1 

20.0 

44.  5 

38.5 

13.6 

34.5 

7.1 

7.5 

166.2 

21.33 

RANGELY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

15.5 

13.0 

11.0 

8.5 

3.0 

T 

51.0 

11.96 

REDSTONE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

: 

; 

- 

; 

: 

; 

RICO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

49.5 
21 

49.5 

31 

20.5 
31 

28 

40.0 
31 

39.5 

27 

8.0 

174 

34.60 

RIFLE  2  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

; 

18 

8.5 

23 

4.5 

9 

4.0 

1 

T 

9.25 

SAPINERO  8  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.5 

16.0 

31 

12.0 
28 

7.0 

1.0 

- 

: 

11.25 

SARGENTS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

11.0 

- 

20.0 
31 

12.0 
28 

24.0 

31 

- 

1.0 

14.24 

SHOSHONE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

16.7 
31 

28 

12 

- 

T 

- 

19.66 

S I LVERTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

30.0 
20 

30.0 
31 

12.0 
31 

11.0 
28 

17.0 

31 

25.0 

21 

T 

125.0 
162 

26.60 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.5 

27.1 

20 

52.4 
31 

51.6 
31 

13.1 
28 

27.9 

31 

21.1 

19 

11.7 

206.4 

E 

27.68 

TACOMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

37.0 

20 

39.5 

31 

29.5 
31 

25.5 
28 

21.0 

31 

22.0 
14 

3.5 

178.0 
155 

22.35 

TAYLOR  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

26.3 

17 

55.8 

31 

28.0 

31 

15.3 

28 

31 

10.4 

30 

12.5 

T 

_ 

21.45 

TELLURIDE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

33.0 
23 

31.0 
31 

31 

14.0 

28 

31.0 

31 

38.0 

22 

4.0 

1 

2.0 

167 

27.88 

URAVAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

3.5 

■  1 

" 

1 

_ 

14.79 

VALLECITO  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

33.9 

39.0 

29.0 
31 

22.5 
28 

36.7 
31 

20.3 

3.0 

184.4 

32.85 

WINTER  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 
4 

26.0 
18 

59.0 

31 

50.5 
31 

21.5 
28 

57.0 

31 

25.5 
30 

11.5 

256.0 

27.98 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

81.0 

21 

: 

89.5 

31 

32.0 
28 

31 

46.0 
30 

15.0 

30 

T 

E 

48.30 

YAMPA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

2.0 

19.0 

19 

36.5 
31 

26.0 
31 

7.0 

28 

19.5 

31 

4.0 

13 

6.5 

120.5 
153 

12.65 

YELLOW  JACKET  1NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

29.0 
19 

22.6 
31 

13.7 
31 

17.0 

28 

16.7 
15 

25.3 
3 

T 

124.3 
127 

19.65 

•      •  • 

KANSAS   DRAINAGE  03 
BASIN 

AKRON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

3 

T 

7.1 

9 

6.5 

19 

6.2 
8 

T 

21.3 
39 

18.48 

BONNY  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.0 

3 

1.0 

3 

4.8 

- 

8.0 
4 

- 

13.98 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

T 

4.5 

2 

3 

15.57 

CHEYENNE  WELLS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

T 

3.1 

3 

3.0 

8.1 

3 

13.73 

FLAGLER   2  NW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.8 

2 

T 

8.0 

7.0 
4 

15.56 

FLEMING   I  S 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1.5 

1 

T 

8.0 

8 

9.0 

10 

7.0 

4 

25.5 

23 

16.53 

referent*  aotea  following  Station  lodes. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1964  -  1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Total 
Precip- 
itation 

GENOA    1  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.1 

7 

.5 

1 

3.5 
4 

9.1 
16 

8.0 

7 

T 

27.2 
33 

13.12 

MOL  YOKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

5.3 

5 

10.8 
8 

7.0 
9 

23.1 
18 

12.29 

I  OIL  I  4 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.0 

1 

- 

T 

T 

13.13 

LEROY   7  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

.2 

13.0 
10 

7.0 
It 

11.6 
9 

T 

32.8 
38 

14.94 

OTIS    11  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

2 

T 

2.0 
4 

6.5 

9 

6.0 
4 

19.9 
19 

12.36 

STRAT TON  3  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2 

2.0 

1 

4.3 

2 

4.0 

2 

12.93 

VONA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.0 

3 

T 

6.0 

3 

10.0 
12 

8.0 

3 

30.0 
21 

12.30 

WRAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

.7 

4.3 

3 

~ 

9.5 

3 

T 

~ 

13.27 

YUMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

: 

: 

- 

13.84 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN 

04 

ALLENSPARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

Z 

26.0 

39.0 

26.0 

60.0 

39.0 

23.08 

ANTERO  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

23.7 
17 

15.0 
31 

2.5 

31 

17.0 

24 

15.5 
31 

17.1 
15 

5.0 

4.0 
1 

99.8 
150 

10.32 

BAILEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 
1 

15.4 

10.8 

7.7 

16.0 

18.4 

5.6 

75.9 

14.07 

BOULDER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

11.0 

7 

12.5 
7 

12.0 
5 

25.6 

20 

31.7 
17 

6.1 

2 

98.9 
58 

14.83 

BR  I GGSDALE  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.6 

1.5 

1 

8.0 

2 

5.0 

9 

4.5 

4 

T 

T 

19.6 
16 

12.13 

BYERS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

3 

1.5 

2 

18.0 
4 

18.0 
17 

24.5 

8 

T 

67.0 
34 

18.72 

CARIBOU  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1.0 

15.0 

23.5 

18.0 

31  .5 

24.6 

7.0 

: 

21.22 

CASTLE  ROCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

a.; 

: 

4 

17.5 

23.0 

4 

1 

- 

23.11 

CHEE  SHAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

10 

2 

4 

14 

12 

4 

46 

12.87 

CHERRY  CREEK  DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

5.5 
5 

6.8 

6 

17.9 
3 

18.8 

26 

21.9 
11 

.7 

1 

.3 

71.9 
52 

19.49 

DENVER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.0 

7 

4.4 

2 

13.2 
3 

17.1 

17 

14.9 

12 

.3 

T 

55.9 
41 

13.34 

DENVER  WB  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.4 
8 

6.7 

4 

13.6 
4 

17.0 
19 

22.0 
17 

.8 

1.0 

67.3 
92 

12.67 

EASTONV1LLE    1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.5 

11 

3.0 
6 

3.5 
7 

14.0 

21 

14.0 
24 

18.0 
4 

6.0 
1 

T 

64.0 
74 

26.25 

EASTONVI LLE  2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

Z 

22.93 

EASTONVILLE  6  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.0 

- 

5.1 

21.5 

- 

2 

T 

- 

E 

18.49 

ELBERT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.0 

6 

4.0 
4 

- 

18 

- 

- 

3.0 

- 

E 

18.13 

ELBERT  3  NW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.1 

3.7 

1.1 

6 

13.8 

15.  5 
6 

1.1 

1 

1.0 

1 

15.43 

ELBERT  3  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

i.e 

12.0 

11.0 

8.0 

4.0 

T 

40.8 

16.31 

ELBERT  4  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.0 

3.0 

6.0 

14.5 

14.5 

9.0 

3.0 

54.0 

18.01 

ELBERT  5  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.0 

6.0 

7.0 

13.0 

17.0 

5.0 

57.0 

19.04 

ELBERT  8  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

Z 

: 

Z 

Z 

16.45 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

6.3 

9.3 

- 

5.0 

19.13 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

18.0 

10 

8.5 
5 

11.0 
6 

19.0 
14 

17.0 
11 

19.0 
4 

17.0 
2 

109.5 
92 

19.88 

FAIRPLAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.; 

3.0 

43.0 

40.5 

10.0 

12.5 

22.2 

30.5 

8.5 

E 

17.86 

FAIRPLAY   NO.  2 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

31.3 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL  1 
1    IN  ON  GD ' 

7.3 

7 

3.5 
4 

8.2 

3 

10.8 
9 

16.2 
9 

2.9 

T 

48.9 
32 

12.69 

FORT   LUPTON  1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7 

6 

8.5 
4 

10 

7 

34 

11.18 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3 

6.0 

7.83 

ma   dotal  folio* l»f  BtmtlOB  Itwtel 
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CONTINUED 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1964  -  1965 


COLORADO 


July 


August 


September 


GEORGETOWN 

GRANT 

GREELEY 

GROVER  1  » 

HARTSEL 

HAWTHORNE 

IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

KASSLER 

KAUFFMAN  «  SSE 
KIOWA  5  SE 
KIOWA  4  SW 
LAKE  GEORGE  8  SW 
LAKEWOOD 
LAST  CHANCE 
LONGMONT  2  ESE 
PARKER  9  E 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 
SEDAL I A  4  SSE 
SEDGWICK  5  S 
SPICER 

SOUAW  MOUNTAIN 

STERLING 

WALDEN 

WATERDALE 

WIGGINS  7  SW 

WINDSOR 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


1.4 
1 


7.0 
11 


15.8 
19 


41.0 
20 


2.0 

2 


January 

1.7 

21.5 

31 


February 


April 


May 


59.0 

31 


8.0 

2 


73.0 
31 


26.8 
16 


16.0 

17.5 
24 

19.0 
19 

18 


13.5 
12 


11.5 
11 


10 
7.5 

13.5 


66.0 

31 


19.0 
15 


14.5 
20 


5.0 

3 

17.0 
13 

25.0 
16 


6.5 
4 

78.0 
31 

33.5 
31 


13.3 
14 


11.0 
16 


Total 
Precip- 
itation 
18.36 


172.2 
183 


62.5 
62 


86.1 

96 


17.89 
13.23 
:  21.96 
17.68 
16.48 
11.56 
20.21 
16.84 


63.0 
54 


24.5 

25 


3.5 

1 


8.11 
7.18 
12.18 
12.80 
8.39 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

BLANCA 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT   SAND  DUNES  NM 
HERMIT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


49.0 
IT 


6.0 

12 


2.7 

31 


2.0 
17 


8.5 

28 


12.5 

18.3 

14 

23.0 
31 


12.5 

2.5 
1 

36.0 


31.0 
111 

69.5 
51.1 
173.5 


8.21 
12.77 
13.58 
25.70 


3.2 

29 


E  6.87 
9.28 


Menaoa  not.,  foimio,  ii,Ua  iai»i. 

-  130  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


1.0 
1 

3.0 


1  19.0 
20 


86.0 
51 


99.0 

31 


80. 0 

30 


16.0 
31 


AMOUNT  IS  PARTIALLY  ESTIMATED 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

(Speed  -  B.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

JO 

1 
it  £ 

n 

MOUNTAIN  STANDARD  TIME 
5AM     11AM        5PM        11  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66  —OS 

66  I-OO  I 

200 
and  over 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

88 

47 

42 

3 

10 

5 

0 

0 

0 

18 

5.3 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

03 

2.0 

9.3 

32++ 

10 

14 

76 

48 

49 

72 

7 

6 

6 

4 

0 

0 

23 

6.1 

DENVER  WB  AIRPORT 

20 

1.6 

7.8 

56 

SW 

25 

74 

42 

44 

67 

3 

6 

7 

2 

1 

1 

20 

68 

5.9 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

14 

2.5 

8.1 

43 

NW 

7 

56 

35 

30 

45 

5 

6 

4 

0 

0 

0 

15 

69 

5.4 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

09 

1.5 

10.5 

35 

N 

23 

73 

37 

35 

60 

11 

2 

5 

0 

1 

0 

19 

77 

5.4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 



T 

T 

•to*  r*f*r**c*  mofm  follow  lot  at  it  ion  lad*i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1  12 
J  

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft       *  c 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

MAX 

90 

87 

86 

84 

93 

85 

86 

85 

86 

89 

90 

90 

66 

80 

68 

89 

92 

96 

95 

92 

90 

90 

90 

90 

86 

90 

82 

72 

80 

88 

66 

86f 

9 

NUN 

57 

60 

53 

58 

61 

55 

56 

60 

56 

55 

64 

61 

58 

55 

52 

60 

65 

64 

62 

5  7 

62 

65 

62 

56 

60 

60 

58 

48 

52 

51 

46 

57. 

7 

BUENA  VISTA 

MAX 

76 

81 

82 

86 

87 

65 

78 

79 

79 

8  2 

75 

78 

84 

83 

81 

84 

84 

65 

85 

80 

62 

78 

75 

79 

71 

76 

84 

82 

77 

8  0, 

6 

MIN 

43 

43 

48 

43 

45 

46 

42 

42 

45 

51 

47 

45 

46 

49 

49 

50 

53 

51 

49 

47 

55 

55 

50 

50 

52 

46 

50 

46 

49 

47. 

9 

CANON  CITY 

MAX 

86 

87 

88 

90 

90 

64 

86 

87 

87 

92 

90 

90 

85 

85 

87 

91 

93 

93 

92 

89 

94 

93 

89 

84 

63 

86 

85 

62 

84 

68 

78 

8  7  , 

7 

MIN 

6* 

63 

56 

61 

57 

61 

66 

66 

60 

60 

67 

66 

67 

62 

66 

67 

67 

67 

65 

67 

64 

66 

67 

60 

61 

63 

62 

60 

63 

56 

52 

62. 

9 

COLORADO  SPRINGS  Wfl  AP 

MAX 

83 

82 

76 

81 

81 

80 

79 

83 

82 

84 

86 

66 

81 

78 

79 

87 

88 

87 

.86 

85 

91 

90 

89 

82 

80 

79 

76 

76 

79 

78 

60 

8  1  , 

8 

MIN 

56 

55 

55 

57 

54 

58 

58 

54 

53 

54 

60 

60 

57 

55 

54 

58 

59 

61 

58 

61 

59 

62 

60 

58 

58 

56 

56 

55 

59 

56 

49 

57. 

0 

DELHI 

MAX 

92 

86 

90 

90 

94 

84 

94 

89 

91 

96 

95 

95 

69 

83 

91 

96 

94 

99 

97 

94 

98 

98 

95 

89 

92 

90 

86 

81 

86 

92 

83 

9  1  , 

3 

MIN 

56 

55 

55 

56 

55 

56 

56 

61 

52 

60 

63 

61 

56 

57 

53 

60 

55 

65 

62 

63 

56 

67 

65 

60 

59 

59 

61 

60 

53 

57 

56 

58. 

4 

EAOS 

MAX 

89 

83 

83 

89 

90 

67 

91 

91 

go 

95 

98 

98 

94 

85 

90 

97 

96 

10C 

97 

96 

98 

98 

98 

96 

86 

93 

88 

82 

8  5 

93 

90 

91 . 

8 

MIN 

59 

58 

57 

55 

57 

58 

61 

60 

60 

60 

65 

65 

62 

66 

59 

60 

64 

68 

66 

68 

70 

62 

64 

61 

60 

62 

65 

65 

59 

60 

59 

61. 

8 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

98 

98 

89 

100 

93 

95 

95 

90 

99 

101 

100 

93 

83 

96 

97 

96 

100 

96 

96 

104 

93 

90 

98 

90 

85 

88 

97 

94 

9 

MTN 

67 

60 

61 

64 

63 

60 

60 

60 

63 

62 

67 

60 

63 

65 

65 

68 

73 

60 

61 

61 

65 

60 

67 

65 

65 

61 

60 

63. 

2 

FORDER  8  S 

MAX 

9* 

82 

81 

87 

88 

89 

89 

95 

89 

95 

98 

99 

91 

86 

90 

97 

96 

99 

98 

96 

98 

97 

98 

88 

86 

91 

63 

81 

83 

68 

91 . 

1 

MIN 

56 

49 

56 

54 

53 

56 

56 

56 

52 

55 

59 

61 

56 

64 

53 

55 

56 

65 

65 

67 

63 

63 

64 

61 

60 

57 

61 

62 

58 

57 

58, 

3 

HOLLY 

MAX 

80 

84 

87 

89 

86 

87 

90 

94 

92 

97 

90 

98 

99 

94 

89 

90 

98 

102 

104 

98 

103 

101 

101 

102 

99 

101 

99 

66 

82 

69 

94 

9  3 

8 

MTN 

62 

60 

64 

62 

64 

65 

65 

63 

67 

69 

71 

64 

60 

63 

62 

67 

70 

75 

69 

70 

72 

69 

69 

62 

70 

69 

70 

67 

60 

64 

64 

66, 

1 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 

93 

93 

86 

90 

96 

95 

93 

94 

94 

95 

99 

100 

98 

90 

90 

97 

99 

99 

101 

99 

100 

100 

99 

97 

90 

94 

95 

79 

85 

90 

90 

94 

2 

MIN 

65 

61 

57 

59 

61 

58 

62 

65 

59 

63 

61 

65 

64 

66 

59 

64 

64 

70 

71 

68 

66 

66 

66 

65 

61 

65 

67 

66 

60 

60 

61 

63, 

4 

KIT  CARSON 

MAX 

90 

78 

82 

88 

87 

85 

90 

88 

99 

93 

97 

99 

89 

85 

90 

96 

97 

101 

95 

97 

100 

99 

97 

85 

86 

90 

79 

63 

90 

94 

74 

90 

2 

MIN 

59 

57 

57 

54 

59 

56 

59 

58 

59 

57 

61 

63 

58 

65 

59 

61 

56 

57 

66 

61 

66 

60 

65 

60 

60 

62 

65 

64 

57 

55 

59 

59 

8 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

85 

87 

90 

91 

87 

94 

69 

66 

93 

98 

96 

89 

89 

92 

96 

97 

99 

96 

94 

100 

99 

97 

85 

92 

92 

79 

78 

83 

86 

62 

90, 

3 

MIN 

63 

60 

59 

62 

59 

59 

63 

62 

57 

61 

64 

65 

60 

64 

59 

60 

63 

69 

69 

65 

63 

63 

66 

62 

61 

64 

62 

64 

60 

59 

54 

62 

0 

LAMAR 

MAX 

96 

87 

87 

93 

96 

90 

95 

96 

94 

99 

102 

102 

94 

84 

93 

99 

100 

1  0- 

101 

102 

100 

101 

101 

88 

91 

98 

85 

65 

89 

96 

74 

94 

3 

MIN 

64 

60 

59 

60 

60 

60 

64 

67 

60 

64 

64 

70 

62 

67 

60 

66 

69 

74 

69 

70 

64 

66 

62 

68 

62 

68 

68 

68 

61 

64 

62 

64, 

6 

LAS  ANIMAS 

MAX 

94 

85 

87 

90 

95 

94 

93 

95 

98 

97 

102 

98 

100 

97 

95 

100 

103 

98 

100 

102 

103 

92 

103 

98 

85 

65 

95 

0 

MIN 

61 

56 

58 

60 

62 

57 

55 

59 

57 

60 

60 

59 

59 

58 

59 

59 

64 

66 

63 

60 

62 

62 

62 

63 

55 

51 

59 

5 

LA  VETA 

MAX 
MIN 

86 

88 

90 

84 

84 

85 

78 

74 

80 

78 

62 

89 

92 

68 

64 

86 

87 

90 

88 

89 

89 

79 

78 

72 

80 

60 

72 

74 

75 

68 

60 

a  l 

6 

LEADVILLE 

MAX 

67 

71 

72 

77 

78 

80 

73 

69 

73 

76 

67 

65 

70 

72 

75 

73 

76 

82 

72 

74 

78 

76 

75 

71 

71 

66 

67 

72 

72 

70 

54 

72, 

1 

MIN 

35 

33 

37 

35 

38 

38 

38 

37 

33 

33 

41 

40 

34 

37 

40 

40 

38 

39 

40 

41 

40 

47 

42 

44 

42 

42 

42 

42 

43 

45 

40 

39 

2 

LIMON  10  SSM 

MAX 

90 

80 

82 

89 

83 

86 

89 

86 

86 

91 

94 

92 

65 

84 

85 

93 

90 

93 

89 

89 

95 

95 

91 

91 

88 

89 

88 

76 

81 

76 

63 

86 

7 

MIN 

56 

54 

51 

49 

50 

52 

54 

53 

54 

57 

55 

57 

55 

55 

51 

57 

56 

67 

59 

59 

58 

59 

61 

61 

58 

61 

59 

58 

56 

57 

55 

56 

3 

LIMON 

MAX 

89 

77 

84 

87 

84 

84 

90 

86 

87 

96 

94 

93 

82 

86 

88 

95 

94 

95 

93 

87 

97 

94 

90 

75 

82 

83 

74 

79 

83 

84 

65 

86 

4 

MIN 

58 

55 

53 

51 

49 

54 

49 

53 

48 

59 

54 

56 

56 

55 

52 

50 

53 

61 

62 

63 

55 

58 

58 

59 

59 

55 

61 

59 

59 

56 

51 

55 

5 

NORTH  LAKE 

MAX 

7* 

76 

78 

79 

79 

82 

72 

75 

72 

78 

78 

71 

70 

68 

72 

77 

79 

82 

79 

75 

78 

78 

77 

65 

71 

76 

68 

67 

72 

74 

74 

7 

MIN 

41 

41 

39 

41 

40 

45 

40 

42 

36 

40 

47 

41 

41 

44 

44 

47 

46 

49 

44 

43 

46 

41 

41 

47 

43 

40 

43 

43 

43 

45 

42 

8 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

MAX 

94 

89 

91 

93 

92 

90 

92 

94 

94 

95 

99 

97 

91 

69 

91 

99 

99 

101 

94 

93 

102 

100 

99 

84 

88 

93 

84 

86 

89 

94 

68 

92 

4 

MIN 

57 

57 

55 

62 

56 

60 

60 

62 

56 

54 

65 

63 

56 

66 

57 

56 

60 

67 

66 

66 

61 

70 

67 

65 

64 

59 

65 

63 

61 

61 

56 

61 

1 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

92 

86 

87 

90 

92 

89 

95 

94 

92 

95 

98 

97 

92 

86 

90 

97 

98 

100 

100 

95 

101 

100 

99 

97 

94 

95 

89 

80 

66 

90 

82 

92 

8 

min 

59 

56 

50 

60 

56 

58 

56 

63 

5* 

58 

61 

64 

57 

61 

57 

55 

59 

65 

66 

66 

61 

61 

65 

61 

61 

59 

61 

63 

58 

56 

58 

59 

5 

RUSH  2  NNE 

MAX 

92 

91 

80 

80 

84 

77 

82 

84 

87 

96 

96 

96 

62 

83 

86 

96 

92 

93 

94 

97 

94 

95 

88 

86 

62 

80 

83 

76 

60 

82 

76 

86 

8 

MIN 

50 

53 

50 

51 

52 

49 

51 

50 

50 

50 

53 

55 

51 

54 

50 

53 

54 

53 

57 

59 

56 

57 

56 

57 

54 

53 

54 

51 

52 

54 

49 

52 

9 

RUXTQN  PARK 

MAX 

74 

64 

64 

62 

70 

70 

76 

64 

64 

74 

74 

72 

68 

58 

64 

72 

72 

70 

70 

72 

76 

72 

72 

66 

66 

62 

62 

58 

66 

52 

6  7 

5 

MTN 

36 

42 

34 

34 

36 

36 

40 

44 

34 

36 

36 

48 

38 

38 

38 

40 

38 

38 

34 

38 

36 

40 

40 

36 

36 

36 

38 

36 

40 

38 

38 

37 

9 

RYE 

MAX 

80 

91 

87 

85 

so 

81 

83 

82 

84 

83 

88 

90 

83 

80 

79 

86 

66 

89 

67 

85 

89 

90 

67 

79 

80 

81 

80 

79 

81 

83 

72 

83 

7 

MIN 

49 

48 

47 

48 

43 

52 

50 

54 

44 

45 

54 

52 

46 

47 

46 

49 

46 

55 

52 

52 

51 

53 

52 

54 

51 

49 

53 

52 

51 

52 

49 

50 

0 

SAL  IDA 

MAX 

79 

82 

83 

84 

87 

85 

83 

82 

80 

84 

83 

79 

82 

64 

82 

85 

84 

85 

86 

87 

87 

84 

63 

84 

82 

78 

86 

83 

86 

79 

59 

82 

5 

MIN 

47 

45 

53 

42 

44 

44 

49 

54 

42 

46 

56 

51 

45 

50 

53 

49 

53 

53 

51 

49 

50 

52 

55 

56 

52 

52 

54 

49 

52 

50 

52 

50 

0 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 

89 

85 

82 

85 

93 

83 

89 

67 

87 

92 

43 

94 

90 

82 

85 

92 

93 

96 

95 

93 

93 

92 

95 

92 

85 

91 

85 

74 

79 

87 

83 

88 

4 

MTN 

62 

58 

56 

57 

61 

59 

58 

61 

58 

61 

60 

67 

59 

61 

60 

59 

44 

70 

50 

67 

65 

65 

65 

64 

57 

60 

64 

61 

56 

57 

59 

60 

7 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

69 

68 

68 

71 

71 

70 

72 

71 

64 

72 

67 

63 

68 

70 

71 

70 

74 

70 

70 

70 

73 

73 

72 

67 

65 

63 

64 

72 

72 

69 

53 

68 

8 

MIN 

36 

33 

40 

35 

39 

37 

39 

36 

33 

37 

42 

39 

39 

35 

40 

40 

39 

45 

43 

44 

46 

43 

44 

47 

46 

46 

46 

45 

45 

43 

44 

40 

9 

TACONY  10  SE 

MAX 

9T 

85 

86 

89 

88 

67 

92 

97 

90 

98 

99 

99 

91 

91 

87 

95 

94 

100 

94 

92 

100 

97 

95 

88 

85 

86 

81 

80 

82 

86 

75 

90 

6 

Mm 

53 

5  7 

53 

57 

53 

59 

57 

59 

54 

53 

59 

58 

56 

58 

56 

58 

59 

65 

64 

67 

61 

64 

65 

60 

58 

57 

61 

60 

58 

56 

57 

58 

6 

TRINIDAD 

MAX 

85 

83 

82 

81 

67 

81 

83 

64 

85 

84 

88 

88 

65 

78 

84 

89 

91 

90 

68 

86 

89 

69 

67 

84 

82 

86 

79 

76 

82 

65 

68 

84 

2 

Mm 

59 

55 

55 

55 

56 

57 

57 

55 

52 

57 

62 

58 

57 

53 

57 

57 

59 

65 

60 

60 

59 

66 

60 

58 

58 

61 

61 

58 

57 

58 

53 

5  7 

9 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

88 

84 

85 

67 

92 

86 

83 

89 

88 

91 

92 

92 

83 

84 

90 

92 

94 

96 

92 

93 

94 

93 

91 

65 

87 

90 

85 

81 

84 

90 

62 

87 

8 

Mm 

58 

58 

55 

58 

61 

58 

58 

56 

84 

59 

67 

62 

56 

58 

56 

56 

61 

68 

59 

61 

63 

68 

62 

58 

60 

59 

58 

60 

58 

60 

51 

59 

2 

TfcIN  LAKES  EVAPORATIO' 

MAX 

79 

80 

75 

73 

77 

69 

82 

80 

77 

65 

67 

75 

60 

84 

79 

80 

81 

82 

86 

60 

79 

80 

65 

73 

77 

69 

72 

80 

86 

77 

60 

76 

4 

Mm 

48 

45 

49 

43 

43 

46 

44 

34 

37 

30 

30 

32 

41 

36 

34 

38 

36 

37 

40 

43 

39 

39 

48 

45 

49 

43 

43 

48 

47 

48 

39 

41 

2 

T«0  BUTTES  1  NW 

MAX 

85 

87 

91 

92 

89 

92 

88 

90 

93 

94 

95 

96 

90 

92 

90 

89 

96 

98 

99 

99 

97 

96 

96 

88 

87 

92 

96 

90 

65 

87 

89 

91 

9 

Mm 

56 

57 

57 

57 

56 

59 

54 

61 

60 

60 

63 

62 

61 

59 

54 

54 

52 

56 

56 

67 

65 

64 

58 

60 

59 

63 

60 

61 

56 

59 

60 

59 

0 

malsenburg  poher  plan' 

MAX 

88 

87 

81 

83 

86 

82 

67 

85 

86 

88 

68 

88 

86 

80 

85 

90 

92 

92 

68 

82 

92 

91 

91 

90 

64 

84 

82 

77 

82 

88 

62 

85, 

5 

Mm 

5B 

59 

46 

54 

50 

55 

55 

62 

50 

53 

64 

57 

58 

55 

54 

56 

58 

65 

56 

56 

54 

56 

57 

59 

57 

56 

59 

56 

55 

59 

54 

56, 

2 

MAX 

76 

80 

81 

79 

81 

6  3 

80 

81 

80 

79 

76 

80 

82 

85 

86 

66 

86 

87 

89 

83 

77 

78 

77 

78 

78 

61 

81 

57 

80, 

3 

Mm 

50 

51 

39 

43 

46 

36 

40 

53 

49 

39 

43 

46 

41 

45 

46 

48 

46 

47 

45 

46 

53 

53 

48 

53 

53 

53 

51 

46 

46, 

8 

NETMORE  2  S 

MAX 

85 

82 

82 

85 

89 

85 

86 

83 

85 

89 

89 

69 

85 

89 

86 

89 

91 

91 

89 

65 

94 

69 

89 

84 

82 

84 

82 

79 

82 

88 

86, 

2 

Mm 

52 

52 

51 

55 

51 

55 

56 

56 

48 

53 

57 

57 

50 

50 

53 

58 

59 

63 

56 

51 

58 

60 

60 

57 

56 

52 

57 

56 

56 

57 

51 

55, 

0 

Set.  Releronco  NotM  Following  Station  Index 

-  132  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JULY  1965 


Station 

Day  ol  Month 

• 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

ft 

< 

... 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN 

02 

4LTENBERN 

MAX 

as 

8' 

'50 

96 

94 

94 

91 

84 

90 

90 

87 

82 

85 

91 

9  1 

89 

91 

86 

65 

85 

90 

91 

89 

87 

60 

62 

91 

91 

91 

85 

76 

67.9 

MIN 

41 

47 

43 

43 

46 

33 

48 

45 

43 

42 

48 

46 

42 

44 

46 

46 

51 

56 

52 

52 

48 

55 

52 

54 

55 

47 

53 

49 

46 

51 

53 

46.4 

ASPEN 

MAX 

73 

77 

77 

81 

80 

77 

SO 

70 

79 

79 

76 

76 

76 

79 

80 

79 

60 

76 

75 

80 

79 

62 

79 

77 

74 

77 

74 

80 

80 

77 

63 

77.4 

MIN 

45 

43 

41 

44 

43 

43 

45 

44 

42 

42 

51 

61 

42 

45 

48 

50 

45 

53 

51 

50 

45 

49 

49 

51 

51 

49 

51 

45 

so 

51 

52 

47.0 

BASALT 

MAX 

65 

86 

88 

66 

84 

86 

86 

87 

67 

65 

66 

73 

86 

64 

88 

67 

85 

13 

MIN 

49 

47 

47 

53 

52 

49 

50 

54 

56 

51 

54 

30 

54 

57 

51 

49 

56 

56 

8ERTHCUD  PASS 

MAX 

60 

58 

61 

60 

64 

46 

48 

48 

38 

46 

48 

45 

44 

47 

49 

50 

57 

53 

53 

50 

54 

54 

54 

50 

SO 

50 

49 

53 

59 

61 

56 

52.2 

MIN 

37 

32 

32 

32 

34 

31 

34 

34 

31 

34 

38 

37 

32 

35 

38 

39 

37 

3v 

37 

39 

38 

40 

35 

39 

38 

35 

38 

34 

36 

39 

35 

35. B 

BOND 

MAX 

82 

85 

S3 

87 

87 

86 

65 

80 

82 

85 

87 

82 

85 

85 

B  8 

8  -y 

86 

62 

83 

84 

66 

89 

65 

80 

80 

61 

64 

66 

67 

85 

68 

64,1 

MIN 

61 

45 

43 

42 

56 

47 

45 

44 

45 

45 

54 

50 

42 

43 

46 

52 

50 

55 

52 

51 

32 

52 

52 

54 

35 

50 

52 

50 

31 

S3 

53 

49.1 

CEDAREOGE 

MAX 

81 

83 

S3 

87 

88 

87 

86 

82 

85 

85 

82 

79 

60 

83 

B  4 

65 

85 

84 

82 

83 

64 

85 

84 

82 

60 

81 

83 

66 

85 

85 

75 

83,4 

MIN 

54 

53 

50 

50 

55 

54 

56 

55 

54 

56 

55 

»2 

53 

51 

54 

56 

56 

62 

55 

58 

53 

57 

54 

59 

57 

55 

60 

56 

57 

60 

57 

55.3 

CIMARRON 

MAX 

84 

85 

87 

87 

87 

84 

83 

63 

83 

83 

73 

75 

84 

84 

84 

83 

82 

83 

81 

80 

80 

79 

80 

80 

75 

82 

82 

64 

84 

63 

80 

82.1 

MIN 

32 

32 

32 

33 

41 

39 

40 

40 

39 

39 

40 

40 

39 

39 

40 

47 

48 

48 

47 

46 

47 

47 

48 

49 

46 

55 

54 

47 

65 

44 

42 

42,8 

Climax  2  nw 

MAX 

57 

60 

60 

63 

64 

63 

64 

63 

61 

63 

60 

60 

63 

69 

6  5 

63 

65 

64 

63 

62 

66 

64 

63 

62 

61 

58 

57 

65 

67 

51 

62.2 

MIN 

38 

36 

33 

34 

39 

31 

38 

32 

34 

37 

39 

39 

33 

36 

36 

40 

39 

43 

40 

42 

40 

43 

40 

41 

40 

38 

43 

35 

39 

34 

37.6 

CCCmETOPA  creek 

MAX 

SO 

73 

75 

78 

80 

83 

80 

81 

73 

79 

77 

75 

70 

76 

80 

8 1 

79 

78 

79 

80 

75 

77 

80 

80 

75 

73 

73 

80 

72 

80 

79 

77.5 

MIN 

43 

40 

42 

40 

42 

31 

38 

42 

35 

39 

46 

42 

40 

40 

46 

45 

46 

51 

41 

42 

41 

48 

46 

47 

49 

45 

46 

42 

48 

43 

43.2 

CCLLBRAN 

MAX 

78 

85 

86 

90 

90 

89 

89 

87 

89 

87 

84 

80 

65 

88 

88 

88 

90 

85 

85 

87 

88 

86 

88 

85 

80 

82 

85 

89 

89 

85 

7$ 

85.9 

MIN 

51 

48 

48 

50 

52 

50 

53 

45 

47 

48 

55 

52 

46 

51 

52 

53 

54 

62 

53 

50 

53 

56 

53 

58 

53 

52 

58 

55 

55 

56 

54 

52.4 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

85 

88 

88 

93 

93 

94 

92 

91 

89 

90 

68 

79 

83 

89 

90 

90 

88 

91 

65 

65 

65 

89 

89 

66 

84 

81 

67 

92 

92 

90 

85 

68.1 

MIN 

6* 

59 

60 

60 

63 

62 

65 

57 

56 

62 

58 

55 

53 

59 

61 

62 

62 

59 

56 

61 

57 

60 

58 

59 

57 

55 

62 

64 

64 

65 

57 

59.7 

CORTEZ 

MAX 

85 

86 

89 

89 

90 

92 

91 

86 

89 

88 

85 

79 

86 

88 

87 

85 

90 

BS 

65 

86 

90 

85 

86 

88 

65 

80 

66 

88 

86 

68 

66 

86.  6 

MIN 

5* 

51 

44 

49 

51 

52 

53 

57 

52 

54 

61 

52 

53 

49 

54 

54 

54 

59 

53 

55 

52 

57 

54 

58 

55 

54 

57 

56 

62 

60 

58 

54.3 

CRAIG 

MAX 

79 

79 

82 

85 

84 

82 

80 

82 

80 

84 

80 

76 

80 

84 

67 

86 

87 

80 

62 

80 

85 

83 

82 

78 

76 

60 

84 

65 

86 

64 

70 

81.7 

MIN 

46 

44 

41 

42 

45 

41 

43 

46 

50 

51 

54 

52 

45 

44 

44 

47 

55 

56 

58 

52 

51 

54 

51 

56 

55 

51 

48 

53 

54 

55 

51 

49.5 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

70 

73 

74 

76 

77 

76 

76 

75 

74 

74 

74 

64 

73 

73 

74 

76 

75 

74 

73 

71 

77 

77 

74 

75 

73 

72 

71 

79 

77 

75 

6  8 

73.9 

MIN 

39 

39 

39 

35 

38 

37 

39 

40 

34 

37 

46 

44 

40 

39 

41 

43 

41 

50 

47 

43 

42 

44 

45 

47 

48 

46 

SI 

39 

44 

45 

46 

42.3 

DELTA   1  E 

MAX 

89 

91 

93 

96 

97 

93 

92 

83 

93 

90 

86 

79 

86 

92 

90 

93 

90 

92 

90 

85 

90 

92 

92 

87 

83 

89 

91 

95 

93 

69 

62 

89.8 

MIN 

53 

50 

45 

48 

51 

50 

55 

54 

48 

51 

58 

55 

54 

51 

52 

55 

55 

65 

58 

55 

52 

56 

55 

60 

59 

55 

60 

56 

57 

62 

56 

54.5 

DILLON  1  E 

MAX 

70 

71 

71 

73 

76 

75 

76 

74 

70 

74 

74 

70 

73 

74 

75 

74 

76 

75 

75 

77 

74 

73 

74 

72 

71 

67 

69 

74 

75 

73 

60 

72.7 

MIN 

34 

32 

32 

31 

35 

32 

35 

36 

32 

32 

41 

42 

35 

35 

38 

38 

38 

42 

43 

42 

41 

46 

43 

45 

46 

41 

46 

36 

40 

40 

41 

38.4 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

85 

84 

83 

89 

89 

88 

84 

82 

86 

89 

81 

S3 

86 

89 

88 

90 

85 

83 

84 

88 

82 

78 

78 

85 

90 

88 

89 

89 

74 

85,1 

MIN 

49 

48 

50 

49 

42 

52 

53 

50 

56 

55 

59 

55 

56 

55 

60 

56 

52 

50 

49 

53 

55 

57 

57 

55 

53.0 

DURANGO 

MAX 

86 

85 

89 

87 

88 

92 

89 

85 

88 

85 

83 

81 

84 

87 

87 

86 

86 

86 

86 

85 

89 

88 

88 

85 

65 

83 

84 

66 

86 

87 

79 

85.9 

MIN 

43 

4  7 

41 

41 

45 

48 

50 

53 

47 

48 

57 

51 

54 

47 

54 

54 

55 

37 

51 

53 

52 

52 

SO 

57 

56 

51 

54 

54 

57 

57 

88 

31.4 

EAGLE   FAA  AIRPORT 

MAX 

83 

84 

86 

86 

89 

88 

88 

74 

81 

83 

85 

80 

83 

85 

90 

90 

86 

84 

82 

87 

SB 

89 

89 

94 

80 

S3 

64 

68 

86 

82 

62 

84.2 

MIN 

38 

38 

37 

36 

41 

37 

40 

44 

40 

38 

50 

48 

44 

44 

44 

48 

46 

55 

54 

54 

49 

50 

55 

55 

56 

31 

52 

45 

48 

50 

46 

46.2 

FORT  LENIS 

MAX 

79 

79 

82 

82 

82 

85 

84 

78 

81 

62 

79 

77 

77 

79 

79 

80 

83 

80 

79 

80 

81 

79 

81 

60 

78 

74 

76 

76 

78 

79 

80 

79.7 

MIN 

52 

48 

42 

45 

47 

48 

53 

49 

50 

45 

54 

49 

40 

46 

48 

51 

51 

54 

49 

50 

50 

51 

47 

SO 

53 

49 

52 

51 

53 

53 

54 

49.5 

FRASER 

MAX 

70 

73 

70 

74 

74 

74 

74 

65 

68 

73 

73 

67 

75 

74 

75 

74 

75 

74 

73 

74 

74 

75 

73 

70 

70 

69 

66 

74 

77 

74 

56 

72.0 

MIN 

28 

30 

35 

26 

30 

27 

26 

32 

29 

29 

34 

39 

34 

30 

31 

31 

32 

40 

41 

36 

35 

48 

40 

46 

45 

39 

60 

32 

32 

34 

34 

34.4 

FRUITA 

MAX 

88 

90 

92 

95 

96 

94 

92 

90 

93 

91 

85 

84 

89 

92 

93 

90 

91 

89 

68 

65 

93 

91 

86 

87 

82 

84 

92 

94 

94 

90 

81 

69.8 

Mm 

50 

49 

46 

50 

52 

55 

56 

55 

60 

55 

62 

56 

55 

56 

53 

55 

61 

65 

59 

61 

61 

63 

59 

62 

61 

55 

59 

64 

57 

63 

60 

57.3 

GATEMAV   1  Sh 

MAX 

89 

92 

95 

93 

92 

90 

92 

90 

86 

86 

92 

92 

9  1 

16 

86 

65 

91 

87 

85 

84 

81 

84 

90 

92 

62 

86.5 

MTN 

62 

49 

54 

53 

60 

58 

60 

56 

62 

58 

60 

60 

62 

65 

59 

62 

62 

67 

61 

62 

62 

59 

57 

60 

61 

59.7 

GLENnCOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

82 

86 

89 

92 

89 

88 

88 

83 

88 

88 

81 

77 

85 

90 

89 

88 

92 

87 

82 

80 

86 

67 

86 

88 

76 

83 

88 

87 

90 

86 

65 

65.6 

MIN 

49 

47 

43 

52 

50 

45 

50 

46 

46 

47 

54 

53 

46 

48 

so 

51 

52 

59 

59 

56 

52 

54 

57 

56 

54 

58 

54 

53 

55 

SB 

57 

52.0 

GRAND  JUNCTION  *B 

4P 

MAX 

89 

93 

95 

98 

99 

96 

95 

94 

95 

95 

86 

86 

91 

95 

96 

93 

95 

91 

90 

87 

98 

94 

91 

91 

85 

91 

95 

98 

96 

94 

83 

92.7 

MIN 

64 

57 

58 

61 

64 

65 

68 

61 

65 

65 

67 

64 

59 

62 

62 

66 

70 

67 

65 

68 

66 

70 

63 

67 

66 

65 

70 

66 

72 

67 

65 

65.1 

GRANO  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

»8 

90 

92 

96 

96 

92 

94 

91 

91 

91 

85 

84 

88 

91 

91 

92 

93 

91 

87 

67 

93 

90 

89 

89 

82 

86 

90 

92 

90 

91 

79 

89.7 

MTN 

63 

56 

55 

61 

67 

5  P 

63 

62 

59 

63 

63 

61 

57 

60 

62 

61 

65 

65 

60 

65 

63 

65 

59 

64 

62 

62 

61 

61 

62 

66 

61 

61.6 

GRAND  LAKE   1  MNta 

MAX 

74 

71 

73 

77 

78 

78 

74 

72 

68 

74 

74 

66 

73 

76 

73 

78 

77 

75 

71 

77 

71 

75 

75 

71 

72 

72 

72 

76 

77 

75 

54 

73.3 

MIN 

32 

34 

31 

29 

35 

30 

32 

41 

31 

34 

40 

45 

37 

35 

36 

35 

38 

41 

45 

41 

39 

46 

41 

46 

47 

-1 

34 

34 

35 

37 

45 

37.7 

GRAND  LAKE  6  SS* 

MAX 

72 

70 

72 

74 

75 

77 

74 

71 

66 

73 

72 

72 

72 

74 

75 

77 

74 

76 

75 

78 

71 

74 

76 

72 

~2 

74 

72 

75 

76 

74 

56 

73.0 

MTN 

37 

39 

35 

34 

39 

36 

37 

44 

39 

40 

45 

42 

42 

40 

41 

40 

41 

46 

49 

46 

45 

51 

47 

50 

51 

46 

43 

39 

41 

42 

46 

42.4 

GRAND  VALLEY 

MAX 

84 

68 

94 

94 

94 

94 

92 

83 

90 

90 

90 

86 

86 

94 

94 

96 

92 

1" 

86 

88 

94 

90 

90 

84 

82 

66 

90 

96 

94 

92 

74 

89.6 

MTN 

52 

52 

SO 

51 

50 

54 

56 

53 

52 

54 

55 

55 

50 

54 

54 

56 

60 

62 

57 

60 

60 

58 

58 

58 

60 

56 

60 

60 

58 

60 

59 

55.9 

GREEN  MOUNTAIN  OAM 

MAX 

74 

76 

77 

79 

79 

80 

81 

76 

73 

79 

80 

77 

78 

80 

82 

8  1 

83 

SO 

77 

77 

79 

78 

78 

77 

78 

75 

76 

61 

81 

82 

66 

78.1 

MIN 

41 

40 

38 

39 

43 

40 

40 

43 

39 

41 

53 

47 

41 

41 

42 

45 

44 

49 

49 

53 

46 

48 

47 

49 

51 

47 

91 

43 

45 

69 

49 

44,9 

GUNNISON 

MAX 

75 

79 

) ; 

83 

82 

81 

81 

72 

76 

77 

75 

71 

78 

77 

81 

8  1 

77 

79 

77 

78 

76 

83 

80 

75 

74 

74 

75 

80 

81 

74 

65 

77.4 

MTN 

43 

42 

45 

33 

33 

37 

39 

43 

37 

36 

46 

45 

45 

41 

45 

47 

44 

52 

46 

42 

43 

46 

46 

SI 

52 

47 

53 

43 

50 

49 

5C 

44.3 

MAYDEN 

MAX 

81 

80 

81 

85 

84 

82 

77 

80 

73 

83 

62 

77 

80 

84 

87 

86 

86 

« : 

80 

82 

66 

83 

80 

78 

75 

61 

97 

85 

86 

83 

71 

61,6 

MTN 

41 

41 

40 

42 

42 

SI 

42 

43 

44 

46 

52 

50 

44 

44 

42 

46 

48 

55 

56 

46 

-6 

52 

50 

54 

53 

51 

•-6 

50 

50 

51 

55 

47.1 

MOT  SULPHUR  SPRS  2 

SW 

MAX 

75 

76 

' ' 

80 

79 

80 

81 

71 

73 

75 

78 

74 

78 

79 

B  i 

83 

82 

'-) 

79 

79 

7B 

80 

80 

78 

75 

76 

79 

81 

82 

83 

57 

77,7 

MTN 

37 

37 

34 

35 

36 

34 

40 

40 

39 

40 

45 

46 

42 

41 

38 

42 

47 

48 

45 

46 

47 

5: 

51 

49 

47 

40 

42 

44 

91 

42.4 

IGNACIO    I  N 

MAX 

81 

84 

■>p 

88 

87 

68 

82 

85 

84 

ac 

64 

86 

87 

65 

86 

85 

86 

85 

11 

86 

86 

0  6 

79 

81 

85 

64 

89 

64 

85.1 

Mm 

51 

48 

it 

42 

44 

51 

47 

43 

49 

55 

49 

49 

48 

52 

53 

52 

52 

51 

48 

' 

53 

49 

■« 

54 

52 

49 

52 

55 

50 

40 

49.2 

KREMMLING 

MAX 

77 

79 

B : 

83 

85 

63 

76 

72 

81 

62 

81 

80 

82 

8  3 

88 

84 

79 

77 

60 

99 

84 

82 

«■ 

78 

77 

92 

S3 

85 

84 

60 

80.6 

Mm 

34 

36 

i  < 

32 

35 

31 

32 

41 

35 

35 

49 

47 

37 

36 

36 

38 

40 

43 

50 

48 

45 

46 

46 

91 

52 

45 

44 

40 

42 

42 

5C 

41.1 

LAKE  CITY 

MAX 

73 

78 

79 

81 

79 

ai 

75 

70 

74 

75 

72 

'  ' 

74 

73 

72 

77 

78 

30 

80 

75 

'6 

77 

76 

74 

72 

72 

-1 

80 

76 

73 

•I 

75.3 

Mm 

46 

43 

38 

41 

38 

44 

46 

44 

36 

37 

45 

39 

43 

37 

»t> 

44 

42 

48 

42 

45 

43 

45 

49 

46 

43 

»; 

49 

52 

49 

.6 

43.3 

LITTLE  HILLS 

MAX 

77 

83 

'9 

83 

87 

85 

64 

83 

■  1 

87 

64 

IC 

61 

61 

B  ' 

66 

85 

» 1 

81 

82 

»8 

89 

88 

'9 

74 

78 

8  5 

86 

67 

65 

73 

62.9 

Mm 

40 

41 

36 

40 

43 

33 

43 

43 

45 

44 

60 

49 

43 

43 

4. 

51 

51 

51 

53 

53 

49 

55 

49 

52 

53 

47 

<- ' 

46 

44 

52 

-6 

46.5 

S—  R»(«r*>BC«  NoUo  Folio  wing  Si*  Hon  ladox 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  oi  Month 

■ 

Station 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

H 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

2 

29 

30 

31 

0 

< 

NARVINE 

MAX 

84 

82 

ra 

80 

82 

78 

78 

80 

79 

62 

80 

82 

78 

79 

80 

82 

84 

80 

75 

79 

81 

80 

75 

74 

72 

60 

81 

81 

80 

79 

83 

79.6 

Mm 

40 

38 

34 

36 

35 

36 

34 

36 

38 

45 

48 

42 

36 

38 

37 

40 

42 

50 

48 

45 

45 

45 

45 

44 

52 

50 

42 

42 

44 

42 

45 

41.7 

MAYBELL 

MAX 

63 

62 

a  3 

87 

86 

84 

80 

83 

82 

88 

83 

78 

82 

85 

85 

85 

66 

90 

81 

60 

87 

86 

82 

77 

76 

77 

83 

85 

87 

85 

70 

62.5 

MIN 

35 

42 

39 

40 

43 

39 

43 

44 

46 

47 

56 

50 

44 

44 

45 

46 

58 

59 

58 

52 

50 

52 

51 

52 

56 

50 

48 

47 

50 

55 

57 

48.3 

MEEKER 

MAX 

63 

83 

94 

87 

87 

84 

83 

81 

90 

85 

83 

79 

81 

84 

86 

86 

84 

81 

85 

80 

88 

87 

84 

77 

76 

80 

83 

86 

89 

85 

69 

82,9 

Mm 

41 

45 

42 

43 

46 

42 

46 

45 

43 

44 

56 

52 

43 

44 

46 

45 

53 

57 

54 

51 

48 

59 

49 

55 

54 

49 

50 

49 

48 

54 

53 

48,6 

NEREOITH 

MAX 

72 

75 

77 

81 

82 

85 

79 

74 

78 

61 

77 

72 

78 

82 

8  3 

80 

60 

78 

80 

63 

81 

78 

79 

77 

79 

79 

84 

84 

77 

61 

78.5 

Mm 

34 

33 

31 

34 

34 

34 

34 

38 

34 

36 

40 

43 

37 

32 

37 

41 

41 

48 

48 

46 

43 

45 

46 

47 

44 

47 

49 

40 

43 

43 

49 

40,4 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

63 

86 

89 

90 

89 

90 

88 

83 

90 

83 

83 

78 

79 

84 

83 

82 

87 

94 

84 

86 

86 

85 

86 

B4 

79 

60 

84 

84 

84 

87 

Bl 

84.6 

Mm 

59 

56 

55 

57 

59 

59 

60 

58 

36 

54 

56 

51 

55 

54 

56 

54 

56 

56 

54 

59 

54 

55 

SS 

54 

54 

52 

58 

58 

56 

54 

57 

55.6 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

79 

64 

38 

87 

92 

91 

88 

89 

84 

68 

84 

63 

73 

84 

83 

88 

89 

87 

88 

86 

85 

85 

83 

B6 

82 

77 

B4 

85 

90 

86 

86 

65.4 

Mm 

54 

S3 

47 

52 

56 

56 

57 

55 

47 

53 

58 

51 

53 

52 

56 

59 

56 

61 

56 

57 

51 

53 

56 

59 

57 

54 

55 

55 

56 

60 

58 

54,9 

NORTHDALE 

MAX 

64 

66 

87 

89 

89 

87 

S3 

87 

87 

85 

85 

82 

83 

87 

85 

82 

87 

8! 

84 

63 

87 

85 

S3 

82 

76 

82 

85 

84 

85 

88 

88 

84,9 

Mm 

45 

46 

38 

40 

41 

47 

53 

54 

49 

45 

45 

39 

43 

49 

49 

50 

SO 

54 

51 

54 

50 

51 

50 

55 

55 

49 

55 

55 

54 

59 

57 

49.4 

NORWOOD 

MAX 

81 

63 

84 

87 

67 

97 

84 

77 

83 

83 

78 

73 

80 

83 

84 

82 

85 

78 

79 

80 

80 

77 

79 

75 

74 

80 

80 

83 

83 

60 

76 

60,8 

Mm 

47 

46 

43 

47 

48 

48 

50 

48 

47 

47 

55 

46 

50 

45 

48 

50 

SO 

53 

50 

52 

58 

51 

48 

54 

54 

48 

51 

56 

52 

55 

55 

50,1 

OURAY 

MAX 

76 

79 

79 

79 

82 

80 

76 

68 

73 

74 

70 

65 

73 

77 

76 

76 

75 

76 

73 

77 

74 

75 

76 

75 

73 

72 

69 

78 

77 

76 

66 

74.7 

Mm 

53 

47 

44 

48 

49 

51 

52 

50 

48 

49 

52 

49 

48 

48 

52 

53 

SO 

53 

51 

51 

50 

51 

49 

51 

52 

48 

52 

50 

54 

58 

53 

50.5 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

78 

84 

93 

85 

82 

86 

83 

78 

89 

80 

80 

75 

79 

81 

78 

81 

83 

82 

83 

82 

81 

83 

81 

81 

76 

75 

79 

81 

61 

76 

75 

80,6 

Mm 

46 

45 

36 

44 

41 

43 

30 

48 

33 

38 

51 

49 

46 

44 

51 

53 

52 

53 

51 

48 

49 

52 

48 

48 

57 

51 

52 

51 

50 

54 

54 

46.0 

PALISADE  I  S 

MAX 

65 

66 

93 

94 

98 

98 

98 

95 

93 

94 

95 

88 

88 

91 

95 

95 

93 

90 

90 

96 

95 

91 

93 

85 

88 

92 

98 

93 

94 

92.7 

Mm 

60 

59 

60 

62 

62 

62 

65 

62 

59 

61 

58 

58 

57 

60 

60 

63 

62 

68 

62 

66 

62 

64 

62 

64 

63 

63 

64 

64 

67 

67 

63 

62.2 

PALISADE  LAKE  5  5 

MAX 

70 

71 

75 

82 

80 

76 

74 

72 

78 

80 

82 

80 

81 

79 

8  0 

79 

78 

79 

82 

81 

61 

79 

60 

76 

74 

76 

80 

81 

81 

76.0 

Mm 

40 

41 

39 

38 

40 

42 

41 

42 

44 

46 

40 

36 

38 

16 

34 

35 

38 

40 

39 

40 

44 

40 

41 

42 

44 

45 

39 

36 

41 

41 

41 

40.1 

PAON1A 

MAX 

64 

85 

86 

85 

90 

99 

86 

82 

87 

87 

66 

78 

85 

88 

98 

87 

89 

89 

84 

85 

89 

88 

67 

66 

86 

86 

88 

90 

69 

86 

75 

86,1 

Mm 

55 

53 

56 

50 

55 

55 

55 

55 

49 

53 

57 

55 

53 

53 

53 

57 

55 

56 

59 

58 

57 

57 

59 

59 

59 

56 

61 

57 

SB 

61 

56 

55.9 

PARADOX 

MAX 

88 

90 

93 

94 

95 

97 

92 

90 

93 

92 

89 

90 

83 

90 

90 

89 

90 

90 

93 

90 

68 

86 

84 

88 

90 

95 

93 

94 

94 

90.7 

Mm 

52 

48 

43 

46 

49 

52 

55 

56 

49 

55 

57 

53 

51 

52 

58 

55 

56 

59 

54 

60 

55 

59 

60 

53 

57 

53 

62 

60 

60 

54.4 

PITKIN 

MAX 

70 

72 

73 

75 

76 

T* 

74 

67 

73 

75 

70 

67 

73 

72 

74 

75 

76 

75 

74 

78 

73 

75 

78 

74 

70 

67 

70 

73 

76 

70 

58 

72.  5 

Mm 

37 

34 

28 

30 

32 

32 

33 

36 

30 

36 

38 

39 

33 

35 

39 

38 

39 

45 

40 

36 

37 

46 

44 

43 

46 

39 

47 

36 

40 

39 

42 

37.7 

POMDERHORN 

MAX 

72 

70 

T6 

80 

80 

79 

79 

71 

74 

76 

76 

69 

71 

75 

94 

80 

83 

74 

80 

73 

78 

84 

80 

84 

74 

60 

76 

87 

62 

80 

71 

77.4 

Mm 

40 

40 

42 

31 

30 

34 

35 

40 

32 

30 

46 

43 

42 

39 

36 

46 

44 

SO 

44 

40 

41 

44 

43 

49 

50 

46 

49 

42 

41 

49 

50 

41.5 

RANGELY 

MAX 

90 

87 

88 

94 

93 

90 

81 

88 

B9 

90 

90 

82 

88 

91 

92 

91 

34 

88 

87 

93 

68 

86 

B2 

80 

62 

88 

91 

92 

86 

74 

87.6 

Mm 

48 

53 

45 

48 

52 

45 

53 

48 

55 

49 

59 

53 

49 

52 

50 

52 

5  9 

57 

57 

58 

62 

58 

60 

57 

58 

51 

52 

53 

59 

58 

53.7 

RICO 

MAX 

73 

77 

78 

79 

79 

93 

75 

74 

76 

74 

73 

68 

68 

77 

76 

76 

74 

75 

74 

71 

71 

72 

74 

72 

69 

71 

66 

75 

74 

71 

65 

73,6 

Mm 

40 

38 

31 

38 

33 

39 

39 

44 

35 

39 

48 

38 

42 

37 

48 

41 

45 

42 

42 

41 

41 

44 

48 

43 

47 

42 

42 

41 

49 

41 

46 

41.4 

RIFLE 

MAX 

82 

86 

B7 

92 

94 

92 

90 

87 

89 

88 

67 

82 

82 

89 

8  8 

87 

87 

86 

86 

85 

86 

67 

86 

83 

80 

83 

86 

68 

88 

86 

77 

86.3 

Mm 

49 

47 

44 

45 

49 

45 

51 

50 

46 

49 

56 

53 

48 

48 

49 

50 

56 

61 

57 

60 

53 

55 

56 

60 

58 

56 

56 

53 

54 

55 

58 

52,5 

SILVERTON 

MAX 

70 

74 

72 

73 

75 

75 

75 

70 

71 

71 

70 

68 

71 

73 

72 

75 

75 

74 

73 

74 

74 

75 

75 

68 

66 

74 

72 

70 

71 

72.3 

Mm 

41 

36 

30 

32 

40 

30 

32 

33 

33 

35 

34 

36 

36 

36 

36 

42 

42 

42 

43 

40 

39 

45 

42 

47 

47 

43 

46 

40 

41 

46 

45 

39.0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

80 

75 

7B 

81 

81 

79 

76 

80 

75 

82 

78 

75 

78 

81 

8  3 

86 

84 

82 

75 

77 

93 

80 

78 

74 

75 

78 

Bl 

63 

83 

62 

71 

79.2 

Mm 

35 

37 

35 

34 

38 

33 

34 

41 

38 

37 

41 

45 

38 

38 

36 

39 

43 

SO 

52 

42 

42 

45 

48 

52 

SO 

50 

43 

38 

42 

44 

53 

*1.7 

TAYLOR  PARK 

MAX 

70 

65 

70 

72 

74 

72 

74 

71 

63 

68 

70 

66 

65 

69 

72 

72 

68 

69 

72 

71 

71 

70 

74 

75 

69 

68 

68 

64 

74 

72 

66 

69,8 

Mm 

34 

37 

32 

33 

35 

37 

38 

39 

37 

37 

39 

44 

40 

40 

41 

48 

43 

46 

47 

45 

44 

43 

49 

49 

47 

44 

45 

43 

44 

44 

44 

41.5 

TELLURIDE 

MAX 

72 

77 

79 

79 

78 

91 

75 

70 

79 

74 

74 

65 

74 

77 

72 

73 

76 

72 

72 

74 

76 

75 

75 

76 

72 

72 

69 

78 

74 

72 

68 

74.2 

Mm 

45 

39 

31 

34 

38 

43 

41 

45 

36 

42 

43 

44 

45 

37 

43 

51 

43 

51 

45 

41 

41 

46 

45 

49 

49 

44 

48 

*1 

47 

49 

48 

43.4 

URAVAN 

MAX 

90 

92 

100 

96 

97 

97 

96 

89 

92 

93 

91 

80 

85 

92 

93 

92 

94 

95 

91 

93 

93 

93 

91 

89 

87 

90 

93 

95 

96 

93 

86 

92.1 

Mm 

51 

51 

52 

54 

53 

54 

54 

56 

56 

57 

62 

59 

57 

57 

60 

64 

64 

64 

61 

64 

61 

61 

61 

61 

62 

60 

61 

62 

65 

67 

64 

59.2 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

77 

60 

92 

83 

81 

84 

81 

74 

81 

80 

78 

71 

79 

79 

77 

77 

80 

90 

79 

80 

79 

82 

82 

8  1 

76 

75 

77 

78 

77 

60 

73 

78.6 

Mm 

50 

45 

40 

41 

43 

45 

47 

47 

41 

45 

53 

48 

47 

44 

49 

49 

51 

55 

50 

47 

48 

55 

48 

52 

51 

48 

52 

48 

53 

55 

52 

48.4 

YAMPA 

MAX 

73 

73 

73 

75 

77 

75 

73 

74 

70 

77 

75 

70 

74 

75 

79 

80 

75 

72 

72 

74 

76 

74 

72 

69 

69 

72 

76 

78 

80 

78 

60 

73.9 

Mm 

47 

41 

37 

41 

43 

36 

42 

43 

46 

46 

53 

49 

43 

41 

40 

45 

48 

49 

52 

47 

49 

49 

48 

50 

49 

45 

45 

48 

47 

47 

50 

45.7 

YELLOW  JACKET  INN 

MAX 

64 

64 

8b 

88 

88 

90 

86 

83 

86 

83 

85 

B0 

88 

87 

82 

85 

88 

86 

84 

90 

9  5 

65 

83 

62 

76 

80 

84 

85 

6 1 

87 

78 

84.5 

ft      ft  ft 

Mm 

54 

54 

51 

50 

54 

57 

55 

56 

52 

54 

57 

54 

56 

49 

11 

56 

54 

58 

53 

56 

52 

52 

52 

55 

56 

50 

54 

55 

54 

57 

55 

54.0 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  o: 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

89 

79 

88 

88 

87 

83 

91 

85 

98 

95 

92 

90 

80 

88 

9  2 

97 

95 

94 

87 

88 

90 

96 

85 

73 

80 

84 

77 

81 

86 

77 

72 

86.4 

Mm 

56 

54 

56 

54 

57 

53 

59 

60 

55 

63 

59 

59 

57 

59 

60 

65 

65 

63 

61 

60 

59 

60 

61 

57 

60 

60 

61 

60 

59 

61 

56 

59.0 

BONNY  DAM 

MAX 

83 

69 

80 

83 

87 

86 

86 

89 

87 

88 

93 

97 

96 

83 

84 

91 

97 

97 

98 

86 

94 

97 

97 

95 

84 

83 

87 

82 

81 

88 

86 

86.8 

Mm 

59 

58 

58 

57 

58 

56 

62 

61 

61 

60 

63 

65 

63 

62 

63 

63 

64 

67 

64 

67 

63 

63 

63 

57 

58 

61 

69 

63 

60 

62 

61 

61.6 

BURLINGTON 

MAX 

89 

82 

83 

88 

85 

85 

90 

68 

90 

94 

95 

97 

80 

84 

91 

97 

96 

97 

68 

93 

1  00 

97 

94 

84 

84 

87 

82 

81 

87 

90 

77 

88.9 

Mm 

60 

60 

57 

59 

56 

62 

58 

62 

59 

67 

68 

62 

63 

62 

63 

66 

71 

62 

68 

65 

63 

62 

53 

60 

63 

65 

64 

62 

59 

54 

52 

61.5 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

89 

79 

80 

85 

88 

84 

91 

87 

90 

95 

96 

95 

96 

84 

90 

99 

98 

101 

92 

99 

9  6 

98 

97 

92 

90 

92 

9  0 

84 

85 

90 

89 

91.1 

Mm 

54 

55 

55 

52 

52 

57 

57 

60 

54 

56 

61 

56 

60 

57 

57 

57 

65 

62 

64 

67 

'f 

68 

62 

56 

55 

62 

61 

53 

52 

60 

48 

58,2 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

87 

83 

82 

85 

84 

85 

91 

86 

8  9 

97 

95 

94 

86 

86 

92 

97 

97 

96 

69 

93 

99 

99 

93 

90 

82 

87 

84 

80 

66 

85 

77 

88,9 

Mm 

57 

55 

54 

54 

55 

54 

58 

56 

54 

62 

59 

61 

58 

60 

56 

59 

ss 

64 

61 

65 

66 

57 

60 

56 

58 

58 

61 

57 

57 

59 

56 

58.1 

NOLYOKE 

MAX 

92 

85 

89 

87 

88 

85 

90 

85 

87 

91 

86 

93 

89 

67 

90 

96 

96 

93 

88 

89 

92 

98 

94 

79 

80 

86 

84 

81 

90 

60 

76 

87.9 

Mm 

59 

56 

55 

54 

56 

56 

58 

62 

57 

60 

61 

6  6 

62 

61 

60 

61 

61 

64 

67 

69 

63 

66 

66 

59 

60 

62 

61 

61 

59 

63 

58 

60.7 

STRATTON  J  NE 

MAX 

87 

80 

83 

88 

87 

85 

90 

B8 

90 

92 

95 

95 

83 

85 

91 

97 

98 

97 

88 

95 

99 

97 

94 

8  1 

85 

86 

B  1 

81 

86 

68 

89.2 

Mm 

57 

59 

58 

55 

57 

54 

57 

56 

61 

59 

61 

6  1 

63 

60 

61 

62 

56 

61 

62 

65 

61 

67 

60 

56 

59 

69 

62 

60 

56 

60 

60.1 

WRAY 

MAX 

91 

90 

88 

90 

89 

89 

92 

87 

88 

92 

91 

92 

90 

67 

92 

99 

94 

93 

94 

87 

91 

99 

96 

87 

80 

66 

6  5 

62 

91 

90 

SO 

89.7 

Mm 

61 

60 

58 

56 

59 

58 

57 

63 

57 

62 

66 

67 

62 

61 

60 

66 

64 

63 

66 

66 

65 

67 

66 

57 

60 

61 

67 

62 

59 

63 

59 

61.9 

YUMA 

MAX 

93 

91 

89 

91 

91 

92 

94 

95 

93 

95 

95 

95 

95 

89 

95 

99 

98 

96 

94 

90 

93 

88 

95 

92 

88 

88 

88 

82 

91 

92 

80 

91.8 

Mm 

55 

55 

56 

55 

56 

55 

58 

62 

56 

58 

62 

63 

58 

58 

58 

62 

64 

64 

62 

65 

63 

52 

62 

56 

56 

52 

63 

60 

56 

61 

59 

58.8 

Sm  FUleranco  Notsa  Following  Sutlon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JULY  1965 


Station 

Day  ot  Month 

• 

9 

4 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      >  • 

Platte  drainage 

BASIN  0* 

ALLENSPARK 

MAX 

74 

72 

73 

79 

79 

80 

79 

75 

73 

74 

78 

72 

71 

77 

79 

80 

78 

60 

79 

sc 

79 

72 

71 

66 

70 

69 

74 

70 

55 

74 

5 

Mm 

A3 

38 

38 

40 

39 

38 

40 

42 

48 

50 

90 

51 

42 

40 

42 

47 

49 

50 

48 

48 

47 

45 

47 

47 

45 

45 

** 

45 

44 

4* 

5 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

T2 

75 

76 

77 

75 

79 

77 

70 

70 

75 

77 

72 

79 

76 

76 

75 

76 

80 

76 

79 

BC 

79 

76 

72 

74 

70 

68 

73 

76 

75 

62 

74 

t 

min 

35 

32 

37 

29 

30 

33 

36 

36 

30 

31 

40 

44 

36 

39 

40 

40 

41 

43 

45 

43 

42 

48 

47 

30 

43 

45 

66 

49 

48 

43 

44 

40 

3 

BAILEY 

MAX 

12 

85 

83 

86 

85 

81 

80 

80 

80 

85 

82 

78 

79 

84 

85 

81 

84 

81 

63 

87 

86 

85 

85 

78 

78 

73 

73 

75 

78 

76 

59 

8  0 

5 

MIN 

40 

44 

48 

35 

37 

?6 

40 

42 

37 

39 

37 

42 

38 

37 

42 

43 

42 

44 

43 

44 

43 

46 

46 

48 

46 

44 

44 

39 

*s 

43 

43 

42 

0 

BOULDER 

MAX 

69 

85 

88 

90 

89 

90 

90 

89 

86 

94 

89 

89 

84 

89 

92 

94 

90 

90 

88 

86 

87 

92 

83 

74 

77 

83 

76 

80 

87 

66 

67 

86 

2 

Mm 

58 

57 

54 

60 

61 

58 

61 

65 

58 

57 

63 

65 

39 

54 

61 

65 

62 

67 

65 

60 

54 

62 

63 

60 

57 

57 

61 

55 

60 

61 

56 

5  9 

7 

BR  1 GGSDALE  2  NW 

MAX 

91 

86 

85 

90 

90 

67 

91 

91 

87 

93 

94 

90 

82 

91 

94 

92 

95 

95 

90 

90 

91 

93 

92 

74 

78 

88 

64 

81 

86 

86 

79 

86 

3 

Mm 

47 

52 

54 

51 

54 

54 

52 

56 

51 

51 

92 

57 

51 

34 

30 

50 

53 

58 

58 

61 

55 

38 

61 

88 

59 

57 

55 

58 

56 

56 

37 

54 

7 

BYERS 

MAX 

90 

80 

89 

90 

88 

85 

92 

88 

85 

96 

93 

93 

83 

90 

92 

95 

97 

95 

90 

91 

96 

98 

94 

82 

82 

84 

60 

82 

86 

69 

8  8 

4 

Mm 

59 

52 

55 

64 

55 

53 

57 

60 

53 

56 

39 

58 

52 

98 

99 

60 

37 

62 

60 

60 

97 

57 

57 

58 

58 

55 

61 

55 

58 

59 

57 

57 

2 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

72 

72 

74 

77 

77 

75 

77 

73 

77 

74 

68 

73 

76 

74 

72 

74 

75 

73 

73 

72 

76 

70 

67 

72 

69 

71 

65 

73 

78 

65 

70 

72 

7 

Mm 

43 

44 

43 

41 

42 

42 

45 

46 

50 

49 

42 

41 

46 

63 

90 

47 

50 

31 

49 

38 

39 

49 

46 

46 

42 

46 

43 

41 

*5 

38 

46 

45 

3 

CASTLE  ROCK 

MAX 

82 

80 

85 

86 

83 

83 

90 

84 

83 

90 

89 

87 

81 

89 

90 

89 

92 

69 

67 

66 

91 

92 

90 

76 

80 

80 

7J 

80 

62 

82 

65 

84 

4 

Mm 

54 

48 

52 

49 

50 

52 

49 

33 

51 

54 

48 

60 

50 

95 

54 

53 

55 

52 

57 

56 

55 

54 

55 

55 

56 

92 

57 

51 

56 

33 

53 

53 

2 

CHEESMAN 

MAX 

82 

83 

85 

87 

89 

65 

86 

80 

81 

84 

86 

82 

85 

87 

87 

86 

85 

87 

85 

88 

91 

90 

83 

79 

61 

79 

75 

81 

63 

81 

61 

83 

4 

Mm 

50 

42 

47 

41 

45 

45 

45 

47 

41 

36 

48 

49 

44 

46 

45 

45 

49 

49 

51 

50 

49 

51 

50 

50 

50 

48 

51 

47 

49 

47 

30 

47 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

89 

82 

90 

90 

88 

85 

89 

89 

89 

94 

89 

89 

89 

91 

93 

95 

89 

91 

92 

88 

93 

95 

89 

82 

80 

65 

89 

89 

65 

77 

68 

87 

8 

Mm 

56 

48 

50 

50 

50 

91 

51 

56 

51 

52 

55 

55 

55 

55 

54 

99 

55 

56 

60 

57 

56 

53 

51 

97 

57 

94 

59 

52 

55 

34 

93 

9 

DENVER  «B  AIRPORT 

MAX 

90 

80 

88 

90 

89 

84 

89 

89 

85 

94 

93 

91 

82 

92 

96 

92 

93 

92 

91 

92 

91 

94 

83 

79 

81 

84 

78 

83 

76 

64 

at 

8 

Mm 

55 

52 

54 

56 

56 

55 

58 

58 

56 

53 

60 

62 

56 

61 

59 

62 

59 

64 

63 

62 

59 

60 

63 

63 

60 

57 

60 

57 

61 

60 

53 

58 

5 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

89 

78 

86 

90 

89 

85 

89 

86 

83 

94 

90 

88 

81 

88 

90 

92 

89 

91 

88 

90 

88 

93 

80 

75 

75 

62 

75 

80 

85 

72 

63 

84 

6 

Mm 

63 

57 

59 

59 

61 

60 

64 

64 

61 

62 

64 

63 

57 

63 

65 

68 

67 

66 

66 

63 

62 

63 

61 

61 

61 

62 

61 

57 

62 

61 

34 

61 

1 

ELBERT 

MAX 

84 

76 

76 

81 

76 

78 

85 

79 

78 

85 

84 

82 

77 

80 

84 

86 

86 

86 

85 

86 

90 

89 

81 

74 

76 

76 

72 

75 

76 

76 

60 

80 

,2 

Mm 

53 

44 

52 

46 

51 

48 

42 

53 

48 

51 

53 

52 

46 

33 

51 

91 

50 

50 

52 

53 

51 

49 

49 

55 

56 

51 

51 

51 

55 

51 

51 

90 

6 

ESTES  PARK 

MAX 

T6 

77 

78 

82 

83 

62 

78 

77 

76 

81 

81 

73 

72 

78 

81 

83 

81 

79 

76 

79 

82 

80 

75 

71 

71 

75 

73 

72 

77 

76 

58 

7t 

9 

Mm 

45 

44 

43 

39 

44 

42 

43 

50 

42 

46 

48 

56 

52 

44 

43 

42 

45 

49 

55 

49 

47 

55 

54 

54 

53 

51 

46 

43 

*2 

66 

30 

47 

2 

EVERGREEN 

MAX 

81 

78 

80 

83 

82 

80 

83 

79 

78 

84 

83 

82 

62 

81 

64 

83 

84 

82 

80 

82 

83 

83 

80 

72 

72 

76 

73 

74 

79 

78 

62 

79 

3 

Mm 

44 

41 

45 

41 

44  • 

43 

45 

47 

41 

42 

45 

33 

44 

45 

46 

43 

46 

48 

52 

48 

49 

53 

51 

94 

31 

49 

53 

44 

48 

45 

30 

4t 

6 

FA1RPLAY  NO.  2 

MAX 

Mm 

FORT  COLLINS 

MAX 

88 

78 

85 

86 

85 

84 

88 

85 

84 

90 

89 

87 

76 

89 

90 

92 

90 

90 

87 

64 

87 

90 

81 

70 

74 

82 

77 

80 

85 

79 

69 

83 

9 

Mm 

52 

56 

56 

55 

55 

55 

37 

60 

54 

55 

58 

60 

54 

56 

59 

55 

58 

61 

61 

61 

59 

63 

61 

61 

60 

57 

58 

57 

57 

57 

58 

37 

5 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

92 

81 

87 

92 

92 

87 

94 

90 

88 

97 

93 

86 

63 

93 

94 

97 

96 

94 

92 

92 

89 

92 

85 

77 

80 

84 

76 

83 

68 

77 

68 

87 

7 

Mm 

52 

54 

54 

53 

53 

51 

54 

59 

50 

51 

56 

59 

52 

52 

59 

58 

56 

59 

59 

61 

36 

59 

61 

98 

59 

55 

54 

34 

56 

59 

41 

99 

0 

FORT  MORGAN 

MAX 

80 

91 

81 

88 

89 

89 

87 

92 

89 

69 

96 

96 

93 

82 

90 

95 

96 

95 

95 

90 

91 

94 

98 

89 

76 

82 

87 

79 

82 

68 

75 

86 

9 

MIN 

55 

58 

57 

56 

59 

56 

58 

61 

56 

57 

56 

96 

59 

61 

58 

55 

62 

61 

64 

66 

60 

62 

63 

80 

60 

62 

58 

61 

62 

60 

62 

59 

4 

GEORGETOWN 

MAX 

7* 

77 

75 

78 

81 

62 

80 

70 

76 

80 

78 

73 

60 

82 

82 

79 

76 

77 

80 

77 

78 

78 

73 

73 

73 

72 

72 

76 

75 

72 

72 

76 

9 

Mm 

47 

44 

47 

45 

47 

43 

47 

46 

48 

47 

45 

41 

41 

90 

51 

54 

90 

49 

51 

50 

50 

49 

30 

30 

48 

48 

48 

45 

45 

93 

42 

47 

9 

GRANT 

MAX 

74 

75 

75 

79 

79 

79 

77 

73 

75 

77 

74 

70 

70 

75 

78 

75 

77 

76 

76 

80 

81 

80 

71 

70 

76 

72 

63 

71 

79 

79 

54 

74 

3 

Mm 

39 

36 

43 

36 

36 

36 

41 

41 

38 

38 

42 

45 

37 

41 

45 

42 

44 

44 

46 

45 

44 

45 

46 

46 

46 

45 

47 

40 

49 

43 

43 

42 

>1 

GREELEY 

MAX 

79 

91 

82 

87 

91 

84 

87 

94 

89 

89 

92 

94 

Ql 

82 

92 

95 

95 

94 

95 

91 

87 

92 

92 

86 

76 

60 

68 

80 

64 

89 

76 

87 

9 

Mm 

51 

58 

57 

55 

57 

52 

57 

61 

54 

57 

57 

56 

58 

57 

58 

58 

56 

62 

64 

39 

62 

64 

62 

62 

58 

58 

59 

99 

59 

61 

58 

3 

GROVER   10  N 

MAX 

86 

79 

85 

87 

85 

85 

90 

87 

86 

92 

90 

91 

61 

89 

94 

95 

95 

94 

89 

88 

92 

92 

85 

73 

77 

86 

82 

80 

89 

75 

75 

86 

•  1 

Mm 

50 

51 

53 

54 

53 

52 

56 

56 

51 

52 

53 

58 

52 

53 

54 

59 

56 

61 

59 

61 

57 

62 

51 

57 

59 

56 

53 

59 

96 

58 

55 

99 

5 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

79 

79 

81 

83 

85 

78 

81 

75 

78 

85 

82 

78 

73 

78 

84 

80 

81 

76 

78 

78 

83 

78 

73 

68 

70 

75 

68 

73 

75 

72 

61 

77 

1 

Mm 

42 

45 

45 

43 

46 

44 

48 

45 

45 

45 

50 

52 

46 

46 

48 

48 

48 

50 

51 

50 

48 

48 

30 

51 

50 

49 

51 

44 

47 

47 

50 

47 

5 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

65 

65 

67 

68 

66 

64 

67 

66 

65 

66 

67 

69 

67 

65 

69 

68 

65 

65 

65 

65 

63 

60 

67 

66 

65 

6 

Mm 

37 

33 

34 

35 

40 

32 

34 

39 

42 

35 

35 

36 

38 

36 

41 

38 

43 

43 

44 

39 

39 

41 

35 

39 

37 

.8 

JULESBURG 

MAX 

93 

83 

88 

91 

87 

85 

91 

90 

87 

91 

87 

95 

83 

86 

91 

99 

93 

96 

85 

91 

93 

99 

88 

79 

79 

84 

78 

83 

91 

83 

81 

88 

.1 

Mm 

60 

57 

55 

54 

55 

56 

60 

63 

57 

59 

63 

66 

63 

62 

60 

58 

60 

64 

63 

70 

63 

67 

66 

60 

60 

61 

60 

63 

61 

63 

58 

to 

9 

KASSLER 

MAX 

85 

80 

87 

89 

87 

86 

65 

84 

80 

90 

68 

86 

80 

90 

91 

90 

87 

90 

90 

90 

90 

95 

93 

79 

77 

82 

79 

81 

65 

78 

67 

85 

3 

Mm 

60 

56 

50 

56 

52 

53 

55 

57 

59 

58 

58 

64 

37 

57 

62 

61 

62 

63 

62 

58 

58 

56 

60 

59 

59 

58 

61 

53 

58 

58 

55 

97 

9 

KAUFFMAN  *  SSE 

MAX 

91 

77 

83 

88 

87 

82 

90 

84 

86 

91 

89 

90 

79 

88 

93 

96 

92 

91 

68 

90 

90 

90 

86 

71 

7' 

85 

81 

80 

66 

82 

ec 

85 

9 

Mm 

50 

51 

50 

53 

51 

54 

50 

58 

53 

55 

53 

59 

94 

54 

51 

52 

61 

61 

58 

61 

51 

60 

63 

98 

59 

56 

56 

61 

52 

57 

42 

53 

2 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

MAX 

72 

77 

77 

77 

77 

78 

79 

72 

75 

77 

76 

74 

73 

78 

77 

73 

77 

80 

78 

78 

80 

79 

80 

71 

75 

73 

69 

74 

75 

72 

61 

79 

3 

Mm 

42 

39 

43 

39 

41 

39 

47 

49 

40 

41 

49 

47 

42 

44 

48 

47 

43 

46 

49 

46 

46 

50 

30 

49 

49 

46 

48 

44 

50 

48 

44 

49 

4 

LAKEhOOD 

MAX 

87 

79 

83 

86 

68 

85 

65 

86 

80 

89 

87 

89 

79 

87 

90 

90 

89 

87 

86 

86 

86 

89 

79 

79 

75 

81 

77 

78 

67 

64 

61 

84 

3 

Mm 

57 

53 

32 

39 

57 

55 

57 

64 

56 

97 

99 

61 

39 

57 

60 

62 

62 

63 

61 

61 

58 

61 

59 

58 

99 

37 

55 

33 

58 

60 

35 

36 

1 

LAST  CHANCE 

MAX 

Mm 

LONGHONT  2  ESE 

MAX 

82 

91 

79 

85 

89 

90 

85 

89 

88 

86 

96 

88 

92 

80 

91 

94 

96 

92 

92 

92 

87 

92 

92 

85 

74 

79 

8* 

78 

82 

89 

76 

86 

6 

Mm 

51 

55 

45 

53 

53 

54 

55 

61 

30 

59 

55 

58 

52 

39 

34 

54 

57 

60 

61 

61 

36 

62 

60 

61 

61 

56 

59 

55 

37 

54 

90 

55 

9 

PARKER   9  E 

MAX 

84 

77 

83 

85 

82 

81 

86 

83 

80 

89 

90 

86 

78 

88 

89 

90 

89 

90 

85 

90 

92 

92 

83 

79 

80 

80 

73 

78 

62 

80 

62 

83 

4 

Mm 

56 

50 

53 

50 

53 

51 

55 

53 

52 

90 

53 

56 

90 

96 

54 

56 

32 

55 

57 

54 

57 

54 

31 

58 

56 

53 

99 

52 

96 

55 

52 

53 

9 

RED  FEATHER  LAKES  2  5! 

MAX 

78 

75 

77 

79 

81 

72 

79 

77 

71 

83 

81 

72 

70 

82 

83 

85 

79 

77 

76 

71 

80 

77 

67 

t» 

67 

75 

69 

70 

74 

69 

59 

74 

8 

Mm 

63 

44 

40 

40 

39 

34 

35 

49 

43 

40 

47 

90 

46 

38 

39 

40 

45 

47 

50 

46 

52 

49 

49 

49 

50 

49 

43 

40 

41 

47 

46 

44 

3 

SEOGhICK  5  s 

MAX 

90 

81 

88 

89 

86 

83 

85 

86 

65 

89 

87 

89 

80 

83 

91 

99 

94 

93 

85 

89 

90 

96 

93 

89 

79 

83 

77 

61 

90 

87 

79 

86 

8 

Mm 

57 

56 

53 

56 

57 

36 

59 

61 

36 

98 

56 

64 

61 

60 

39 

99 

56 

64 

65 

69 

61 

65 

65 

59 

59 

60 

to 

62 

57 

62 

56 

39 

6 

SPICER 

MAX 

70 

69 

70 

74 

75 

71 

72 

66 

74 

74 

68 

72 

75 

79 

78 

77 

73 

71 

74 

76 

78 

73 

70 

71 

72 

73 

74 

76 

75 

59 

72 

6 

Mm 

39 

37 

36 

35 

39 

33 

35 

42 

44 

42 

47 

42 

39 

38 

40 

43 

47 

4. 

42 

4* 

44 

46 

55 

49 

46 

38 

40 

37 

44 

49 

41 

9 

STERLING 

MAX 

80 

91 

82 

90 

92 

90 

87 

96 

89 

91 

97 

94 

91 

87 

90 

92 

97 

95 

96 

88 

69 

92 

94 

«6 

74 

79 

87 

80 

62 

90 

76 

88 

5 

Mm 

51 

50 

55 

52 

60 

53 

53 

64 

52 

99 

62 

61 

61 

62 

54 

55 

36 

58 

64 

63 

60 

63 

64 

to 

61 

61 

62 

61 

62 

61 

52 

58 

5 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JULY  1965 


Day  of  Month 

■ 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MLOEM 

MAI 

75 

72 

76 

76 

79 

75 

75 

75 

72 

77 

76 

72 

75 

78 

79 

81 

80 

79 

74 

78 

81 

79 

74 

72 

74 

74 

75 

76 

80 

75 

65 

75.8 

M1N 

41 

38 

36 

35 

37 

35 

36 

47 

37 

39 

44 

47 

45 

38 

37 

39 

42 

48 

49 

46 

42 

44 

43 

50 

49 

47 

39 

38 

38 

42 

49 

41*8 

WATEROALE 

MAX 

90 

85 

88 

89 

90 

85 

89 

87 

•  S 

92 

90 

90 

79 

90 

90 

91 

94 

91 

87 

86 

89 

91 

83 

76 

63 

79 

81 

89 

83 

76 

70 

86.  1 

Mm 

60 

55 

50 

56 

50 

H 

50 

60 

58 

51 

55 

56 

52 

55 

58 

59 

59 

59 

59 

57 

58 

59 

56 

58 

60 

54 

51 

51 

53 

58 

55 

55,5 

WIGGINS  7  SN 

MAX 

91 

81 

86 

90 

89 

86 

93 

90 

98 

95 

93 

63 

92 

99 

95 

92 

98 

100 

94 

78 

62 

89 

87 

84 

66 

83 

71 

90.0 

•      •  « 

MIN 

51 

S3 

55 

52 

56 

52 

55 

54 

50 

51 

51 

57 

52 

57 

55 

57 

57 

59 

59 

62 

55 

56 

59 

59 

58 

58 

58 

57 

60 

55 

60 

55,8 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

MAX 

79 

82 

83 

82 

82 

82 

82 

74 

80 

80 

81 

81 

78 

80 

8  3 

86 

86 

84 

86 

83 

85 

77 

71 

79 

76 

79 

82 

81 

70 

80.4 

Mm 

47 

46 

4? 

44 

46 

67 

48 

49 

42 

49 

49 

51 

47 

48 

52 

48 

54 

57 

53 

49 

50 

55 

50 

51 

53 

48 

52 

49 

52 

54 

50 

49,5 

BLANCA 

MAX 

ai 

82 

84 

83 

85 

85 

81 

79 

83 

82 

62 

81 

80 

83 

B  0 

80 

82 

87 

85 

87 

86 

86 

86 

83 

79 

87 

79 

75 

82 

83 

64 

82.0 

Mm 

45 

45 

66 

49 

48 

48 

49 

45 

41 

51 

47 

49 

48 

49 

49 

46 

*9 

55 

53 

50 

47 

50 

48 

52 

52 

41 

51 

51 

51 

55 

51 

46.7 

CENTER 

MAX 

79 

78 

83 

83 

83 

85 

80 

73 

76 

75 

78 

78 

79 

82 

83 

64 

78 

82 

81 

62 

76 

75 

76 

76 

60 

82 

82 

79.4 

Mm 

♦  5 

45 

43 

45 

49 

43 

45 

50 

38 

44 

48 

48 

47 

44 

48 

48 

52 

55 

54 

49 

47 

52 

52 

50 

51 

49 

52 

47 

49 

55 

48.1 

OEL  NORTE 

MAX 

76 

76 

79 

81 

78 

81 

80 

72 

73 

75 

78 

76 

75 

80 

7  5 

75 

76 

82 

79 

79 

78 

79 

77 

73 

74 

71 

70 

76 

79 

78 

67 

76.4 

Mm 

43 

46 

42 

44 

45 

45 

46 

50 

42 

46 

49 

49 

47 

45 

50 

49 

52 

54 

53 

48 

49 

50 

55 

49 

51 

50 

51 

48 

50 

56 

52 

48.6 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

80 

80 

82 

82 

77 

85 

84 

76 

82 

81 

80 

79 

60 

79 

80 

80 

83 

84 

84 

65 

85 

86 

82 

81 

77 

76 

76 

75 

82 

82 

60 

80,2 

Mm 

46 

46 

46 

49 

52 

49 

53 

45 

43 

50 

46 

47 

45 

48 

51 

49 

50 

52 

52 

50 

50 

56 

53 

52 

49 

46 

50 

52 

51 

51 

48 

49.3 

HERMIT  7  E5E 

MAX 

^^ 

75 

77 

76 

77 

7  7 

72 

70 

68 

74 

73 

TO 

73 

76 

73 

7J 

77 

79 

75 

76 

77 

77 

76 

71 

70 

69 

75 

75 

76 

76 

74.2 

Mm 

41 

33 

28 

30 

31 

33 

34 

41 

3  0 

33 

44 

40 

39 

34 

44 

40 

43 

47 

41 

35 

44 

43 

40 

43 

45 

40 

46 

45 

45 

48 

45 

39,5 

MANASSA 

MAX 

79 

82 

83 

84 

81 

85 

83 

81 

83 

78 

78 

81 

76 

65 

85 

85 

85 

88 

64 

86 

78 

72 

78 

75 

79 

80 

70 

81,0 

MM 

44 

44 

42 

50 

46 

4  7 

50 

47 

41 

52 

46 

46 

50 

47 

49 

51 

53 

47 

48 

57 

49 

49 

52 

46 

48 

48 

48 

51 

48.2 

MONTE  VISTA 

MAX 

81 

82 

n? 

83 

81 

85 

81 

75 

79 

81 

80 

T6 

75 

81 

81 

80 

82 

85 

84 

85 

86 

85 

86 

75 

77 

79 

76 

79 

83 

83 

71 

80.7 

Mm 

46 

46 

43 

44 

45 

47 

49 

50 

64 

49 

51 

51 

48 

46 

52 

50 

53 

55 

55 

50 

50 

53 

53 

52 

54 

50 

52 

49 

53 

57 

52 

50.0 

SAGUACHE 

MAX 

76 

84 

82 

80 

78 

8b 

81 

78 

78 

78 

72 

H 

78 

82 

80 

79 

81 

85 

82 

84 

84 

83 

83 

79 

77 

78 

76 

82 

84 

81 

70 

79, a 

Mm 

45 

45 

62 

40 

42 

47 

46 

46 

42 

44 

49 

4B 

49 

45 

48 

51 

55 

54 

52 

48 

49 

56 

52 

52 

51 

49 

53 

48 

56 

52 

51 

48,7 

tfAGON  wheel  GAP  3  N 

MAX 

76 

75 

77 

78 

79 

76 

80 

76 

73 

69 

76 

76 

74 

77 

77 

77 

74 

78 

77 

7o 

78 

79 

78 

77 

74 

72 

71 

75 

79 

77 

76.0 

Mm 

36 

32 

27 

29 

30 

32 

30 

35 

37 

34 

37 

39 

36 

37 

40 

47 

47 

43 

37 

38 

44 

41 

45 

42 

43 

46 

42 

46 

47 

38.7 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

64 

65 

67 

68 

68 

6B 

66 

66 

54 

63 

62 

59 

65 

69 

69 

69 

66 

66 

64 

67 

68 

66 

68 

65 

62 

60 

60 

69 

66 

63 

57 

65.1 

Mm 

41 

38 

38 

39 

41 

41 

42 

40 

"1 

40 

41 

39 

38 

37 

37 

42 

44 

44 

44 

42 

42 

46 

43 

44 

43 

44 

43 

42 

43 

46 

44 

61,5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

68 
75 

69 
76 

69 
78 

70 
77 

69 
77 

69 
79 

70 
78 

71 
76 

68 
75 

68 
77 

70 
79 

71 
76 

68 
76 

69 
78 

70 
78 

69 
77 

70 
79 

73 
77 

71 
79 

72 
79 

72 
78 

72 
80 

72 
79 

72 
73 

70 
75 

70 
77 

70 
77 

70 
79 

70 
81 

72 
75 

70 
72 

70.1 
77.2 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

70 
73 

70 
75 

71 
76 

72 
77 

71 

75 

71 
76 

72 
76 

72 
75 

71 
74 

71 
75 

72 
76 

73 
76 

71 
73 

72 
76 

72 
76 

72 
75 

72 
76 

74 
76 

73 
76 

73 
78 

73 
78 

74 
79 

74 
78 

73 
74 

71 

75 

70 
77 

72 
77 

71 
79 

72 
81 

74 
75 

71 

73 

71.9 
76.0 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

74 
75 

74 
77 

76 
75 

74 
73 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

69 
69 

69 
69 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

71 

70 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

72 
72 

72 
71 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

73 
72 

73 
73 

73 
73 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

73 
73 

73 
72 

71.5 
71.3 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

66 
66 

66 
66 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

67 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

68.7 
68.6 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

58 
58 

58 
58 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 

62 

61 
61 

62 
61 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

61.0 
61.0 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  o!  1964  -  1965 


Station 

July 

August 

Sopt6DllMI 

October 

November 

December 

- 

nu  ry 

i  eDniary 

March 

April 

May 

June 

T  t 

Total 

Normals 

ti     ru  m 
* 

•     •  • 

ARKANSAS   DRAINAGE  01 

BAS  |  N 

BRANSON 

o 

6 

113 

278 

708 

913 

887 

909 

1070 

398 

218 

64 

5564 

BUENA  VISTA 

9 

113 

271 

510 

994 

1367 

1186 

1060 

1169 

686 

493 

249 

8107 

7791 

CANON  CITY 

0 

5 

79 

231 

636 

806 

717 

774 

956 

324 

143 

24 

4697 

4628 

COALOALE  2  SW 

1 

78 

217 

488 

822 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

0 

22 

151 

385 

790 

992 

910 

10  34 

1214 

497 

306 

107 

6408 

6423 

DELHI 

0 

4 

77 

301 

665 

923 

856 

901 

1030 

339 

159 

23 

5278 

EAOS 

0 

4 

86 

322 

733 

1002 

887 

909 

1016 

317 

96 

21 

5395 

EVEPSOLL  RANCH 

0 

0 

71 

2  34 

595 

694 

731 

7  50 

644 

177 

70 

3 

4369 

FORCER  8  S 

0 

12 

112 

359 

803 

1044 

953 

965 

1115 

376 

158 

27 

5944 

HOLLY 

0 

7 

108 

324 

718 

992 

92  7 

953 

1006 

315 

99 

16 

5467 

JOHN   MARTIN  0AM 

0 

1 

72 

2S7 

680 

939 

623 

862 

938 

225 

91 

. 

4924 

KIT  CARSON 

0 

12 

102 

378 

783 

1077 

960 

966 

1093 

350 

105 

9 

5857 

LA    JUNTA   FAA  AIRPORT 

0 

0 

77 

211 

670 

954 

660 

980 

1040 

289 

92 

13 

5206 

LAMAR 

0 

2 

93 

320 

713 

1003 

912 

933 

99  3 

266 

92 

1 2 

5339 

5228 

LAS   AN I MAS 

0 

0 

67 

5056 

LA  VETA 

6 

7* 

210 

512 

776 

1202 

1002 

1046 

1299 

486 

385 

221 

7221 

LEAOVILLE 

220 

393 

520 

755 

1167 

1437 

1356 

1316 

1432 

1013 

792 

506 

10911 

10483 

LIMON   1  SSW 

0 

23 

143 

351 

794 

1006 

951 

1025 

1234 

455 

255 

85 

6322 

6464 

LI  HON 

0 

909 

1121 

1054 

1121 

1250 

505 

271 

81 

MONUMENT   2  WSW 

4 

231 

6945 

NORTH  LAKE 

97 

220 

375 

633 

960 

1228 

1156 

1143 

1321 

805 

644 

391 

697  3 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

0 

2 

59 

317 

693 

905 

676 

987 

1030 

336 

143 

15 

5365 

5462 

ROCKY  FORD  2  ESE 

0 

6 

77 

325 

691 

944 

895 

902 

963 

300 

121 

15 

5259 

5363 

RUSH  2  NNE 

3 

31 

177 

418 

629 

1013 

953 

1016 

1225 

489 

251 

113 

6518 

RUXTON  PARK 

1S« 

294 

464 

717 

1042 

1244 

1200 

1180 

1363 

807 

623 

492 

9582 

RYE 

6 

62 

199 

529 

821 

1060 

954 

1007 

1171 

526 

313 

113 

6761 

SAL  1  DA 

1 

101 

227 

486 

900 

1113 

1000 

1015 

1077 

578 

406 

166 

7072 

SPRINGFIELD  7  WSW 

0 

5 

105 

290 

664 

960 

848 

870 

1001 

318 

139 

31 

5231 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

270 

423 

579 

856 

1237 

1650 

1535 

I486 

1630 

1151 

883 

539 

12241 

TACONY  7  SE 

0 

12 

121 

380 

750 

999 

940 

1043 

343 

160 

29 

TR I N  J  DAD 

0 

7 

115 

331 

670 

930 

657 

686 

1023 

410 

224 

52 

5505 

TRINIdAD   FAA  AIRPORT 

0 

9 

111 

324 

723 

955 

876 

956 

1052 

410 

211 

43 

5670 

TWIN   LAKES  EVAPORATION 

505 

TWO  BUTTE'S  1  NW 

0 

1 

62 

293 

635 

801 

852 

1009 

288 

137 

15 

walsenburg  power  plant 

1  8 

120 

34 

713 

929 

833 

893 

1  065 

421 

241 

65 

5666 

WE  STCL I FFE 

22 

125 

629 

1 041 

1369 

1096 

1 1  75 

1165 

684 

495 

266 

WETMORE  2  S 

0 

12 

149 

355 

732 

957 

849 

918 

1106 

477 

27  3 

63 

591 1 

•     •  • 

COLORADO  DRA I N AGE  02 

IN 

ALTENBERN 

0 

56 

191 

418 

953 

1262 

1163 

1033 

998 

597 

392 

160 

7243 

ARTESIA  2  E 

0 

41 

138 

447 

1111 

1350 

1379 

1180 

1171 

642 

376 

ASPEN 

24 

190 

349 

563 

1031 

1346 

1270 

1165 

1257 

752 

531 

268 

6766 

BERTHOUD  PASS 

345 

557 

664 

917 

1316 

1630 

1540 

1463 

1663 

1140 

990 

741 

12966 

BOND 

4 

90 

257 

514 

977 

1297 

1233 

1116 

1128 

642 

410 

146 

7814 

CEDAREDGE 

0 

41 

139 

333 

859 

1083 

1015 

932 

906 

541 

344 

105 

6298 

6205 

CIMARRON 

1017 

1322 

1411 

1241 

1132 

683 

531 

277 

CLIMAX  2  NW 

366 

539 

671 

924 

1278 

1575 

1491 

1424 

1598 

1120 

934 

665 

12585 

COCHETOPA  CREEK 

102 

255 

491 

735 

1096 

1540 

1622 

1462 

1344 

805 

613 

371 

10438 

C0LL8RAN 

0 

30 

101 

315 

874 

1202 

1080 

1016 

977 

546 

328 

101 

6570 

7098 

COLORADO  NAT  MON 

0 

5 

51 

191 

817 

1119 

1034 

940 

896 

508 

267 

52 

5880 

CORTEZ 

0 

21 

142 

386 

881 

1129 

1100 

956 

904 

545 

369 

127 

6562 

6301 

CRAIG 

1 

102 

270 

563 

1072 

1397 

1367 

1294 

1391 

663 

467 

209 

8796 

CRESTED  BUTTE 

129 

289 

447 

660 

1045 

1578 

1505 

1  434 

1416 

949 

683 

409 

10544 

1  0606 

DELTA   1  E 

0 

9 

108 

361 

866 

1090 

1024 

905 

840 

456 

236 

42 

5939 

5842 

D I LLON  1  E 

205 

356 

516 

780 

1139 

1450 

1401 

1  3  36 

1491 

970 

706 

480 

10832 

10975 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

154 

DURANGO 

1 

48 

193 

424 

861 

1167 

1093 

987 

921 

600 

407 

183 

6885 

7031 

cac.i  r    ca*    i  i  oonPT 

fuLt.     r«S    fK  J  try  W  1 

310 

567 

1412 

1299 

1105 

1 146 

687 

477 

207 

8354 

110 

293 

491 

995 

1314 

1250 

1154 

1148 

747 

556 

306 

8376 

8133 

fraser 

2  80 

466 

635 

945 

1 244 

1 695 

1619 

1517 

1645 

1043 

800 

535 

12424 

11445 

FRUITA 

0 

13 

91 

355 

848 

1074 

102  3 

698 

809 

467 

233 

41 

5852 

5684 

GATEWAY   1  SW 

0 

35 

193 

742 

967 

901 

611 

718 

380 

223 

24 

j? 

70 

2  32 

452 

937 

1267 

1183 

1063 

1044 

625 

405 

99 

7377 

6560 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

- 

39 

219 

800 

1067 

1004 

693 

758 

334 

158 

6 

5262 

5641 

GRAND   JUNCTI ON   6  ESE 

0 

42 

226 

775 

1069 

980 

866 

767 

399 

199 

22 

5341 

GRAND  LAKE   1  WNW 

227 

352 

525 

780 

1111 

1529 

1409 

1362 

1509 

911 

735 

474 

10924 

GRAND  LAKE  6  SSW 

140 

266 

478 

758 

1084 

1482 

1492 

1405 

1540 

891 

675 

427 

10658 

"  j  \  «j  n    uai  i  rv 

30( 

66 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

1 1 

1 57 

319 

603 

1022 

1  399 

1390 

12  84 

1416 

766 

536 

274 

9181 

GUNN I  SON 

49 

2  28- 

433 

701 

1120 

1  562 

1639 

1514 

1359 

773 

591 

326 

10297 

9668 

HAYDEN 

3 

117 

319 

594 

1029 

1420 

1370 

1294 

1397 

666 

489 

230 

8950 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

65 

216 

407 

682 

1076 

1514 

1574 

1  385 

1539 

630 

583 

349 

10220 

I6NACI0  1  N 

1265 

1195 

1053 

963 

638 

437 

205 

7365 

7089 

KR  EMML I NG 

ai 

406 

71  0 

1129 

1509 

1492 

1485 

1565 

819 

562 

324 

LAKE  CITY 

108 

2  56 

417 

586 

1143 

1587 

1540 

1382 

1469 

762 

482 

LITTLE  HILLS 

5 

121 

288 

543 

1032 

1180 

1196 

1129 

1162 

682 

461 

241 

8060 

MARV1NE 

388 

536 

926 

1169 

1096 

1140 

583 

533 

277 

MAYBELL 

■ 

of 

t?rt 

1431 

1242 

1301 

584 

443 

206 

6649 

MEE  KER 

0 

96 

?0  A 
88 

1268 

1238 

1133 

1156 

629 

431 

214 

7957 

MERED I TM 

82 

233 

406 

645 

1099 

1485 

1 320 

1 300 

1  383 

898 

648 

400 

9699 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

0 

13 

107 

249 

840 

1107 

1046 

926 

933 

578 

376 

122 

6299 

5849 

MONTROSE  NO  2 

0 

39 

152 

369 

881 

1069 

1090 

962 

944 

519 

332 

93 

6470 

6200 

NORTHOALE 

2 

39 

1 1 74 

1096 

980 

675 

461 

260 

7721 

7521 

NORWOOD 

2 

254 

462 

1057 

1  246 

1118 

1069 

660 

499 

215 

7926 

OURAY 

19 

126 

282 

453 

946 

1164 

1112 

1037 

1121 

705 

519 

256 

7740 

PAGOSA  SPRINGS 

109 

267 

550 

1013 

PALISADE   1  S 

0 

5 

40 

173 

742 

1043 

986 

839 

781 

389 

187 

17 

5202 

PALISADE  LAKE  5  S 

206 

345 

391 

648 

1089 

1546 

1313 

1195 

1164 

959 

705 

PAONIA 

0 

36 

129 

349 

844 

1109 

1048 

950 

916 

538 

337 

76 

6334 

PARADOX 

0 

14 

102 

312 

656 

1038 

1003 

912 

•  19 

498 

293 

92 

5939 

PITKIN 

248 

391 

559 

783 

1195 

1586 

1330 

1495 

1498 

975 

757 

524 

11541 

POWOERHORN 

429 

716 

1123 

1553 

1517 

1366 

1380 

662 

661 

417 

See  reference  notei  lollowing  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED  Season  of  1964  -  1965  COLORADO 


Station 

July 

August 

Septembei 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

RANGELY 

0 

50 

438 

1099 

1461 

1*58 
* 

,272 

1197 

529 

78 

REDSTONE 

59 

19* 

319 

RICO 

175 

28k 

ASA 

613 

1078 

1400 

1268 

1211 

1283 

915 

699 

477 

9857 

RIFLE  2  ENE 

321 

93 

6658 

6693 

SILVERTON 

229 

347 

478 

710 

1132 

1519 

1395 

1340 

1355 

902 

722 

*93 

10622 

10715 

STEAMBOAT  SPRINGS 

51 

206 

413 

698 

10*9 

1462 

1*06 

1332 

1*2* 

789 

567 

325 

9722 

9376 

TELLUR IDE 

132 

255 

429 

616 

1060 

1359 

1259 

1221 

1262 

868 

66* 

418 

9543 

9281 

URAVAN 

0 

7 

73 

306 

870 

977 

958 

832 

391 

196 

18 

VALLECITO  DAM 

1  38 

31 5 

499 

955 

1313 

1287 

1 1  99 

713 

565 

328 

8500 

YAMPA 

664 

1277 

.  .  . 

YELLOW  JACKET   1  NW 

37 

171 

958 

1?  7 

1186 

1078 

674 

454 

177 

747 
46 

•     •  • 

KANSAS  OR A I NAGE  03 

BASIN 

AKRON  FAA  AIRPORT 

0 

38 

156 

399 

815 

1101 

978 

1129 

119* 

433 

255 

69 

6567 

BONNY  DAK 

0 

28 

131 

377 

781 

1082 

BURLINGTON 

0 

16 

9S 

320 

705 

967 

882 

916 

1061 

323 

131 

16 

5432 

5697 

CHEYENNE  WELLS 

0 

1 2 

119 

358 

776 

1052 

6032 

5675 

FLAGLER  2  NW 

0 

29 

123 

393 

841 

1042 

95* 

1025 

115* 

422 

187 

53 

6223 

HOLYOKE 

Ma 

358 

766 

1083 

0I4 

:  £ 

17? 

5987 

6227 

STRATTON  3  NE 

0 

118 

370 

1016 

885 

7A7 

5702 

7  n* 

*o7o 

895 

_ 

1  nqi 

1  ?n 

6024 

YUMA 

10 

69 

282 

671 

83* 

895 

1050 

26* 

119 

3 

Dl  ATTC    n  B  1  1  w  A  i',  f  fit 

6ASI  N 

Al    1    P  M  ■"  DA  D  I 
"L  Lt  N  j  r*A  K  K 

63 

260 

435 

707 

1055 

1273 

1220 

1176 

1444 

843 

663 

396 

ANTERO  RESERVOIR 

172 

322 

499 

816 

1297 

1646 

152  9 

1448 

1677 

974 

715 

*53 

11548 

BAILEY 

21 

179 

350 

654 

991 

1218 

1142 

1116 

1357 

728 

559 

3*1 

8656 

BOULDER 

0 

* 

286 

886 

n?? 

1 

A  8C 

218 

5376 

5509 

briggsdale  2  NW 

140 

448 

855 

1108 

1050 

1133 

445 

2*6 

54 

652  1 

BYERS 

18 

148 

397 

813 

1045 

949 

997 

1132 

425 

2  30 

6077 

CARIBOU  RANCH 

80 

235 

421 

652 

1081 

1295 

1180 

1143 

1398 

803 

6*7 

417 

9352 

CASTLE  ROCK 

0 

36 

188 

468 

836 

1015 

944 

1031 

1178 

5*1 

371 

129 

6737 

Lit  C  inufi 

2 

J? 

22  8 

516 

853 

1032 

^^7 

1026 

1212 

615 

*50 

189 

7211 

6869 

cherry  creek  dam 

103 

368 

752 

986 

981 

1102 

*67 

2  58 

102 

5993 

DENVER  WB  AIRPORT 

16 

123 

375 

743 

981 

921 

1044 

1108 

411 

2*5 

63 

6030 

6283 

DENVER  WB  CITY 

0 

15 

104 

297 

691 

890 

828 

949 

1098 

387 

239 

54 

5552 

5524 

ELBERT 

6 

89 

276 

578 

923 

1125 

1027 

1106 

503 

220 

ESTES  PARK 

l? 

Aft8 

1  jirt 

549 

288 

8147 

8065 

evergreen 

1  11* 

3n? 

884 

1075 

1009 

1007 

1270 

651 

486 

2  50 

7650 

FAIRPLAY   N0»  2 

292 

396 

768 

1129 

FORT  COLLINS 

0 

49 

167 

443 

811 

1055 

969 

1030 

1165 

473 

290 

73 

6525 

6609 

FORT  LUPTON   1  N 

0 

26 

145 

412 

803 

1053 

1012 

1083 

1129 

426 

242 

57 

6388 

FORT  MORGAN 

.9 

« 

J?n 

1 

402 

212 

33 

6430 

6548 

GEORGETOWN 

A3 

930 

1183 

1095 

1060 

1286 

760 

562 

315 

8246 

GRANT 

118 

291 

428 

689 

13*5 

1269 

1172 

1374 

844 

6*5 

405 

9635 

GREELEY 

0 

AO 

140 

399 

1093 

981 

1059 

1140 

429 

23* 

51 

6715 

GROVER  1  W 

0 

24 

143 

375 

799 

1052 

953 

1009 

1188 

4*9 

298 

85 

6375 

6675 

IDAHO  SPRINGS 

*7l! 

i  n! 

345 

aft8 

909 

1147 

1075 

1  ^S) 

693 

520 

282 

8054 

7910 

506 

886 

1253 

152  5 

1*83 

1632 

929 

606 

Mil  C  CRl  ID/1 

16 

117 

37 

756 

1053 

972 

101* 

1133 

351 

155 

23 

5963 

6058 

KASSLER 

0 

10 

110 

327 

693 

937 

847 

967 

1110 

425 

222 

64 

5712 

5345 

KAUFFMAN  4  SSE 

2 

52 

207 

476 

870 

1136 

1035 

1063 

1279 

480 

272 

82 

6954 

LAKE  GEORGE  8  5W 

199 

650 

1156 

1522 

^  Qfll 

1  ?R7 

8^7 

618 

349 

1 002 1 

LAKEWOOD 

1  7A 

'0 

385 

768 

1 008 

1157 

437 

272 

79 

6198 

LAST  CHANCE 

Q 

19 

135 

961 

1087 

1170 

LONGMONT   2  ESE 

0 

39 

160 

421 

791 

1038 

994 

1075 

1167 

440 

279 

83 

6*87 

6*2  3 

PARKER  9  E 

98  7 

1215 

544 

32* 

114 

65*4 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

38 

220 

402 

639 

968 

1262 

1143 

11*5 

1436 

779 

652 

379 

9063 

SEDGWICK  5  S 

0 

8 

113 

369 

763 

1081 

969 

1019 

1166 

35« 

177 

40 

6060 

SPICER 

167 

343 

536 

815 

1176 

1479 

1366 

1345 

1564 

890 

680 

422 

10783 

STERL I NG 

if  7 

177^ 

1214 

446 

232 

45 

672  3 

6573 

WALDEN 

10A 

3D? 

In 

1184 

1527 

1  ABO 

1376 

1619 

867 

686 

370 

10854 

WATERDALE 

to 

440 

775 

1005 

973 

1119 

460 

301 

88 

6301 

6**0 

WIGGINS   7  SW 

426 

849 

1110 

9 

1077 

1139 

*28 

217 

48 

6436 

•     •  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  OS 

BAS I  N 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

107 

289 

621 

1166 

1807 

1  495 

1299 

1136 

689 

484 

219 

9320 

8529 

BLANCA 

12 

12* 

286 

585 

1094 

1586 

1386 

1182 

1148 

723 

467 

198 

8791 

CENTER 

4 

97 

266 

561 

1102 

1622 

1422 

1220 

1110 

678 

48* 

256 

8822 

DEL  NORTE 

22 

123 

297 

511 

993 

1440 

1363 

1172 

1126 

669 

*83 

266 

8465 

8013 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

12 

111 

258 

518 

990 

1410 

127* 

1150 

11*9 

694 

475 

232 

8273 

HERMIT  7  ESE 

206 

367 

505 

799 

1280 

1657 

1616 

1*20 

1567 

10*3 

723 

519 

11702 

10910 

MANASSA 

457 

242 

8333 

MONTE  VISTA 

36 

161 

309 

612 

1106 

1660 

1*50 

1286 

119* 

691 

*2* 

168 

9097 

SAGUACHE 

8 

91 

282 

529 

1043 

1495 

1327 

1111 

1091 

677 

*9* 

235 

8383 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

159 

295 

455 

7*9 

1279 

179* 

158* 

1*56 

1003 

725 

503 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

286 

427 

572 

730 

119* 

152* 

1381 

1  321 

1457 

1069 

878 

572 

11411 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND  COLORADO 

JULY  1965 


Day  Oi  Month 

Station 

*  A 

I 

2 

3 

4 

5 

g 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

1 7 

18 

1 9 

20 

21 

22 

23 

u 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 



8ASIN  01 

JOHN  MARTIN   DAM  <B> 

EVAP 

■  26 

•  34 

.33 

•  38 

.41 

•  28 

.44 

.  39 

•  36 

.35 

.55 

.53 

.40 

.45 

•  28 

.47 

.46 

.53 

.45 

.40 

.43 

.54 

.50 

.39 

.37 

.39 

.43 

.12 

•3* 

.22 

.31 

12.14 

WIND 

56 

7S 

35 

65 

71 

72 

75 

95 

68 

44 

92 

101 

65 

64 

54 

75 

56 

93 

41 

35 

41 

88 

65 

75 

52 

65 

74 

24 

10 

28 

43 

1899 

MAX 

99 

97 

94 

97 

98 

96 

93 

96 

97 

9C, 

95 

96 

97 

93 

97 

98 

96 

96 

9  > 

96 

96 

MIN 

63 

63 

62 

64 

62 

61 

66 

53 

62 

63 

64 

63 

65 

67 

62 

6* 

65 

65 

1  1 

70 

72 

63 

63 

67 

64 

63 

58 

71 

66 

64 

66 

66.1 

PUEBLO  CITY  RES  <B 

EV«P 

.18 

.20 

.46 

.30 

.1* 

.65 

.30 

.26 

.33 

.32 

.22 

.25 

.44 

.34 

,37 

.20 

•  36 

.20 

,38 

.  34 

.23 

.44 

.60 

.40 

.23 

.23 

.32 

.17 

.29 

.31 

.40 

9.66 

WIND 

AO 

50 

110 

70 

60 

50 

60 

70 

TO 

50 

70 

50 

50 

90 

90 

30 

40 

60 

50 

60 

40 

90 

60 

9( 

80 

50 

80 

60 

60 

6  0 

70 

I960 

MAX 

65 

9] 

92 

88 

89 

89 

91 

69 

93 

87 

86 

93 

93 

89 

90 

67 

92 

91 

96 

97 

93 

89 

90.3 

MIN 

57 

57 

57 

58 

55 

a 

60 

61 

55 

56 

57 

53 

58 

56 

59 

59 

39 

60 

64 

61 

63 

62 

62 

63 

62 

59 

59 

62 

66 

60 

61 

59.4 

SPRINC-FIELD  7  WSW  (F) 

EVAP 

.35 

.33 

.35 

.39 

•  31 

.34 

.44 

.37 

.35 

.41 

.50 

.59 

.39 

.36 

•  32 

•  45 

•  5" 

.50 

,46 

.44 

.60 

.36 

.49 

.44 

.41 

.30 

.24 

.36 

.20 

.35 

.1412.35 

WIND 

103 

83 

112 

128 

62 

102 

107 

97 

58 

103 

100 

160 

80 

119 

92 

90 

118 

134 

62 

77 

156 

144 

104 

122 

lie 

71 

80 

69 

46 

76 

68 

3105 

MAX 

91 

91 

90 

92 

92 

87 

87 

92 

92 

92 

87 

90 

90 

66 

91 

92 

91 

92 

93 

94 

69 

89 

6  5 

63 

69,4 

MIN 

61 

60 

5T 

60 

56 

39 

61 

61 

59 

60 

63 

60 

61 

63 

63 

62 

62 

62 

63 

64 

61 

39 

60 

64 

59 

60 

63 

63 

61 

6  0 

62 

61.0 

SUGAR  LCAF  RESERVOIR 

EVAP 

.23 

.24 

.39 

.23 

.13 

.27 

.  16 

.23 

.01 

.16 

.16 

.09 

.27 

.20 

.18 

.13 

.22 

.13 

.16 

.14 

.29 

.16 

.14 

.07 

.05 

.11 

.15 

.26 

.17 

.  1  - 

.09 

5.34 

WIND 

32 

34 

35 

34 

30 

34 

35 

47 

18 

26 

31 

35 

22 

25 

27 

24 

34 

21 

25 

20 

30 

11 

12 

9 

a 

1 

13 

3 

8 

12 

7 

705 

MAX 

81 

80 

61 

81 

77 

79 

77 

78 

72 

77 

76 

71 

74 

79 

79 

74 

B  l 

80 

61 

77 

81 

60 

81 

74 

76 

68 

72 

84 

81 

73 

62 

77.2 

MIN 

45 

46 

50 

43 

45 

45 

47 

46 

42 

46 

44 

49 

44 

45 

45 

49 

47 

53 

51 

52 

52 

50 

51 

33 

53 

49 

53 

53 

57 

49 

30 

46.6 

thin  lakes  evaporation 

EVAP 

.12 

.30 

.15 

,08 

.34 

.11 

.26 

.58 

.26 

.14 

.11 

.22 

.28 

.15 

.28 

.20 

•  »0 

.08 

.  1* 

.2* 

.42 

.24 

.17 

.15 

.05 

.12 

.11 

.15 

.32 

.77 

.23 

7.17 

WIND 

38 

37 

69 

10 

57 

46 

30 

54 

45 

40 

68 

24 

1  9 

39 

33 

9 

27 

34 

37 

27 

45 

35 

20 

34 

1055 

MAX 

76 

74 

71 

62 

76 

79 

76 

74 

?1 

62 

64 

71 

76 

62 

81 

83 

66 

76 

78 

81 

80 

76 

81 

'2 

70 

76 

72 

80 

86 

66 

87 

76.4 

MIN 

40 

42 

39 

48 

48 

47 

46 

53 

51 

44 

44 

46 

52 

« 

48 

51 

51 

48 

51 

58 

53 

52 

55 

52 

56 

51 

51 

55 

54 

53 

31 

49.5 

•       •  • 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

CLIMAX   2  NW 

EVAP 

•» 

■ 

- 

- 

• 

■ 

• 

• 

- 

— 

- 

.16 

.18 

.17 

.12 

.20 

.13 

- 

• 

.13 

.10 

•  15 

.14 

- 

.31 

.03 

WIND 

25 

29 

25 

15 

24 

20 

19 

20 

23 

23 

14 

20 

■ 

47 

9 

MAX 

77 

76 

11 

74 

75 

73 

67 

70 

70 

72 

75 

75 

63 

MIN 

41 

50 

52 

46 

48 

49 

46 

45 

44 

46 

50 

42 

z 

45 

45 

GRAND  JLNCTION  6  ESE 

EVAP 

.2* 

.27 

.53 

.43 

.46 

.29 

.30 

.35 

.44 

.50 

.34 

.29 

.26 

.35 

•  34 

•  33 

.  3y 

.42 

.17 

.36 

.38 

.30 

.27 

.24 

.16 

.26 

.50 

.13 

.37 

.13 

.2810.07 

WIND 

70 

52 

39 

40 

52 

20 

32 

42 

65 

91 

96 

126 

67 

42 

32 

32 

60 

43 

32 

45 

70 

73 

26 

46 

31 

37 

21 

32 

27 

2  3 

42 

1530 

MAX 

76 

9  1 

91 

92 

93 

96 

94 

89 

67 

89 

83 

86 

92 

95 

94 

69 

92 

91 

94 

93 

96 

90 

93 

95 

91 

95 

63 

90.8 

MIN 

55 

57 

54 

57 

57 

59 

62 

61 

56 

61 

60 

59 

56 

58 

58 

63 

61 

67 

65 

65 

60 

62 

62 

62 

64 

60 

65 

64 

64 

66 

62 

60.7 

GRAND  LAKE   6  SSW 

EVAP 

.28 

.28 

.41 

.30 

.37 

.51 

.29 

.26 

.18 

.31 

.37 

.15 

.13 

.29 

•  28 

•  27 

.30 

.18 

.23 

.40 

.17 

.20 

.20 

.05 

.38 

.21 

.26 

.25 

.21 

.19 

.04 

7.99 

WIND 

120 

91 

124 

95 

101 

144 

66 

97 

102 

115 

89 

94 

61 

22 

8 

3 

101 

64 

84 

96 

88 

89 

81 

9- 

64 

91 

90 

75 

77 

79 

53 

2600 

MAX 

7] 

7  I 

69 

7  1 

73 

74 

73 

70 

7] 

73 

75 

75 

75 

78 

77 

80 

76 

76 

74 

68 

65 

67 

63 

'6 

77 

76 

75 

77 

76 

74 

59 

72,7 

MIN 

4  1 

42 

41 

40 

43 

41 

42 

46 

42 

43 

47 

45 

45 

44 

46 

45 

45 

49 

51 

46 

49 

52 

50 

51 

52 

49 

46 

44 

45 

47 

47 

45,7 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.16 

.19 

.27 

.30 

,20 

.28 

.23 

.11 

,14 

.15 

.26 

.22 

.18 

.21 

,26 

•  20 

*  1  4 

.19 

.  1* 

.22 

.17 

.18 

.14 

.15 

.15 

.15 

.20 

.18 

.22 

.20 

.05 

5.64 

WIND 

45 

40 

50 

45 

62 

22 

41 

84 

15 

21 

54 

33 

33 

25 

32 

36 

30 

48 

31 

41 

27 

25 

27 

35 

27 

27 

26 

32 

23 

27 

21 

1065 

MAX 

76 

78 

78 

76 

B  i 

8  1 

80 

82 

82 

82 

8  3 

8  3 

84 

86 

61 

81 

60 

79 

80 

80 

60 

8 1 

77 

74 

80 

80 

87 

71 

80.4 

MIN 

46 

47 

48 

46 

49 

46 

47 

47 

46 

53 

54 

54 

41 

49 

48 

51 

51 

55 

57 

56 

53 

55 

55 

55 

57 

53 

56 

30 

54 

30 

54 

51.1 

MONTROSE  NO  1  <E) 

EVAP 

.21 

.31 

.34 

.35 

.3* 

.32 

.35 

.21 

.  19 

.26 

.16 

.15 

.26 

.27 

.37 

.26 

.3*. 

.19 

.24 

.14 

.25 

.22 

.20 

.16 

.16 

.29 

.23 

.32 

.36 

.28 

.13 

7.90 

WIND 

21 

22 

27 

26 

30 

20 

30 

54 

23 

31 

32 

27 

37 

31 

28 

30 

28 

17 

19 

30 

42 

8 

24 

13 

20 

32 

38 

37 

28 

18 

22 

845 

MAX 

83 

91 

91 

92 

89 

91 

89 

63 

B  8 

83 

87 

79 

83 

91 

92 

92 

90 

94 

94 

91 

67 

66 

90 

67 

84 

65 

88 

93 

92 

B6 

91 

88.5 

MIN 

58 

60 

55 

57 

60 

59 

59 

60 

56 

58 

61 

58 

57 

59 

62 

62 

66 

65 

61 

59 

62 

63 

66 

63 

62 

63 

61 

63 

68 

63 

60.7 

VALLEC I  TO  DAM 

EVAP 

.29 

.24 

.21 

.19 

.17 

.14 

.19 

.14 

.27 

.17 

.16 

.22 

.17 

.21 

.23 

.22 

.13 

.17 

.20 

.17 

.17 

.20 

.15 

.23 

.20 

.12 

6.10 

18 

2 1 

2 

7 

5 

*l6 

5 

4 

3 

B 

11 

7 

2 

7 

5 

5 

3 

3 

7 

190 

MAX 

si 

n 

86 

90 

83 

89 

86 

63 

89 

85 

90 

86 

86 

67 

90 

88 

9  3 

95 

95 

90 

88 

95 

86 

96 

87 

82 

85 

83 

91 

90 

78 

66.2 

MIN 

56 

42 

49 

51 

52 

53 

56 

45 

51 

56 

60 

58 

58 

55 

58 

59 

62 

62 

61 

57 

57 

60 

51 

59 

39 

59 

59 

58 

62 

65 

59 

56.4 

•          •  A 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

BONNY  DAM  (C) 

EVAP 

•  59 

.27 

.31 

■  18 

•  60 

.35 

.32 

.51 

.36 

.37 

,42 

•  41 

.41 

.29 

.41 

.46 

.51 

.  44 

.40 

.46 

•  36 

.14 

•  24 

.  30 

•  22 

•  3  1 

.  3*. 

.28 

11.648 

63 

62 

142 

121 

1  1  0 

165 

92 

145 

87 

74 

196 

170 

lie 

144 

46 

62 

76 

99 

1  3  1 

125 

35 

114 

63 

65 

70 

'9  8 

73 

3129 

MAX 

83 

94 

91 

67 

95 

92 

90 

91 

94 

95 

97 

96 

89 

68 

91 

91 

92 

97 

95 

98 

98 

93 

95 

84 

88 

94 

66 

92 

5  3 

87 

92.0 

MIN 

67 

67 

69 

66 

65 

65 

68 

66 

69 

66 

70 

71 

69 

70 

68 

70 

69 

70 

74 

75 

73 

68 

70 

64 

64 

69 

74 

72 

66 

70 

69 

66.9 

"L"  1  It  UKJMNAGt 

3A  S I N  0* 

ESTES  PARK 

EVAP 

.31 

.21 

.39 

.35 

.27 

.3, 

.22 

.24 

.24 

.29 

.23 

.31 

.18 

.14 

.11 

.36 

.23 

.21 

.25 

.13 

.22 

.  1 1 

.  1  5 

.  1 1 

.17 

.21 

.10 

•  15 

.  1 1 

.28 

.08 

6.74 

WIND 

83 

69 

51 

36 

40 

31 

23 

62 

67 

72 

73 

79 

68 

37 

25 

36 

50 

52 

50 

32 

31 

34 

54 

22 

31 

52 

V 

27 

22 

2  6 

20 

1397 

7 1 

73 

70 

77 

62 

71 

77 

81 

8  3 

62 

MIN 

52 

49 

54 

50 

52 

51 

53 

53 

48 

51 

55 

55 

51 

52 

54 

50 

52 

55 

37 

63 

52 

65 

65 

- 

- 

- 

m 

53 

51 

52 

57 

53.6 

FORT  COLLINS  (D) 

EVAP 

.23 

.22 

.14 

.16 

.28 

.16 

.23 

— 

.08 

.18 

.23 

.20 

.14 

.17 

.18 

.2* 

.16 

.23 

.12 

.12 

.  14 

.22 

" 

- 

— 

.18 

.21 

.15 

.10 

.22 

•  11 

5.568 

WIND 

27 

34 

16 

17 

25 

26  20 

38 

33 

23 

18 

27 

34 

20 

15 

19 

27 

23 

9 

20 

12 

25 

20 

27 

20 

26 

26 

27 

16 

2  6 

IT 

715 

MAX 

80 

77 

79 

82 

77 

83 

63 

79 

76 

82 

83 

82 

79 

82 

80 

80 

79 

76 

82 

86 

86 

87 

84 

84 

79 

83 

82 

82 

66 

77 

74 

81.1 

MIN 

68 

66 

68 

71 

70 

70 

71 

70 

69 

69 

70 

71 

69 

69 

71 

72 

70 

72 

72 

" 

73 

73 

74 

73 

71 

71 

71 

71 

7  I 

71 

71 

70.7 

wIGGir.S  7  SO 

EVAP 

.31 

.11 

.25 

.31 

.38 

.38 

.13 

,*c 

.31 

.39 

.14 

.19 

.37 

.29 

.45 

.40 

.30 

.15 

•  20 

.  15 

•  26 

.31 

•  20 

•  68 

.12 

.15 

.25 

•  20 

.11 

6.72S 

,7 

41 

18 

21 

25 

24 

26 

32 

37 

50 

28 

54 

21 

19 

22 

33' 

21 

15 

9608 

MAX 

94 

81 

96 

98 

97 

96 

92 

97 

97 

99 

86 

87 

95 

94 

93 

96 

97 

80 

" 

MIN 

56 

56 

62 

63 

61 

61 

68 

58 

62 

63 

65 

62 

65 

66 

62 

65 

62 

•      •  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  OS 

ALAMOSA   HB   AIRPORT  (A) 

EVAP 

.22 

.22 

.32 

.32 

.46 

,28 

.25 

.21 

.21 

.21 

.25 

•  31 

.24 

.29 

.33 

.26 

.26 

.31 

.34 

.31 

.32 

.32 

.34 

.23 

.21 

.19 

.32 

.26 

.32 

.29 

.13 

8.55 

WIND 

76 

46 

39 

35 

44 

39 

60 

55 

43 

39 

46 

70 

42 

62 

70 

49 

32 

37 

42 

44 

32 

55 

44 

39 

65 

46 

51 

53 

80 

72 

77 

1606 

MAX 

77 

82 

63 

84 

77 

64 

81 

80 

65 

79 

86 

63 

85 

85 

61 

85 

83 

90 

89 

87 

86 

86 

87 

B2 

77 

83 

83 

68 

89 

06 

76 

83.4 

MIN 

51 

52 

52 

53 

51 

52 

52 

53 

51 

» 

54 

53 

" 

52 

56 

54 

56 

59 

57 

34 

56 

55 

55 

56 

54 

52 

57 

34 

54 

58 

57 

54.0 

•AGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

.21 

.2* 

.26 

.27 

.30 

.19 

.20 

.29 

.17 

.07 

.61 

.19 

.28 

.20 

.14 

.12 

.23 

.27 

.13 

.23 

.30 

.26 

.19 

.22 

.14 

.20 

.19 

.  > 

.13 

6.86 

WINO 

44 

57 

45 

39 

39 

•11 

48 

43 

32 

46 

a 

98 

24 

35 

42 

23 

27 

28 

35 

28 

25 

30 

37 

32 

53 

25 

30 

35 

43 

18 

1152 

MAX 

!° 

82 

80 

'9 

84 

80 

80 

82 

81 

HC 

62 

84 

80 

82 

78 

76 

82 

60 

62 

80 

76 

82 

84 

74 

80.7 

MIN 

38 

36 

36 

<  1 

3T 

38 

39 

38 

37 

36 

39 

39 

38 

30 

52 

50 

50 

46 

48 

50 

30 

36 

3( 

54 

42.9 

(A)  PAN   PAINTED  OUTSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<B)  PAN  PAINTED    INSIDE   AND  OUTSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(D)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(E)  PAN  PAINTED    INSIDE   WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 


S«.  r*f.r,oc.  not,,  following  Station  Ind,i. 
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STATION  INDEX 


STATION 


AKRON  *  £ 
IKftON  FAA  AJRPOR 
ALAMOSA  W6  AIRPO 
ALLeNSPARK 

ALTEN6ERN 
AXES 

ANT EDO  RESERVOIR 

ARAPAHOE 

A ROTA  6  NE 


VER  RANCH 
A I  LEY 

berthouo  pass 

SPRINGS  Ranch 
BLANC A 
BONO 

BONN AM  REStRVOIR 
BONNY  DAM 
BOULDER  2 

BOULDER 
BRANDON 
BRANSON 
BRECkENRIDGC 
BR  I GGSDALE  2  NW 

MA  VISTA 
BURLINGTON 
BURLINGTON  12  NNE 
BUTLER  RANCH 
BTERS 

CAMPO  B  SW 

CANON  CITY 
i  CARIBOU  RANCH 
, CASCAOE 

CASTLC  ROCK 
I  CEDAR EDGE 
| CENTER 

CHEESMAN 

CHE RAW 

CHERRY  CREEK  DAM 


CLIFF  LAKES 
CLIMAX  2  NW 
COALDALE  1  NW 
COALDALE  2  SW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 
COLORADO  NAT  HON 
COLORADO  SPRINGS  t 

COLUMBINE 
CONIFER  JUNO  ION 
CORTEZ 
1  CRAIG 

. CRESTED  BUTTE 

',  CRIPPLE  CREEK  9  Hi 

j CUCMARAS  oam 

CUMBPES 
, OEERTRAIL 


HI 

OEL  NORTE 


DELI 


1  E 


; DENVER  WB  AIRPORT 
•DENVER  WB  CITY 
| OlLLON  1  E 
OINOSAUR  NATL  MONUHENt 
DOHERTY  RANCH 
OOLORES 
| OURANGO 
|  CADS 

EAGLE    FAA  AIRPORT 

,  EASlGNVILLt  1  NNW 

E ASTONV1LLE  2  NNE 

EASTONVILLE  J  NW 

'  EASTONVILLE  6  WSW 

ECKLEY 

ELBERT 


ELBERT  *  SSM 

ELBERT  6  SSE 
ELBERT  5  SW 
ELBERT  8  SW 
ELECTRA  LAKE 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 

VERGREEN  2  SW 
EVERSOLL  RANCH 

AIRPLAY 

AIRPLAY  NO.  2 

FLAGLER  2  NW 
FLEMING  1  S 
FOR3ER  8  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON  1 
FORT  MORGAN 
,  FOUNTAIN 
FOWLER 
FRASER 

FRUITA 
GARDNER 
GATEWAY  1  SW 
GENOA  1  W 
GEORGETOWN 
GLENWOOO  SPKIN 
GRANAOA 
GRAND  JUNCTION 
GRA 10  JUNCTION 


AND  I 


iKE 


DAM 


WASHINGTON 
WASHINGTON 

.A  MO  S  A 
BOULDER 
GARF I ELD 
SAN  MIGUEL 
LINCOLN 
PARK 


I  ?  26  i 
1 1 57  i 
■1179  I 


CHAFFEE 

'   CAR SON 
I  CARSON 
PUEBLO 
ARAPAHOE 


DOUGLAS 

DELTA 

SAGUACHE 


17*1'  < 
1772  02 
1776  01 


|  ROUTT 

PERSON 
j  MONTEZUMA 


218*  OS'  RIO  GRANDE 
;  21*2,  02  DELTA 
■  DENVER 
1  DENVER 


1  MONTEZUMA 
LA  PLATA 
KIOWA 


2601  i 
2603  < 
262*  02 


KIT  CARSON 
j  LOGAN 
! LINCOLN 


3*88  ( 
3*89  . 
3*96:  I 


GREAT  DIVIDE  8  S6 
GREAT  SAND  DUNES  ' 
1  GREELEY 
GREENLAND  B  SE 
GREENLAND  7  NE 
GREEN  MOUNTA1I 
GREYSTONE 

GROVE R  10  W 
FCY  10  SC 

GUNNISON 
HAMILTON 
HARTSEL 
IASWCLL 
HAWTHORNE 
MAYOEN 
MERUIT  7  CSC 
HOEHNE 


MOLLY 
MOLYOKC 

MOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 
MOVT 

IDAHO  SPRINGS 
I DAL I A 
IGNACIO  1  N 

IMCFPENOENCE  PASS  5  $* 
JOCS 


•  WELD 

FREMONT 
:  GUNNISON 


I1NERAL 
I  LAS  AN  I M, 

PROWERS 

!|  GRAND 

LINCOLN 


.253  oz 

•273  02 
•  383  03 


.  PLATi 


108  2) 
107  55 
103  39 


106  08 

102  16 

102  Of 

10*  28 

10*  1* 


102  21 
107  33 
107  33 


7668 
6875 
*082 
56*9 


6896 

9250 
L130O 


*0  51  | 


106  27 
10*  03 
10*  01 


103  53 
108  30 
107  53 


10018 
5183 

509Q| 

788*.  6P 
5125  6P| 
5283  Mirv  l 
5221  t 
9065 
5921 
511D| 


6785     5P  5P 


10*  32 

10*  36 

10*  37 

107  i 

105  31 

105  19 

105  21 
102  0* 

106  00 
106  00 


6820 
77*0 
6800 

5090 
8200 
766* 


10*  23 
102  07 


M  LESTER  COATS 
ORVILLC  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 


RALPH  P  MELVILLE 
RALPH  J  AYER 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  H.  NUTT 
LINDCL  J  HUDSON 
AGENT  D*R  G  W  ftV 
U  6  BUR  RECLAMAT ION 


CITY  OF  BOULDER 
MRS  ELSIE  C  WHITE 
CHARLES  S  MITCHELL 
MRS  ELVA  J  EN YE  ART 
U  S  FOREST  SERVICE 
LLOYD  R  SWEDHIN 
JACK  W  BROWN 
SHIRLEY  M  JAMES 
MRS  WINIFRED  ORR 
MRS.  CRYSTAL  RMTER 

BURT  L  SALISBURY 
WARDEN  PtNl TENT  1  ART 
CARIBOU  RANCH 
WEST  COLO  POWER  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 


CORPS  OF  ENG1NELI 


H.  NEWBERRY 
.  WEATHER  BUREA 
,H  ALTITUDE  OBS 
BANT  A 


!  GUY 


HAROLD  W  TWEEDY 
RALPH  H  EVANS 
DARWIN  D  WOOLLE Y 
MRS  ROBERTA  M  MA 
HANS  LARSEN 
TOM  L.  MORGAN 
EARL  RAMLY 


CHARLES  A  MELBURN 
C  M  COLE 

WESTERN  COLO  POWER  C 
U  S  BUR  RECLAMATION 
OF  COMMERCE 


J  C  EVERSOLL 

U  S  FOREST  SERVICE 

VICTOR  V.  GERBER 

A  E  GAINES  JR 
JOHN  G  MORI SON 
MEL V  I N  B  SAVAGE 
COLORAOO  SI ATE  UN1V 
SAN  JUAN  BASIN   EX  ST. 
LEON  MOOiJY 

GT  we  s i  Sugar  co 
arthur  £  orcutt 
us  soil  con  service 
ronald  r  tucker 


JiJMN  I 


.RCUS 


1C  SERVICE  CO 


BUR  RECI 


ION 


boako  of  water  comms 
4 ' w i ll i  am  r.  stlwari 
great  sand  dunes  nm 
gt  west  sugar  co 
frank  a  rogers 
mrs.  norma  j.  bain 
u  s  bur  reclamation 
inactive  1/1/63 

mrs  doris  a  mcgehee 
mrs  clara  g  nash 
city  of  Gunnison 
mrs  ethal  m  jordan 
mrs  bessie  c  hanlin 
arthur  f  bailor 
mrs  laura  £  chesebro 
a  ray  goree 
mrs  mabel  wright 
charles  f  nicol 

W  R  DAVIS 

F  8  FLANAGAN 

COLO  GAME  •  FISH  OEP 

MRS  BERTHA  w  MEYER 

BARBARA  L  MATT  I  X 

WlLLARO  G  MOLMAN 

THEODORE  W  CLARK 

CONSOL  UTE  AGENCY 

TWIN  LAKES  R  *  C  CO 

MRS  RUTH  6  SNYDER 


INACTIVE  1/1/65 
EVER  1  T  T  L  0AV1S 
\  CHARLES  F  SHAFFER 

j  LYNN  K  WOODS 

.  W  D  PRESTON 
u  s  weather  Bureau 
U  S  WEATHER  BUREAU 

,  BOARD  OF  WATER  COHM 
U  S   NATL   PARK  SERVICE 
MRS  M  A  CROWDER 
V.O.  HOOGES 
MALCOLM  R  OAT  ION 

'  RUSSELL  J.  GARDNER 

I  FEO  J 


STATION 


JOHN  MARTIN  DAM 
JONES  PASS  2  E 
JULESBURG 
KARVAL 


LONGMONT  2  CSC 

LONGMONT   6  NW 

LONGS  PEAK 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

MANASS A 

MANCOS 

MAN I TOU  SPRINGS 
MARVt  NE 
MAYBELL 

MEEKER 
MEREOITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONARCH  PASS 
MONTE  VISTA 
MONTE  VISTA  REFUGE 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT  2  WSW 
MORRISON  1  SW 

MULE  SHOE  LODGE    1  SSE 
NEW  RAYMER 
NORTHOALE 


PACOSA  SPRINGS 

PALISADE  1  S 

PALISADE  LAKE  5 

PAOLI 

PAON I  A 

PARAOOX 

PARKER  9  E 

par  Shall  lo  SSE 


PLATORO  I 
PLEA: 


VIE 


1  ' 


POWOERhoRN 
PUEBLO  W6  AIRPORT 
PUEBLO  CITY  RESER' 
PUEBLO  KCSJ-TV 
PUE6LO  ARMY  DEPOT 
PYRAMID 

RA88I T  EARS  PASS  I 


RICO 
RIFLE 

RIO  GRANDE  RESERVD1I 
RIVER  SPRINGS  RS 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUH  TON  PARK 
ft  YC 


SEDGWICK  5 
SE I  BERT 
SHAW  5  SSE 


T  f  AMBOAT  SPRINGS 


r  ACONY  10  SE 
r AYLOfl  PARK 
rELLUR IDE 


TWIN  LAKES  EVAP0RAT10 
TWIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  BUTTCS  1  NW 
URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM 


'AGON  WHEEL  GAP 
<ALDEN 

♦alsenburg  power 
jaterdalE 
#E  STCL IFFE 
<E  TMORE  2  S 
4H1TC  ROCK 
WIGGINS  7  SW 
mco*  RANCH 


ELBERT 
ELBERT 
ELBERT 

ELBERT 

CHEYENNE 

GRAND 

LINCOLN 

OTERO 

HINSOALC 

PARK 

CL  PASO 


LAKC 
LOGAN 
PUEBLO 
ELBERT 


RIO  BLANCO 

BOULDER 

BOULDER 

LARIMER 

SAGUACHE 

CONEJOS 

MONTEZUMA 

EL  PASO 

RIO  BLANCO 


RIO  GRANDE 
RIO  GRANDE 
MONTROSE 
MONTROSE 
EL  PASO 
JEFFERSON 


COLORE  S 
LAS  ANIMAS 
SAN  MIGUEL 


GRAND 
FREMONT 
GUNNISON 
SAN  MIGUEL 

CONEJOS 
MONTEZUMA 
GUNNI SON 
PUEBLO 
PUEBLO 


SAGUACHE 
DOUGLAS 
SEDGWICK 
KIT  CARSON 
LINCOLN 

GARF1EL0 
BOULDER 
CONEJOS 

ELBERT 
JACKSON 
BACA 


BACA 

KIT  CARSON 
LAKE 

RIO  GRANDE 

PUEBLO 
GUNNI SON 
SAN  MIGUEL 

LAS  ANIMAS 


NIM 


BACA 
MONTROSE 
LA  PLATA 


CUSTER 

CUSTER 

PUEBLO 

WELD 

DELTA 


38  02 

36  52 
»£  5] 

37  55 

je  05 

38  32 
37  12 


07  33 

08  05 

07  5* 
06  *5 

08  29 


05  11 
0  3  '.1 

09  01 


05  06 
0*  07 
0*  11 


1032 
3*69 
5075 
5**5 

5250 
52*0 
6350 
670 
6550 


8500 
10265 
5637 
3635 


51*5 
8960 
1020S| 


7283 
5920 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


6693 
5185 


5501 
9200 

7322: 


R06ERT  L  PLATT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CLARENCE  WHEELER 
MERLE  E  HENRY 


WILLIAM  H.HOLTHUS 
NEIL  W.  HASSLEft 
JAMES  R  PICKENPAUGH 


BOARD  OF  WATER  COMM 
COLO  SPGS  WTR  WORKS 
BOARD  OF  WATER  COMM 
CHAS  E  MC  PMER SON  JR 

AM  CRYS  SUGAR  CO 
THOMAS  A.  ROSS 
CHARLES  J  MASINTON 
RADIO  STATION  KBRR 
U.  S.  WEATHER  BUREAU 


L  I 

I  GARNER 


WEST  SUGAR  CO 
IN  L  NELSON 

WEATHER  BUREAU 
WEATHER  BUREAU 

TUS  M.  GILLELAND 

AR  A  NOL AND 

ITOU  SPRGS  HYDRO  PL 

.   MARIE   M.  MURRAY 


RICHARD  G  LYTTLE  JR 
HOWARD  I  DEARMAMER 

j  PARK  SUPERINTENDENT 

,,  EARL  J  MILL1GAN 
WATtR  AUMINISTR«T10N 
MONTE  VISTA  NATL  WL  I 

|  COLO  WATER  CON  BOARD 

|  UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 
INACTIVE  1/26/65 
RAYMOND  P  BUCKLES 


GLEN  C  COEN 


CHALMER  I 
LOUIS  0  I 
JONAS  A  I 
BEAVER  Pi 


MARY  F  MC  CLUER 
BUR  RECLAMATION 


IRS  OPAL  J  W< 
AN  H.  KNOTT 
I   S  WEATHER  t 


COLO  EXP  S 
ROBERT  B  Ri 
COLO  SPGS  1 


RJ0R1E  L  SHII 
SERVICE 


l£RT  E  HOMSHER 
ULO  oRCH  EXP 
FOREST  SERVIC 


WAYNE  LIGHT 

WESI  SUGAR  CO 
IS  ARM I LDA  BURHENN 
ITHUR  PAUTLER 
IHN  SODIC 

S  WEATHER  BUREAU 


WEST  COLO  POWER  CO 
CECIL  SHANNON 
GEORGE  L.  BLAKE 
TWIN  LAKE   R  *  C  CO 

UNION  CARBIDE  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 

RAT  L  FORD 
GEORGE  A  WINT2 
0  M  OONOHOE 

P  H  OOOTHROYD 

M  0  RANKIN 

MRS  NETTIE  R  BRECCE 

WILLIAM  F  KRE10ER 

COWARD  H  EPPLE 

RALPH  H  CLINE 


WINDSOR 

WINTER  PARK 

MCH.F  CHEEK  PASS  1 

WOLF  CREEK  PASS  A 

WOOOLAND  PARK   B  in 


UU.OH  JACKET  IN 


COUNTY 


WELD 
1  GRAND 
MINERAL 
MINERAL 


STATION  INDEX 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


10»  52 

105  03 
102  1) 

106  ** 


OBSERVER 


01  WEST  SUGAR  CO 
H  L  MC  PETERS 
COLO  DEPT  OF  H| On* A 
COLO  DEPT  OF  H J GHVA 
U  S  FOREST  SERVICE 
HARLAN  A  2  ION 
FLOVO  M. MONTGOMERY 
MR  CHARLES  0  MOOO 
VUMA  POLICE  DEPT 


1    DRAINAGE  CODE:    1-AHKANSAS    .-COLORADO  ,-KANSAS  .-PLATTE  S-RIO  CHANDK 


REFERENCE  NOTES 

irdlog  th*  cllut*  of  Colorado  .ay  bo  obtained  bv  „itl«  .     (h  „ 

 fOU-  °"Hned  by  -riling  to  tho  -oather  Bureau  Stat.  CI  1 natologlst    P  o  6ox  1070    n-n.        o  . 

"     fc'   f.w.nox  I07B,   Denver,  Colorado  B0201 .  ur  to  inv 

.C?"h^t,'TT';    ""'J" ■>"■•""■"»"—.  a—tart -Uf-ii.tti.tauw..™.  t 

S2Mp6ATlS2NJHfi:    Th,  Su,ta         „,„..  ob..rv.,ton  llm.,  '  '""     """"  """"«■ 

"r^.m—  — . 

sw*  ••  7—  - - — — _  w  „.  1,  J  21  " Cro™""    -~  ~-  -  3==S2*  ■ 

..,r.m..  ol  t.mper.tore  ol  «„  to  „,„  ..  „„,<„,  „  hour-  mdini  ^  ,Z'"2:™lnl?°'"  *"  "X"°°"  "E»l—''»  ■»  WW"  M*.   Mai  ,„d  Hia  „  „,  _  .. 

ggSSSS^tSr  .ffit"  5 ""       -  s-°-  - c"™-"    "  ...,,,„,.„, ,  '  U6" 

""'"""""X- ~«.1~1  dr,l,,„,  and  other  c.u...  of  !o„,  „r"       ,  v'     ,     "  ,  l»T-m'.,",  '  T. ',"  0"  ""  S*"""*"  *»  *'•'-»•  »« ««».  .  toa.n  Iron,  d,„  , 

SNOWFALL       E„,r„.      .„„„,„„  ,         „_,  *  «n»»p.ck  ma,  rr.u,,  ,„  apparent  tora.|„TO„  ,„  ,„c  m""  "«  "I""  '">">  dlftrr.n,  pom.. 

.1"..  and  to.  »no»l.ll  to  Ihc    C,,m.,olo.icnl  Dal."  t.b,..  th.  ••Snowf.H  .„d  Sn„  „„  Crain,r  UM,    ,  .  ,    ,„  „. 

taoi..  «no  in  |M    himl  MUI'  Uble.  include  .no.  „„„  Enirie.  of  snow 

SOKMALS  lor  a,,  .la.lon.  .„  e,,malo,omcal  ,,ancl.rd  „„„.,.  K     ..  °n  .round  uu-lud.  .n<m. 

•uio.icai  standard  normals  baaed  on  the  period  1931-1.60. 
^VISIONS..  ..  „„d  to  UO.  pMtalta.  b.c«,.  .«..„..  .Hh  d.U  lor  Ao«ua, 

STATION  NAMES:     rto„  .„d  UlUr.  ,.„o.to,  th.  .,.„o„  „„..  IUCJl  „  , ,  35-    ^  „  ,  , 

c,  BUCn  mm  u  oow.  indicatr  diaiancr  In  mile,  and  dirrctmn  (rom  Ih.  «...  aMi.. 

a^fiMkTABLES       Monthl.  and  ,  ,  ,.      .  ' 
 Month,,  .„d  .,..o„„  .no.,.,,  .„„  „«,„.  ^  f„  ,hr  „  cn 

DELAYED  DATA  AND  rOHft  FrTIOM*-,  ^  „  «.„,d  on,,  ,„  ,h.  tm         Dc„mh„  o,  ,h,a  ^ 

"""""""^  — *                            -»  -  «—  -  -  —  ta..  o,  tbi.  ^to. 
»  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  jgg,  mD,CATE  T„r  .  

•  N.  ,.o.rd  to       ■•S„pp1.„.„to1  r*."  Uh,..  ~D.„,  Pr.e,p„.„o„"  m.  "Evaporation  and  W.nd"  ,ah,r    "Sno.,.„  and  Sno.  on  C       *  hi 

y.^,.,.    ,._„        ,  *    sn,>",al1        Snow  on  Ground    UM«,  and  the  Station  Indc. 

r.»rd  ,n  to.    Ctoi.tolo,,..,  Data    ub,.  Md  to.  »■>.,„  T.n,p.r.,„r."  .ah,.  „  to«««.  h,  no  rnir,. 

•  And  alio  on  an  earlier  date  or  dates. 

«     Highest  ob.erved  one  minute  windapeed.    ThU  -tatlon  la  not  eoalooed  .M. 

n  kMlrUra*rrt  ,0  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  Included  ux  follow, ing  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Cage  la  equipped  with  a  windshield. 

8    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  ano-faU  wholly  or  partly  e.Umated.  uaing  a  i 


M    One  or  more  days  of  record  mlasing    If  average  value  la     1  ri 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month  '°         """^  "  m'aMn*-    s<"'  "Dally  T 


Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall 

re    tabic  for  detailed  dally  record.  Dcgr 


R    Amounts  from  recording  ease  itk.,. 

*  1  *  "     1  rh"c  amo^»  «r*  eaaenllall,  accurate  but  may  vary  sl.ghtly  from  ihe  amount.  .«  k-  r.  kti  ^  , 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  reew«.  ^  Hwr"  P'-«lP»*»*'  I 

V     Includes  total  for  previous  month. 

- THE  STATION  """:x  THE  aasafflj  «  lett^  m,  USED  rMDir<TF  THP  „„, ,  „  g 

AR  ThU  ™lr,  In  ,1m.  0I  oo..r»«l„„  column  to  Stoll.n  tadot  m..„,  ,|,.r  rain. 
C     R.cordlng  Rain  Cage  Station.    Hourl,  precipitation  valuta  are  oroc.aa  ri  f 

rwl  "m«*n<»  puDiUhed  from  the  recording  gage  In 

C     "Soil  Temperature"  table. 

K    "Sno.r.11  ..to.  Grottnd"  tobl..  Ototo.ton  or  dau  to  an,  monto  todlc.l..  no  .no.f.ll  and^or  .no.  on  .round  to  ,hal  month 
J     "Suppl.rn.nUl  Dal."  tab,.. 

S    Slor.f.  pr.clplt.tlon  at.tion.    Pr.clpllallon  m«..ur.m.nt.    mad.  .1  lrr— .,.  t 

'  Interval.  .,11  be  publl.hed  Uler  In    Pr.Cplt.llon  Data  Irom  S,or.,.-C.«.  St.tlon."  Bull.tln. 

a»     Thla  enlr,  to  llm.  ol  ob.ervatton  column  to  Suilon  Ind.a  m.ana  ob..rv.tion  made  near  >un..I. 
VAR     Th,.  .nlr,  to  lime  ol  ob.erv.tion  column  to  Sutlon  lnd.<  mean.  v. r tobl.. 

'     SSET""  — *  -  '  "-*¥  '  -  .od-.ov.r.d  .round.  ho..ver.  to,,  r.lerence  ,nd,c  .  ...  „  .  ^  .to-1„ 

Slauon.  app..rto.  to  to.  Ind...  bto  tor  -hlch  data  are  no,  ll.l.d  to  to,  Ubl...  ....  .„h.r  m.a.to,  or  r...,..d  ,00         ,„  be  .ncluded  to  to,,  to.u.. 

Sntoh"m;,rL^  MONTHLY  CLIMATOLOOICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  .nd  STORM  DATA,  .„  „ 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations  elevatl 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
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Volume  70      No.  8 


ASHEVILLE  196S 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 
AUGUST  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

a 

• 

a 

A 
a 

s 

on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

,  S 

S  i 

°  I 

si 

}  I 

s  | 
o2 

•        •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

82.3 

56.3 

69.3 

93 

12 

50 

22* 

9 

1 

0 

0 

0 

5.42 

2.20 

21 

.0 

0 

6 

5 

1 

BUENA  VISTA 

76.  8M 

43, 9M 

60.4M 

• 

1  .  J 

87 

12 

39 

143 

0 

0 

0 

0 

2,76 

1.39 

.57 

16 

.0 

0 

9 

1 

0 

CANON  CITY 

84.0 

57.9 

71.0 

- 

3.3 

93 

12 

48 

1 

3 

4 

0 

0 

0 

4,76 

2,99 

1.32 

20 

.0 

0 

7 

3 

2 

CCLORADC  SPRINGS  *B  AP 

78.0 

53.6 

65.8 

• 

3.<- 

89 

12 

45 

1 

31 

0 

0 

0 

0 

3.83 

1.67 

1.2' 

18 

.0 

0 

9 

2 

1 

DELHI 

87.4 

54,9 

71.2 

95 

25* 

46 

27 

1 

12 

0 

a 

0 

1,78 

.93 

29 

.0 

0 

3 

2 

0 

EADS 

87.8 

57.2 

72.5 

96 

12 

55 

31. 

0 

1  4 

c 

c 

c 

3.74 

1.74 

2.15 

19 

.0 

0 

3 

2 

1 

EVERSOLL  RANCH 

91.  4M 

59.  9M 

75,7m 

101 

12 

54 

2 

0 

1  B 

0 

c 

0 

1  .98 

.81 

22 

.0 

0 

3 

3 

0 

FCROER  8  S 

84.0 

53,3 

68.7 

92 

17. 

47 

1 

5 

8 

0 

0 

0 

4,78 

3,42 

19 

.0 

0 

; 

2 

1 

HOLLY 

89.1 

58.9 

74.0 

98 

13. 

53 

2 

( 

19 

0 

o 

0 

1.76 

.86 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

JOHN  MARTIN  DAM 

89.0 

58,5 

73.8 

97 

13 

50 

27 

0 

17 

0 

0 

a 

.51 

.12 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

KIT  CARSON 

88.1 

54.6 

71.4 

102 

13 

49 

1 

0 

1  5 

c 

0 

c 

7.59 

5.45 

19 

.0 

0 

3 

2 

2 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

85.2 

55,8 

70.5 

94 

12 

50 

15 

i 

1 

c 

0 

c 

1.90 

1.36 

18 

.0 

0 

2 

1 

1 

LAMAR 

89.5 

59,0 

74,3 

• 

3.  1 

99 

12 

53 

27 

0 

1  7 

c 

0 

c 

2,50 

.43 

1.02 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

LAS  ANIMAS 

LA  VETA 

81.0 

49.0 

65,0 

88 

7 

38 

16 

43 

0 

0 

a 

0 

1,98 

.60 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

LEADVILLE 

66.7 

35.8 

51,3 

- 

4.3 

77 

11 

30 

21* 

419 

c 

c 

5 

0 

2.60 

.49 

.53 

18 

.0 

0 

8 

2 

0 

LIMON   10  SSW 

81.4 

53.4 

67.4 

3.  1 

92 

12 

48 

1 

21 

2 

0 

0 

c 

5,08 

2.83 

3.72 

19 

.0 

0 

; 

2 

1 

L !  MON 

81.8 

51.5 

66.7 

94 

1 1 

47 

13. 

20 

4 

0 

0 

0 

4.67 

2.2' 

19 

.0 

0 

5 

2 

2 

NORTH  LAKE 

71.5 

41.3 

56.4 

79 

12 

36 

'8* 

261 

0 

0 

0 

0 

3.79 

.81 

1.1' 

19 

.0 

0 

7 

3 

2 

PALMER  LAKE 

73.8 

50.7 

62.3 

86 

13 

42 

31. 

103 

0 

0 

( 

0 

3.05 

.76 

1 

.0 

c 

e 

3 

0 

PUEBLO  WB  AIRPORT  //R 

87.5 

56.8 

72.2 

2.4 

95 

12* 

52 

12. 

0 

1  2 

( 

0 

0 

2.69 

.84 

1.15 

21 

.0 

0 

9 

2 

1 

RCCKY  FORD  2  ESE 

88.9 

54.4 

71.7 

3.2 

98 

12 

46 

1 

2 

19 

c 

0 

c 

3,13 

1.43 

2.75 

19 

.0 

o 

j 

] 

j 

RUSH  2  NNE 

81. 5 

49.1 

65.3 

96 

1* 

42 

29. 

41 

4 

0 

a 

0 

4.16 

1.77 

2.50 

18 

.0 

0 

! 

; 

1 

RUXTON  PARK 

63.5 

35.5 

49.5 

74 

12. 

31 

27 

477 

0 

( 

; 

0 

3.81 

1.39 

19 

.0 

0 

1C 

2 

1 

RYE 

78.6 

46.1 

62.4 

B7 

8 

41 

24. 

81 

0 

0 

0 

0 

6.13 

3.76 

18 

.0 

c 

8 

2 

2 

SAL  I  DA 

80.5m 

46.4M 

63.5M 

91 

13 

37 

25 

64 

1 

0 

0 

c 

3.02 

1.55 

.62 

16 

.0 

0 

1C 

2 

0 

SPRINGFIELD  7  W5W  // 

84.7 

56.8 

70,8 

93 

12 

52 

16 

1 

9 

a 

0 

c 

2.74 

1.31 

22 

.0 

( 

] 

j 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

65.5 

37.2 

51.4 

74 

13. 

31 

27* 

415 

0 

c 

2 

0 

3.27 

.46 

18 

.0 

0 

12 

0 

0 

TACONY   10  SE 

84, 9M 

54, 8M 

69, 9M 

92 

17. 

49 

1 

4 

7 

0 

a 

0 

2,95 

1.96 

19 

.0 

0 

2 

2 

1 

TRINIDAD 

81.5 

55,5 

68.5 

88 

25. 

50 

27 

4 

0 

0 

0 

0 

2.30 

.76 

22 

.0 

c 

7 

1 

0 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

84.3 

55.4 

69.9 

92 

12 

49 

27 

4 

6 

c 

0 

0 

2.86 

1.67 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

TM  N  LAKES  EVAPORATION 

73.6 

34,6 

54.1 

85 

14 

25 

28 

331 

0 

( 

1  3 

c 

2.26 

.61 

1 

.  0 

( 

] 

o 

TWO  BUTTES  1  NW 

93.2 

55.6 

74.4 

97 

18. 

46 

30 

0 

2fl 

c 

0 

c 

3.97 

2.00 

2.15 

20 

,0 

0 

■ 

i 

2 

WALSENBURQ  POWER  PLANT 

82.2 

51.9 

67.1 

89 

25. 

44 

24 

14 

0 

0 

0 

0 

1.87 

,49 

19 

.0 

0 

7 

0 

0 

wESTCLIFFE 

76.8 

41.6 

59.2 

85 

11 

34 

27 

174 

0 

0 

0 

a 

2.17 

1.06 

19 

,0 

0 

! 

1 

1 

WETMORE  2  S 

79.5 

52.8 

66.2 

89 

12 

45 

1 

31 

0 

0 

0 

0 

5.24 

1.65 

19 

.0 

0 

i 

3 

2 

D  I  V  I S I  ON 

66.4 

3.4 

3.34 

1.24 

.0 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

84.0 

45.3 

64.7 

94 

12. 

37 

28. 

53 

I 

0 

0 

0 

2.63 

1.30 

14 

.0 

0 

; 

2 

1 

ASPEN 

74.0 

44.4 

59.2 

84 

12 

38 

31. 

174 

0 

0 

0 

0 

1.76 

.95 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

BA  SAL  T 

82.2 

48.2 

65.2 

91 

12 

34 

31 

54 

4 

0 

0 

0 

2.11 

.86 

31 

.0 

0 

8 

1 

0 

8ERTH0UD  PASS 

55.1 

34.0 

44.6 

65 

13 

28 

1 

625 

0 

0 

1  0 

0 

3.32 

.69 

20 

T 

0 

7 

3 

0 

BOND 

81.5 

42,2 

61.9 

90 

12 

33 

15 

103 

1 

0 

0 

0 

1.29 

.45 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

1 1  LJ**KfcDG  t 

81.7 

52.2 

67.0 

- 

2.6 

89 

9 

44 

27 

12 

0 

0 

0 

0 

2.00 

.68 

.94 

j 

.0 

0 

4 

1 

0 

C I  HA  RRON 

82.0 

40.4 

61.2 

90 

12 

30 

31 

116 

1 

c 

3 

0 

1,81 

.42 

2 

.0 

0 

5 

0 

0 

ft   iwij    7  My 
c  rim 

59.2 

36,2 

47,7 

74 

11 

30 

1 

529 

0 

0 

2 

0 

2,86 

.78 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

COCHETOPA  CREEK 

77.0 

38.2 

57.6 

88 

1* 

28 

27 

221 

0 

0 

4 

0 

1.95 

.39 

30 

.0 

0 

8 

0 

0 

CCLLBRAN 

84.4 

50.0 

67.2 

.0 

92 

12* 

43 

31 

16 

6 

0 

0 

0 

1.41 

.00 

.40 

18 

.0 

0 

4 

0 

0 

CCLCRADC   NAT  MON 

86.  8M 

57,9 

72. 4M 

97 

11. 

50 

31. 

4 

1  3 

0 

0 

0 

.93 

.39 

18 

.0 

0 

4 

0 

0 

CCRT  EZ 

84.4 

51.0 

67.7 

• 

\.9 

91 

13. 

41 

25 

12 

7 

0 

0 

0 

1.79 

.28 

.62 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

79.9 

46,2 

63.1 

89 

9 

31 

31 

84 

0 

0 

1 

0 

2.00 

.52 

18 

.0 

0 

6 

1 

0 

CRESTED  BUTTE 

70.8 

38.7 

54.8 

- 

2.1 

82 

11 

29 

27 

308 

0 

o 

3 

c 

2.38 

.11 

.57 

16 

.0 

0 

7 

1 

0 

DELTA  1  E 

88.8 

51.0 

69.9 

2.4 

99 

12 

43 

27. 

4 

lo 

0 

C 

0 

.92 

-  .21 

.55 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

D I LLON   1  E 

69.4 

34.0 

51.7 

- 

2.0 

79 

11 

26 

27 

404 

0 

0 

10 

0 

1.78 

.15 

.68 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

DINC5AUR  NATL  MONUMENT 

82.8 

48.2 

65.5 

92 

9 

35 

25 

52 

5 

0 

0 

0 

,86 

.22 

18 

.0 

0 

4 

0 

0 

DLRANGO 

82.7 

47,4 

65,1 

- 

.9 

90 

12. 

39 

25 

35 

2 

0 

0 

0 

2.13 

-  ,23 

•  *5 

18 

.0 

0 

6 

c 

0 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

80.4 

43.1 

61.8 

90 

12* 

32 

27 

104 

2 

o 

1 

o 

.76 

.20 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

FORT  LEWIS 

76.5M 

45.8M 

61.2M 

- 

.7 

83 

9 

39 

31. 

115 

0 

0 

0 

0 

2.30 

.16 

1.19 

18 

.0 

0 

4 

1 

l 

69.1 

29.3 

49.2 

3.8 

79 

12 

20 

30. 

484 

0 

0 

27 

0 

2.01 

.47 

.78 

19 

.0 

0 

s 

1 

0 

FRU I TA 

88.9 

53.5 

71.2 

2.1 

98 

9 

44 

26. 

1 

15 

0 

0 

0 

.86 

-  .16 

.22 

20. 

.0 

0 

4 

0 

0 

GATEWAY   1  SW 

98 

9 

50 

20 

C 

0 

0 

0 

.70 

.35 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

83.3 

48.5 

65.9 

3.  1 

93 

12 

42 

30* 

29 

7 

o 

o 

1.17 

-  .50 

.33 

3 

.0 

0 

5 

c 

0 

GRAND  JUNCTION  MB  AP  //R 

90.7 

62.5 

76,6 

1.1 

101 

9 

54 

31 

0 

20 

0 

0 

0 

.67 

-  .40 

.25 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

88.2 

59.9 

74.1 

98 

9 

50 

31 

0 

0 

0 

0 

.66 

.23 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

70.5 

33.2 

51.9 

80 

12* 

25 

25 

401 

lo 

0 

14 

0 

1.76 

.40 

19 

.0 

0 

7 

0 

0 

UKMfNU    LAK.L    O  33H 

69.5 

38.7 

54.1 

79 

11 

31 

26 

327 

0 

0 

2 

0 

1.56 

.56 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

GRAND  VALLEY 

88.0 

53.5 

70.8 

100 

9 

46 

31. 

1 

11 

0 

0 

0 

.59 

.28 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

75.5 

41.5 

58.5 

85 

12 

35 

1 6* 

194 

0 

0 

0 

0 

2.23 

.77 

17 

.0 

0 

5 

I 

0 

GUNNISON 

75.9 

37.9 

56.9 

3.7 

86 

12 

27 

27 

242 

0 

0 

s 

0 

1.62 

.16 

.26 

30 

.0 

0 

6 

0 

0 

HAYOEN 

78.7 

43.9 

61.3 

89 

9 

29 

31 

119 

0 

0 

1 

0 

1.62 

.43 

.62 

18 

.0 

0 

5 

1 

0 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 

75.9 

37,6 

56.8 

88 

12 

31 

28 

251 

0 

a 

3 

a 

1.29 

.71 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

IGNACIO  1  N 

83.9 

45.0 

64.5 

2.3 

91 

12 

36 

25 

47 

4 

0 

0 

0 

.77 

-  1.00 

.20 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

KREMMLING 

77.8 

37,7 

57.8 

89 

12 

29 

28. 

213 

0 

0 

4 

0 

1.96 

.63 

17 

.0 

0 

5 

2 

0 

LAKE  CITY 

73.2 

40,5 

56.9 

84 

12 

35 

31. 

245 

0 

0 

0 

0 

2.25 

.40 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

S'e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

a 

ll 
>  A 
<2 

Average 
Minimum 

Si 

E 
> 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 

c 

Lowest 

J 
a 

Degree  Days 

No.  oi  Day* 

3 

,1 
|z 

|o 

o£ 

a 

• 

1 

• 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Day. 

Mix. 

Mln. 

3 

11 

la 
2  8 

• 

Q 

j 

Q 

| 

o 

° 

1.00  or  More 

,, 
kj 

Ik 

~i 

1  > 

hi 

1  I 

LITTLE  HILLS 

82.2 

41.1 

61.7 

93 

11 

30 

31 

116 

3 

0 

1 

0 

.59 

.20 

17 

.0 

: 

3 

0 

0 

MARVINE 

78  .  0 

38.6 

58.3 

95 

12 

29 

31 

209 

1 

0 

2 

0 

1  77 

45 

.0 

0 

1 

0 

0 

MAY8ELL 

79.8 

44.9 

f.2.4 

90 

9 

30 

31 

91 

1 

0 

1 

0 

1.47 

!39 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

MEEKER 

80.8 

44,  7 

62.8 

91 

9 

32 

31 

83 

\ 

o 

o 

1.21 

.34 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

MEREDITH 

75.8 

37.5 

56.7 

85 

12. 

29 

27 

252 

0 

0 

5 

0 

2.15 

.60 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

83.2 

55.0 

69.1 

-  1.7 

91 

11 

46 

30 

9 

1 

0 

0 

0 

2.05 

.04 

.91 

IT 

.0 

0 

4 

2 

0 

MONTROSE  NO  2 

84.5 

51.9 

68,2 

.  2.6 

93 

10 

46 

31. 

16 

6 

0 

0 

0 

.93 

-  32 

36 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

NORTHDALE 

82.5 

48.2 

65.4 

-  .8 

90 

9 

36 

25 

43 

1 

0 

0 

0 

2.02 

.52 

.68 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

NORWOOD 

78.8 

47.8 

63.3 

88 

9 

40 

31. 

72 

0 

o 

o 

o 

2.52 

.39 

.39 

29 

.  0 

c 

10 

0 

0 

OLRAV 

74.1 

48.8 

61.5 

82 

12. 

42 

31 

107 

0 

0 

0 

0 

3.09 

.49 

30 

,0 

0 

11 

0 

0 

PA60SA  SPRINGS 

78.8 

42.3 

60.6 

89 

13 

33 

25 

134 

0 

0 

0 

0 

1.31 

.24 

18 

.0 

0 

5 

0 

0 

PALISADE   1  S 

90.5 

59.9 

75.2 

101 

10 

53 

31 

0 

n 

0 

0 

0 

1  ,40 

.44 

.5* 

30 

,0 

0 

4 

1 

0 

PALISAOE  LAKE   5  S 

75.1 

36.4 

55.8 

81 

4 

21 

19. 

277 

0 

0 

4 

0 

2.10 

.30 

27 

.0 

0 

11 

0 

0 

PAONIA 

83.9 

52.6 

68.3 

94 

12 

45 

31 

7 

6 

o 

o 

o 

1.63 

.53 

1 

•  C 

0 

3 

1 

PARADOX 

88.8 

50.5 

69.7 

98 

9 

40 

27. 

3 

18 

0 

0 

0 

1.70 

.87 

29 

0 

4 

1 

0 

PITKIN 

69.3 

34.0 

51.7 

78 

12* 

25 

27 

405 

0 

0 

11 

0 

2.20 

.36 

.40 

IB. 

.0 

0 

12 

0 

0 

PCwDERHORN 

76.4 

37.8 

57.1 

86 

1 1 

28 

27 

236 

0 

0 

4 

0 

2.51 

,58 

19 

.0 

0 

T 

1 

0 

RANGELY 

86.6 

4e.e 

67.7 

98 

18 

38 

31 

20 

9 

0 

0 

0 

.49 

.20 

15 

.1 

0 

2 

0 

0 

RICO 

72.3 

38.6 

55.5 

80 

12 

30 

25 

291 

0 

0 

2 

0 

2.89 

.09 

.73 

29 

,  0 

0 

I] 

] 

o 

RIFLE 

84.2 

49.5 

66.9 

.  2.0 

93 

12 

39 

27 

10 

6 

0 

0 

0 

.36 

.  .84 

.12 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

SILVERTCN 

70.5 

36.0 

53.3 

-  .8 

78 

12 

29 

25 

356 

0 

0 

4 

0 

3.60 

.98 

.62 

18 

.0 

0 

9 

3 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

76.3 

38.7 

57.5 

-  3.1 

86 

12 

30 

31. 

224 

0 

0 

3 

0 

3.03 

1.54 

1.15 

3 

.0 

0 

5 

2 

1 

TAYLOR  PARK 

67.8 

38.2 

53.0 

78 

12 

32 

28. 

366 

0 

0 

2 

0 

2,40 

.40 

2 

.0 

0 

9 

0 

0 

TELLUR I DE 

72.7 

39.4 

56.1 

_     J  ,  Q 

62 

9 

30 

25 

2*6 

0 

0 

2 

0 

3.29 

.36 

.46 

29. 

.  [ 

o 

1 C 

o 

URAVAN 

90.0 

57.3 

73.7 

98 

10. 

50 

31. 

0 

19 

0 

0 

0 

1.59 

.65 

30 

,c 

0 

6 

1 

0 

VALLEC I  TO  DAM  // 

77.5 

44.7 

61.1 

85 

27. 

36 

31. 

114 

0 

0 

0 

0 

1.69 

.31 

30 

.0 

0 

T 

0 

0 

YAMPA 

73.4 

42.2 

57.8 

86 

1 

31 

31 

215 

0 

0 

1 

0 

1,90 

.75 

3 

.0 

0 

T 

1 

0 

YELLOW  JACKET  INK 

81.4 

51.4 

66.4 

90 

13 

31. 

27 

1 

0 

0 

0 

1.35 

.43 

29 

,  o 

0 

T 

0 

o 

DIVISION 

62.0 

-  2.5 

1.75 

.06 

T 

•       •  • 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

83.1 

55.8 

69.5 

98 

12 

47 

31 

16 

4 

0 

0 

0 

1,16 

,70 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

BONNY  DAM 

85.5 

56.9 

71.2 

99 

13 

52 

15. 

1 

14 

0 

0 

0 

4.65 

2.22 

20 

.0 

0 

4 

3 

2 

BLRLINUTON 

83.9 

58.3 

71.1 

.  2.7 

98 

12 

50 

31 

8 

10 

0 

c 

0 

6.45 

4,22 

3.42 

20 

.0 

c 

3 

3 

2 

CHEYENNE  WELLS 

84.2 

53.4 

68.8 

-  5.8 

95 

3 

42 

31 

13 

9 

0 

0 

0 

4.65 

2.10 

3.10 

19 

.0 

0 

3 

3 

1 

FLAGLER  2  NW 

83.8 

5  3  3 

68.6 

13. 

46 

15. 

1  7 

7 

0 

0 

0 

2.94 

1.01 

24 

,  n 

0 

6 

3 

1 

HOLYOKE 

87.6 

56.8 

72,2 

-  1.7 

105 

12 

48 

31 

9 

16 

0 

0 

0 

2.13 

.13 

.82 

24 

•  0 

0 

3 

2 

0 

STRATTUN  3  NE 

84.5 

55.3 

69.9 

98 

5 

48 

1 

13 

1  1 

0 

0 

0 

4.41 

1.39 

24 

.0 

0 

8 

3 

2 

WRAY 

86.0 

55.7 

70.9 

-  3.0 

100 

12 

46 

2 

2 

1  <• 

0 

o 

o 

2.80 

.58 

1.50 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

YUMA 

89.1 

54.6 

71.9 

102 

13 

48 

31 

3 

18 

0 

0 

0 

2.56 

.61 

.81 

20 

.0 

0 

4 

4 

0 

DIVISION 

70.5 

-  3.0 

3.53 

1.37 

.0 

•       •  • 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

69. 2M 

41. 3M 

55.  3M 

79 

13 

33 

31 

295 

0 

0 

0 

0 

1.00 

.30 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

70.8 

38.0 

54.4 

81 

12 

32 

27 

317 

0 

0 

1 

0 

2.84 

1,12 

IT 

.0 

0 

fl 

1 

1 

BAILEY 

76.2 

38.3 

57.3 

88 

12 

31 

234 

0 

0 

2 

0 

2.65 

.60 

19 

.0 

0 

8 

2 

0 

BCULOEP 

83.7 

57.7 

70.7 

-  1.4 

97 

12 

48 

31 

10 

5 

0 

n 

0 

•  23 

-  1.41 

•  10 

18 

.0 

0 

t 

0 

0 

BRIGGSUALE  2  NW 

85.7 

50.1 

67.9 

97 

12* 

43 

31. 

12 

8 

0 

0 

0 

2.69 

2.50 

23 

.0 

0 

1 

1 

1 

BYERS 

85.5 

53.3 

69.4 

-  2.6 

97 

12 

46 

1 

11 

11 

0 

0 

0 

1.52 

.03 

.56 

19 

•  0 

0 

5 

1 

0 

CARIBOU  RANCH 

69.1 

41.8 

55.5 

78 

1 2 

32 

2 

288 

0 

0 

1 

0 

1,20 

.30 

22* 

.0 

0 

6 

0 

0 

CASTLE  ROCK 

80.3 

49.  1 

64.7 

91 

13. 

41 

1 

42 

3 

0 

0 

0 

3.11 

1.05 

17 

.0 

0 

4 

3 

1 

CHEE5MAN 

79.1 

43.5 

61.3 

-  4.5 

91 

13 

39 

27. 

112 

2 

o 

( 

1.64 

-  .42 

.52 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

84.8 

52.1 

68.5 

95 

13 

44 

1 

11 

7 

0 

0 

0 

2.43 

1.34 

19 

.0 

0 

6 

1 

1 

DENVER  WB  AIRPORT  //R 

84.4 

56.0 

70.2 

-  1.3 

97 

12 

46 

31 

7 

8 

0 

0 

0 

1.06 

-  .22 

.35 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

59.5 

70  "5 

-  2.6 

94 

1 2 

49 

31 

12 

4 

0 

0 

0 

1,04 

-  .05 

.57 

19 

•  0 

0 

2 

1 

0 

ELBERT 

77.0 

46.8 

61.9 

88 

29. 

38 

1 

103 

0 

0 

0 

0 

2.36 

.73 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

ESTES  PARK 

74.6 

41.5 

58.1 

.  2.8 

84 

12 

34 

31 

207 

r 

.74 

-  1.12 

.23 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

EVERGREEN 

77.3 

43.3 

60.3 

87 

13 

37 

27 

142 

0 

c 

c 

c 

2.38 

.43 

16 

.0 

0 

10 

0 

0 

FAIRPLAY  NO.  2 

FORT  COLLINS 

81.0 

53.5 

67.3 

-  1.9 

93 

45 

3 1 

14 

3 

0 

0 

0 

.44 

•  1.09 

•  1  6 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  LUPTON   1  N 

85.9 

51.8 

68.9 

98 

12 

46 

27 

6 

8 

0 

0 

0 

.29 

-  ,96 

.08 

20 

■0 

0 

0 

0 

0 

FCQ.T  MORGAN 

83.9 

55.1 

69.5 

-  2.5 

98 

13 

49 

31 

10 

5 

0 

0 

0 

1.15 

•  .23 

.46 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

GEORGETOWN 

73.4 

45.6 

59.5 

85 

8 

37 

1 

173 

0 

0 

0 

0 

2.67 

.72 

19 

.0 

0 

9 

1 

0 

GRANT 

70.7 

38.0 

54.4 

80 

12 

31 

1 

322 

0 

0 

1 

0 

3.68 

l.U 

17 

.0 

0 

a 

2 

1 

GREELEY 

84.5 

54.7 

69.6 

-  2.1 

98 

13 

47 

31 

14 

8 

0 

0 

0 

.44 

-  .37 

.18 

23 

•  0 

0 

3 

0 

0 

GROVER   10  w 

83.5 

53.2 

68.4 

-  1.7 

96 

11 

43 

31 

21 

s 

0 

0 

0 

1.22 

-  .29 

,76 

22 

•  0 

0 

j 

1 

0 

IDAHO  SPRINGS 

74.5 

43.0 

58.8 

-  2.8 

84 

12 

36 

1 

187 

c 

c 

c 

0 

2.44 

.30 

.88 

18 

•o 

0 

4 

2 

0 

JONES  PASS  2  E 

61. 9M 

35. 3M 

4B.6M 

70 

12. 

29 

21 

502 

0 

0 

0 

2.85 

1.03 

19 

T 

0 

7 

1 

1 

JLlESBURG 

86.2 

57.3 

71.8 

-  2.7 

105 

12 

49 

31 

4 

11 

0 

0 

0 

2.07 

.14 

.98 

20 

.0 

0 

4 

I 

0 

KASSLER 

82.4 

56.1 

69.3 

-  3.4 

97 

12 

47 

31 

12 

5 

0 

0 

0 

2.61 

1.13 

1  •  9 1 

.0 

0 

5 

1 

1 

KAUFFMAN  *  SSE 

83.3 

52.2 

67.8 

98 

12. 

42 

31. 

21 

4 

0 

0 

0 

1.63 

1.10 

22 

.0 

0 

4 

1 

1 

LAKE  GEORGE  8  SW 

71.6 

42.2 

56.9 

81 

12 

37 

27. 

244 

0 

0 

0 

0 

3.17 

.67 

1 

.0 

0 

8 

2 

0 

LAKEWOOD 

81.1 

54.9 

68.0 

-  4.5 

91 

13. 

45 

29 

16 

3 

0 

0 

0 

.64 

-  .68 

.27 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAST  CHANCE 

23 

LCNG"0"T  2  ESE 

83.4 

52.4 

67.9 

-  2.3 

97 

13 

47 

27 

20 

5 

0 

0 

0 

.82 

-  .06 

.39 

.0 

0 

2 

0 

0 

PARKER  9  E 

79.8 

51.0 

65.4 

90 

13. 

43 

1 

38 

2 

0 

0 

0 

2.16 

.45 

.82 

18 

.0 

0 

3 

2 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

71.2 

39, 8M 

55. 5M 

83 

12 

28 

31 

290 

0 

1 

0 

1.34 

.35 

18 

0 

3 

3 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

* 

1 

< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 
a 

3 

J 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

• 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

a 

a 
1 

.50  or  More 

1.00  or  More 

■  1 

-J 

si 

I » 

s.3 

SEDGWICK  5  S 

85.8 

56.0 

70.9 

104 

12 

47 

31 

9 

10 

0 

0 

0 

.91 

.45 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

SPICER 

3  7.8V 

53. 9M 

82 

12 

29 

3 1 

337 

0 

0 

0 

2.10 

.43 

19 

9 

STERLING 

84.2 

53.2 

68.7 

-  3.5 

98 

13 

48 

27 

9 

7 

0 

0 

0 

.94 

-  \b0 

.38 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

WALDEN 

72.3 

35.6 

54.0 

84 

12 

24 

31 

333 

0 

0 

8 

0 

1.87 

.53 

18 

.0 

0 

6 

1 

0 

wATERDALE 

83.1 

51.9 

67.5 

-  1.4 

95 

13. 

40 

31 

19 

5 

0 

0 

0 

.57 

-  .73 

.16 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

WIGGINS  7  SW 

86.7 

51.7 

69.2 

98 

13 

44 

31. 

9 

10 

0 

0 

0 

.10 

.04 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

63.6 

•  4.2 

1.66 

.10 

T 

•       «  ft 

RIC  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  WB  AIRPORT  R 

78.2 

43.1 

60.7 

-  2.3 

86 

13 

34 

30 

128 

0 

0 

0 

0 

.95 

-  .03 

.33 

18 

.0 

0 

5 

0 

0 

BLANCA 

78.7 

42.5 

60,6 

87 

12 

35 

25 

128 

0 

0 

0 

0 

.82 

.28 

29 

.0 

0 

0 

0 

CENTER 

76.8 

43.5 

60.2 

83 

13. 

37 

30 

141 

0 

0 

0 

0 

1.98 

1.01 

14 

.0 

0 

3 

I 

1 

DEL  NORTE 

75.2 

45.1 

60.2 

-  2.0 

82 

13* 

40 

30* 

142 

0 

0 

0 

0 

1.11 

-  .46 

.40 

J 

.0 

0 

s 

0 

0 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

76.9 

44,8 

60,9 

85 

12 

38 

30 

124 

0 

0 

0 

0 

l.*T 

.52 

15 

.0 

0 

s 

1 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

T1.8 

34.3 

53.1 

•  2.1 

82 

12 

27 

25 

364 

0 

0 

12 

0 

2.80 

.57 

1.00 

1 

.0 

0 

7 

2 

1 

MANASSA 

78.5m 

43.3m 

60.9M 

.  1.0 

85 

12 

36 

25 

121 

0 

0 

0 

0 

.74 

.  .52 

.52 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

MONTE  VISTA 

78. 4M 

45. 4M 

62.  OM 

85 

25. 

40 

24 

92 

0 

0 

0 

0 

1.02 

.33 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAGUACHE 

77.4 

45.2 

61.3 

85 

13 

39 

30 

111 

0 

0 

0 

0 

1.T1 

.17 

.62 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 

73. 6 

35.1 

54.4 

83 

13 

28 

27* 

324 

0 

0 

11 

0 

2.34 

.53 

18 

.0 

0 

8 

2 

0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

62.9 

39.9 

51.4 

72 

11 

34 

31 

415 

0 

0 

0 

0 

2.16 

.81 

2 

.0 

0 

8 

1 

0 

DIVISION 

58.7 

-  1.8 

1.55 

-  .10 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE i      105"  ON  THE  12TH  AT  HOLYOKE 

LOWEST  TEMPERATURE i      20*  ON  THE   30+  AT  FRASER 

GREATEST  TOTAL  PREC1 PI T AT  I  ON:       7.68   INCHES  AT  KARVAL 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:     .10   INCH  AT  WIGGINS  7  SW 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,    5.45   INCHES  ON  THE   19TH  AT   KIT  CARSON 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:    TRACE  AT  BERTHOUD  PASS  AND  JONES  PASS  2  E 


S.e  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  16 


19      20  21 


22      23  24 


28  I  29 


AMY  6.0) 

AROYA   6  NC  ».H 

AVER  RANCH  1. 75 

BRANDON  1.61 

BRANSON  5.42 

BUCNA  VISTA  1,74 
BUTLER  RANCH 
CANPO  B  SM 
CANON  CITY 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 
DELHI 

OOHERTY  RANCH 
CADS 

EVERSOLL  RANCH 
FORDER  8  S 

FOUNTAIN 
FOWLER 
GARDNER 
GUFFEV  10  SE 
HASwELL 

MOLLY 

JOHN   HART  IN  DAN 
KARVAL 
KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LA  VETA 
LEADvlLLE 
I tME   )  SE 

LlMON  10  SSM  S.OB 

L 1  MOM  4. 67 

NORTH  LAKE  5.74 
ORDWAv 
PALMER  LAKE 

PENROSF  3  NNM 
PUEBLO  MB  AIRPORT  //R 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 
ROCKY  FORO  2  ESE 

RUSH  2  NNE 
BUKTON  PARK 
RYE 

SAL  IDA 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  MSN  It  2.74 

ST0N1NGTON  J. OS 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR  3.27 
TACONY    10  5E 
TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 
TROY  1  5E 

TaIN  LAKES  EVAPORATION 
TMIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  BUTTES  1  MM 

■  ALSENBuflG  PO-ER  PLANT 
■ESTCLIFFE 
KETMORE  2  S 


.1>     .)5  .5) 


1.06 
.76 


.1)    .Da  .os 


.01  .27 
.1> 


.07  J.2» 
•  S3 
1.21 


.77     .07  2.20 


.73 

.12  .06 
.62 

1.11  .0) 
.26 

.17  T 
T 

.22  .06 


.TS  .17 
.16  .20 


.1] 


1.4) 
1.02 


1.16 

2.6) 
.54 


2.50 
3.76 


1.14     .0)  .05 


.02 


1.23  T 

.«»  .03 

.01 

2.10 
.02 


ALTENBERN 
AMES 
ASPEN 
BASALT 

berthouo  pass 

BOND 

BONHAM  RESERVOIR 
BQECKENPIDGE 
CEDAREDGE 
-  IMARRON 

CLIHAK  2  MM 
COCHETOPA  CREEK 
C0LL8RAN 
COLORAOO  NAT  MON 
C0RTE2 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA   1  E 
DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

DOLORES 
OURANGO 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
ELECTRA  LAKE  / 
FORT  LEMIS 

ERASER 
FRUITA 

GATEMAV  I  SM 
GLEMhOOO  SPRINGS  1  N 
GRAND  JUNCTION  MB  AP  / 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE   1  WNN 
GRAND  LAKE  6  SSM 
GRAND  VALLEY 
GREEN  MOUNTAIN  DAM 

GUNNISON 
HAMILTON 
MAYDEN 

MOT  SULPHUR  SPAS  2  S. 
IGNACIO  1  N 

kOE-"l ! NO 
LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  S  N£ 
LITTLE  HILLS 
MANCOS 

MARVINE 
MAYBELL 
MEEKER 
HEREOI  TH 


2.63 
>.«T 
1.76 


.01 

.07 
.10 
.07 


.76 
6. 65 

2.)0 


.66 
1.74 
1.56 

.54 


2.07 
1.62 
1.24 


1.27 
.54 
1.61 


.07 
.0) 
.0) 


.09  .01 
.2) 


.02  .12 
.02 


.0)  .05 
.02  .02 


.04  .03 
.04 

.31 


.10  .03 
.21  T 


.04  .07 
.02  .14 
.B3  .20 


T         7  .02 


.40     .07  .01 


•  IB 
.30 
.42 
.11 


.22 

.04 
.05 


.0)  .06 
T  .01 

.11  .02 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  1 

1 

J 

A 

4  1 

5  1 

1 

- 

1 

1 

13  | 

14  | 

15 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22  | 

23  | 

27 

2.8 

29 

30 

MESA  vEPDE  NAT  PARK 

2 

03 

T 

.10 

T 

,04 

.03 

.03 

•  54 

.91 

•  01 

.09 

.07 

,2) 

MONTROSE  NO  I 

14 

J 

T, , 

• 

.08 

"52 

MONTROSE  NO  2 

9> 

'o? 

_ 

"  0  ■ 

.29 

01 

NQBTMOALE 

2 

02 

• 

*  J. 

NORWOOD 

2 

52 

22 

2 1 

* 

T 

04 

■  22 

30 

05 

22 

*0( 

*  39 

*  j  S 

OURAY 

3 

0  5 

.22 

•48 

T 

.09 

.05 

.03 

T 

.16 

.OS 

.21 

.20 

.04 

.13 

.18 

T 

•  29 

•49 

paGosa  springs 

I 

31 

•  16 

*nl 

.02 

.09 

01 

* 

1 

01 

* 

•  0 

* 

•  23 

*  it 

PALISADE    1  S 

1 

4C 

10 

PALISADE  LAKE  S  5 

2 

10 

* 

• 

T 

.30 

' 

* 

PAONIA 

1 

(>3 

06 

03 

08 

* 

04 

02 

'  j  | 

•  02 

IS 

37 

* 

PARADOX 

I 

TO 

•  10 

•03 

.35 

T 

•  21 

.04 

•  03 

.87 

•  07 

PARSMALL   10  SSE 

1 

01 

•  15 

10 

.47 

18 

T 

T 

PITKIN 

2 

?o 

10 

♦  0 

20 

10 

4( 

•  20 

•  20 

10 

10 

PLACERvtLLE 

2 

32 

,30 

' 

* 

•  03 

* 

* 

•  11 

1 

• 

.04  ,06 

POMOERHORN 

2 

SI 

20 

* 

06 

•  22 

.56 

•  06 

^30 

T 

•  31 

PYRAMIO 

2 

39 

•  04 

.13 

.40 

.16 

•  16 

•  44 

.36 

•  61 

.07 

RANGELY 

4^ 

•  05 

.01 

RICO 

2 

3 ; 

! 

•  05 

1 

• 

' « £ 

*  .  . 

I 

• 

rifle 

It 

•  09 

T 

*fti 

•  08 

'  n2 

_ 

r 

5APJNER0  8  E 

3 

40 

07 

1 

*65 
1 

08 

26 

'  0 

SARGENT  S 

4 

2  > 

•  97 

.09 

.05 

.09 

.20 

1.04 

.36 

•  77 

.13 

.01 

T 

.37 

•  02 

SHOSHONE 

1 

7| 

04 

.08 

.25 

.36 

SILVCRTON 

3 

B  0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

3 

o  i 

1.13 

•  24 

»02 

.71 

.32 

•  27 

!o6 

.09 

!o2 

.Of 

TACOMA 

* 

** 

.02 

*  K 

•  20 

tavlor  Park 

2 

AC 

•  35 

,40 

•  05 

,10 

,05 

.05 

•  20 

.05 

•  10 

■  1C 

•  30 

•  25 

T 

•  35 

TELLUR IDE 

3 

2<i 

•  23 

.32 

.04 

.03 

.08 

•  06 

•  46 

.31 

.33 

•  24 

.02 

.46 

■43 

URAVAN 

I 

31 

•  14 

.12 

.20 

.04 

ill 

.22 

•  65 

VALLECITO  dam 

// 

1 

02 

•  04 

WINTER  park 

// 

1 

60 

•  20 

•  04 

•  04 

.10 

.40 

•  04 

.02 

' 

* 

•  06 

* 

* 

•  02 

WOLF  CREEK  PASS  *  H 

60 

03 

* 

07 

_ 

- 

•  04 

YAMPA 

1 

9< 

.75 

.18 

.02 

■  15 

.32 

.10 

•  02 

.26 

•  10 

YELLOW  JACKET  LNM 

I 

J) 

T 

.11 

T 

T 

T 

T 

•  07 

.10 

.01 

•  14 

•  12 

.21 

•  10 

.43 

.02 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

1 

16 

T 

T 

.07 

•  09 

.01 

.10 

•  01 

.70 

.16 

T 

T 

T 

BONNY  0 AM 

6 ! 

03 

2.22 

.20 

52 

BURL INGTON 

6 

45 

* 

•  f 

3  *  Ai 

* 

*  1 

!  " 

CHEYENNE  WELLS 

61 

01 

3*10 

*84 

FLAGLER  2  Nw 

Fleming  i  s 

•  23 

•  20 

.  1; 

.05 

GENOA    1  W 

4 

1 ! 

•  10 

.06 

.46 

2.00 

.01 

•  09 

■  20 

.03 

.10 

•  45 

HOLYOKE 

2 

i  * 

.60 

.02 

IOAl IA 

T 

.97 

,5i 

.12 

2.52 

T 

Is; 

T 

LERQY  7  WSW 

1 

07 

,28 

•  14 

.01 

•  28 

.36 

OTIS   11  NE 

96 

*  ' 

* . - 

* 

* 

stratton  i  NE 

4 

41 

* \\ 
' 

1  ?A 

1 5 

VON  A 

3 

90 

09 

4* 

•  1 7 

1*30 

*  14 

"  02 

*  l  *. 

WRAY 

90 

T 

.05 

.05 

T 

l',50 

.03 

*19 

'. ' ' 

T 

YUMA 

n 

•  06 

.50 

T 

.81 

.03 

.06 

.52 

•  56 

T 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 

04 

alifnspark 

1 

00 

T 

T 

T 

7 

T 

.27 

T 

.30 

.23 

.10 

.10 

T 

T 

antero  reservoir 

14 

20 

BAILEY 

65 

,05 

•  01 

•  06 

.33 

•  15 

*  J; 

*  ; 

•  0 

•  58 

J 

•  1  3 

BOULDER 

23 

n% 
•  0 

,02 

.10 

*o? 

_ 

BRIGGSDAlE  2  NW 

2 

69 

05 

* 

09 

* 

06 

* 

2  50 

BYERS 

1 

SJ 

.24 

T 

T 

.31 

.56 

.03 

•  06 

•  10 

.11 

,06 

•  05 

CARIBOU  RANCH 

1 

20 

•  02 

•  12 

.14 

•  30 

•  1  5 

•  03 

CASTLE  ROCK 

11 

*of 

ChEESMan 

I 

64 

.10 

•  15 

•  02 

*  ■  0 

.  02 

.11 

,09 

cherry  creek  dam 

2 

«  \ 

T 

•  j  J 
* 

" 

1*34 
*  * 

.0 

DENVER  MB  AIRPORT 

//R 

1 

0( 

•  04 

T 

T 

T 

T 

•  35 

.21 

.30 

T 

.12 

.02 

T 

T 

T 

.02 

DENVER  W8  CITY 

R 

1 

04 

•  02 

*?o 

•  08 

*i! 

"SI 

•0* 

•  01 

T 

T 

EASTONvlLLE    I  NNW 

91 

_ 

EASTONVILLE    2  NNE 

2 

12 

•  95 

.04 

•  40 

FASTONVlLLE   6  W$W 

1 

12 

■  j? 

3( 

* 

* 

*  [ 

ELBERT 

36 

.54 

.09 

•  15 

•  21 

•  43 

.73 

.21 

FL8FRT  J  NW 

3 

44 

■  •05 

.20 

.25 

•  05 

■ 

1.15 

.14 

ELBERT   3  5E 

I 

3  1 

11 

*Lt 

FL8ERT  4  $SW 

3 

57 

• 

•  30 

•  03 

• 

T 

ELBERT  5  SM 

3 

70 

114 
* 

26 

* 

30 

50 

* 

05 

* 

* 

* 

ELBERT  9  SW 

* 

32 

•  10 

.13 

.16 

.07 

.13 

.33 

.31 

•  09 

ESTES  PARK 

Jt 

•  06 

T 

T 

I 

*  j  j 

.06 

*?£ 

J 

T 

FvERGREEN 

3  « 

* 

•  15 

_ 

•  13 

•  43 

•  03 

•  39 

■  25 

•  19 

•  33 

•  25 

,  10 

•  02 

F AIRPLAY 

FAIRPLAY  NO.  2 

FORT  COLLINS 

", 1 

T 

.04 

T 

T 

T 

•  03 

.03 

.04 

.01 

T 

.07 

.16 

.06 

FORT  LU^TON   1  N 

^  j 

•  06 

•OJ 

,07 

•  02 

f"3RT  MORGAN 

*  i  \ 

*  it 

*  n> 

*  l! 

*** 

•  16 

,03 

■  08 

GEORGETOWN 

2 

?0 

10 

1 

02 

* 

* 

• 

•J* 

•  02 

GRANT 

3 

61 

*05 

*Q3 
* 

*  20 
* 

03 

*  |* 

*91 
* 

*  26 

36 

*  29 
* 

07 

.11 

.18 

•  15 

GROVER  10  w 

I 

23 

■  06 

•  05 

•  20 

•  76 

.  1  ' 

HART5EL 

HAWTHORNE 

I 

11 

IDAHO  SPRINGS 

2 

.08 

•  24 

.04 

•  46 

•  89 

.60 

.06 

■  02 

JONES  PASS  2  E 

1 ! 

.35 

.10 

.13 

.05 

T 

.21 

.05 

.03 

•  36 

•  36 

1.03 

T 

•  07 

.07 

JULESBURG 

2 

Q  ' 

•  " 

T 

•  98 

•  33 

61 

kauffman  *  SSE 

1 

63 

*  1 

'  * 

•  13 

1.10 

.16 

,05 

KIOWA  S  SE 

3 

33 

.  6 

•  6 

•  6 

,T 

KlOwA  *  SW 

61 

1.42 

.33 

.22 

•  47 

.47 

.40 

.15 

.20 

.02 

LAKE  GEORGE  9  SW 

IT 

67 

•  02 

.39 

•  29 

•  5< 

*  t* 

*nt 

•02 

•j-J 

•  22 

LAKEWOCD 

64 

06 

LAST  CHANCE 

LONQMONT  2  ESE 

12 

.21 

.09 

.02 

•  39 

.03 

PARKER    5  E 

2 

16 

T 

T 

•  30 

•  92 

.41 

•  53 

T 

.10 

RED  FEATHER  LAKES  2 

SF 

1 

>4 

T 

T 

T 

i 

I 

T 

•  06 

.12 

.12 

.35 

.01 

.19 

.32 

.09 

.03 

•  05 

SEDAL  I A  4  SSE 

2 

•9 

.33 

.04 

T 

.22 

.23 

1.61 

T 

.52 

SEDGWICK  5  5 

91 

.45 

.34 

•  02 

T 

.42 

.03 

.16 

.18 

•  11 

.43 

.12 

.06 

.10 

.33 

•  16 

SQUAW  MOUNTAIN 

1 

2 

12 

•  56 

STERLING 

94 

.12 

.21 

*38 

•  23 

WALDEN 

1 

.91 

•  22 

.12 

.04 

.02 

.01 

.26 

.30 

.53 

.20 

.05 

.04 

.01 

.07 

hATERDALE 

51 

.04 

T 

.16 

.08 

.06 

.01 

.07 

.09 

.04 

WIGGINS  7  SW 

.10 

.04 

T 

.03 

.03 

WINDSOR 

.32 

.04 

•  18 

.01 

.11 

.08 

•  10 

■ji  following  Station  Indea 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


19    20  21 


22     23  24 


25     26     27  28 


ALAMOSA  •  <*  AIRPORT 

RLANCA 

CENTER 

DEC  NORTE 

GREAT   sanO  DUNES  NM 

HERMIT  T  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

MAGON  MMEEL  GAP  9  H 
•OLE  CREFt  PASS  I  E 


•1)  .01 

.1*  T 

•IS  .02 

.AO  T 

.12  T 


.10  .9]  .OS 
.20     .SI  .10 


.02  .02 
.05  T 


.10  T 

.10  .01 

.02  .11 
.05 


T  .22 
.11  T 


.12  T 

.OA  1.01 
T 

.02  .52 

.15 

.02     .02  T 
.29 

.10  T 


.01     .02  .)] 

T         .51  .02 

T 

.01  T 

.65 

T  .OA 
.62 

T         .0)  .5] 


,05  .08  .OA 
.AO 

.09     .05  T 


T         .10  .16 

.21  .05 

•OT  .12 

.02  .02 

.11     .29  .09 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COLORADO  0UA1NAGE 
BASIN  02 

BEBTMOuD  PASS 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  OA 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

T 

T 

Sam  tolannr*  ootax  following  Suiton  lairt. 
-  149  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

It      ft  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

MAX 

76 

ai 

85 

86 

86 

86 

82 

85 

87 

86 

88 

93 

88 

81 

80 

87 

82 

74 

65 

75 

77 

80 

83 

82 

87 

85 

80 

85 

83 

80 

75 

82  . 

3 

M-1N 

51 

55 

50 

60 

55 

59 

62 

60 

60 

55 

64 

64 

65 

55 

58 

58 

51 

55 

55 

50 

30 

50 

55 

52 

58 

60 

53 

59 

56 

55 

55 

56, 

3 

8UENA  VISTA 

MAX 

66 

75 

76 

76 

76 

78 

81 

83 

»<• 

84 

86 

87 

85 

77 

72 

75 

72 

65 

68 

70 

71 

73 

79 

80 

81 

80 

78 

74 

74 

76. 

8 

44 

45 

49 

46 

42 

39 

42 

43 

49 

45 

48 

46 

48 

48 

42 

44 

52 

51 

42 

41 

42 

43 

39 

39 

41 

42 

41 

41 

44 

43 

9 

CANON  CITY 

MAX 

75 

81 

84 

88 

87 

87 

85 

91 

88 

88 

91 

93 

92 

89 

81 

85 

83 

82 

72 

78 

76 

79 

78 

83 

89 

89 

86 

81 

79 

84 

79 

84 

0 

48 

55 

58 

61 

67 

61 

57 

55 

62 

61 

64 

65 

64 

63 

56 

62 

61 

39 

57 

57 

53 

53 

53 

51 

53 

61 

51 

55 

62 

57 

52 

57 

9 

COLORADO  SPRINGS  MS  AP 

MAX 

70 

77 

77 

81 

81 

80 

77 

85 

83 

83 

88 

89 

86 

81 

77 

81 

77 

73 

64 

73 

70 

70 

74 

77 

84 

78 

75 

78 

76 

80 

72 

78. 

0 

45 

51 

54 

54 

55 

55 

55 

51 

56 

52 

53 

58 

56 

55 

54 

55 

59 

58 

54 

49 

53 

52 

54 

51 

51 

55 

54 

55 

56 

54 

49 

53 

6 

DELHI 

MAX 

77 

84 

88 

93 

91 

90 

83 

93 

92 

95 

95 

92 

69 

86 

89 

89 

79 

71 

60 

84 

80 

87 

86 

95 

69 

86 

92 

92 

86 

83 

8  7 

4 

51 

54 

56 

57 

53 

55 

55 

54 

53 

52 

57 

53 

55 

56 

57 

55 

57 

60 

59 

S3 

54 

53 

53 

51 

53 

60 

46 

58 

62 

56 

'5 

54 

9 

EAOS 

MAX 

81 

85 

89 

93 

95 

92 

88 

95 

92 

92 

95 

96 

93 

87 

86 

90 

93 

90 

78 

82 

77 

72 

84 

83 

93 

87 

85 

89 

91 

88 

80 

6  7 

8 

66 

55 

55 

57 

57 

55 

59 

56 

55 

56 

56 

56 

59 

58 

55 

55 

62 

63 

60 

57 

37 

57 

59 

56 

59 

56 

55 

55 

55 

56 

55 

57 

2 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

83 

88 

90 

92 

97 

95 

93 

97 

99 

96 

97 

101 

90 

91 

89 

95 

95 

85 

77 

85 

86 

98 

98 

85 

85 

94 

93 

85 

91 

4 

MIN 

58 

54 

58 

64 

61 

57 

64 

57 

56 

56 

66 

61 

39 

55 

60 

60 

61 

59 

56 

66 

63 

60 

63 

61 

55 

68 

60 

60 

59 

9 

FOROER  8  S 

MAX 

76 

81 

84 

80 

90 

88 

82 

88 

92 

87 

91 

92 

90 

87 

84 

91 

92 

85 

78 

79 

72 

73 

79 

79 

90 

84 

80 

83 

87 

83 

77 

84 

0 

MIN 

47 

53 

53 

52 

52 

50 

52 

57 

51 

51 

50 

52 

51 

51 

50 

31 

58 

62 

57 

54 

57 

53 

60 

57 

54 

54 

50 

54 

53 

53 

53 

53 

3 

HOLLY 

MAX 

86 

85 

88 

93 

96 

98 

96 

90 

96 

93 

93 

95 

98 

90 

94 

96 

92 

93 

82 

73 

80 

70 

73 

83 

84 

96 

90 

89 

92 

95 

84 

8  9 

1 

MIN 

55 

53 

59 

60 

59 

61 

62 

57 

59 

55 

59 

65 

65 

57 

59 

61 

61 

59 

62 

61 

59 

62 

61 

37 

58 

59 

54 

55 

56 

56 

60 

58 

9 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 

79 

85 

89 

90 

92 

92 

90 

93 

93 

90 

94 

96 

97 

91 

89 

92 

95 

93 

82 

82 

83 

78 

85 

88 

93 

94 

88 

84 

94 

64 

83 

89 

0 

MIN 

56 

56 

62 

58 

60 

57 

58 

57 

55 

54 

61 

61 

58 

60 

56 

53 

59 

62 

59 

62 

58 

62 

58 

60 

61 

50 

55 

63 

59 

58 

58 

5 

KIT  CARSON 

MAX 

82 

86 

90 

95 

96 

92 

95 

98 

94 

94 

98 

98 

102 

90 

88 

93 

95 

82 

75 

82 

79 

60 

82 

83 

86 

88 

'8 

60 

91 

83 

75 

88 

1 

49 

55 

50 

65 

57 

53 

51 

5 1 

52 

53 

51 

51 

54 

5 1 

54 

53 

61 

62 

56 

57 

5  5 

54 

59 

34 

55 

57 

5  2 

50 

55 

56 

5  7 

54 

6 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

75 

81 

86 

88 

89 

87 

82 

90 

87 

89 

91 

94 

92 

85 

84 

88 

90 

81 

74 

79 

77 

79 

85 

86 

91 

84 

83 

89 

91 

88 

77 

85 

2 

51 

56 

56 

56 

55 

53 

56 

55 

53 

54 

54 

54 

54 

51 

50 

51 

59 

61 

61 

58 

58 

56 

63 

58 

57 

58 

52 

57 

63 

56 

54 

55 

8 

LAMAR 

MAX 

82 

88 

94 

95 

97 

95 

90 

98 

89 

94 

98 

99 

94 

91 

93 

95 

97 

83 

77 

85 

80 

76 

91 

85 

95 

87 

84 

87 

93 

84 

79 

89 

5 

55 

55 

60 

60 

60 

57 

58 

57 

57 

56 

62 

60 

57 

64 

59 

55 

60 

64 

64 

59 

60 

60 

63 

59 

59 

58 

53 

58 

66 

59 

54 

59 

0 

LAS  ANIMAS 

MAX 

LA  VETA 

MAX 

74 

85 

80 

85 

86 

83 

88 

82 

85 

85 

79 

80 

78 

82 

79 

78 

76 

78 

80 

79 

85 

82 

80 

82 

66 

80 

83 

SO 

78 

75 

78 

8  1 

0 

54 

49 

40 

56 

54 

48 

50 

56 

52 

40 

40 

40 

46 

42 

46 

38 

48 

54 

54 

52 

53 

50 

48 

58 

52 

53 

48 

50 

34 

48 

45 

49 

0 

LEAOVILLE 

MAX 

66 

69 

64 

67 

67 

67 

69 

72 

72 

75 

77 

76 

74 

64 

66 

68 

66 

59 

60 

60 

62 

62 

63 

67 

70 

66 

70 

70 

58 

61 

60 

66 

.7 

MIN 

30 

33 

40 

37 

35 

30 

36 

35 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

33 

38 

40 

40 

42 

34 

30 

37 

34 

36 

36 

39 

31 

34 

37 

32 

34 

33 

8 

LIMON  10  SSW 

MAX 

75 

79 

81 

82 

84 

85 

81 

89 

68 

87 

91 

92 

90 

86 

87 

89 

85 

93 

72 

75 

67 

70 

76 

79 

85 

77 

76 

79 

63 

80 

70 

8  1 

4 

MIN 

48 

50 

55 

54 

53 

51 

52 

52 

52 

54 

54 

58 

53 

51 

30 

54 

61 

58 

55 

52 

52 

51 

57 

52 

56 

56 

50 

53 

58 

34 

49 

53 

4 

L  IMON 

MAX 

77 

83 

85 

86 

84 

84 

81 

89 

88 

90 

94 

93 

90 

87 

85 

86 

83 

75 

64 

75 

66 

71 

79 

81 

87 

80 

78 

SI 

82 

62 

71 

81 

■  8 

MIN 

48 

48 

50 

49 

51 

47 

51 

53 

48 

50 

47 

54 

47 

48 

48 

53 

60 

60 

56 

54 

35 

52 

57 

50 

52 

53 

49 

53 

56 

51 

48 

51 

5 

NORTH  LAKE 

MAX 

58 

65 

73 

74 

74 

73 

74 

75 

73 

74 

78 

79 

78 

72 

68 

73 

68 

67 

57 

70 

69 

68 

71 

73 

77 

77 

72 

74 

72 

70 

69 

71 

5 

MIN 

41 

41 

38 

40 

39 

37 

44 

39 

45 

42 

48 

49 

48 

40 

40 

40 

44 

45 

44 

37 

39 

41 

38 

36 

36 

39 

43 

36 

48 

46 

38 

41 

3 

PALMER  LAKE 

MAX 

65 

74 

74 

75 

77 

74 

77 

74 

79 

78 

81 

84 

86 

81 

72 

71 

76 

75 

67 

66 

67 

67 

64 

68 

74 

80 

75 

70 

67 

73 

77 

73 

8 

MIN 

42 

52 

55 

53 

54 

51 

48 

47 

53 

55 

55 

58 

58 

54 

48 

53 

36 

52 

52 

44 

45 

47 

46 

47 

30 

52 

49 

50 

52 

52 

42 

50 

.7 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

MAX 

79 

85 

88 

92 

92 

92 

84 

94 

94 

93 

95 

95 

94 

91 

88 

91 

89 

62 

75 

81 

80 

79 

83 

87 

93 

85 

85 

89 

69 

88 

81 

87 

,5 

52 

60 

57 

57 

54 

52 

57 

57 

58 

53 

54 

52 

56 

59 

56 

56 

65 

62 

61 

56 

57 

59 

60 

58 

55 

55 

53 

58 

60 

56 

57 

56 

8 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

78 

85 

90 

93 

93 

91 

90 

95 

95 

93 

95 

98 

96 

92 

91 

92 

93 

86 

80 

so 

80 

80 

66 

87 

94 

90 

85 

90 

91 

85 

82 

88 

9 

MIN 

48 

55 

54 

55 

53 

52 

54 

53 

53 

52 

55 

52 

31 

53 

51 

52 

54 

62 

59 

54 

57 

53 

62 

57 

58 

53 

50 

56 

59 

54 

55 

54 

4 

RUSH  2  NNE 

MAX 

75 

76 

83 

82 

86 

82 

80 

88 

83 

86 

90 

93 

94 

96 

82 

84 

82 

78 

65 

73 

74 

71 

75 

85 

80 

84 

91 

80 

79 

80 

81 

81 

5 

MIN 

45 

45 

48 

48 

49 

48 

50 

49 

46 

47 

50 

51 

54 

56 

49 

50 

51 

50 

61 

46 

49 

47 

50 

54 

52 

56 

48 

42 

42 

50 

46 

49 

I 

RUXTON  PARK 

MAX 

54 

60 

60 

64 

68 

72 

62 

74 

7* 

74 

70 

74 

68 

66 

58 

64 

58 

52 

58 

54 

54 

56 

hi 

63 

71 

68 

60 

65 

60 

64 

62 

63 

.5 

MIN 

52 

32 

38 

36 

36 

32 

34 

32 

36 

36 

36 

36 

38 

38 

34 

36 

36 

*2 

42 

34 

36 

36 

36 

33 

34 

37 

31 

36 

36 

37 

34 

35 

,5 

RYE 

MAX 

70 

76 

81 

81 

81 

77 

83 

87 

80 

84 

84 

86 

86 

80 

77 

81 

82 

69 

64 

73 

7* 

74 

79 

79 

81 

82 

80 

80 

78 

77 

72 

78 

6 

MIN 

45 

49 

45 

46 

44 

41 

45 

43 

48 

47 

46 

44 

47 

47 

45 

47 

50 

53 

51 

44 

44 

48 

44 

41 

45 

48 

45 

43 

56 

44 

45 

46 

1 

SALIDA 

MAX 

77 

80 

82 

BO 

81 

67 

85 

86 

87 

87 

91 

80 

80 

76 

78 

75 

75 

75 

76 

78 

80 

80 

82 

83 

75 

74 

80 

5 

MIN 

47 

50 

54 

52 

46 

48 

50 

52 

51 

43 

43 

45 

43 

52 

52 

52 

44 

46 

42 

39 

37 

41 

40 

44 

45 

49 

46 

4 

SPRINGFIELD  7  MSw 

MAX 

75 

81 

85 

90 

91 

90 

86 

91 

as 

88 

91 

93 

89 

85 

84 

89 

90 

79 

76 

79 

79 

72 

62 

83 

90 

90 

79 

60 

89 

84 

78 

84 

,7 

53 

53 

56 

56 

55 

56 

56 

54 

56 

55 

59 

56 

57 

56 

54 

52 

59 

63 

60 

55 

37 

57 

62 

39 

57 

58 

56 

56 

65 

56 

57 

56 

B 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

63 

65 

64 

65 

68 

65 

68 

70 

70 

71 

74 

74 

74 

69 

63 

66 

64 

61 

57 

60 

62 

61 

63 

66 

68 

65 

69 

67 

62 

59 

58 

65 

5 

36 

35 

42 

40 

35 

33 

36 

33 

35 

35 

38 

40 

43 

36 

37 

39 

41 

44 

44 

36 

31 

41 

35 

34 

39 

40 

31 

36 

33 

33 

39 

3  7 

2 

TACONY  10  SE 

MAX 

76 

81 

84 

90 

89 

89 

84 

92 

89 

89 

92 

92 

91 

86 

86 

89 

92 

82 

70 

79 

75 

75 

80 

81 

90 

65 

80 

85 

67 

84 

84 

9 

MIN 

49 

54 

55 

53 

55 

52 

54 

53 

55 

50 

51 

57 

37 

61 

54 

54 

58 

60 

57 

52 

58 

53 

57 

56 

54 

55 

54 

53 

58 

54 

54 

8 

TRINIDAD 

MAX 

72 

78 

83 

85 

85 

84 

80 

86 

86 

86 

88 

88 

87 

78 

78 

80 

80 

76 

66 

78 

79 

75 

76 

83 

88 

87 

61 

84 

86 

82 

80 

81 

5 

MIN 

52 

55 

52 

57 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

55 

60 

62 

59 

54 

57 

57 

39 

60 

61 

52 

56 

60 

51 

52 

53 

50 

31 

60 

57 

56 

55 

5 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

73 

81 

85 

88 

88 

86 

83 

90 

91 

88 

90 

92 

89 

87 

84 

85 

85 

80 

70 

80 

80 

79 

76 

83 

88 

90 

82 

90 

87 

85 

79 

84 

3 

MIN 

53 

57 

54 

59 

55 

55 

54 

59 

55 

54 

60 

60 

58 

62 

56 

54 

56 

58 

56 

52 

54 

55 

54 

52 

53 

53 

49 

55 

58 

54 

54 

55 

4 

TWIN  LAKES  EVAPORATE 

MAX 

63 

60 

75 

72 

72 

70 

76 

78 

80 

80 

81 

83 

84 

85 

82 

81 

82 

68 

72 

67 

63 

67 

70 

66 

71 

71 

72 

83 

71 

69 

68 

73 

6 

MIN 

37 

35 

37 

45 

37 

32 

29 

30 

30 

34 

31 

32 

33 

31 

33 

39 

39 

46 

47 

47 

37 

30 

37 

36 

29 

28 

30 

25 

28 

35 

33 

34 

6 

Two  BUTTES  1  NW 

MAX 

93 

85 

89 

94 

95 

92 

93 

94 

93 

95 

95 

97 

96 

94 

91 

93 

95 

97 

94 

92 

95 

91 

96 

94 

96 

94 

92 

92 

93 

89 

90 

93 

2 

MIN 

59 

54 

58 

57 

56 

54 

55 

55 

56 

54 

57 

59 

55 

53 

54 

57 

58 

56 

53 

56 

58 

56 

55 

57 

58 

56 

58 

59 

54 

46 

51 

55 

6 

wALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

70 

78 

86 

85 

85 

83 

81 

85 

87 

85 

88 

89 

88 

85 

81 

85 

82 

76 

68 

79 

78 

76 

78 

84 

89 

86 

84 

85 

81 

83 

77 

MIN 

51 

5- 

51 

52 

53 

52 

51 

51 

52 

51 

54 

52 

52 

52 

49 

54 

54 

5B 

56 

49 

49 

52 

46 

44 

51 

58 

46 

47 

61 

56 

31 

51 

9 

wESTCLIFFE 

MAX 

71 

74 

77 

78 

77 

78 

80 

81 

80 

83 

85 

84 

83 

72 

73 

75 

78 

75 

61 

72 

75 

75 

76 

78 

79 

30 

80 

81 

70 

74 

75 

76. 

8 

MIN 

42 

51 

47 

45 

40 

36 

38 

41 

40 

36 

35 

38 

39 

37 

37 

42 

46 

54 

53 

40 

42 

49 

41 

37 

37 

43 

34 

39 

52 

38 

41 

41, 

6 

wETMORE  2  S 

MAX 

72 

78 

80 

86 

83 

80 

77 

85 

85 

84 

86 

89 

87 

82 

78 

83 

81 

74 

61 

73 

74 

75 

78 

79 

83 

83 

8  1 

80 

75 

79 

74 

79. 

5 

Mm 

45 

53 

54 

52 

51 

51 

52 

52 

55 

55 

55 

59 

59 

55 

50 

54 

56 

54 

55 

47 

50 

51 

48 

58 

58 

52 

51 

46 

57 

48 

51 

62, 

8 

S«*  R«f««sc«  Not«a  Following  Station  Lndox 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

•      •  ■ 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN 

02 

ALTENBtRN 

MAX 

77 

81 

83 

86 

85 

8* 

91 

92 

94 

94 

92 

94 

93 

93 

82 

84 

77 

6  9 

75 

79 

75 

60 

82 

84 

87 

67 

89 

86 

74 

74 

F9 

64,0 

Mm 

45 

50 

48 

47 

47 

41 

4  3 

4  5 

41 

47 

48 

48 

49 

51 

50 

52 

55 

53 

47 

44 

41 

41 

43 

40 

37 

42 

39 

37 

51 

42 

36 

45.3 

ASPEN 

MAX 

71 

72 

74 

74 

72 

74 

1 1 

79 

82 

82 

82 

8h 

80 

74 

74 

76 

68 

63 

68 

68 

71 

72 

72 

76 

77 

74 

77 

80 

66 

68 

67 

74,0 

MIN 

39 

44 

44 

48 

49 

40 

46 

46 

46 

48 

45 

48 

47 

42 

43 

46 

51 

51 

49 

43 

39 

42 

44 

39 

40 

45 

38 

44 

49 

42 

38 

44,4 

BASALT 

MAX 

79 

80 

82 

84 

83 

82 

85 

86 

90 

90 

90 

91 

87 

85 

81 

85 

76 

73 

77 

77 

76 

79 

80 

'8 

84 

83 

86 

87 

79 

77 

75 

62.2 

Mm 

49 

52 

51 

49 

47 

41 

49 

47 

56 

60 

58 

68 

56 

57 

58 

47 

45 

42 

47 

49 

47 

44 

46 

41 

45 

47 

49 

42 

39 

40 

34 

46.2 

8ERTH0U0  PASS 

MAX 

35 

49 

55 

46 

54 

53 

54 

55 

60 

61 

64 

63 

65 

62 

54 

56 

58 

82 

32 

44 

46 

51 

57 

66 

56 

62 

39 

62 

63 

32 

52 

35.1 

Mm 

28 

30 

35 

33 

32 

11 

32 

34 

17 

35 

36 

19 

39 

15 

11 

35 

35 

37 

16 

32 

3C 

12 

34 

33 

14 

37 

36 

34 

40 

31 

29 

34.0 

BOND 

MAX 

so 

80 

80 

81 

80 

82 

»  1 

86 

88 

87 

89 

90 

88 

64 

75 

77 

80 

74 

74 

79 

77 

76 

76 

61 

64 

64 

84 

83 

84 

60 

81 

61.3 

Mm 

At 

43 

42 

48 

43 

42 

-2 

47 

46 

47 

48 

48 

36 

16 

11 

36 

49 

52 

45 

38 

43 

41 

43 

43 

36 

44 

39 

38 

40 

40 

38 

62.2 

CEOAREDGE 

MAX 

79 

75 

80 

81 

82 

81 

85 

86 

89 

88 

87 

88 

88 

61 

83 

82 

79 

73 

76 

77 

8" 

79 

80 

8  1 

84 

64 

85 

83 

60 

73 

74 

61.7 

Mm 

51 

55 

52 

53 

52 

♦9 

50 

53 

52 

59 

52 

56 

58 

51 

56 

60 

58 

86 

51 

48 

46 

50 

51 

49 

47 

36 

44 

33 

35 

46 

43 

'2.2 

CIMARRON 

MAX 

78 

80 

84 

85 

85 

86 

80 

87 

88 

86 

87 

90 

86 

86 

86 

85 

85 

75 

75 

75 

'8 

60 

78 

79 

64 

65 

88 

75 

60 

73 

75 

62,0 

Mm 

44 

45 

44 

42 

44 

45 

42 

40 

19 

45 

42 

46 

45 

44 

45 

45 

45 

48 

42 

36 

38 

16 

36 

34 

14 

42 

33 

32 

34 

32 

30 

40.4 

CLIMAX  2  NW 

MAX 

58 

60 

55 

61 

57 

60 

60 

62 

62 

65 

74 

67 

65 

62 

57 

61 

59 

62 

55 

52 

52 

51 

37 

62 

61 

61 

65 

61 

36 

51 

51 

39.2 

Mm 

30 

34 

38 

36 

35 

11 

36 

37 

18 

36 

39 

41 

40 

37 

34 

36 

36 

40 

19 

33 

32 

11 

35 

34 

15 

41 

35 

36 

19 

34 

34 

36.2 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

70 

70 

71 

76 

75 

76 

78 

78 

80 

82 

82 

83 

87 

88 

79 

79 

80 

'3 

72 

73 

71 

72 

73 

75 

78 

80 

80 

80 

82 

76 

68 

77,0 

Mm 

43 

45 

41 

45 

38 

15 

36 

39 

17 

19 

36 

42 

41 

42 

17 

41 

40 

50 

47 

38 

34 

16 

36 

32 

10 

35 

28 

10 

38 

35 

36 

38,2 

COLLBRAN 

MAX 

BO 

81 

84 

86 

85 

96 

18 

91 

92 

91 

92 

92 

91 

88 

84 

85 

75 

72 

76 

78 

8  0 

80 

82 

83 

87 

86 

88 

67 

80 

66 

79 

84.4 

Mm 

48 

55 

49 

54 

52 

46 

6 : 

50 

62 

55 

54 

55 

57 

47 

54 

53 

54 

49 

45 

45 

48 

46 

47 

44 

50 

43 

46 

34 

46 

43 

30.0 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

81 

82 

85 

89 

90 

88 

90 

94 

94 

97 

97 

94 

94 

92 

69 

91 

80 

75 

77 

76 

78 

82 

67 

87 

90 

91 

69 

66 

80 

'9 

86,8 

Mm 

56 

57 

55 

60 

62 

58 

61 

62 

62 

60 

65 

64 

64 

63 

57 

62 

56 

64 

51 

30 

55 

54 

56 

86 

57 

61 

55 

57 

60 

50 

50 

37.9 

CORTEZ 

MAX 

82 

81 

85 

87 

87 

87 

90 

90 

90 

91 

90 

10 

91 

86 

81 

87 

77 

77 

76 

80 

81 

80 

62 

84 

87 

66 

88 

87 

80 

76 

77 

84,4 

Mm 

58 

55 

51 

55 

51 

51 

50 

55 

51 

59 

54 

51 

49 

54 

50 

52 

56 

57 

47 

45 

48 

30 

32 

47 

41 

43 

42 

54 

38 

48 

43 

31.0 

CRAIG 

MAX 

78 

80 

79 

83 

81 

83 

81 

87 

89 

88 

88 

8  8 

88 

85 

8C 

83 

73 

75 

72 

76 

73 

75 

74 

78 

61 

80 

82 

60 

74 

72 

69 

79.9 

Mm 

43 

44 

55 

50 

45 

41 

40 

4  7 

52 

50 

52 

51 

49 

60 

48 

55 

60 

51 

49 

45 

46 

46 

40 

41 

41 

37 

41 

34 

45 

31 

46.2 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

67 

67 

71 

71 

69 

69 

74 

74 

80 

77 

82 

79 

78 

73 

70 

72 

67 

67 

65 

65 

68 

67 

67 

'1 

71 

73 

74 

74 

61 

66 

63 

70.6 

Mm 

40 

47 

41 

44 

37 

12 

35 

39 

17 

19 

38 

40 

40 

39 

41 

40 

46 

49 

46 

40 

33 

19 

39 

34 

11 

36 

2s 

11 

41 

36 

60 

38.7 

OELTA  I  E 

MAX 

85 

84 

M 

92 

87 

92 

94 

95 

97 

96 

96 

93 

96 

91 

9  0 

69 

63 

74 

81 

94 

81 

67 

69 

9  0 

91 

92 

93 

88 

82 

82 

80 

88,8 

Mm 

53 

55 

52 

54 

49 

49 

46 

50 

50 

58 

53 

55 

57 

55 

5  6 

55 

59 

58 

51 

49 

45 

46 

46 

46 

41 

30 

43 

46 

3! 

49 

46 

31.0 

DILLON   1  E 

MAX 

68 

71 

70 

68 

68 

67 

71 

74 

76 

78 

79 

77 

73 

71 

68 

70 

70 

63 

59 

59 

67 

66 

68 

69 

72 

73 

'0 

72 

67 

65 

63 

69.4 

Mm 

29 

29 

40 

35 

33 

11 

33 

3 1 

12 

11 

35 

35 

35 

34 

35 

39 

39 

42 

42 

33 

30 

15 

35 

31 

10 

37 

28 

29 

36 

31 

35 

34,0 

OINCSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

76 

79 

8  5 

82 

83 

85 

87 

90 

92 

90 

90 

91 

89 

89 

86 

84 

83 

76 

75 

71 

72 

74 

78 

8  0 

85 

85 

8  8 

85 

82 

80 

78 

82.6 

Mm 

51 

49 

52 

48 

51 

49 

52 

52 

51 

57 

57 

55 

52 

49 

53 

52 

49 

50 

46 

45 

41 

39 

40 

15 

37 

42 

42 

56 

52 

40 

48.2 

DURANGO 

MAX 

80 

71 

«1 

85 

84 

hq 

89 

87 

84 

86 

90 

90 

88 

84 

82 

82 

81 

78 

80 

80 

79 

81 

83 

85 

87 

85 

88 

69 

71 

71 

73 

82,7 

Mm 

55 

54 

44 

50 

45 

50 

49 

50 

48 

51 

49 

48 

50 

51 

47 

47 

55 

50 

45 

42 

44 

48 

45 

42 

19 

40 

4  0 

47 

5! 

44 

46 

47,4 

EAGLt  FAA  AIRPORT 

MAX 

77 

80 

76 

81 

78 

84 

81 

86 

88 

88 

90 

90 

88 

82 

74 

81 

76 

74 

76 

75 

77 

78 

76 

8  0 

85 

81 

64 

82 

68 

75 

76 

80.4 

Mm 

39 

49 

54 

50 

41 

39 

39 

44 

40 

45 

46 

45 

65 

41 

47 

46 

54 

54 

50 

44 

37 

42 

44 

38 

33 

36 

32 

16 

45 

42 

36 

43.1 

FORT  LEWIS 

MAX 

74 

70 

T7 

79 

78 

80 

80 

80 

83 

80 

81 

78 

82 

76 

79 

79 

71 

71 

71 

71 

75 

76 

79 

79 

80 

80 

66 

71 

70 

76.5 

Mm 

52 

51 

45 

47 

45 

46 

53 

47 

50 

48 

47 

49 

48 

45 

46 

45 

43 

39 

42 

45 

43 

40 

43 

41 

48 

52 

40 

39 

*5.e 

FRASER 

MAX 

69 

72 

66 

70 

66 

69 

70 

73 

75 

77 

78 

79 

74 

70 

72 

72 

62 

64 

56 

62 

67 

69 

69 

68 

73 

72 

70 

71 

65 

60 

60 

69.1 

Mm 

28 

31 

37 

31 

31 

27 

25 

27 

26 

30 

11 

32 

30 

29 

32 

34 

46 

44 

32 

24 

30 

31 

26 

22 

28 

20 

20 

12 

20 

24 

29.3 

FRUITA 

MAX 

79 

85 

90 

90 

87 

11 

94 

95 

98 

95 

96 

95 

95 

93 

87 

92 

87 

85 

78 

83 

82 

84 

87 

89 

92 

92 

92 

89 

86 

84 

81 

88,9 

Mm 

53 

56 

52 

60 

52 

57 

50 

59 

56 

59 

62 

62 

55 

59 

56 

57 

58 

60 

56 

48 

50 

52 

52 

47 

44 

44 

48 

45 

48 

84 

47 

53.5 

GATEWAY  1  Sk 

MAX 

79 

85 

90 

96 

98 

94 

96 

95 

95 

94 

89 

90 

82 

80 

84 

80 

82 

69 

90 

95 

91 

96 

93 

76 

63 

82 

88,6 

Mm 

58 

61 

58 

56 

60 

60 

65 

61 

57 

59 

59 

60 

62 

59 

52 

50 

56 

it 

59 

55 

60 

52 

59 

60 

36 

38.0 

GLENHCOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

79 

80 

81 

82 

81 

84 

89 

90 

92 

92 

90 

93 

91 

90 

85 

67 

77 

70 

79 

79 

80 

80 

80 

83 

86 

84 

66 

84 

77 

77 

75 

83.3 

Mm 

45 

49 

55 

53 

44 

46 

46 

49 

49 

53 

51 

5} 

51 

50 

52 

54 

55 

55 

54 

48 

44 

47 

45 

42 

44 

44 

42 

42 

52 

42 

46 

46.3 

GRAND  JUNCTION  »B 

IP 

MAX 

83 

88 

93 

92 

93 

95 

98 

100  101 

98 

99 

98 

99 

95 

90 

92 

83 

76 

63 

85 

83 

86 

91 

91 

95 

93 

94 

92 

78 

S3 

92 

90,7 

Mm 

58 

64 

64 

67 

63 

63 

66 

64 

74 

67 

63 

67 

68 

62 

66 

65 

63 

61 

55 

59 

59 

63 

38 

57 

62 

57 

61 

60 

39 

84 

62.5 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

80 

85 

98 

90 

89 

91 

94 

96 

98 

95 

96 

96 

94 

93 

89 

90 

83 

82 

80 

82 

83 

84 

87 

88 

90 

90 

90 

89 

60 

62 

79 

66.2 

Mm 

58 

61 

61 

62 

58 

60 

60 

65 

62 

69 

65 

67 

67 

59 

59 

64 

64 

59 

57 

51 

36 

55 

61 

57 

60 

61 

36 

58 

57 

37 

50 

59,9 

GRAND  LAKE  1  MNH 

MAX 

68 

72 

68 

65 

69 

tc 

74 

75 

76 

79 

80 

80 

74 

70 

66 

69 

69 

6  T 

60 

65 

70 

71 

68 

69 

72 

73 

74 

74 

69 

62 

68 

70.5 

Mm 

29 

33 

60 

35 

33 

10 

52 

30 

31 

31 

15 

18 

36 

35 

38 

17 

37 

42 

43 

40 

29 

33 

33 

30 

25 

27 

26 

26 

35 

30 

30 

33.2 

GRAND  LAKE  6  SSk 

MAX 

69 

72 

69 

66 

69 

70 

72 

76 

76 

76 

79 

78 

75 

70 

71 

69 

67 

63 

57 

63 

70 

69 

68 

67 

72 

71 

72 

70 

67 

60 

61 

49.3 

Mm 

34 

40 

45 

46 

39 

i ' 

35 

17 

36 

40 

42 

42 

19 

39 

14 

43 

48 

46 

44 

33 

39 

39 

38 

33 

36 

32 

31 

41 

19 

34 

16.7 

GRAND  VALLEY 

MAX 

•  0 

82 

•  * 

88 

88 

88 

94 

98  100 

97 

98 

96 

96 

96 

88 

90 

82 

'6 

80 

82 

80 

82 

84 

88 

88 

88 

90 

92 

87 

67 

82 

66.0 

Mm 

52 

58 

54 

56 

54 

50 

54 

58 

58 

60 

60 

60 

56 

8  7 

60 

60 

58 

52 

48 

30 

52 

54 

30 

46 

30 

46 

48 

50 

46 

46 

33.3 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

75 

79 

78 

73 

73 

75 

76 

80 

81 

83 

83 

85 

83 

73 

75 

76 

73 

69 

63 

68 

72 

73 

74 

76 

77 

78 

77 

78 

76 

70 

t« 

73.5 

Mm 

35 

43 

50 

42 

40 

-1 

40 

41 

41 

44 

45 

44 

19 

42 

35 

47 

49 

48 

42 

37 

41 

42 

39 

37 

43 

37 

37 

47 

41 

19 

61.6 

GUNNISON 

MAX 

69 

68 

76 

74 

76 

75 

77 

79 

82 

80 

85 

86 

83 

75 

74 

80 

75 

73 

76 

70 

74 

73 

74 

76 

79 

78 

80 

60 

66 

69 

6« 

75.9 

Mm 

43 

47 

44 

45 

39 

34 

3  9 

40 

35 

39 

38 

18 

41 

18 

40 

42 

44 

30 

38 

37 

36 

40 

38 

32 

30 

29 

27 

29 

18 

36 

36 

37.9 

MAVDEN 

MAX 

78 

80 

16 

81 

80 

81 

80 

85 

89 

86 

87 

87 

87 

84 

80 

80 

73 

75 

72 

74 

75 

73 

73 

77 

81 

78 

80 

78 

70 

71 

58 

76.7 

Mm 

42 

42 

50 

46 

41 

40 

59 

44 

44 

46 

47 

49 

48 

46 

48 

48 

53 

47 

53 

45 

43 

43 

45 

40 

40 

36 

36 

37 

31 

43 

29 

43,9 

MOT  SULPMUP  SPPS  2 

SW 

MAX 

76 

77 

75 

75 

73 

75 

75 

81 

81 

86 

85 

91 

84 

82 

75 

79 

75 

73 

60 

75 

75 

73 

72 

74 

76 

78 

7  7 

79 

66 

47 

37 

'5.9 

Mm 

38 

37 

4C 

41 

37 

M 

37 

35 

J7 

36 

17 

19 

38 

19 

39 

43 

45 

47 

43 

34 

33 

38 

40 

36 

14 

32 

33 

11 

42 

17 

12 

17.6 

IGNACIO  1  N 

MAX 

83 

77 

82 

84 

85 

86 

99 

98 

90 

88 

90 

91 

90 

84 

84 

64 

60 

77 

80 

79 

60 

79 

62 

84 

86 

85 

■  7 

89 

12 

76 

77 

81.9 

Mm 

53 

52 

41 

43 

42 

4  7 

46 

48 

47 

47 

46 

46 

46 

49 

48 

46 

33 

54 

44 

38 

40 

45 

44 

40 

36 

36 

38 

43 

53 

11 

19 

45.0 

KREmmlING 

MAX 

75 

79 

79 

72 

76 

78 

80 

83 

86 

85 

88 

89 

88 

79 

74 

75 

77 

72 

72 

71 

78 

75 

74 

77 

79 

90 

82 

79 

72 

18 

n 

77.8 

Mm 

35 

40 

<.e 

41 

38 

37 

36 

35 

55 

34 

38 

40 

40 

38 

37 

40 

47 

4  9 

48 

42 

33 

38 

37 

36 

30 

35 

29 

29 

10 

15 

30 

37,7 

LAKE  CITT 

MAX 

69 

64 

72 

74 

75 

75 

76 

80 

80 

80 

80 

84 

78 

74 

70 

70 

67 

68 

72 

74 

72 

69 

70 

75 

76 

79 

10 

76     60     67  62 

73,2 

Mm 

44 

46 

19 

41 

42 

19 

41 

40 

44 

45 

38 

44 

42 

40 

!  - 

38 

44 

45 

40 

39 

40 

38 

40 

38 

17 

11 

13 

41  41 

15 

15 

40,5 

LITTLE  HILLS 

MAX 

76 

74 

«  ) 

84 

82 

»4 

85 

89 

90 

89 

93 

90 

89 

88 

81 

85 

82 

70 

72 

78 

76 

76 

76 

92 

64 

91 

15 

60 

14 

13 

71 

82.2 

Mm 

40 

41 

-: 

45 

39 

36 

39 

38 

60 

45 

47 

39 

46 

46 

51 

51 

54 

51 

49 

42 

38 

43 

40 

16 

16  40 

33 

34 

13 

13  30 

41.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
AUGUST  1965 


Day  of  Month 

O 

01 

Station 

M 

2 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

|  30 

31 

Avei 

MARVINE 

MAX 

72 

74 

76 

76 

77 

76 

78 

82 

84 

84 

86 

95 

85 

84 

83 

84 

84 

70 

70 

75 

75 

75 

77 

76 

78 

76 

78 

75 

76 

70 

65 

78.0 

MIN 

3* 

34 

40 

40 

38 

36 

36 

38 

40 

42 

44 

45 

42 

42 

40 

42 

42 

42 

42 

44 

42 

40 

40 

37 

34 

36 

32 

33 

38 

33 

29 

38,6 

MAYBELL 

MAX 

74 

80 

80 

81 

8  1 

82 

83 

87 

90 

87 

87 

87 

86 

83 

79 

81 

78 

73 

78 

74 

70 

71 

77 

78 

82 

80 

82 

81 

76 

74 

73 

79,8 

MIN 

44 

45 

56 

50 

44 

42 

38 

41 

43 

46 

50 

47 

48 

49 

50 

45 

54 

52 

51 

45 

41 

44 

45 

39 

39 

40 

36 

38 

52 

43 

30 

44,9 

MEEKER 

MAX 

77 

75 

82 

84 

83 

83 

85 

87 

91 

88 

86 

88 

88 

84 

81 

83 

76 

67 

74 

76 

73 

77 

76 

81 

81 

84 

85 

81 

78 

76 

72 

80,8 

MIN 

42 

45 

49 

46 

46 

41 

43 

43 

43 

46 

50 

46 

50 

48 

51 

49 

55 

50 

52 

49 

41 

44 

41 

39 

40 

39 

37 

36 

49 

44 

32 

44,7 

MEREDITH 

MAX 

75 

74 

76 

76 

75 

76 

78 

81 

84 

82 

85 

85 

80 

84 

72 

SO 

70 

65 

70 

71 

75 

74 

74 

76 

78 

75 

79 

77 

68 

68 

68 

75,8 

MIN 

34 

39 

45 

42 

37 

32 

32 

37 

35 

38 

36 

39 

45 

37 

36 

41 

48 

49 

48 

38 

31 

36 

39 

34 

33 

33 

29 

31 

34 

37 

36 

37.5 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

79 

78 

84 

88 

87 

88 

89 

87 

86 

87 

91 

88 

88 

86 

83 

83 

76 

75 

79 

79 

79 

78 

81 

64 

87 

86 

87 

66 

79 

72 

77 

83,2 

MIN 

55 

51 

53 

56 

55 

56 

58 

59 

60 

60 

58 

58 

59 

57 

52 

56 

S3 

53 

53 

51 

56 

59 

53 

59 

53 

51 

55 

58 

55 

46 

48 

55,0 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

75 

81 

80 

86 

88 

84 

86 

89 

90 

93 

90 

91 

92 

91 

8  5 

85 

65 

80 

71 

81 

79 

60 

82 

83 

86 

86 

67 

89 

87 

72 

78 

84.5 

MIN 

53 

55 

50 

52 

51 

46 

52 

55 

53 

53 

55 

56 

58 

56 

58 

55 

55 

56 

50 

48 

47 

47 

49 

48 

50 

53 

46 

49 

58 

47 

46 

51.9 

NORTMDALE 

MAX 

77 

80 

83 

85 

88 

88 

89 

66 

90 

87 

89 

89 

89 

89 

80 

82 

76 

73 

73 

77 

78 

78 

79 

60 

83 

88 

87 

85 

79 

72 

74 

82.5 

MIN 

50 

57 

57 

56 

48 

54 

50 

52 

49 

54 

48 

47 

49 

48 

48 

47 

52 

53 

46 

42 

46 

44 

48 

40 

36 

40 

37 

45 

52 

49 

49 

48.2 

NORWOOD 

MAX 

73 

75 

80 

81 

82 

83 

63 

86 

86 

87 

86 

86 

85 

83 

80 

79 

71 

66 

72 

70 

71 

75 

78 

79 

81 

83 

84 

81 

72 

70 

71 

78.8 

MIN 

47 

52 

51 

51 

45 

49 

52 

52 

47 

50 

50 

51 

51 

47 

47 

49 

52 

54 

43 

41 

40 

45 

50 

46 

45 

45 

46 

49 

49 

46 

40 

47.6 

OURAY 

MAX 

66 

66 

73 

72 

75 

76 

76 

78 

82 

79 

79 

82 

78 

77 

73 

7  4 

69 

61 

70 

68 

74 

72 

76 

76 

79 

79 

81 

78 

69 

68 

68 

74,1 

MIN 

47 

49 

47 

49 

48 

48 

50 

51 

50 

53 

49 

51 

52 

51 

48 

52 

50 

51 

47 

45 

46 

49 

49 

47 

47 

51 

47 

52 

SO 

45 

42 

48.8 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

69 

67 

76 

78 

78 

79 

84 

81 

83 

61 

82 

66 

69 

82 

76 

81 

84 

74 

75 

76 

76 

76 

77 

80 

81 

84 

83 

83 

71 

74 

75 

78.8 

MIN 

53 

46 

41 

45 

41 

44 

42 

45 

45 

43 

42 

43 

43 

39 

49 

43 

49 

52 

47 

35 

35 

35 

45 

36 

33 

34 

35 

39 

52 

41 

39 

42.3 

PALISADE   t  S 

MAX 

86 

82 

89 

92 

93 

93 

94 

98 

99 

101 

99 

96 

96 

99 

94 

92 

93 

83 

75 

84 

86 

81 

84 

87 

90 

98 

92 

93 

91 

79 

85 

90,5 

MIN 

59 

60 

60 

61 

62 

60 

60 

63 

62 

67 

64 

67 

67 

63 

63 

63 

62 

60 

59 

56 

57 

56 

57 

54 

57 

54 

58 

58 

60 

54 

S3 

59,9 

PALISADE  LAKE  5  S 

MAX 

79 

76 

78 

81 

80 

75 

77 

78 

79 

77 

78 

75 

74 

72 

74 

73 

77 

70 

70 

65 

69 

74 

75 

78 

80 

77 

76 

71 

72 

73 

74 

75,1 

MIN 

36 

37 

39 

34 

25 

29 

34 

36 

37 

36 

37 

38 

37 

36 

37 

36 

39 

21 

21 

34 

37 

39 

44 

45 

46 

40 

39 

39 

40 

41 

37 

36.4 

PAONU 

MAX 

SI 

77 

83 

85 

83 

85 

89 

90 

90 

90 

92 

94 

90 

87 

84 

86 

85 

75 

80 

79 

80 

81 

83 

84 

84 

86 

86 

85 

72 

78 

78 

63,9 

MIN 

53 

56 

53 

55 

53 

50 

52 

57 

54 

56 

55 

57 

57 

53 

53 

55 

59 

57 

53 

50 

48 

50 

54 

50 

48 

48 

46 

51 

56 

48 

45 

52,6 

PARADOX 

MAX 

85 

85 

90 

91 

90 

92 

95 

96 

96 

93 

96 

92 

96 

96 

50 

87 

76 

81 

84 

83 

62 

87 

87 

90 

93 

90 

93 

91 

79 

80 

82 

88,6 

MIN 

54 

59 

51 

57 

50 

50 

51 

53 

49 

60 

52 

55 

50 

51 

53 

55 

56 

60 

50 

45 

46 

45 

46 

42 

40 

47 

40 

48 

48 

50 

45 

50,5 

PITKIN 

MAX 

66 

67 

69 

70 

70 

69 

73 

73 

72 

71 

78 

78 

77 

67 

65 

69 

66 

66 

67 

64 

69 

67 

68 

69 

71 

71 

71 

75 

64 

62 

63 

69.3 

Mm 

35 

43 

37 

40 

32 

29 

31 

34 

33 

34 

33 

35 

35 

34 

34 

34 

42 

45 

46 

33 

31 

34 

33 

29 

27 

31 

25 

28 

35 

31 

32 

34,0 

POwDERHORN 

MAX 

72 

69 

75 

77 

77 

78 

79 

83 

no 

83 

86 

84 

85 

78 

77 

78 

72 

69 

69 

70 

77 

76 

79 

77 

79 

73 

80 

SO 

72 

67 

67 

76,4 

MIN 

42 

49 

41 

44 

38 

34 

35 

40 

36 

40 

37 

38 

34 

39 

36 

41 

47 

48 

44 

36 

36 

44 

35 

32 

29 

34 

28 

31 

37 

35 

35 

37,8 

RANOELY 

MAX 

79 

82 

86 

87 

87 

66 

90 

95 

97 

95 

95 

94 

92 

90 

88 

88 

79 

98 

76 

8  1 

78 

77 

84 

85 

89 

85 

87 

67 

88 

82 

76 

86,6 

MIN 

50 

52 

53 

51 

47 

44 

46 

49 

48 

50 

54 

54 

52 

53 

54 

55 

62 

56 

50 

45 

46 

47 

45 

41 

41 

45 

44 

42 

53 

45 

38 

48.8 

RICO 

MAX 

67 

73 

71 

75 

74 

75 

78 

72 

76 

76 

73 

80 

76 

69 

73 

73 

69 

67 

67 

72 

67 

68 

70 

72 

74 

77 

79 

75 

66 

68 

66 

72.3 

MIN 

41 

51 

53 

41 

44 

37 

40 

38 

38 

40 

38 

36 

36 

40 

39 

39 

36 

48 

37 

33 

33 

39 

36 

35 

30 

33 

31 

36 

41 

38 

33 

36,6 

RIFLt 

MAX 

SO 

78 

8* 

85 

S3 

86 

67 

90 

91 

91 

90 

93 

91 

86 

8  2 

86 

83 

74 

77 

77 

80 

81 

62 

85 

87 

87 

87 

87 

84 

77 

78 

84.2 

MIN 

47 

53 

49 

54 

49 

44 

45 

48 

48 

52 

54 

52 

54 

51 

58 

55 

60 

57 

52 

50 

45 

48 

48 

44 

40 

45 

39 

42 

55 

50 

47 

49.5 

SILVERTON 

MAX 

65 

61 

71 

72 

70 

72 

75 

74 

77 

74 

75 

78 

75 

74 

70 

70 

72 

65 

68 

67 

65 

68 

67 

69 

73 

73 

75 

73 

70 

62 

64 

70.5 

MIN 

43 

37 

36 

40 

37 

35 

34 

35 

3$ 

45 

36 

36 

35 

38 

35 

38 

40 

41 

40 

34 

33 

34 

35 

32 

29 

30 

31 

34 

37 

35 

36 

36.0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

75 

79 

74 

78 

76 

77 

78 

83 

63 

83 

85 

86 

64 

83 

77 

77 

72 

75 

69 

71 

74 

70 

68 

75 

80 

76 

78 

75 

71 

68 

65 

76.3 

MIN 

35 

37 

50 

43 

38 

36 

35 

37 

36 

37 

41 

41 

42 

40 

40 

42 

48 

43 

50 

45 

35 

39 

35 

35 

33 

34 

30 

30 

45 

39 

30 

38.7 

TAYLOR  PARK 

MAX 

55 

65 

65 

69 

69 

66 

69 

71 

72 

72 

72 

78 

72 

75 

69 

64 

63 

68 

64 

65 

64 

67 

64 

67 

67 

71 

70 

72 

72 

60 

62 

67,8 

Mm 

41 

41 

44 

42 

38 

36 

35 

36 

36 

37 

39 

38 

40 

41 

41 

40 

40 

47 

46 

40 

35 

37 

38 

35 

35 

34 

32 

32 

33 

38 

36 

38,2 

TELLURIDE 

MAX 

69 

65 

74 

75 

74 

75 

76 

77 

82 

76 

77 

78 

78 

76 

73 

76 

65 

60 

68 

70 

70 

70 

73 

72 

77 

77 

80 

77 

62 

66 

67 

72.7 

Mm 

41 

49 

47 

44 

46 

38 

39 

37 

37 

36 

38 

36 

41 

41 

41 

43 

47 

46 

41 

35 

35 

39 

35 

35 

30 

35 

32 

36 

44 

39 

34 

3  9.4 

URAVAN 

MAX 

84 

86 

91 

92 

92 

92 

94 

94 

58 

96 

97 

97 

97 

96 

91 

89 

82 

82 

80 

64 

65 

84 

69 

90 

92 

93 

95 

95 

92 

80 

80 

90.0 

Mm 

59 

63 

51 

60 

59 

58 

56 

60 

58 

66 

61 

62 

62 

62 

60 

61 

62 

61 

57 

51 

51 

51 

50 

50 

51 

55 

52 

57 

62 

54 

50 

57.3 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

71 

69 

75 

77 

77 

82 

62 

80 

83 

78 

84 

85 

65 

79 

75 

79 

74 

65 

74 

75 

74 

72 

76 

80 

81 

84 

85 

82 

71 

71 

75 

77.5 

Mm 

51 

49 

42 

46 

42 

47 

49 

48 

46 

45 

45 

45 

46 

48 

47 

44 

SO 

S3 

44 

39 

40 

44 

44 

41 

38 

42 

40 

44 

49 

41 

38 

44,7 

YAMPA 

MAX 

86 

73 

74 

74 

72 

73 

73 

78 

80 

77 

80 

82 

80 

78 

70 

72 

72 

70 

65 

67 

70 

70 

70 

73 

78 

74 

7S 

74 

74 

61 

61 

73,4 

Mm 

36 

40 

45 

43 

42 

42 

40 

43 

43 

47 

45 

46 

47 

41 

45 

44 

48 

46 

48 

43 

39 

44 

40 

37 

39 

39 

35 

40 

43 

44 

31 

42.2 

YELLOw  jacket  INK 

MAX 

79 

78 

83 

85 

84 

66 

84 

86 

86 

88 

87 

89 

90 

86 

81 

61 

70 

74 

77 

78 

77 

75 

77 

80 

82 

83 

84 

84 

77 

75 

74 

81,4 

*      ft  ■ 

Mm 

52 

54 

50 

55 

51 

55 

56 

57 

53 

56 

55 

55 

53 

54 

49 

52 

53 

53 

46 

44 

52 

48 

49 

49 

48 

51 

48 

53 

SO 

47 

44 

51,4 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

79 

(13 

86 

87 

66 

66 

81 

88 

87 

92 

96 

98 

95 

89 

85 

89 

79 

73 

70 

74 

67 

72 

81 

84 

89 

86 

79 

65 

79 

76 

70 

83,1 

Mm 

50 

53 

53 

57 

57 

53 

51 

58 

57 

56 

62 

65 

64 

60 

57 

58 

57 

60 

56 

53 

52 

55 

53 

53 

56 

58 

53 

57 

57 

51 

47 

55,8 

BCNNY  DAM 

MAX 

77 

84 

87 

92 

91 

92 

92 

85 

93 

92 

93 

58 

99 

98 

91 

86 

93 

92 

77 

69 

78 

73 

71 

77 

83 

91 

86 

79 

75 

82 

76 

85.5 

Mm 

53 

52 

54 

59 

58 

55 

56 

52 

55 

59 

59 

60 

63 

56 

52 

54 

61 

61 

62 

59 

56 

56 

58 

54 

57 

58 

55 

56 

59 

57 

55 

56.9 

BURLINGTON 

MAX 

82 

85 

89 

91 

90 

67 

82 

94 

89 

92 

96 

98 

94 

88 

83 

90 

90 

79 

72 

74 

71 

69 

78 

82 

91 

84 

78 

75 

84 

75 

68 

83.9 

Mm 

55 

60 

59 

59 

57 

57 

56 

59 

58 

60 

62 

68 

56 

58 

57 

63 

62 

63 

57 

55 

ST 

58 

55 

61 

63 

55 

S5 

60 

58 

54 

50 

58.3 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

91 

94 

95 

88 

90 

89 

80 

83 

91 

89 

92 

94 

91 

86 

84 

88 

91 

80 

76 

77 

72 

73 

75 

80 

88 

86 

7) 

78 

84 

77 

69 

84.2 

Mm 

48 

52 

54 

56 

60 

59 

50 

52 

58 

52 

57 

58 

53 

52 

49 

57 

58 

50 

54 

54 

50 

56 

58 

52 

55 

51 

52 

54 

51 

52 

42 

53.4 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

78 

84 

87 

89 

89 

87 

86 

92 

90 

92 

96 

95 

96 

88 

84 

90 

87 

77 

66 

75 

75 

69 

80 

81 

88 

85 

77 

82 

81 

81 

71 

83.8 

Mm 

48 

50 

S3 

53 

54 

53 

53 

52 

53 

51 

56 

52 

52 

51 

48 

53 

59 

59 

55 

55 

51 

54 

55 

52 

56 

56 

50 

54 

59 

55 

49 

53,3 

MOLYOKE 

MAX 

85 

90 

92 

96 

93 

93 

89 

92 

95 

96 

104 

105 

101 

94 

90 

93 

84 

80 

79 

75 

67 

70 

80 

87 

93 

90 

84 

80 

86 

80 

72 

87,6 

Mm 

54 

55 

57 

64 

57 

56 

57 

52 

54 

56 

58 

61 

61 

56 

56 

55 

62 

62 

59 

57 

57 

56 

58 

54 

57 

56 

52 

56 

61 

55 

48 

56,8 

STRATTON  3  NE 

MAX 

83 

84 

90 

91 

98 

50 

88 

95 

92 

93 

96 

97 

93 

87 

62 

89 

91 

77 

69 

76 

71 

70 

81 

83 

89 

85 

76 

77 

82 

76 

67 

84.5 

Mm 

48 

51 

53 

56 

53 

5  5 

53 

53 

54 

54 

60 

6  7 

55 

57 

57 

60 

51 

55 

55 

57 

55 

55 

56 

52 

58 

58 

51 

55 

59 

55 

53 

55.3 

WRAY 

MAX 

85 

89 

91 

90 

90 

5  1 

90 

69 

5  0 

93 

99 

00 

97 

94 

8  7 

90 

90 

7  7 

76 

76 

74 

72 

80 

66 

91 

87 

81 

81 

81 

77 

73 

86.0 

Mm 

52 

48 

52 

59 

55 

56 

54 

49 

55 

53 

56 

57 

62 

53 

56 

55 

61 

62 

60 

58 

57 

59 

58 

53 

56 

56 

55 

56 

58 

54 

32 

55.7 

YUMA 

MAX 

86 

89 

5  3 

93 

93 

93 

91 

94 

94 

95 

101 

^1 

102 

97 

5  0 

91 

91 

85 

78 

77 

72 

72 

82 

87 

91 

93 

90 

86 

85 

87 

83 

89.1 

Mm 

49 

51 

56 

58 

53 

54 

53 

54 

55 

57 

62 

60 

55 

55 

56 

58 

5  0 

59 

56 

53 

55 

54 

52 

55 

56 

53 

53 

52 

54 

48 

54.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

0) 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

•      •  • 

platte  drainage 

BASIN 

04 

ALLENSPARK 

MAX 
MIN 

64 
35 

68 
40 

68 
44 

70 
45 

69 
46 

70 
44 

72 

41 

75 
40 

72 
41 

72 

40 

71 
41 

78 
40 

79 
45 

78 
45 

6T 
40 

68 
44 

66 
43 

60 
43 

55 
46 

65 
41 

67 
35 

69 
41 

70 
42 

T5 
40 

74 
41 

67 
33 

72 

40 

69 
42 

64 
45 

63 
33 

69.2 
41.3 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

65 
3* 

70 
39 

70 
46 

71 
41 

71 
36 

Tl 
34 

75 
35 

76 
34 

75 
35 

78 
35 

80 
36 

81 
38 

80 
37 

69 
38 

68 
3T 

71 
40 

68 
45 

63 
48 

57 
45 

65 
36 

67 
36 

68 
38 

68 
39 

Tl 
34 

T2 
33 

72 
40 

T3 
32 

'5 
36 

69 
42 

66 
38 

67 

42 

70.8 
38.0 

BAILEY 

MAX 

MIN 

70 
31 

75 
36 

73 
41 

78 
38 

79 
37 

79 
39 

80 
35 

81 
32 

77 
36 

83 
35 

84 

40 

88 

40 

83 
40 

78 
40 

T2 
38 

73 
39 

75 
45 

65 
47 

59 
48 

72 
40 

70 

37 

74 
40 

76 
41 

7M 

38 

82 

34 

79 
38 

60 
33 

81 
39 

74 
37 

70 
37 

71 

36 

76,2 
38.3 

BOULDER 

MAX 

Mm 

78 
56 

83 
58 

84 

58 

85 
57 

86 
57 

87 
58 

87 
58 

87 
57 

16 

63 

92 
63 

94 
69 

97 
65 

95 
60 

89 
64 

a  1 

56 

82 
62 

78 

62 

TT 

77 
60 

79 
51 

75 
51 

72 
52 

79 
54 

83 

53 

88 

53 

91 
59 

86 

36 

67 

52 

67 

62 

72 
57 

72 
48 

63,7 
37.7 

9R IGGSDALE  2  NH 

MAX 

Mm 

79 
45 

86 

47 

86 
48 

87 
50 

87 

43 

87 
46 

86 

47 

90 
46 

90 
50 

91 
48 

97 
49 

97 
52 

96 
51 

94 
53 

85 
51 

88 
56 

81 
51 

80 
5T 

78 
56 

78 
55 

76 
52 

80 
54 

80 
53 

84 

46 

8T 
49 

86 
50 

8T 

46 

90 
33 

68 

58 

76 
47 

77 
43 

85.7 
50.1 

8YERS 

MAX 

Mm 

no 

46 

85 

51 

86 
54 

88 
52 

90 
53 

89 
49 

83 
51 

90 
57 

90 
64 

94 
52 

96 
57 

97 
»T 

96 
57 

90 
57 

86 
53 

89 
59 

81 
58 

76 
55 

68 
55 

77 
51 

74 
54 

78 
51 

83 
55 

87 
49 

91 
30 

90 
55 

84 

-9 

90 
56 

83 
59 

84 

49 

75 
47 

65.5 
33.3 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

Mm 

62 
38 

65 
32 

69 
42 

70 
46 

70 
46 

68 
40 

70 
42 

74 
41 

75 
45 

73 
36 

72 
49 

78 
50 

76 
44 

77 
46 

T5 
42 

73 
40 

67 
40 

68 
42 

59 
46 

63 
47 

66 
37 

62 
37 

60 
40 

69 
40 

75 
39 

74 
39 

74 

40 

68 
46 

64 

47 

62 
38 

63 
38 

69.1 
41.8 

CASTLE  ROCK 

MAX 

Mm 

74 
41 

79 
47 

77 
52 

83 
48 

82 
48 

83 
45 

80 
47 

85 
52 

85 
48 

88 
48 

90 
49 

91 
50 

91 
51 

82 
51 

80 
47 

82 
50 

78 
53 

74 
55 

65 
53 

74 
4  9 

71 
31 

74 
68 

60 
52 

82 

46 

84 

47 

81 
53 

T9 

44 

84 
56 

SI 

51 

79 
47 

70 

43 

80.3 
49.1 

CHEESMAN 

MAX 

Mm 

75 
is 

80 
42 

78 
47 

79 
43 

81 
42 

82 
41 

82 
42 

83 
42 

83 
41 

87 
41 

89 
43 

9  0 
44 

91 
44 

77 
44 

76 
64 

78 
45 

T9 
4a 

69 
48 

65 
50 

68 
46 

74 
42 

75 
46 

77 
44 

82 
41 

81 
39 

82 
45 

86 
39 

83 
44 

75 
49 

76 
42 

71 
43 

79.1 
43.3 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

77 
44 

83 
48 

82 
52 

86 

50 

85 
51 

84 
49 

86 

50 

89 
52 

88 

59 

90 

51 

93 

55 

91 
57 

95 
55 

94 
55 

85 
49 

89 
56 

81 
51 

90 
55 

80 
55 

92 
48 

75 
55 

71 
55 

80 
55 

84 
48 

85 

55 

82 
54 

82 
49 

68 

50 

83 
38 

83 
49 

75 
45 

84.6 

32.1 

DENVER  »B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

7$ 
52 

83 
54 

83 
58 

85 
55 

89 
57 

89 

52 

84 

55 

91 
56 

90 
57 

93 
55 

95 
59 

97 
61 

95 
58 

84 
59 

86 
56 

88 

62 

80 
57 

78 
59 

70 
57 

78 
53 

68 

57 

76 
55 

85 
59 

85 

51 

90 
50 

87 

60 

93 
52 

90 
61 

79 
39 

82 
54 

75 
46 

64,4 

56.0 

OENVER  KB  CITY 

MAX 

Mm 

77 
52 

81 
58 

83 
62 

83 
59 

87 
63 

87 
60 

80 
60 

86 
60 

87 
61 

91 
60 

92 
64 

94 
66 

93 
65 

79 
65 

82 
60 

82 
65 

75 
60 

75 

60 

68 
56 

77 
54 

65 

66 

73 
55 

83 
58 

84 

56 

88 
58 

83 
64 

80 
58 

87 
61 

77 
62 

75 
36 

72 
49 

81.5 
59.3 

ELBERT 

MAX 

Mm 

70 
38 

76 
47 

78 
47 

78 
45 

78 
48 

78 
42 

75 
44 

81 
51 

81 
44 

82 
44 

86 
44 

88 

44 

86 

45 

76 
46 

76 
44 

81 
50 

80 
57 

69 
54 

62 
52 

72 
43 

70 
50 

70 
49 

75 
53 

77 

43 

81 
42 

76 
46 

75 
45 

77 
53 

88 

52 

79 
45 

65 
44 

77.0 
46,8 

ESTE5  PARK 

MAX 

Mm 

69 
42 

74 
41 

75 
44 

75 
45 

77 
44 

T5 
40 

75 
42 

81 
38 

76 
40 

81 
38 

82 
43 

84 
45 

83 
43 

79 
42 

72 
43 

73 
44 

68 
44 

66 

46 

63 
49 

70 
42 

70 
38 

71 
41 

74 
46 

74 

36 

78 
35 

78 
41 

77 
35 

78 
36 

75 
42 

70 
48 

70 
34 

74.6 
41.3 

EVERGREEN 

MAX 

Mm 

73 
39 

74 
43 

75 
47 

79 
43 

79 
44 

80 
40 

80 
42 

82 
40 

79 
41 

82 
39 

84 
42 

86 
45 

87 
44 

85 
46 

77 

77 
47 

73 
49 

71 

50 

65 
51 

70 
43 

72 
39 

67 
45 

75 
50 

T6 

41 

60 
39 

82 
42 

81 
37 

82 
42 

80 
45 

74 
42 

69 
40 

77.3 
43,3 

FMRPLAY  no.  2 

MAX 

Mm 

FORT  COLLINS 

MAX 

Mm 

76 
51 

82 
53 

80 
55 

84 
54 

85 
54 

87 
51 

82 
54 

87 
52 

88 
56 

88 
53 

92 
55 

93 
57 

92 
55 

79 
57 

80 

54 

81 
55 

79 
55 

75 
57 

69 
59 

77 
53 

70 

56 

74 
56 

75 
56 

86 

49 

87 

32 

88 
49 

76 

49 

80 
49 

73 
57 

70 
31 

76 
45 

81.0 
33.3 

FORT   LUPTON   1  N 

MAX 

Mm 

88 
49 

86 
49 

88 
52 

86 
52 

88 
51 

88 
48 

84 
48 

87 
50 

89 

51 

93 
50 

97 
51 

98 

55 

96 
33 

84 

52 

88 
50 

87 
57 

82 
54 

78 
55 

71 
57 

80 
52 

72 
57 

77 
52 

86 

57 

89 

50 

92 
48 

92 
55 

92 
46 

92 
31 

so 

56 

77 
49 

75 
49 

63.9 
31.6 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

72 
51 

79 
52 

83 

53 

87 
56 

88 
56 

88 
53 

88 
52 

82 
54 

88 
56 

89 
53 

92 
55 

96 
37 

98 
59 

96 
58 

90 
57 

86 
57 

86 
58 

76 
60 

77 
61 

72 

56 

79 
56 

68 
55 

78 
56 

82 

51 

86 
54 

88 
33 

88 

53 

81 
55 

88 
58 

74 
34 

76 
49 

63.9 
35.1 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

73 
37 

74 
38 

Tl 
49 

73 
45 

71 
48 

T3 
45 

75 
42 

85 
43 

75 
47 

82 
46 

84 
54 

82 
54 

79 
50 

82 
48 

71 
45 

74 
49 

65 
11 

62 

47 

56 
47 

65 
43 

69 
40 

70 
41 

72 
44 

Tl 

41 

79 
43 

81 
50 

78 
39 

76 
46 

69 
49 

70 
49 

68 
41 

73.4 
43.6 

GRANT 

MAX 

Mm 

67 
31 

68 
36 

72 
43 

74 
39 

72 
37 

72 
36 

75 
35 

75 
33 

72 
38 

77 
39 

78 
40 

80 
42 

78 
41 

74 
40 

68 
38 

68 
43 

65 
44 

60 

43 

54 
38 

66 
37 

70 
35 

68 
37 

69 
40 

T2 

35 

75 
34 

74 
41 

75 
33 

73 
37 

67 
39 

68 

38 

66 
37 

70.7 
38.0 

GREELEY 

MAX 

Mm 

71 
52 

80 
51 

85 
54 

85 
57 

89 
55 

89 
54 

88 
56 

89 
53 

90 
54 

91 
54 

92 
54 

96 
59 

98 
56 

95 
59 

86 
35 

86 
55 

87 
56 

30 
60 

79 
60 

72 
55 

80 
56 

68 
56 

82 
54 

T9 
32 

87 
51 

91 
54 

90 
53 

80 
56 

88 

37 

75 
50 

73 
47 

84.5 
34.7 

GROVER   10  w 

MAX 

Mm 

77 
50 

85 
51 

85 
53 

86 
57 

87 
53 

86 
53 

85 
53 

89 
48 

90 
38 

90 
53 

96 
58 

95 
59 

95 
62 

84 
58 

84 
50 

89 
57 

80 
56 

91 
55 

69 
57 

78 
52 

69 
50 

78 
53 

81 
52 

82 
30 

86 
54 

88 
55 

65 
48 

87 
52 

72 
35 

77 
45 

71 
43 

83.3 
53.2 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

Mm 

67 
36 

72 
40 

72 
42 

77 
45 

78 
46 

78 
40 

72 

41 

82 
43 

75 
42 

80 
45 

82 
45 

84 
47 

82 
48 

78 
49 

70 
4! 

74 
45 

71 
48 

65 
47 

64 
47 

70 
40 

66 
38 

68 
41 

77 
46 

T8 
40 

83 
39 

80 
40 

71 
38 

79 
43 

70 
46 

74 
41 

69 
40 

74.5 
43.0 

JCNE5  PASS  2  E 

MAX 

Mm 

61 
33 

58 
37 

60 
37 

40 
35 

61 
34 

63 
34 

66 
34 

70 
32 

69 
37 

TO 
3T 

69 
37 

62 
37 

59 

39 

53 

39 

47 
40 

62 
30 

60 
29 

61 
33 

62 
38 

62 
34 

67 
33 

65 
39 

66 
31 

58 
38 

56 

35 

61.9 
35.3 

JLLESBURG 

MAX 

Mm 

84 
58 

89 
55 

93 

93 
59 

92 
57 

88 

57 

80 
56 

88 
53 

90 
53 

94  104  105 
62     59  60 

99 
61 

90 
61 

8H 

56 

96 
56 

83 
59 

84 

62 

SO 
58 

75 
59 

71 
59 

71 
59 

78 
57 

86 

6» 

93 
53 

85 
34 

84 

31 

78 

62 

80 

62 

78 
36 

73 
49 

86.2 
57.3 

KASSLER 

MAX 

Mm 

80 
50 

82 
54 

82 

6^ 

84 

57 

83 
58 

83 

56 

82 
55 

85 
52 

85 
59 

90 
57 

92 
60 

97 
66 

92 

60 

91 
58 

83 
56 

S3 
59 

78 
58 

75 
55 

70 
57 

79 
56 

T2 
32 

73 
51 

82 

56 

84 

51 

86 
54 

82 
57 

to 

51 

S7 
59 

79 
61 

78 
36 

72 

47 

82.4 
36.1 

KAUFFMAN  *  SSE 

MAX 

Mm 

80 
42 

84 
49 

88 
5 

89 
58 

86 
55 

87 
49 

83 
52 

87 
47 

88 

52 

90 
47 

98 
47 

98 
38 

94 
59 

87 
54 

83 
50 

86 
57 

74 
51 

10 

55 

74 
56 

76 
55 

Tl 

56 

75 
54 

80 
53 

82 
54 

87 
56 

J9 
55 

79 

49 

87 
33 

78 

55 

74 
46 

69 
42 

83.3 

32.2 

LAKE  GEORGE   8  Sk 

MAX 

Mm 

67 
37 

74 
43 

Tl 
47 

73 
46 

72 
41 

'2 
>9 

75 
39 

76 
41 

76 
42 

77 
40 

80 
43 

81 

42 

80 
42 

76 
44 

70 
41 

72 
45 

65 
48 

63 

49 

56 
48 

68 
44 

67 
41 

68 
43 

70 
41 

71 
38 

74 
38 

74 
38 

75 
37 

74 
41 

66 
42 

68 
46 

68 

42 

71.6 
42.2 

LAKEWOOO 

MAX 

Mm 

75 
52 

80 
55 

8  1 
6s 

83 

55 

84 

61 

84 
33 

84 
54 

85 
54 

85 

56 

87 
57 

89 
62 

91 
62 

91 
58 

90 
61 

84 
54 

82 
60 

74 
56 

74 

56 

67 
56 

76 
51 

T5 
53 

73 
53 

78 
35 

81 

5C 

87 
53 

86 
57 

78 
52 

85 

52 

78 
45 

76 
55 

72 

47 

81.1 
34.9 

LAST  CHANCE 

MAX 

Mm 

LCNGMONT  2  ESE 

MAX 

Mm 

70 
50 

79 
51 

85 

53 

84 
51 

85 
52 

85 

88 
52 

85 
50 

88 

53 

89 

50 

93 
51 

96 
57 

97 
54 

96 
54 

a  1 
56 

85 
56 

84 
53 

76 
55 

80 
60 

69 
53 

to 

5' 

72 
51 

75 
52 

81 

49 

85 
49 

89 

55 

90 
4  7 

83 

48 

89 
56 

73 
32 

70 
48 

83.4 
32.4 

PARKER  9  E 

MAX 

Mm 

72 
43 

78 
49 

80 
58 

81 
51 

80 
50 

84 
49 

80 
45 

85 

53 

84 

30 

86 
47 

88 

S3 

90 
33 

90 
53 

82 
54 

80 

48 

82 
56 

80 
53 

73 
35 

65 
50 

73 
45 

T3 
55 

74 

52 

80 

32 

(0 

4  7 

S3 

50 

85 
50 

77 

46 

85 

55 

76 
56 

77 
50 

48 

50 

79.8 
31.0 

RED  FEATHER  LAKES  7 

SE 

MAX 
MIN 

66 
36 

71 
40 

72 
42 

73 
42 

73 
43 

75 

74 
35 

79 
37 

TT 

42 

82 
39 

78 
46 

83 
43 

81 
44 

71 
42 

70 

38 

68 
44 

65 
40 

64 
42 

57 
45 

69 

41 

66 

33 

64 
40 

67 
43 

70 
34 

76 
35 

73 
49 

70 

>4 

75 
35 

64 

45 

67 
38 

66 
29 

71.2 
39.8 

SEOGHICK   5  s 

MAX 

Mm 

84 
54 

S3 
54 

93 

54 

90 
60 

89 
54 

as 
52 

85 
54 

85 

55 

91 
85 

95  101  104 
55     56  63 

too 

65 

91 
58 

»9 
55 

91 
55 

80 
39 

83 
61 

80 
59 

74 
58 

68 

54 

76 
56 

S3 
35 

85 
55 

92 
56 

88 
56 

82 
30 

80 
56 

60 
60 

77 
53 

72 

47 

63.8 

36.0 

SPICER 

MAX 

Mm 

70 
31 

71 
36 

69 
..  ' 

71 
42 

70 
39 

7- 

35 

71 
36 

73 
35 

78 
14 

78 

36 

78 
43 

82 
46 

75 

44 

72 
37 

TO 
35 

70 
39 

66 
45 

66 

40 

57 
45 

63 

41 

67 

33 

67 
34 

64 
40 

48 

33 

72 
35 

70 
39 

72 

32 

70 
35 

64 

33 

61 

29 

69.9 
37.6 

STERLING 

MAX 

Mm 

76 
50 

81 

50 

85 

32 

90 
56 

91 
53 

a  > 
91 

87 
51 

83 

50 

•  8 

32  | 

90 
52 

92 
53 

9  ■ 

58 

98 
55 

96 
54 

87 
5) 

86 
34 

87 
55 

'5 
61 

79 
58 

76 
56 

-  3 
53 

68 
56 

74 
55 

93 

60 

85 

51 

89 

32 

89 
46 

79 
54 

84 

52 

76 
32 

'6 
91 

84.2 
53.2 

So«  R«f«tf*>ac4»  Nol4»  Following  Station  Indtn 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

z 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MALDEN 

MAX 
MIN 

74 

30 

77 
35 

75 
41 

74 
40 

72 
37 

73 
32 

7J 
34 

77 
34 

76 
33 

82 
33 

82 
38 

84 
38 

80 
40 

73 
38 

73 
36 

71 
40 

69 
43 

69 
43 

59 
46 

66 
39 

71 
30 

68 
35 

64 
35 

70 
31 

75 
31 

71 

34 

73 
29 

73 
28 

68 
39 

65 
38 

64 
24 

72.3 
35.6 

wATEKOALE 

MAX 
MO) 

78 
49 

65 
50 

89 
50 

86 
54 

88 
48 

84 
51 

88 
54 

89 
53 

88 
55 

90 
54 

95 
56 

95 
58 

95 
52 

80 
54 

60 
50 

84 
59 

80 
53 

78 
53 

70 
55 

76 
48 

72 
55 

78 
51 

79 
54 

65 
54 

89 
49 

90 
51 

78 
47 

84 
45 

76 
54 

70 
52 

75 
40 

63.1 
51.9 

WIGGINS  '  SW 
.       .  . 

MAX 

MIN 

81 
47 

85 
51 

89 
59 

88 
52 

87 
52 

88 
47 

85 
50 

91 
51 

91 
50 

93 

48 

96 
58 

97 
52 

99 
53 

97 
51 

87 
49 

88 
55 

83 

54 

75 
59 

73 
58 

62 

55 

73 
52 

81 
52 

86 
51 

86 
45 

93 
50 

93 
54 

84 
44 

94 
60 

82 
54 

61 
47 

77 
44 

66.7 
51.7 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA   -b  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
49 

72 
46 

78 
45 

73 
48 

78 

42 

80 
40 

81 
40 

81 
42 

83 
43 

81 
44 

83 
42 

85 
44 

86 
44 

77 
46 

78 
47 

79 
45 

76 
49 

76 
52 

70 
49 

73 
40 

77 
39 

77 
45 

79 
42 

81 
37 

85 
37 

83 
37 

83 
37 

82 

40 

74 
49 

72 
34 

73 
41 

78.2 
63,1 

BLANCA 

MAX 
MIN 

68 
47 

71 
45 

78 
43 

76 
46 

81 

41 

79 
39 

81 
42 

80 
43 

83 
45 

82 
45 

ei 

41 

87 
44 

85 
45 

77 
46 

79 
42 

11 
43 

79 
51 

77 
52 

67 
50 

74 
38 

78 
40 

78 

45 

78 
44 

81 
37 

84 
35 

84 
36 

84 
39 

81 
36 

81 
42 

73 
38 

72 
39 

78.7 
♦2.5 

CENTER 

MAX 
MIN 

65 
48 

71 
45 

79 
44 

73 
46 

76 
44 

78 
42 

80 
42 

81 
46 

81 
43 

81 

44 

81 
42 

83 
43 

93 
45 

76 
42 

76 
45 

79 

44 

76 
49 

72 
51 

71 
50 

73 
42 

75 
40 

75 
40 

77 
40 

79 
40 

80 
40 

81 
42 

81 
42 

ei 

38 

71 
50 

71 
37 

74 
42 

76,8 
'3.5 

DEL  NORTE 

MAX 
MIN 

62 
48 

70 
44 

74 
44 

71 
47 

73 

44 

75 
43 

78 
45 

81 
48 

79 
45 

79 
45 

79 
45 

82 
47 

82 
46 

75 
68 

75 
46 

75 

45 

75 
50 

68 
49 

75 
51 

71 
41 

71 
40 

76 
43 

75 
42 

76 
41 

79 

40 

78 
46 

79 
43 

60 
44 

74 
52 

69 
40 

74 
45 

75.2 
45,1 

GREAT  SANO  OUNES  NM 

MAX 
MIN 

68 
44 

71 
45 

75 
44 

75 
48 

76 
43 

79 
43 

81 

44 

80 
46 

80 
46 

82 

45 

82 
47 

85 
48 

82 
4f 

79 
47 

74 
43 

'8 
48 

77 
49 

75 
50 

67 
49 

72 
42 

76 
42 

75 
44 

77 
46 

79 
41 

81 

42 

81 
44 

81 
44 

81 

41 

74 
48 

70 
38 

71 
39 

76.9 
44,8 

HERMIT  »  ESE 

MAX 

mtn 

4! 

65 
43 

69 
34 

'  1 
37 

71 
33 

71 
32 

71 
32 

75 
33 

78 
32 

78 
35 

77 
33 

82 
32 

78 
35 

71 
34 

72 
37 

71 
34 

71 
42 

67 
45 

70 
42 

68 
32 

66 
29 

70 
36 

70 
33 

73 
28 

77 
27 

79 
29 

76 
29 

76 
28 

68 
36 

65 
34 

65 
31 

71.8 
34.3 

MANASSA 

MAX 
MIN 

64 
47 

73 
45 

78 
43 

76 
45 

81 
41 

83 
40 

84 
42 

83 

42 

82 
44 

81 
40 

85 
42 

84 
43 

80 
47 

81 
44 

76 
51 

76 
52 

71 
51 

77 
39 

76 
37 

74 

44 

72 
49 

no 

38 

83 
36 

83 
41 

64 

37 

83 

74 
54 

75 
39 

76 
39 

78.5 
43.3 

MONTE  VISTA 

MAX 
MIN 

63 
49 

72 
46 

79 
46 

f  B 
48 

76 
43 

78 
42 

82 

44 

84 
46 

83 
46 

82 
46 

84 
45 

85 
47 

85 
49 

79 
48 

76 
46 

79 
47 

78 
52 

73 
52 

73 
53 

74 
42 

75 
41 

77 
45 

78 
42 

81 
40 

85 
42 

84 
44 

83 
42 

83 
41 

74 
41 

74 
44 

78,6 
»5,4 

SAGUACHE 

MAX 
MIN 

6R 
48 

73 
48 

78 
46 

77 
49 

76 
43 

78 
48 

80 
44 

83 
48 

82 
47 

82 
45 

82 
42 

84 
47 

85 
49 

77 
50 

77 
45 

80 
47 

77 
50 

71 
50 

72 

48 

74 
45 

75 
41 

75 
42 

78 
41 

76 
40 

80 
40 

81 
42 

81 
42 

80 
44 

72 
45 

72 
39 

71 
45 

77,4 
45.2 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 
MIN 

TO 

46 

64 
45 

68 
40 

72 
38 

70 
35 

74 
32 

'4 

32 

76 
32 

78 
32 

79 
33 

76 
36 

79 
32 

S3 
34 

78 
36 

70 
36 

71 

40 

78 
41 

72 
42 

68 
49 

70 
34 

71 
31 

70 
34 

70 
33 

71 
28 

75 

28 

79 
28 

76 
28 

81 
29 

77 
34 

69 
36 

68 

33 

73.6 
35.1 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

MIN 

68 
41 

56 
39 

63 
38 

61 
41 

63 

40 

64 
38 

66 
40 

64 
42 

70 
44 

64 

|  40 

72 

40 

71 
43 

69 
43 

66 
42 

60 
40 

63 
40 

60 
44 

56 
45 

59 

|  40 

59 
35 

58 
36 

57 
38 

60 
40 

63 
38 

66 
40 

67 
42 

66 
40 

66 
41 

66 
38 

56 
35 

60 
34 

62.9 
39.9 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

■ 

1 

Station 

Time 

s 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 

66 

67 

69 

69 

69 

67 

68 

69 

71 

70 

71 

72 

71 

72 

71 

71 

68 

69 

69 

65 

67 

65 

68 

64 

65 

65 

65 

65 

68 

62 

60 

67.7 

7  PM 

76 

78 

78 

78 

77 

79 

SO 

81 

81 

82 

80 

83 

84 

80 

79 

76 

75 

74 

70 

74 

68 

73 

72 

74 

74 

74 

73 

74 

67 

68 

69 

75.8 

6  INCHES 

7  AM 

69 

70 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

74 

74 

74 

75 

73 

74 

72 

71 

71 

69 

70 

68 

69 

67 

68 

68 

67 

68 

69 

66 

64 

70.5 

7  PM 

76 

78 

77 

76 

76 

77 

78 

79 

80 

79 

79 

80 

80 

78 

79 

76 

74 

74 

71 

73 

69 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

69 

69 

68 

74.9 

12  INCHES 

7  AM 

71 

72 

74 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

75 

75 

75 

76 

76 

75 

75 

74 

73 

72 

71 

71 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

68 

69 

72.3 

7  PM 

73 

75 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

77 

76 

76 

75 

74 

73 

72 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

68 

68 

73.0 

24  INCHES 

7  AM 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

72 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

71.7 

7  PM 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

67 

71.5 

36  INCHES 

7  AM 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70.1 

7  PM 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

71 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

hi 

70.2 

72  INCHES 

7  AM 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64.4 

7  PM 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64.4 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  N0NI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

> 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

•  i* 

is  I 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

• 

C 
0 

S 
> 
< 

Fastest 
mile 

a 

0 

U 
& 

|  fastest  mile 

• 

«  1 

n 

MOUNTAIN   STANDARD  TIME 
5   AM      11    AM        5   PM      11  PM 

Trace 

60-10 

.10-49 

50-99 

1.00-1  99 

1 

200 
and  over 

Total 

ALAMOSA   we  AIRPORT 

87 

42 

34 

4 

7 

5 

0 

0 

0 

16 

4.2 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

4 

1.9 

9.1 

36-n- 

36 

04 

75 

46 

48 

74 

4 

3 

7 

1 

1 

0 

16 

4.2 

DENVER   WB  AIRPORT 

19 

1.9 

7.5 

30 

NW 

30 

71 

40 

37 

63 

8 

3 

4 

0 

0 

0 

15 

71 

4.3 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

11 

2.3 

7.4 

43 

N 

30 

53 

32 

24 

40 

7 

6 

2 

0 

0 

0 

15 

73 

4.3 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

7 

1.3 

9.2 

40 

NW 

03 

79 

41 

37 

66 

4 

5 

3 

1 

1 

0 

14 

79 

3.6 

Im  R«Ur«nc»  Nolo*  Following  Sutton  LucUx 
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EVAPORATION  AND  WIND  COLORADO 

AUGUST  1965 


Day  Ot  Month 

Station 

■a  a 

1 

* 

3 

4 

s 

6 

7 

9 

10 
10 

11 

13 

15 



16 

17 

18 

19 

21 

22 

2J 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

■2  °< 

... 

AHKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

JOHN  MARTIN  0AM  (Bl 

EVAP 

.16 

.31 

.31 

.35 

.32 

•  45 

.34 

.33 

•  31 

.  34 

.24 

•  37 

'V 

.  36 

.32 

.  36 

.3, 

.27 

.16 

.26 

.26 

.20 

.21 

.26 

.30 

.61 

.26 

.36 

.35 

•  12 

.27 

9.36 

WIND 

53 

U 

27 

31 

60 

28 

31 

18 

24 

13 

36 

37 

19 

49 

36 

35 

36 

59 

35 

60 

49 

79 

1J 

87 

22 

18 

77 

86 

40 

92 

1342 

MAX 

93 

95 

96 

96 

96 

96 

94 

96 

94 

96 

97 

96 

97 

90 

94 

94 

94 

9  1 

69 

64 

M1N 

57 

62 

63 

62 

62 

61 

62 

64 

62 

61 

62 

62 

63 

60 

60 

60 

64 

65 

66 

63 

75 

67 

64 

62 

66 

61 

57 

56 

62 

u 

61 

62.4 

PUEBLO  CITY  RES  (B> 

EVAP 

.05 

■  23 

.24 

.05 

.02 

.02 

.06 

.12 

.26 

.06 

.61 

.47 

.51 

.13 

.33 

•  21 

•  29 

.11 

.29 

.20 

m 

- 

.30 

.  1  , 

.13 

.35 

.  1  7 

.26 

.18 

* :  5 

.29 

6.976 

HIND 

50 

30 

40 

30 

55 

45 

100 

20 

45 

45 

40 

40 

70 

70 

30 

6C 

40 

40 

40 

80 

60 

60 

40 

30 

30 

70 

60 

70 

1440 

MAX 

65 

87 

91 

92 

91 

90 

66 

85 

91 

90 

69 

93 

92 

93 

87 

90 

86 

89 

95 

72 

87 

83 

86.3 

MIN 

50 

62 

56 

55 

5* 

53 

56 

58 

55 

54 

54 

55 

55 

54 

»« 

61 

61 

57 

37 

58 

37 

57 

58 

56 

54 

54 

55 

57 

56 

55.9 

SPRINGFIELD  7  WSW  (F) 

EVAP 

.20 

.36 

.37 

.34 

.35 

.36 

.36 

.40 

.37 

.33 

.45 

.45 

.46 

.43 

.35 

.30 

.41 

.li 

.17 

.23 

.25 

.25 

.25 

.21 

.26 

.31 

.33 

.27 

.63 

.  28 

.2510.13 

WIND 

35 

59 

86 

65 

45 

56 

62 

61 

74 

41 

77 

67 

105 

120 

103 

54 

63 

03 

45 

69 

96 

126 

73 

61 

66 

61 

147 

136 

81 

2291 

MAX 

88 

88 

92 

95 

93 

92 

88 

90 

89 

90 

90 

90 

85 

64 

84 

88 

88 

A6 

76 

65 

79 

64 

8  7,4 

MIN 

54 

59 

58 

59 

58 

59 

59 

59 

58 

57 

59 

56 

57 

55 

56 

56 

61 

63 

63 

•  « 

61 

58 

63 

61 

61 

59 

39 

57 

61 

56 

59 

58.6 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

FVAP 

.12 

.18 

.02 

.29 

.09 

.23 

.14 

.37 

.06 

.18 

.11 

.26 

.13 

.02 

.17 

.11 

.08 

•  OT 

.02 

.06 

.16 

.07 

.05 

.27 

.14 

.20 

.25 

.08 

.14 

•  05 

.06 

6.11 

WIND 

8 

7 

22 

21 

28 

14 

45 

38 

28 

33 

17 

22 

30 

56 

2 

27 

5 

» 

5 

37 

26 

20 

26 

44 

52 

39 

60 

41 

46 

837 

MAX 

76 

75 

72 

75 

73 

75 

ao 

74 

76 

78 

79 

79 

76 

66 

67 

76 

73 

62 

63 

72 

71 

71 

71 

71 

78 

69 

76 

73 

55 

\\ 

72 

72,7 

MIN 

43 

46 

50 

47 

47 

*2 

45 

45 

44 

45 

45 

47 

46 

44 

45 

48 

52 

50 

50 

44 

42 

66 

66 

43 

42 

44 

39 

43 

33 

42 

44.8 

Thin  LAKES  Evaporation 

EVAP 

.67 

.00 

.10 

•  25 

•  15 

.26 

.19 

.23 

.23 

.26 

.22 

.22 

.08 

.36 

.  IS 

.25 

.36 

.25 

.20 

.05 

.14 

.12 

.21 

.62 

.12 

.23 

•  '  ' 

m 

7.13B 

w  1 ND 

7 

20 

40 

36 

37 

51 

49 

22 

45 

25 

36 

43 

15 

16 

18 

21 

1  c 

1 7 

1 2 

19 

24 

40 

874 

MAX 

67 

72 

82 

84 

73 

7, 

85 

80 

73 

70 

76 

79 

76 

78 

65 

76 

72 

71 

66 

70 

70 

70 

72 

77 

76 

63 

73 

72 

rg 

72 

73.9 

MIN 

50 

43 

61 

49 

49 

47 

42 

42 

42 

41 

26 

45 

43 

45 

47 

49 

53 

56 

54 

45 

44 

43 

47 

44 

43 

44 

60 

44 

46 

42 

4* 

4.7 

•      •  • 

COLORADC  DRAINAGE 

BASIN  0? 

CLIMAX  2  NW 

EVAP 

,06 

•  17 

• 

.  10 

.17 

.19 

.22 

" 

.12 

.15 

.17 

.12 

.  1  1 

.09 

•  06 

.12 

.02 

- 

.02 

.17 

.05 

.07 

.13 

.21 

.23 

.21 

.20 

.05 

■  05 

06 

3  62B 

WIND 

12 

21 

17 

20 

31 

41 

19 

18 

17 

6 

2' 

23 

11 

15 

22 

8 

8 

19 

34 

12 

28 

35 

35 

34 

35 

28 

20 

21 

45 

741 

MAX 

68 

74 

74 

72 

67 

66 

71 

72 

71 

71 

72 

73 

72 

72 

65 

69 

69 

66 

59 

ft  s 

57 

6 1 

63 

*  k 

MIN 

39 

42 

47 

43 

41 

39 

39 

35 

41 

39 

40 

39 

39 

39 

40 

49 

44 

44 

45 

39 

39 

40 

40 

39 

39 

39 

39 

39 

43 

39 

39 

40|6 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

.21 

.24 

.33 

.36 

.36 

.30 

.34 

.41 

.38 

.47 

.39 

.34 

.41 

.  35 

.21 

.31 

.22 

.17 

.26 

.24 

.22 

.30 

.32 

.30 

.32 

.35 

.29 

.20 

.29 

9.67 

WIND 

61 

17 

49 

47 

33 

37 

34 

34 

40 

61 

55 

33 

38 

35 

15 

26 

21 

26 

39 

81 

63 

47 

60 

52 

34 

42 

119 

121 

55 

1422 

82 

90 

95 

95 

92 

St 

91 

92 

92 

92 

93 

96 

90 

93 

93 

90 

89 

87 

77 

86 

8S 

8  1 

8  7 

a  t. 

86 

p  n 

*\ 

86.6 

MIN 

58 

59 

59 

60 

55 

58 

59 

59 

60 

59 

64 

62 

61 

60 

64 

64 

62 

61 

56 

55 

54 

56 

it 

53 

55 

52 

54 

57 

53 

.9 

GRAND  LAKE  6  SSw 

EVAP 

.16 

.25 

.11 

.32 

.27 

.38 

.32 

.33 

.23 

.29 

.31 

.27 

.09 

.28 

.13 

•  23 

.17 

.10 

.04 

.15 

.28 

.22 

.23 

.?3 

.31 

.36 

.33 

.28 

.14 

.15 

.16 

7.12 

WIND 

73 

73 

57 

88 

107 

133 

91 

99 

76 

96 

76 

75 

69 

76 

65 

72 

62 

68 

55 

96 

94 

86 

109 

98 

94 

113 

107 

93 

84 

87 

92 

2686 

75 

75 

73 

70 

70 

70 

70 

72 

73 

77 

81 

80 

75 

68 

69 

73 

58 

67 

57 

6  fc 

72 

72 

70 

67 

70 

68 

65 

62 

58 

65 

69.6 

m  In 

39 

44 

52 

45 

42 

41 

42 

40 

42 

40 

44 

46 

46 

42 

43 

46 

46 

49 

46 

-t 

40 

43 

42 

62 

36 

38 

36 

38 

42 

41 

38 

62.6 

GREEN  MOUNTAIN  0AM 

EVAP 

.09 

.21 

.20 

.13 

.18 

.23 

.28 

.26 

.27 

.26 

.23 

.17 

.26 

.18 

.12 

■  13 

.23 

.06 

.03 

.14 

.17 

.16 

.22 

.17 

.26 

.29 

.23 

.20 

.16 

.13 

.21 

5.66 

WIND 

34 

34 

40 

34 

46 

56 

61 

53 

32 

37 

30 

43 

40 

24 

18 

« 

12 

38 

31 

32 

52 

32 

46 

55 

46 

39 

63 

38 

53 

82 

86 

65 

76 

75 

77 

79 

8  1 

82 

8! 

80 

82 

71 

71 

71 

77 

77 

70 

65 

74 

75 

60 

J4 

MIN 

42 

50 

55 

48 

47 

46 

46 

45 

49 

49 

51 

53 

51 

48 

49 

53 

54 

M 

54 

48 

46 

49 

49 

67 

45 

48 

43 

44 

50 

*» 

46.5 

MONTROSE  NO  1  (E) 

FVAp 

.14 

.13 

.27 

.23 

.26 

.30 

.27 

.31 

.30 

.44 

.26 

.34 

.33 

.38 

.27 

.23 

.18 

.10 

.17 

.20 

.28 

.13 

.25 

.28 

.26 

.39 

.20 

.29 

.19 

.13 

.22 

7.77 

WIND 

18 

35 

17 

30 

30 

22 

31 

16 

44 

22 

37 

21 

33 

38 

36 

32 

5 

28 

26 

20 

2* 

35 

25 

34 

43 

16 

36 

10 

26 

53 

22 

MAX 

86 

88 

88 

91 

88 

85 

90 

90 

92 

92 

91 

91 

91 

90 

89 

86 

B] 

78 

84 

fb 

84 

66 

63 

63 

87 

87 

67 

81 

•  3 

66*7 

MIN 

60 

61 

59 

62 

59 

56 

56 

59 

57 

61 

60 

61 

62 

60 

60 

61 

62 

63 

58 

56 

55 

56 

56 

53 

52 

38 

53 

57 

61 

53 

54 

56.1 

V6LLEC I  TO  DAM 

EVAP 

.08 

.07 

.15 

.17 

.17 

.  19 

.  16 

.15 

.19 

.18 

.20 

.26 

•  20 

.13 

.11 

.15 

.10 

•  1C 

.. 

* 

.22 

,A 

•i: 

.16 

.23 

.23 

.23 

.24 

.21 

.06 

.10 

.16 

5.06 

W  I  ND 

4 

0 

8 

6 

6 

6 

6 

2 

14 

2 

4 

4 

6 

2 

4 

3 

17 

15 

20 

15 

9 

6 

9 

5 

10 

MAX 

76 

74 

83 

82 

63 

85 

82 

80 

85 

82 

95 

94 

87 

79 

78 

83 

I  ) 

6C 

84 

85 

79 

78 

83 

85 

84 

87 

67 

85 

T5 

76 

8  2  5 

MIN 

59 

56 

52 

55 

52 

55 

55 

55 

53 

54 

92 

54 

54 

55 

55 

54 

59 

60 

5* 

50 

52 

53 

53 

50 

48 

49 

50 

51 

57 

50 

51 

53.5 

ft      ft  ft 

KANSAS  DRAINAGE 

8ASIN  0) 

BONNY  DAM  (C) 

EVAP 

.21 

.  29 

•  35 

.31 

•  35 

.  37 

.  34 

•  34 

.  34 

•  47 

.29 

.46 

•  52 

•  56 

.42 

.33 

.33 

•  10 

. 

•  15 

•  14 

.12 

.27 

•  22 

•  28 

•  22 

.28 

•  16 

.10 

.20 

9.198 

W I  ND 

53 

46 

74 

39 

76 

98 

60 

77 

67 

54 

90 

87 

108 

165 

113 

67 

31 

61 

29 

51 

59 

68 

93 

123 

69 

51 

34 

99 

250 

68 

15^7 

MAX 

77 

87 

87 

92 

91 

90 

90 

86 

92 

90 

91 

92 

91 

90 

87 

67 

V, 

87 

80 

71 

81 

78 

75 

(1 

87 

92 

85 

87 

T6 

86 

MIN 

61 

63 

62 

63 

65 

63 

64 

63 

66 

66 

66 

65 

66 

63 

52 

65 

71 

68 

70 

67 

64 

65 

65 

62 

67 

65 

65 

63 

65 

65 

64  4 

BASIN  0* 

ESTES  PARK 

EVAP 

.07 

.24 

.20 

.21 

.31 

.31 

.28 

.24 

.17 

.19 

.29 

.21 

.21 

.22 

.22 

•  16 

•  08 

.02 

.05 

.13 

.22 

.10 

.11 

.33 

.26 

.34 

.27 

•  24 

.16 

.18 

.21 

6.21 

WIND 

24 

25 

29 

58 

62 

55 

33 

30 

19 

18 

28 

25 

22 

32 

37 

37 

23 

15 

26 

38 

38 

30 

68 

44 

45 

61 

71 

43 

76 

67 

1170 

79 

8  3 

79 

78 

79 

78 

76 

73 

70 

64 

75 

75 

74 

75 

72 

76 

76 

75 

69 

68 

72 

75.6 

MIN 

46 

49 

60 

49 

62 

*' 

46 

46 

46 

47 

50 

51 

52 

50 

50 

50 

49 

50 

50 

41 

45 

47 

50 

43 

63 

47 

44 

45 

47 

67 

63 

66.3 

FORT  COLLINS  <D> 

EVAP 

.13 

.24 

.17 

.20 

.15 

.27 

.19 

.21 

.26 

.11 

.29 

.23 

.16 

.35 

.18 

.19 

.11 

.15 

.11 

.09 

.15 

.09 

.20 

.11 

.31 

.20 

.17 

•  14 

.13 

.12 

.07 

5.68 

WIND 

IT 

20 

20 

17 

24 

26 

22 

20 

19 

26 

19 

19 

21 

46 

32 

16 

19 

14 

15 

23 

42 

25 

22 

23 

30 

39 

34 

33 

35 

61 

TT2 

MAX 

80 

82 

78 

80 

76 

80 

81 

82 

62 

83 

83 

85 

85 

81 

82 

78 

|< 

78 

72 

79 

70 

82 

81 

84 

81 

81 

60 

73 

66 

75 

77 

79.5 

Ml  N 

68 

69 

68 

70 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

70 

7] 

70 

70 

59 

67 

67 

65 

65 

65 

66 

66 

65 

6 

66 

63 

62 

67.9 

wIGGINS  7  S» 

EVAP 

.20 

.35 

.15 

.19 

.40 

.29 

.21 

.37 

•  33 

.17 

.13 

.40 

•  40 

.23 

.36 

.16 

.16 

.10 

.05 

.  1  1 

•  10 

•  19 

•  22 

•  21 

.19 

.33 

•  27 

.11 

.30 

7.19 

14 

15 

16 

14 

1 1 

17 

5 

1 2 

1 5 

21 

22 

14 

21 

9 

6 

6 

18 

1  3 

54 

49 

1  3 

14 

25 

17 

'59 

28 

1 1 

28 

565 

MAX 

92 

98 

94 

93 

92 

92 

93 

92 

95 

96 

96 

95 

95 

94 

93 

91 

63 

77 

76 

89 

84 

85 

87 

69 

90 

87 

89 

89 

86 

83 

81 

89.5 

MIN 

54 

58 

60 

59 

61 

57 

61 

62 

61 

61 

58 

62 

60 

61 

60 

64 

61 

66 

63 

6  0 

61 

64 

60 

ST 

57 

56 

56 

57 

59 

54 

» 

59.5 

•       •  • 

RIO  GRANDE  DOAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA   WB   AIRPORT  (A 

EVAP 

.23 

.17 

.31 

.21 

.23 

.27 

.22 

.34 

.34 

.36 

.20 

.32 

.37 

.21 

.23 

.23 

•  21 

.20 

.25 

.24 

.23 

.26 

.25 

.  30 

.26 

.35 

.35 

.19 

.23 

.20 

.22 

8.00 

WINO 

29 

31 

29 

54 

49 

43 

38 

39 

40 

64 

31 

33 

43 

*1 

44 

36 

33 

43 

39 

45  44 

43 

69 

35 

29 

33 

26 

47 

79 

37 

66 

1276 

8 1 

82 

75 

79 

82 

78 

83 

86 

87 

85 

84 

83 

76 

83 

02 

•3 

82 

76 

82  79 

80 

76 

81 

63 

63 

62 

81 

75 

74 

78 

60.6 

MIN 

" 

53 

54 

53 

48 

48 

40 

39 

50 

50 

36 

51 

51 

50 

50 

52 

54 

55 

35 

46 

46 

49 

46 

43 

47 

46 

46 

6T 

52 

46 

46 

46.5 

wAGON   »h£EL   GAP    1  N 

Ev« 

.12 

.09 

.12 

.22 

.21  .25 

.26 

.21 

.20 

.24 

.24 

.25 

.25 

.19 

.18 

.1. 

.15 

.15 

.13 

.22  .18 

.15 

.21 

.29 

.27 

.26 

.28 

■s 

.07 

.16 

6.06 

WINO 

54 

38 

27 

25 

40 

22 

43 

33 

30 

31 

16 

35 

20 

40 

42 

15 

II 

20 

26 

39  24 

36 

"2 

46 

34 

33 

25 

2T 

20 

83 

1067 

MAX 

82 

66 

69 

78  78 

76 

78 

79 

74 

81 

79 

62 

82 

71 

69 

'5 

76 

70 

!i 

->4  77 

68 

73 

>5 

76 

62 

78 

81 

73 

39 

.  Tl 

75.0 

MIN 

50 

50 

54 

51 

50 

52 

50 

44 

65 

44 

46 

46 

45 

47 

45 

47 

50 

50 

*« 

45 

44 

45 

63 

65 

63 

42 

46 

47 

45 

65 

67.0 

(A)  PAN   PAINTED  OUTSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTEO    INSIDE  AND   TOT SIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
<C)  PAN  PAINTEO    INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(0)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTEO  1NSIOE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(E)  PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER . 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

5 

3  COUNTY 

DRAIN  ACE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

5 

SPECIAL 

AKRON  4  E 

0109 

3  WASHINGTON 

40  09 

103  09 

4511 

C 

DRY  LAND  FIELD  STA 

AKRON  FAA  AIRPORT 

01 1* 

)  WASHINGTON 

40  10 

103  13 

HIT 

FEO  AVIATION  AGENCY 

i . »  *     "  WB  AIRPORT 

5  ALAMOSA 

75)1 

MID 

Mil 

5P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ALLENSPARK 

0183 

*  BOULOER 

*0  12 

103  32 

8300 

M  LESTER  COATS 

ALTENBERN 

021* 

2  GARFIELD 

5690 

SP 

ORVILLE  C  ALTENBERN 

AMES 

0228 

2  SAN  MIGUEL 

37  5* 

107  55 

•  T01 

WEST  COLO  POWER  CO 

02*2 

1  LINCOLN 

38  5* 

10)  )9 

9420 

BEN  H  MARSHALL 

ANTERO  RESERVOIR 

026) 

4  PARK 

105  5) 

89)2 

3P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

ARAPAHOE 

030* 

3  CHEYENNE 

4013 

C 

JOSEPH  H  PFOST 

AROVA  a  ne 

03*3 

1  CHEYENNE 

)8  55 

103  05 

4787 

MERRILL  LINDOUIST 

ASPEN 

0)70 

2  PITKIN 

39  11 

106  30 

7936 

3P 

9P 

C  H 

RALPH  ?  MELVILLE 

AVER  RANCH 

0*37 

39  01 

104  36 

BAILED 

4  PARK 

773' 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BASALT 

0*1* 

2  EAGLE 

J 

39  22 

107  02 

6624 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BERTHOUO  pass 

0*7* 

2  GRAND 

2 

105  *7 

11314 

U  S  FOREST  SERVICE 

B1C  SPRINGS  RANCH 

0712 

1  EL  PASO 

38  52 

10*  19 

6035 

: 

ARTHUR  H.  NUTT 

BLANCA 

0776 

5  COSTILLA 

37  26 

105  31 

51 

LINDEL  J  HUDSON 

BOND 

0810 

2  EAGLE 

; 

39  53 

106  *2 

6700 

AGENT  D*R  G  W  RY 

80NHAM  RESERVOIR 

0825 

2  MESA 

2 

39  06 

107  5* 

98)5 

-■' 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BONNY  DAM 

083* 

3  YUMA 

3 

39  38 

102  11 

TA 

7A 

7A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

08*3 

4  BOULDER 

109  16 

3400 

: 

THOMAS  L  PLATT 

BQULOER 

08*8 

4  BOULDER 

i 

*0  01 

5385 

6P 

6P 

H 

CITY  OF  BOULDER 

BRANDON 

1  KIOWA 

102  27 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

0898 

1   LAS  ANIMAS 

37  01 

103  5) 

6292 

SP 

CHARLES  S  MITCHELL 

BRECKENRIDGE 

0900 

2  SUMMIT 

; 

)9  29 

106  02 

9959 

MRS  ELVA  J  ENYEART 

BRIGGSOALE  2  NW 

09*5 

4  WELD 

*0  39 

104  20 

4875 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BUENA  VISTA 

1071 

1  CHAFFEE 

38  51 

106  08 

7954 

41 

LLOYD  R  SWEOHIN 

BURLINGTON 

1121 

)  KIT  CARSON 

39  19 

102  16 

4163 

BURLINGTON  12  NNF 

1126 

)  KIT  CARSON 

39  28 

102  09 

42)0 

SHJRLEY  M  JAMES 

BUTLER  RANCH 

1197 

1  PUEBLO 

38  02 

10*  28 

4850 

MRS  WINIFRED  ORR 

BVERS 

1179 

*  ARAPAHOE 

39  43 

5203 

5P 

MRS*  CRYSTAL  R|TT£R 

126ft 

37  02 

102  *t 

BURT  L  SALISBURY 

CANON  CI  TV 

1  FREMONT 

53ft' 

SP 

WARDEN  PENITENTIARY 

CARIBOU  RANCH 

13*2 

*  BOULDER 

i 

40  00 

105  31 

8356 

5P 

CARIBOU  RANCH 

CASCADE 

138* 

2  SAN  JUAN 

2 

37  *0 
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J    DRAINAGE  CODE:    1-ARKANSAS    2-COLORADO  3 -KANSAS  4-PLATTE  5 -RIO  GRANDE 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  cllut*  of  Colorado  uy  bo  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Clinatologt at ,  P.O. Bos  1079,  Denver,  Colorado  80201,  or  to  any 
Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS;  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  uacd  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  *F,  preclpiutlon  and  evaporation  in  inehea  and  wind  movement  In  mile..  Monthly  degree  day  toiala 
are  the  .urn.  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperature*  from  65'  F.  In  "Supplemental  Data"  table  direction*  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.  Reeultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  direction* 
end  apeeda  divided  by  the  number  of  observation*. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  ahow*  observation  times  In  local  standard  lime.  During  the  summer  months  *ome  observer*  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow 
and  Snow  on  Ground"  table  la  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  ■  tat  Ions  snow  on  ground  valuea  are  at  5:00  a.  m.  ,  11.9. T.  Data  in  the  "Ext  rem 
tlon"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  2*  houra  ending  at  time  of  observation. 

n  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Mm  in  "Evaporation  end  Wind"  table 

menls  are  taken  from  different  points 

i  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  alcet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  c llmatological  standard  normals  based  on  the  period  1831-1960. 
PI  VISIONS,  ae  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  Auguat  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  aa  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  m  the  July  Issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  preclpiutlon  toUU  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  "Dally  Preclpiutlon"  table,  "Evaporation  and  Wind"  Uble.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble.  and  the  Sutlon  Index. 
No  record  In  the  "C llmatological  DaU"  Uble  and  the  "Dally  Temperature"  Uble  Is  Indicated  by  no  entry. 

4  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*-»     Highest  observed  one  minute  wlndspeed.    ThU  station  U  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  dau. 

•     Amount  Included  in  following  measurement,  tune  distribution  unknown, 
//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  1°  Inches  of  new  snowfall. 

missing.    See  "Dally  Temperature"  uble  for  dcUUed  dally  record.    Degree  day  data.  If  carried  for  t 

R     AmounU  from  recording  gage.     (Theae  amounU  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Preclpiutlon  DaU.  > 

T    Trace,  an  amount  too  email  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AB     ThU  entry  In  time  of  observation  column  in  Sutlon  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Sutlon.  Hourly  preclpiutlon  valuea  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  Uter  in  the  "Hourly  Preclpiutlon  DaU"  bulletin.  If  dally  amounU  are  published  In 
"C llmatological  DaU"  bulletin  they  are  from  a  aeparalc  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R\  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In 
the  "Hourly  Preclpiutlon  DaU"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble.   Omission  of  daU  in  any  month  Indlcatea  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Da  la"  uble. 

5  Storage  precipitation  elation.    Precipitation  measuremenu,  made  at  IrreguUr  Intervala  will  be  published  Uler  In  "Precipitation  Data  from  Storsge-Csge  Stations"  Bulletin. 
SS  ThU  entry  In  time  of  observation  column  In  SUtlon  Index  meana  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Sutlon  Index  meana  variable. 

f  Thermometer*  are  generally  exposed  in  a  aheltcr  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  refer* 


f  thermometer*  are  exposed  In  a  ahaltar  located  on  the  r 


Stations  appearing  In  the  Index,  but  f 


r  received  loo  late  to  be  included  In  thla  l 


General  weather  condition.  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publication.  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  SI  DRM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  change*  in  locallone,  elevation*,  exposure,  etc. .  of  sub.utlon*  through  Ifl55  may  be  found  In  the  publication  "SubsUtlon  History"  for  this  SUl.    price  50  c.nU  SlmlUr 
t£S£  foT  reguUr  Weather  Bureau  sUlton.  may  be  found  in  the  UtesVannual  U.ue  of  Loc»l  Cllm.tolog.cal  DaU.  price  15  cents.   These  publication*  may  be  obUlned  from  the  Superintendent  of  Document,  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cent,  per  copy,  monthly  and  annua).  $2.  50  per  year.  (Yearly  .ub.crlptlon  include,  the  Annual  Summary. )  Check*  and  money  order,  ahould  be  made  payable  to  the  Supe 
of  Document..    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  v-aahlngton.  p.  r..  .oso,.  

USCOMM-WB-Aahevllle,  N.  ■:>.■■■<-.■ 
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SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  divisional  averages  this  month  are  the 
lowest  for  September  since  1931  (the  earliest 
year  for  which  divisional  averages  are  available) 
for  the  Arkansas,  Kansas,  and  Platte  River  Basins, 
and  have  been  exceeded  only  by  slightly  lower 
values  in  1961  for  the  Colorado  and  Rio  Grande 
River  Basins.  For  most  long-record  stations  in  the 
northeastern  plains,  and  for  a  few  in  the  southeast, 
this  was  the  coldest  September  since  1912.  In  a 
few  cases,  the  average  is  the  lowest  in  the 
station  record  extending  back  as  far  as  the 
1890*s.  Unusually  early  freezes  occurred  in 
most  areas  of  the  State,  and  unusually  heavy 
snowfall  for  so  early  in  the  season  was  recorded 
in  mountain  and  western  areas.  The  snowfall  at 
Grand  Junction  was  the  first  measurable  amount 
ever  recorded  there  in  September. 

The  period,  April  through  September  of  this  year, 
has  been  one  of  the  coldest  such  periods  in  the 
records,  and  parts  of  the  period  have  been  the 


wettest.  Divisional  average  temperatures  for 
this  6-month  period  are  the  lowest  since  1931 
for  the  Arkansas,  Colorado,  and  Platte  River 
Basins.  The  Kansas  River  Basin  recorded  the 
coldest  June  through  September  period  in  the 
record  since  1931.  Average  precipitation  totals 
for  the  4-month  period,  June  through  September, 
are  the  greatest  on  record  since  1931  for  all 
divisions.  Average  precipitation  totals  for  the 
year  through  September  are  about  equal  to  the 
normal  annual  total  for  the  Colorado  River  Basin, 
and  exceed  the  normal  annual  total  by  about 
25  percent  for  the  other  basins.  Water  supplies 
have  been  the  most  plentiful  for  many  years,  as 
the  result  of  low  demand  for  irrigation  water 
and  extended  runoff  of  the  mountain  snowpack 
through  the  cool  summer.  Part  of  the  snowpack 
from  the  previous  winter  remained  in  the  moun- 
tains when  early  snowfall  covered  higher  eleva- 
tions during  the  last  half  of  September. 


J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  1079 

Denver,  Colorado  80201 


-  160  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
SEPTEMBER  1965 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

.  1 

"a 
EJ 
<s 

•  a 

|| 

£  1 
<s 

St 

1 

< 

1 

Si 
I* 

<5l 

Highest 

• 

a 

• 

f 
S 

• 

a 

t 
a 
% 

I 

No.  of  Day* 

•3 
■2 

Departure 
From  Normal 

W 
6 
1 
J 

6 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  D.y* 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

V. 

o 

; 

■ 
| 

8 
? 

1 1 
8  2 

•  t 

»t 

si 

■A 

z 

k 

•      •  « 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

71.2 

46.9 

60.1 

13 

27 

17 

182 

n 

o 

1 

g 

.45 

.25 

8 

T 

0 

2 

0 

0 

BUENA  VISTA 

69.5 

36.3 

52.9 

•  3.2 

77 

14. 

21 

21 

355 

o 

o 

1.22 

•  52 

.68 

20 

•  0 

0 

3 

1 

0 

CANON  CITY 

«!«!*n 

•  6.3 

84 

13* 

29 

17 

1 79 

0 

0 

"1 

0 

1.47 

•  57 

•  93 

20 

•  0 

0 

4 

1 

0 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

67*2 

6.6 

S3 

14. 

1  7 

0 

0 

4 

0 

1*17 

*  f  a 

1 8 

.  1 

0 

5 

2 

0 

OElhi 

78.1 

46.  1 

62.1 

91 

an 
30 

2 1  * 

155 

2 

0 

2 

0 

• 

•  68 

8 

T 

0 

4 

1 

0 

EADS 

76.3 

45.5 

61.0 

9 1 

6 

31 

30. 

175 

I 

o 

- 
2 

n 

1.85 

.85 

.85 

20 

•  0 

0 

3 

1 

0 

EVERSOLL  RANCH 

78. 3M 

51. 6M 

65.0m 

at 

14 

37 

21 

130 

3.18 

1.20 

20 

•  0 

0 

9 

3 

1 

FORDER  8  S 

73.6 

58.5 

8  7 

1 4e 

28 

2  1 

211 

0 

0 

3 

: 

•I? 

•  3C 

20 

•  0 

0 

3 

0 

0 

MOLLY 

II  "f 

"l 

32 

2 1 

171 

6 

0 

1 

o 

1  •  7T 

*  tr 

2 1 

•  0 

c 

4 

2 

0 

JOHN  MARTIN  DAM 

BO.O 

48.3 

64. Z 

95 

31 

2  1 

126 

fc 

g 

• 

.71 

.30 

6 

•  0 

0 

2 

0 

0 

KIT  CARSON 

71.2 

43.8 

57.5 

6 

30 

20 

249 

1 

o 

Q 

4.04 

1.85 

20 

•  0 

J 

\ 

2 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

72.7 

46.2 

59.5 

6 

30 

21 

219 

2 

•  93 

•  36 

18 

0 

3 

0 

0 

LAMAR 

74.9 

47.8 

61.4 

»  7.2 

95 

34 

180 

6 

0 

0 

0 

1.13 

•  05 

•  70 

2  0 

*  M 

•  0 

3 

1 

0 

LAS  AN  I  MAS 

LA  VETA 

70.  2 

36.6 

82 

26 

22  ♦ 

344 

o 

o 

g 

0 

• 

.0 

0 

4 

0 

0 

LEADVILLE 

55.9 

29.5 

42.7 

-  6.9 

i 

13 

21 

663 

o 

o 

1  8 

o 

1.47 

•  *  * 

•  28 

20 

4»  0 

20 

•3 

n 

0 

LIMON  10  SSW 

69.7 

42.0 

55.9 

•  6.2 

83 

u 

27 

17 

278 

o 

o 

2 

o 

1.90 

•  58 

•  50 

20 

6 

1 

0 

L1M0N 

53.8 

o 

17* 

339 

0 

0 

6 

o 

1.26 

.59 

* 

0 

NORTH  LAKE 

34*5M 

72 

20 

0 

0 

14 

0 

1.51 

7 

| 

0 

PALMER  LAKE 

58.9 

35.9m 

4  7  .  4H 

77 

2  \ 

1 7 

522 

Q 

1  0 

Q 

1.75 

*  47 

19 

2 

21 

6 

0 

0 

PUEBLO  «B  AIRPORT  //R 

75.2 

48.0 

61.6 

-  5.0 

90 

14. 

31 

21 

180 

3 

I 

o 

1.12 

.28 

.34 

19 

0 

0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

78.9 

44,2 

61.6 

•  5.1 

92 

6 

29 

21 

155 

o 

o 

1.55 

•  46 

.50 

20 

0 

]• 

0 

RUSH  2  NNE 

66.9 

52.7 

83 

14. 

24 

1? 

364 

0 

0 

9 

0 

-  .36 

•  0 

0 

3 

0 

RUXTON  PARK 

a  *  a 

3o"n 

15. 

2 : 

0 

1 

1 T 

0 

1  •  75 

.82 

*n 

c  0 

0 

RYE 

68.8 

•  6 

•it."  ? 
53.2 

83 

24 

j*»o 

0 

0 

7 

0 

2.13 

•  68 

20 

0 

6 

2 

0 

SAL  I  DA 

70. 5M 

36. 6M 

53. 6M 

77 

16 

25 

21 

337 

0 

0 

1 

0 

2.25 

1.48 

1.10 

19 

T 

0 

3 

3 

1 

SPRINGFIELD   7  WSW  // 

75.5 

47.9 

61.7 

90 

14 

30 

21 

171 

1.63 

.78 

20 

•  0 

: 

6 

1 

0 

SLGAR  LOAF  RESERVOIR 

54.7 

30.9 

42.8 

64 

6. 

19 

21 

659 

0 

0 

19 

0 

1.89 

.44 

20 

•  0 

7 

0 

0 

TACONY   10  SE 

74.7 

44.3 

59.5 

90 

13 

29 

21 

203 

z 

1.19 

.48 

20 

Q 

0 

TRINIDAD 

73.9 

48.0 

61.0 

85 

6 

27 

17 

158 

0 

0 

2 

0 

1.03 

.48 

8 

.0 

Q 

3 

0 

0 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

7*. 6 

45.7 

60.2 

86 

14 

28 

21 

174 

o 

o 

2 

Q 

.76 

.23 

7 

T 

0 

3 

0 

0 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

62.1 

30.2 

46.3 

72 

3 

21 

22. 

555 

g 

o 

2  \ 

Q 

1.61 

.0 

0 

e 

1 

0 

TWO  BUTTES   1  NW 

79.3 

48.4 

63.9 

1 

33 

10. 

151 

ft 

o 

Q 

o 

2.49 

1.45 

1.32 

20 

o 

1 

nalsenburg  power  plant 

74.5 

43.9 

59.2 

ft1* 

14 

29 

21« 

195 

o 

o 

o 

1.33 

.77 

20 

o 

3 

I 

0 

WESTClIFFE 

6  5  •  7M 

34  .  6M 

50.2M 

1 8 

2 1 

439 

0 

0 

0 

2.44 

1.12 

20 

2  •  0 

2 

20 

7 

1 

METMORE  2  s 

7 

41 

55.7 

81 

1 3 

„ 

21* 

274 

o 

o 

o 

2*42 

.88 

10 

2.0 

0 

8 

1 

0 

DIVISION 

56.2 

-  6.2 

1.68 

.56 

9  3 

ft      ft  ft 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

70.1 

34.8 

52.5 

8 1 

13 

26 

21 

371 

o 

o 

ft, 

o 

2.76 

1.11 

18 

9.0 

3 

18 

2 

■ 

ASPEN 

62.1 

36.7 

49.4 

7 1 

16 

23 

21 

462 

0 

o 

o 

3.64 

.88 

20 

7*0 

5 

20 

2 

BASALT 

69.8 

39.8 

54.8 

80 

10 

2  7 

29* 

0 

0 

6 

c 

3.71 

•  70 

y 

o 

2 

BERTHOUD  PASS 

?,  ? 

59 

7 

1 7 

817 

0 

3 

26 

0 

3,06 

•  69 

29 

25.8 

9 

30 

2 

J 

BOND 

68.8 

34.4 

51.6 

80 

1 

16 

392 

1  4 

3,64 

•  79 

18 

4.0 

0 

4 

0 

CEDAREDGE 

69.9 

43.7 

56.8 

-  5.8 

13. 

29 

21 

239 

o 

o 

2 

o 

2.71 

1.67 

.98 

16 

•  0 

o 

C I MARRON 

70.9 

33.1 

52.0 

82 

1 

28 

23* 

381 

n 

o 

Q 

2.87 

.40 

29* 

j 

o 

10 

o 

° 

CLIMAX  2  NW 

49.2 

30.2 

39.7 

66 

8 

14 

30* 

750 

0 

3 

i? 

0 

2.45 

1 3  •  5 

3 

30* 

Q 

COCHETOPA  CREEK 

66.5 

30.4 

48.5 

77 

17 

22 

1 5 

490 

0 

0 

19 

0 

1  •  1 9 

.32 

3 

•  0 

o 

Cf,  1  ROAM 

71.7 

41,9 

56.6 

•  2.6 

80 

13. 

26 

2 1 

24  1 

** 

n 

3  38 

2.10 

1.21 

1 6 

•  0 

0 

10 

2 

1 

COLORADO  NAT  MON 

72.3 

46.0 

59.2 

84 

5 

28 

18 

192 

o 

■ 

2.39 

.95 

18 

5»  0 

\ 

CORTEZ 

73.8 

43.5 

56.7 

-  3.5 

8 1 

1 

30 

22 

188 

Q 

Q 

1.53 

1 2 

.73 

20 

o 

I 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

61.6 

32.9 

4  7.3 

■  2.8 

68 

2 1 

2 1 

524 

0 

0 

14 

0 

3.51 

1.85 

.  56 

19 

a  ; 

20 

OElTA   1  E 

74.3 

43.4 

5  8.9 

•  5.7 

85 

16* 

29 

2 1 

18  3 

o 

o 

2.47 

1.64 

.82 

18 

•  0 

0 

2 

0 

DILLON   1  E 

59.4 

29.6 

44.5 

-  3.2 

70 

7 

20 

21 

608 

o 

o 

2  0 

o 

1.20 

• 

.43 

29 

9.0 

1 

29 

0 

o 

DINOSAUR  NATL  MONUHENT 

66.3 

39.2 

52.8 

79 

4 

21 

IS 

361 

o 

1 

*, 

o 

1.93 

.78 

17 

10»0 

a 

I  7 

2 

Q 

DURANGO 

72.8 

39.3 

56.1 

•  2.9 

8 1 

1 

24 

264 

0 

0 

5 

0 

1.85 

•  12 

•  49 

1  8 

•  0 

0 

0 

Q 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

66.9 

35.9 

51.4 

77 

13* 

25 

0 

0 

10 

0 

3.15 

•  76 

5 

1*6 

J 

2  1 

3 

Q 

FORT  LEfcIS 

66.6 

38.0 

52.3 

•  3.*. 

72 

16* 

1 9 

2 1 

3Tt 

5 

0 

1.84 

.04 

•  42 

1  9 

•  0 

0 

0 

0 

PHASER 

58.1 

24.3 

41.2 

-  4.9 

69 

6 

12 

1 

706 

o 

n 

2  q 

o 

1.98 

.81 

.55 

29 

2*0 

0 

1 

1? 

FRu I  T A 

74.4 

43.4 

58.9 

.  6.0 

86 

13 

29 

21 

185 

2.29 

1*40 

.74 

16 

•  o 

2 

GATEWAY  1  SN 

75.5M 

48.8 

62. 2M 

87 

13 

31 

2  1 

1  36 

0 

0 

1 

0 

2.20 

1  .  05 

16 

eO 

0 

GLENWOOD  SPRINGS  I  N 

70.5 

38.3 

54,4 

•  7.2 

79 

13* 

26 

22 

312 

0 

0 

6 

0 

1  •  78 

.37 

0 

j    a  •  _    jyrfwi  lit  ft   win   mw  //K 

75.9 

50.8 

63,4 

•  4.4 

88 

13 

34 

1 8 

138 

0 

0 

0 

0 

2.52 

1.61 

1  »05 

16 

M 

2 

18 

2 

1 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

74.2 

49.1 

61,7 

84 

13. 

31 

21* 

146 

0 

0 

2 

0 

2.76 

1.35 

18 

#0 

0 

22 

1 

1 

59.1 

28.8 

44.0 

68 

13. 

20 

30 

626 

0 

1 

24 

0 

1.90 

.34 

29 

1  •  0 

1 

0 

GRAND  LAKE   6  SSw 

58.9 

33.4 

46.2 

68 

6 

24 

30 

556 

0 

0 

14 

0 

1.29 

.37 

29 

T 

T 

29* 

0 

0 

GRAND  VALLEY 

73.2 

41.9 

57.6 

82 

13. 

30 

21* 

2  1  7 

0 

0 

2 

0 

2.99 

1*32 

1 8 

2.0 

1 

18 

1 

1 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

64.7 

35.5 

50.1 

75 

6 

26 

30* 

438 

0 

0 

9 

0 

2.51 

.54 

20 

1 

20 

2 

0 

GUNNISON 

65.9 

31.6 

48.8 

-  4.5 

73 

16 

22 

30. 

479 

0 

0 

15 

0 

1.23 

.34 

.40 

3 

T 

0 

0 

0 

HAYOEN 

62.9 

35.1 

49.0 

76 

13 

24 

18 

472 

0 

0 

12 

0 

3.00 

1.76 

.73 

29 

12.0 

5 

18 

10 

2 

0 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 

61.3 

32.0 

46.7 

73 

13. 

22 

30 

543 

0 

0 

15 

0 

2.44 

.59 

29 

10.0 

0 

1 

0 

IGNACIO  1  N 

72.0 

37.3 

54.7 

-  4.9 

80 

16 

23 

21 

303 

0 

0 

8 

0 

1.76 

.45 

.49 

2 

T 

0 

0 

0 

KREMMLING 

66. 4M 

30.  6M 

48.5M 

77 

1 

20 

1 

484 

0 

0 

16 

0 

2.17 

.70 

29 

0 

1 

0 

LAKE  CITY 

63.0 

32.0 

47.5 

78 

4 

10 

30. 

318 

0 

0 

14 

0 

3.66 

.85 

19 

3.0 

0 

u 

3 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


-  161  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


SEPTEMBER  1965 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

8,  J 

>  js 

<s 

-  8 

►i 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Mm. 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

Q 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

1  ! 
si 

'si 

si 

•0! 

LITTLE  HILLS 

M 

31.4 

M 

78 

15. 

20 

10 

0 

0 

14 

0 

1.88 

.61 

18 

10 

19 

6 

1 

0 

MARVINE 

63.6 

30.5 

47.1 

82 

6 

22 

30 

534 

0 

0 

20 

0 

4.23 

1.02 

18 

16.0 

6 

20. 

1  1 

2 

1 

MAYBELL 

64.0 

34.9 

49.5 

76 

4 

20 

18 

461 

0 

1 

10 

0 

2.30 

•  49 

16 

13.8 

8 

18 

6 

C 

0 

MEEKER 

66.3 

35.5 

50.9 

79 

1 

25 

18 

416 

0 

G 

1  0 

C 

2.11 

.33 

29 

16.0 

11 

18 

7 

C 

0 

MEREDITH 

62.  1 

31.4 

46.8 

74 

6 

20 

20 

340 

c 

0 

IT 

0 

3.36 

.90 

20 

T 

0 

8 

3 

0 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

71.9 

45.7 

58.8 

. 

5.6 

80 

1 

28 

21 

183 

0 

0 

2 

0 

1.63 

.10 

.55 

20 

1.6 

T 

20 

7 

1 

0 

MONTROSE  NO  2 

72.0 

41.8 

56.9 

m 

6.4 

81 

14 

28 

21 

236 

0 

0 

3 

0 

3.22 

2.26 

.69 

20 

.0 

0 

7 

3 

0 

NORTHDALE 

70.8 

39.3 

55.1 

m 

3.3 

78 

3 

27 

21 

293 

0 

0 

6 

0 

2.41 

.92 

•  T2 

18 

T 

0 

6 

1 

0 

rtUKWUUU 

66.2 

38.3 

52.3 

73 

16 

22 

21 

3T4 

c 

0 

8 

0 

3.16 

1.6T 

1.08 

20 

.0 

0 

7 

2 

1 

OURAY 

64.0 

41.1 

52.6 

73 

13e 

25 

21 

366 

0 

0 

3 

0 

3.T9 

1.18 

18 

T 

T 

20 

a 

4 

I 

PA60SA  SPRINGS 

68.0 

35.0 

51.5 

76 

1 

24 

21 

401 

0 

0 

11 

0 

3.13 

.84 

19 

.0 

0 

8 

1 

0 

PALISADE   1  S 

74.  7 

47.  1M 

60. 9M 

84 

14. 

32 

18 

161 

0 

0 

1 

0 

2.94 

1.T9 

1.04 

18 

.0 

0 

7 

2 

I 

PALISADE  LAKE  5  S 

M 

M 

M 

1.95 

.45 

26 

8 

G 

0 

PAON I  A 

73.0 

43.2 

58.1 

8 1 

16* 

28 

30 

204 

2.74 

•  TJ 

18 

.0 

0 

1 

2 

0 

PARADOX 

76.3 

39.7 

58.0 

85 

1 

28 

21 

204 

c 

c 

3 

c 

2.92 

2.20 

18 

1.0 

0 

5 

1 

1 

PITKIN 

39.8 

27.9 

43.9 

68 

6 

18 

30. 

628 

0 

0 

26 

0 

2.20 

.9T 

.80 

20 

8.0 

4 

20 

7 

1 

0 

POwDERHORN 

64.7 

30.5 

47.6 

79 

10. 

21 

1 5 

514 

0 

1  9 

1.45 

.42 

18 

1 

20 

6 

0 

0 

RANGELY 

M 

M 

M 

82 

13 

24 

18 

0 

0 

0 

RICO 

61.8 

31.9 

46.9 

69 

10 

IT 

21 

53T 

0 

0 

16 

0 

3.03 

•  56 

.  T! 

17 

2.C 

C 

10 

1 

0 

RIFLE 

SILVERTON 

39.5 

31.2 

45.4 

m 

2  .  6 

66 

12 

IT 

22. 

583 

0 

0 

15 

0 

5.23 

2.95 

1.17 

19 

.0 

0 

11 

3 

2 

63.1 

32.4 

47.8 

5.3 

76 

13 

23 

24. 

510 

0 

G 

1  5 

0 

3.67 

2.19 

1.08 

29 

13.2 

s 

20 

9 

2 

1 

TAYLOR  PARK 

37.0 

31.7 

44.4 

64 

1 

21 

22 

614 

0 

0 

16 

0 

1.80 

.45 

3 

2.0 

0 

( 

0 

0 

TELLURIDE 

61.6 

34.3 

48.0 

3.8 

70 

6 

13 

21 

506 

0 

0 

12 

0 

4.51 

2.61 

1.00 

18 

.0 

c 

10 

2 

1 

URAVAN 

78.3 

42.2 

60.3 

86 

11 

33 

23. 

141 

0 

0 

0 

0 

2.62 

1.24 

18 

.0 

0 

T 

2 

1 

VALLECITO  DAM  // 

66.6 

37.1 

51.9 

74 

14 

22 

21 

389 

0 

0 

6 

0 

3.34 

.64 

19 

.0 

0 

9 

3 

0 

60.8 

34.3 

47.6 

72 

10 

19 

30 

516 

0 

0 

14 

0 

2.76 

,66 

20 

9.5 

8 

20 

6 

3 

0 

YELLOW  JACKET  1NW 

68.9 

42.5 

55.7 

78 

1 

28 

21 

2T1 

0 

0 

4 

0 

l.TS 

,61 

20 

3.0 

T 

20 

4 

1 

0 

DIVISION 

51.8 

5.5 

2.63 

1.30 

3,7 

*      #  * 

BASIN  0) 

AKRON  FAA  AIRPORT 

65.1 

42.1 

53.6 

87 

6. 

28 

IT 

356 

0 

0 

5 

0 

2.08 

.67 

20 

T 

0 

1 

0 

BONNY  DAM 

66.0 

43.8 

54.9 

87 

13. 

32 

2T. 

316 

0 

0 

2 

0 

3.26 

1.07 

20 

.0 

0 

2 

1 

67.7 

44.2 

36.0 

9.8 

87 

2 

32 

24. 

28T 

0 

0 

2 

G 

4.50 

3.2T 

1.70 

19 

.0 

0 

3 

1 

CHEYENNE  WELLS 

68.7 

40.8 

54.8 

-11.3 

83 

14. 

28 

20 

305 

0 

0 

5 

0 

2.93 

1.83 

1.43 

20 

.0 

0 

3 

1 

FLAGLER  2  NW 

68.8 

41.6 

55.2 

83 

12. 

2T 

IT 

306 

0 

0 

3 

0 

1.85 

.67 

20 

.  0 

c 

1 

0 

HOLYOKE 

69.0 

42.7 

55.9 

8.4 

92 

2 

30 

26 

294 

1 

0 

4 

0 

2.94 

1.46 

.98 

19 

T 

0 

3 

0 

STRATTON  3  NE 

68.6 

43.6 

56.1 

86 

2 

31 

IT 

2T2 

0 

0 

1 

0 

3.31 

1.00 

20 

T 

0 

3 

1 

71.4 

43.6 

57.3 

6.9 

89 

2 

28 

24 

232 

0 

0 

1 

0 

3.02 

1.61 

1.08 

19 

.0 

0 

2 

2 

YUMA 

72.3 

41.2 

56.9 

89 

9. 

28 

26. 

2TT 

0 

0 

5 

0 

2.55 

1.31 

.69 

19 

.0 

0 

3 

0 

DIVISION 

55.7 

9.0 

2.94 

1.62 

T 

•      •  • 

Dl  ATTC    HO A  1  MARC 

BASIN  0* 

ALLENSPARK 

33. 7M 

33. OM 

44. 4M 

TO 

6 

IS 

IT 

612 

0 

0 

16 

0 

1.T6 

.55 

20 

6.0 

0 

7 

1 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

62.7 

31.1 

46.9 

69 

11 

3 

21 

335 

0 

0 

16 

0 

.82 

.42 

20 

2 

0 

0 

BAILEY 

65.6 

31.5 

48.6 

78 

6 

12 

21 

485 

0 

0 

18 

0 

1.93 

1.22 

20 

T 

20 

3 

1 

1 

an  ii  n r  o 

68.8 

43.0 

55.9 

8.4 

83 

13. 

2T 

IT 

285 

0 

0 

3 

0 

2.84 

1.59 

.97 

29 

4.2 

1 

20 

6 

2 

0 

BRIGGSDALE  2  NW 

69.1 

39.4 

34.3 

83 

12. 

24 

24 

31T 

0 

0 

6 

0 

2. IT 

.61 

20 

3.2 

1 

20 

4 

1 

0 

BYERS 

70.6 

40.8 

35.7 

8.1 

88 

13» 

2S 

IT 

300 

0 

0 

3 

0 

1.99 

.85 

.46 

29 

T 

0 

5 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

37.0 

32.0 

44.5 

70 

lit 

1 1 

15 

605 

0 

1 

15 

0 

2.11 

1.10 

27 

9.0 

4 

2 

1 

CASTLE  ROCK 

69.8 

38.8 

54.3 

87 

8 

22 

18 

323 

0 

0 

10 

0 

2.99 

1.00 

18 

5.0 

1 

30 

8 

2 

1 

L  r  1 1  jWWIN 

67.4 

35.8 

51.6 

7.7 

79 

6. 

16 

21 

395 

0 

0 

11 

0 

2.53 

1.40 

1.17 

20 

4 

20 

5 

1 

1 

CHERRY  CREEK  DAM 

68.  9M 

39. 4M 

54.2M 

87 

8 

25 

IT 

329 

0 

0 

8 

0 

2.82 

.88 

20 

3.5 

T 

29. 

4 

2 

0 

DENVER  WB  AIRPORT  //R 

68.1 

43.2 

55.7 

7.3 

86 

6 

30 

IT. 

296 

0 

0 

3 

0 

2.58 

1.45 

.97 

20 

5.5 

1 

21 

5 

2 

0 

OENVER  WB  CITY  R 

66.4 

44.9 

55.7 

8.9 

87 

13 

28 

IT. 

312 

0 

0 

4 

0 

2.11 

1.20 

.96 

20 

3.0 

T 

21 

3 

2 

0 

ELBERT 

45.6 

36.4 

51.0 

80 

13 

21 

21. 

414 

0 

0 

11 

0 

1.6T 

.68 

20 

2,0 

2 

20 

6 

1 

0 

62.4 

36.2 

49.3 

4.8 

74 

2 

20 

IT 

465 

0 

1 

1 1 

0 

1.84 

•  60 

.55 

23. 

2,0 

0 

4 

2 

0 

EVERGREEN 

64.7 

33.8 

49.3 

77 

15. 

20 

21 

463 

0 

1 

13 

0 

2.05 

.80 

20 

3.0 

3 

20 

4 

1 

0 

FAIRPLAY  NO.  2 

FORT  COLLINS 

64.9 

40.8 

32.9 

7.8 

81 

2 

27 

24. 

33T 

0 

0 

6 

0 

2,33 

1,13 

.81 

20 

•  0 

0 

4 

2 

0 

FORT  LUPTON   1  N 

69.8 

40.3 

55.1 

88 

13 

27 

24 

302 

0 

0 

4 

0 

2.04 

1.02 

.83 

20 

T 

0 

3 

2 

0 

66.3 

41.7 

54.0 

8.7 

83 

13 

29 

24 

335 

0 

0 

5 

0 

2.00 

.80 

.69 

19 

T 

0 

8 

1 

0 

GEORGETOWN 

60.9 

36.3 

48.6 

74 

6 

19 

IT 

485 

0 

0 

8 

0 

1.09 

.74 

20 

T 

0 

2 

I 

0 

GRANT 

60.9 

30.9 

45.9 

70 

13. 

IT 

21 

566 

0 

0 

18 

0 

1.25 

.40 

20 

6.0 

6 

20 

4 

0 

0 

GREELEY 

66.0 

40.4 

53.2 

8.9 

86 

14 

26 

18 

352 

0 

0 

5 

0 

2.61 

1.85 

.69 

21 

.0 

0 

6 

2 

0 

GROVER  10  W 

66.3 

39.9 

33.1 

8.4 

86 

2 

25 

IT 

363 

0 

0 

8 

0 

1.45 

.39 

.40 

20 

1.0 

1 

20 

5 

0 

0 

60.8 

33.7 

47.3 

7.7 

75 

15. 

19 

IT 

525 

0 

0 

14 

0 

1.44 

.32 

.62 

20 

17.  S 

3 

1 

0 

JONES  PASS  2  E 

51.  6M 

29. 2M 

40. 4M 

62 

7 

13 

IT 

T34 

0 

1 

0 

4.15 

2.05 

4 

4 

29 

1 

2 

1 

JLLESBURG 

69. 9M 

43.7 

36. 8M 

7.9 

89 

2 

29 

24 

264 

0 

0 

2 

0 

2.08 

.85 

.91 

18 

.0 

0 

4 

2 

0 

KASSLER 

69.4 

42.8 

56.1 

9,3 

85 

11. 

2T 

IT 

285 

0 

0 

5 

0 

2.95 

l.TS 

1.22 

20 

.0 

0 

t 

3 

1 

KAUFFMAN  *  SSE 

65.4 

39.5 

52.5 

84 

12. 

26 

IT 

3T6 

0 

0 

8 

0 

2.30 

•  64 

20 

T 

0 

8 

1 

0 

LAKE  GEORGE  8  SW 

62.1 

33.1 

47.6 

69 

14. 

8 

21 

514 

0 

0 

12 

0 

1.50 

.40 

19 

8.0 

3 

21 

0 

0 

LAKEWOOD 

66.9 

41.1 

54.0 

9.9 

82 

13. 

26 

IT 

330 

0 

0 

7 

0 

2.59 

1.56 

•  94 

20 

T 

0 

7 

2 

0 

LAST  CHANCE 

LONGMONT  2  ESE 

66.1 

40.0 

33.1 

8.6 

89 

16 

28 

24 

33T 

0 

0 

4 

0 

2. TO 

1.64 

.61 

30 

.0 

0 

8 

1 

0 

PARKER  9  E 

68.3 

39.1 

53.7 

82 

6 

22 

IT 

333 

0 

0 

9 

0 

2.10 

1.10 

.55 

20. 

2.0 

1 

20 

6 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2  SF 

57.5 

31.1 

44.3 

74 

1 

14 

24 

611 

0 

2 

18 

0 

2.68 

.74 

20 

.8 

0 

9 

0 

Sei  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


SUUon 

Temperature 

Precipitation 

H 

Average 

Minimum 

1 
1 

< 

•a 
.1 

H 

| 

S 

Q 

8 

| 
2 

• 

Q 

r* 
& 

1 
o 

No.  of  Day* 

3 

3 

1 

h 

a 

I 

• 

I 

Snow.  S1..I 

No.  of  D.y* 

Mm. 

Mm. 

3 

0 
H 

11 

Z  o 

t 
D 

3 

| 
S 

i 

8 

It 
ki 

»l 

*•  ^ 

"J 

SEDGWICK  5  S 

68.3 

43.1 

55.7 

90 

2 

31 

26* 

297 

1 

0 

4 

0 

3.30 

.76 

16 

T 

0 

6 

4 

0 

SPICER 

57.7 

30.2 

44.0 

67 

13. 

10 

30 

622 

0 

0 

17 

0 

2.77 

1.70 

.70 

29 

29 

1  0 

I 

STERLING 

64. 2M 

40. 3M 

'.,2.3m 

•  10.0 

85 

3 

29 

24. 

380 

0 

0 

6 

0 

2.42 

1.30 

.63 

19 

.0 

0 

7 

1 

0 

WALDEN 

60.0 

30.3 

45.2 

71 

13 

13 

30 

388 

0 

0 

1" 

0 

2.94 

.  70 

29 

4 

29 

8 

2 

0 

WATERDALE 

67.3 

40.2 

53.8 

.  7.3 

84 

2 

27 

24. 

337 

0 

0 

7 

0 

2.22 

.77 

.65 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

WIGGINS  »  SW 

71.7 

40.1 

55.9 

92 

11 

27 

2* 

283 

1 

0 

3 

0 

2.68 

.90 

19 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

51.2 

-  8.3 

2.26 

1.11 

2.6 

#       «  » 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  WB  AIRPORT  R 

69.4 

36.9 

53.2 

-  2.5 

77 

14 

25 

30 

348 

0 

0 

8 

0 

1.39 

.82 

.48 

2 

.0 

0 

5 

0 

0 

BLANCA 

37.4 

52  ,  g 

74 

14* 

27 

30 

336 

0 

0 

7 

0 

2.63 

.71 

20 

.  0 

o 

2 

CENTER 

69.5 

36.9 

52,7 

74 

14* 

26 

21 

364 

0 

0 

11 

0 

1.43 

.33 

2 

.0 

0 

6 

0 

0 

DEL  NORTE 

67.1 

38.1 

5  2  •  6 

•  3.7 

73 

14* 

21 

368 

0 

0 

4 

0 

1.63 

.75 

.36 

20 

T 

o 

1 

Q 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

67^2 

37.4 

32.3 

80 

2 

25 

21* 

373 

0 

0 

6 

0 

3.87 

1.03 

20 

1.5 

0 

10 

4 

1 

HEQM I T  7  E5E  // 

61.6 

28.7 

45.2 

-  3.5 

68 

14. 

17 

21 

589 

0 

0 

21 

0 

2.55 

1.15 

1.65 

19 

.0 

0 

J 

1 

1 

MANASSA 

69. 2M 

38. 3M 

53.8M 

.  2.0 

80 

14 

22 

30 

331 

0 

0 

0 

1.49 

.75 

.45 

20 

.0 

0 

6 

0 

0 

MONTE  VISTA 

69.8 

38.5 

34.2 

78 

I 

28 

22 

320 

0 

0 

5 

0 

1.24 

.36 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAGUACHE 

68.4 

36.8 

52.6 

7» 

11* 

23 

29 

363 

0 

0 

6 

0 

1.65 

.91 

.54 

20 

.0 

0 

3 

l 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

63.1 

28.8 

46.0 

71 

13* 

19 

21 

563 

0 

0 

19 

0 

2.76 

1.25 

19 

T 

0 

7 

l 

1 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

50.7 

32.9 

41.8 

58 

14. 

13 

21 

691 

0 

1 

11 

0 

8.57 

2.43 

19 

16.0 

14 

21 

11 

6 

2 

DIVISION 

50.7 

■  3.4 

2.68 

1.69 

1.6 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE t      96"  ON  THE   14TH  AT  EVERSOLL  RANCH 

LOWEST  TEMPERATURE,      3*   ON  THE  21ST  AT  ANTERO  RESERVOIR 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,      8.57  INCHES  AT  WOLF  CREEK  PASS  1  E 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,      .36   INCH  AT  SPRINGFIELD 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,      2.45   INCHES  ON  THE   19TH  AT  WOLF  CREEK  PAS! 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,      25.8  INCHES  AT  BERTHOUD  PASS 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,    14   INCHES  ON  THE  21ST  AT  BONHAM 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
SEPTEMBER  1965 


Day  of  Month 


ARKANSAS  DRAINAGE 
B69IN  01 

AMY 

AROYA  e  NE 
AYER  RANCH 
BRANDON 
BRANSON 

6UEN6  VISTA 
BUTLER  RANCH 
C6MPO  8  SW 
CANON  CITY 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 
DELHI 

OOHERTY  RANCH 
FAOS 

EVERSQLL  RANCH 
F ORDER  6  S 

FOUNTAIN 
FOWLER 
GARDNER 
GUFFEY  10  SE 
HASWELL 

HOLLY 

JOHN  HART  I N  OA* 
KARVAL 
HIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 
LAMAR 

LAS  ANIMAS 
L«  VETA 
[ EADVILLE 
LIME  S  SE 

i IHON  10  SSM 
I  IMON 

NORTH  LAKE 
OROWAY 
PALMER  LAKE 

PENROSE  »  NNW 

PUEBLO  W8  AIRPORT  //R 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

ROCKY  FORO  2  ESE 

RUSH  2  NNE 
RUKTON  PARK 
RYE 

SAL  IDA 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  ?  WSW  // 
ST ON  1 NGTON 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TACONY  10  SE 
TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 
TROY  1  SE 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 
TWIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  BUTTES  I  NW 

W6LSENBURG  POWER  PLANT 
WESTCL IFFE 
WETMORE  2  S 


.96 

1.6) 
6. S3 
1  .»' 
1.19 
1.03 

.76 
1.62 

i.ai 

l.Oi 
2.69 

1,93 

2.66 
2.62 


.19     .01  .07 

,03     .01  .07 

.02  .17 

T  . 

T         .01  T 


.11  .01 
.09     .02  .11 


.29 

.09  .01 


•AO  .03 
.2*  .19 


.16  .03 

.13  .07 


10     11  12 


.07 
.41 

.23  .06 


.01 

T 

.01  .Ok 


.01  .01 
.69  .99 

.10  .13 


13     14  15 


.01 
.07 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


.69 
.36 
.76 


.23 
.23 
.06 


.05 
.12 
.23 


.09  1.09 

.19  .30 

.69  .10 

.67  1.32 


25      26  27 


28     29  30 


COLORADO  ORAINftGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 
AMFS 
ASPEN 
BASALT 

BERTHOUD  pass 
BOND 

B0NH6M  RESERVOIR 
BRECKENR I0GE 
CEOAREDGE 
CIMARRON 

CLIMAX  2  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 

COLORADO  NAT  HON 
C0RTE2 

CRMG 

CRESTED  BUTTE 
0ELT6  1  E 
OILLON  1  £ 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

DOLORES 
OURANGO 

EAGLE  Fll  AIRPORT 
ELECTRA  LAKE  / 
FORT  LEWIS 

FRASER 
FRUITA 

GATEWAY  1  SW 
GLENWOOO  SPRINGS  1  N 
GRAND  JUNCTION  WB  AP  //R 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

GRAND  LAKE   1  NW 

GRAND  LAKE  6  SSW 

GRAND  VALLEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

GUNNISON 
HAMILTON 
H1YDEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 
IGNAC10  1  N 

KREMMLING 
LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  3  NE 
LITTLE  HILLS 
MANCOS 

MARVINF 
MAYBELL 
MEEKER 
MEREDITH 


6.76 
3.66 
3.71 
3.06 


1.(3 
3.19 
3.30 


2.32 

2.76 
1.90 

1.29 
2.99 
2.31 

1.29 
3.63 
3.00 
2.66 


6.23 
2.30 
2.11 
3.36 


.17     ,06  .03 


.06     .03  .02 


.11 
,22 


.07] 
.02 


.61     .39  .03 


.79 

.10 
.93 


.13  1.00 


.12 


.!8 


.10 
.76 
T  1.03 

.32  1.05 


.03 

.16     .03  .06 


1.20     .05  .02 


.63     .66  .10 


Sm  r.Hn.nc.  not.,  following  St.uon  ladox 
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DAILY  PRECIPITATION 


mesa  veroe  nat  »»»> 
montrose  no  1 
montrose  no  2 
nortmoale 

NORWOOD 
OURAY 

cjr.ru  SPRINGS 
PALISAOE   1  S 
PALISADE  LAKE  5  S 
P AON  1 A 

PARADOX 

PAR  SHALL   10  SSE 
PITKIN 
PLACERvll LE 
POwDERHOHN 

PYRAMID 
RANGELV 
R  ICO 
RIElE 

SAPINERO  I  £ 

SAR6ENTS 
SHOSHONE 
SILVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TACOMA 

TAYLOR  PARK 

TELLUR10F 

URAVAN 

VALLECITO  DAM 
WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  A  M 
YAMPA 

YELLOW  JACKET  1NW 


I. AS 
J. OS 

s.tt 

1.A1 


•OS     .OS  .12 


10     11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


1.00 
1.7' 
.AO 


22     23  24 


25    26  27 


,0>     ,TS  .SO 


AKRON  FAA  AIRPORT 
BONNY  0AM 
BURL INGTON 
CHEYENNE  WELLS 
EL  ABLER  2  Nil 

FLEMING   I  S 
GENOA  1  w 
HOI  YOKE 
I Dill* 
LEROY  T  HSW 

OTIS  II  NE 

STRATTON  1  NE 

VONA 

WRAV 

YUMA 


2.91 
1.2* 
2.9A 
5. IT 
2. AS 

2. At 
S.Sl 
9. SB 
S.02 
2. SB 


.09  .04 

•  OB  T 


.OT  .AT 

.80  1.07 

l.TO  .20 

.SA  l.AS 


•AS  1.00 

,SA  1.0* 

l.Ot  1.00 

1  .50 


.10     .05  .02 


ALLENSPARK 

ANT ERO  RESERVOIR 

BAILEY 

BOULOER 

BRIQGSDAlE  2  NW 
•  VERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  OAM 

DENVER  WB  AIRPORT 
DENVER  WB  CITY 
E ASTONV 1LLE   1  NNW 
EASTONVILLE   2  NNE 
E ASTONV 1 1  LE  A  WSW 

ELBERT 

Elbert  s  nw 
elbert  5  se 
Elbert  a  ssw 
ElSERT  s  sw 

elbert  8  sw 
estes  park 
evergreen 
eairplay 
eairplay  no.  2 

eort  collins 
eobt  lupton  1  n 
eort  morgan 
georgetown 

GRANT 

GREELEY 
GROVER  10  M 
MARTSEL 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

JULESBuRG 

KASSLER 

KAUFEMAN  A  SSE 
KIOWA  5  SE 

KIOWA   4  4. 

IAKE  GEORGE   t  Sw 

LAKBwOOO 

I  AST  CHANCE 

IONGMONT  2  ESE 

PARKER  9  E 

RED  FEATHER  LAKES 
SEOAL I A  4  SSE 
SEDGwICK  5  S 
SPICER 

SOUAw  MOUNTAIN 
STERLING 
WALDEN 
WATEROALE 
WIGGINS  T  til 

WINDSOR 


2.99 
2.55 
2.B2 

2. St 

2.11 
1.T2 


l.AA 
1.IA 
2.05 


2. OA 
2.00 
1.09 
1.25 


1.92 
S.AI 

l.AA 

4.15 
2.01 
2.95 
2.50 


2.TT 

1.99 
2.42 
2.9A 
2.22 
2.  »4 

2.22 


.40 
.52 


.22     .10  .15 


.10 
.05 
•  08 


.52  .01 
.24 

.22  .10 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


22     23  24 


25    26  27 


28     29  30 


ALAMOSA  WB  AIRPORT 

BLANCA 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

NERM1T   T  tit 
MANASSA 

MONTE  VISTA 
SA6UACNE 

WAGON  MHFEL  GAP  9  N 
WOLE  CREEK  PASS  1  E 


.01 
.02  .07 


.28  .9* 

.66  1.09 


.It,  2.4S  1.92 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  °<  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

i 

•      ■  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 

Mm 

70 
50 

82 
62 

80 
50 

80 
52 

82 
51 

84 

52 

73 
57 

77 
55 

78 
55 

76 
49 

75 
55 

80 
57 

87 
56 

84 
65 

83 
48 

78 
48 

57 
27 

72 
46 

65 
41 

52 
36 

60 
26 

68 

33 

36 
38 

61 
36 

78 
35 

73 
42 

79 
33 

60 
53 

70 

41 

33 
30 

73.2 
46.9 

BLENA  VISTA 

MAX 

Mm 

77 
35 

77 
45 

73 
42 

73 
34 

73 
40 

73 
41 

72 
42 

71 
44 

74 
39 

74 
35 

76 
45 

77 
39 

77 
37 

77 
49 

73 
33 

75 
44 

72 
27 

61 
46 

63 
39 

60 
32 

61 

21 

36 

29 

63 
33 

'0 
32 

72 
31 

71 
31 

72 
31 

64 

31 

63 

32 

32 

30 

69,3 
36.3 

CANON  CITY 

MAX 

Mm 

78 
47 

83 
62 

80 
60 

84 
54 

83 
55 

84 
51 

84 

52 

82 
54 

82 
59 

82 
51 

81 

52 

82 
51 

84 
55 

83 
66 

so 

49 

80 
45 

50 
29 

63 
34 

62 
40 

56 
36 

59 
33 

69 
41 

66 
36 

49 

37 

79 
33 

77 
43 

61 
44 

60 

52 

71 
48 

64 

33 

74.7 
46.7 

CCLORAOC  SPRINGS  MB  AP 

MAX 

Mm 

76 
50 

80 
51 

76 
51 

80 
49 

65 
53 

82 
51 

72 
53 

80 
52 

78 
51 

71 
51 

80 
52 

79 
48 

83 
52 

83 
49 

79 
43 

56 

29 

35 
27 

64 
34 

50 
39 

44 

31 

66 
28 

63 
36 

43 
35 

53 

>4 

72 
35 

33 
43 

77 
37 

74 
46 

53 

37 

39 

33 

67.2 
42.7 

DELHI 

MAX 

Mm 

84 
♦7 

88 
58 

87 
57 

91 
56 

83 
47 

87 
57 

85 
59 

82 
55 

80 
55 

79 
48 

83 
53 

88 
57 

88 
53 

90 
53 

18 

40 

77 
43 

49 

30 

79 
39 

67 
41 

47 
40 

66 
30 

73 
40 

74 
41 

57 
is 

80 
34 

77 
42 

6  r 
39 

85 

55 

80 
42 

60 
34 

76.1 
46.1 

EAOS 

MAX 

Mm 

R0 
42 

88 
54 

86 

55 

89 

50 

86 
54 

91 
50 

85 
55 

82 
53 

82 
55 

79 
52 

80 
59 

88 
54 

87 

53 

88 
49 

84 
47 

76 
39 

41 
33 

72 
40 

M 
42 

62 
42 

62 
31 

67 
37 

38 
40 

64 
36 

82 
38 

76 
39 

81 
41 

78 
47 

63 
45 

62 
31 

76.5 
45.5 

EVERSCLL  RANCH 

MAX 

Mm 

ai 

59 

95 

60 

94 
55 

95 
57 

74 
60 

92 
54 

92 
39 

90 
60 

70 
56 

83 
61 

90 
63 

93 
63 

96 
56 

60 
40 

46 
38 

77 
44 

76 
56 

65 
47 

66 
37 

72 
43 

73 
42 

56 

43 

84 

50 

64 
44 

6  0 
46 

87 
58 

76 
51 

64 
41 

78.3 
31.6 

FCRDER  8  S 

MAX 

Mm 

80 
46 

87 
46 

83 
51 

87 
46 

75 
54 

86 
52 

73 
54 

80 
53 

78 
49 

72 
31 

83 
56 

85 
50 

86 
48 

87 
45 

78 
61 

75 
36 

41 

32 

68 

36 

64 
41 

60 
40 

61 

2  8 

67 
31 

56 
40 

61 
37 

80 
33 

74 
40 

82 
42 

79 
43 

60 
42 

60 
36 

73.6 
43.4 

HOLL* 

MAX 

Mm 

78 
45 

88 
45 

91 
53 

87 
52 

90 
50 

82 
52 

94 
54 

78 
55 

87 
56 

85 
56 

87 
55 

92 
54 

90 
53 

86 
55 

93 
64 

88 

38 

68 
36 

78 
36 

56 
46 

52 
44 

52 
32 

65 
34 

69 
41 

48 

39 

64 
42 

61 
40 

80 
39 

SO 
43 

74 
49 

36 

37 

77.3 
43.8 

JOHN  MARTI N  DAM 

MAX 

Mm 

85 
44 

89 

57 

89 
59 

91 
48 

91 
58 

95 
52 

93 
63 

86 
55 

86 
57 

82 
56 

85 

59 

87 

60 

89 
58 

89 
50 

88 
48 

7' 

45 

51 
35 

14 
43 

80 
45 

51 
43 

66 
31 

70 
35 

69 
44 

61 
39 

80 

36 

80 
43 

86 
43 

84 

53 

74 

48 

63 
41 

60.0 
48.3 

KIT  CARSON 

MAX 

Mm 

80 
45 

87 
47 

86 
50 

89 
46 

76 
52 

90 
50 

76 
54 

82 
52 

79 
60 

70 
50 

82 
57 

88 
50 

82 
48 

84 
46 

79 
42 

67 
38 

43 
32 

60 
42 

48 

42 

46 

30 

62 

33 

63 
39 

55 
39 

63 
34 

78 
38 

60 
38 

'8 

41 

66 
42 

55 
38 

60 
36 

71.2 
43.6 

L*  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
47 

88 
58 

85 

55 

90 
50 

69 
54 

92 
52 

73 
56 

85 
55 

81 
56 

66 
51 

81 
55 

89 
54 

88 
55 

89 
52 

81 
47 

65 
35 

49 
33 

78 
39 

49 
44 

47 
35 

64 
30 

70 
36 

45 
38 

59 

39 

80 
38 

54 
43 

88 
45 

74 
54 

56 
41 

62 
39 

72.7 
46.2 

LAMAR 

MAX 

Mm 

•  3 
47 

91 
58 

89 
54 

92 

so 

67 
57 

95 
54 

77 
57 

88 
56 

82 
57 

71 
56 

83 
63 

90 
57 

92 
54 

93 

50 

19 

45 

67 
38 

48 
37 

82 
48 

51 
47 

52 
42 

66 
34 

70 
37 

49 
42 

62 

43 

81 

41 

60 
43 

65 
44 

75 
48 

57 
40 

65 
36 

74.9 
47.  s 

LAS  ANIMAS 

MAX 

Mm 

L»  VETA 

MAX 

Mm 

80 
44 

82 
46 

75 
48 

78 
40 

82 
42 

78 
46 

72 
40 

70 
42 

78 
44 

80 
38 

78 
42 

68 
38 

68 
40 

73 
38 

76 
38 

70 
34 

66 
27 

65 
27 

58 
26 

58 
27 

52 
26 

65 
26 

59 

33 

60 
40 

72 
39 

68 

32 

67 
30 

65 
34 

70 
36 

72 
33 

70.2 
36.6 

LEADVILLE 

MAX 

Mm 

6B 

24 

61 
38 

53 

32 

57 
33 

63 
21 

65 
32 

65 
35 

61 
36 

61 

33 

64 
26 

62 
34 

64 
34 

65 
30 

60 
35 

51 
3* 

62 
29 

59 

23 

30 
32 

50 
32 

43 

19 

3' 

15 

39 
24 

47 

30 

57 

35 

56 
33 

61 
28 

62 

30 

36 
35 

35 
24 

38 
18 

55.9 
29.5 

LIMON  10  SSW 

MAX 

Mm 

76 
47 

82 
48 

79 
48 

82 
48 

69 
48 

81 
51 

77 
47 

80 
51 

81 
48 

71 
47 

83 
55 

81 
52 

81 
52 

81 
51 

76 
49 

73 
31 

47 
27 

57 

33 

46 

36 

46 
33 

59 
33 

60 
33 

61 
34 

56 
34 

73 
37 

67 
37 

79 
35 

68 
47 

62 
41 

36 
34 

69.7 
42.0 

LIMON 

MAX 

Mm 

77 
46 

83 
46 

79 
46 

79 
46 

64 
49 

83 
52 

64 
47 

84 
52 

77 
47 

72 
44 

83 
55 

82 
48 

82 
47 

80 
47 

75 
47 

38 

27 

34 
27 

54 

36 

47 
37 

42 
33 

60 
29 

61 
31 

41 
35 

60 
31 

74 
33 

51 
37 

80 
38 

67 
46 

47 
34 

56 

32 

66.7 
40.6 

NORTH  LAKE 

MAX 

Mm 

70 
31 

69 
42 

67 
41 

70 
35 

68 
38 

68 
38 

66 
41 

68 
39 

69 
39 

64 
38 

69 
38 

66 
42 

69 
37 

72 
50 

72 
30 

69 
37 

55 
25 

63 
38 

62 
32 

49 

30 

48 

20 

58 
28 

58 
25 

61 
27 

69 
30 

66 

30 

68 
32 

65 
36 

33 

32 

64.6 
34.3 

PALMER  LAKE 

MAX 

Mm 

65 
39 

67 
43 

74 

52 

68 
45 

75 
42 

55 
43 

77 
45 

65 
47 

74 
44 

76 
41 

74 
36 

44 

21 

32 
22 

42 
29 

43 

31 

34 

25 

49 

27 

58 
31 

36 
2  8 

54 
28 

69 
36 

56 
36 

74 
39 

67 
37 

45 

29 

56.9 

35.9 

PLE8LC  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

86 
52 

89 
59 

87 
59 

90 
56 

70 
60 

89 
53 

77 
60 

85 
58 

86 
60 

76 
56 

87 

60 

88 
54 

90 
52 

90 
49 

84 

64 

67 
36 

42 
36 

77 
37 

56 
44 

50 
41 

64 
31 

75 
37 

51 
43 

57 

42 

83 
36 

60 
47 

86 
48 

83 
45 

64 
47 

66 
38 

75.2 
48.0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

Mm 

87 
44 

89 
55 

88 
50 

91 
45 

87 
56 

92 
53 

89 
58 

85 
54 

82 
50 

79 
49 

80 
52 

88 
50 

90 
46 

91 
45 

85 
41 

80 
42 

51 
33 

78 
36 

76 
42 

50 
42 

63 
29 

73 
32 

68 
42 

69 
38 

8* 

32 

76 
42 

86 
42 

84 
45 

72 
45 

64 
36 

78.9 
44.2 

RUSH  2  NNE 

MAX 

Mm 

83 
40 

76 
41 

80 
45 

82 
44 

65 
46 

81 
44 

70 
45 

81 
46 

76 
45 

70 
46 

78 
46 

82 
48 

83 
48 

83 
46 

75 
39 

63 
24 

43 

27 

52 
31 

51 
34 

46 
32 

43 
2  9 

63 
37 

38 
28 

51 
33 

55 

31 

54 
36 

80 

37 

72 
41 

33 

32 

37 
31 

66.9 
38.4 

RUXTON  PARK 

MAX 

Mm 

56 

24 

62 
34 

58 
34 

63 
36 

60 
37 

64 
35 

60 
38 

62 
39 

60 
37 

56 

33 

63 
37 

62 
34 

64 
32 

64 
32 

64 

26 

62 
28 

32 
12 

31 
20 

48 

26 

40 

9 

38 
8 

46 

20 

43 

23 

40 

25 

31 
29 

63 

22 

62 
41 

60 
40 

53 
32 

41 
26 

55.0 
29.0 

RYE 

MAX 

Mm 

76 
37 

78 
52 

83 
43 

80 

42 

78 
42 

78 
47 

65 
47 

74 
45 

76 
45 

76 
39 

76 
40 

79 
64 

79 
41 

78 
45 

76 
33 

66 
38 

59 
25 

60 

3: 

57 
36 

45 

32 

53 
24 

60 
27 

60 
34 

54 

3  2 

71 
33 

65 
36 

73 
34 

71 
45 

62 
34 

55 

27 

68. S 

37.6 

SAL  IDA 

MAX 

Mm 

76 
34 

75 
40 

70 
45 

75 
37 

75 
48 

73 
46 

73 
43 

74 
36 

75 
42 

76 

36 

75 
43 

72 
34 

77 
42 

68 
26 

6! 
35 

60 
32 

32 
25 

62 
29 

64 
36 

70 
33 

73 
31 

74 
31 

69 
39 

69 
37 

66 

32 

70.5 
36.6 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 

Mm 

78 
45 

87 
55 

87 
55 

88 
57 

83 
55 

89 
58 

82 
60 

83 

55 

82 
57 

78 
55 

81 
57 

B6 
58 

89 
58 

90 
53 

•3 

30 

78 
41 

42 

33 

75 
42 

70 
46 

30 
42 

61 
30 

67 
37 

62 
41 

32 
38 

81 
36 

67 
42 

76 
43 

S3 

32 

76 
47 

39 
36 

73.5 
47.9 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

64 
24 

58 
37 

53 
35 

57 
12 

53 
33 

64 

33 

63 
36 

58 
42 

60 
31 

60 
29 

60 
31 

61 
35 

63 
31 

60 
32 

59 
31 

61 
35 

55 
26 

54 
26 

48 

35 

42 
29 

36 
19 

39 
28 

50 
34 

55 
29 

34 

29 

56 

29 

56 
31 

34 
37 

46 

26 

39 
21 

34.7 
30.9 

TACONY  10  SE 

MAX 

Mm 

83 

44 

89 

57 

84 
52 

86 
48 

75 
56 

88 

52 

80 
38 

81 
53 

80 
49 

76 
52 

86 
54 

8* 

50 

90 
50 

89 
48 

84 

42 

68 
35 

40 
31 

70 
36 

62 
41 

50 
40 

62 

29 

70 
34 

61 
38 

59 

36 

82 
35 

71 
41 

86 

42 

75 
45 

61 
43 

62 
39 

74.7 
44.3 

TRINIDAD 

MAX 

Mm 

75 
62 

82 
66 

79 
51 

83 
47 

80 
51 

85 
51 

79 
59 

78 
54 

78 
5* 

75 

49 

74 
56 

80 
56 

83 

52 

83 
36 

82 
43 

78 
44 

37 
27 

71 
55 

67 
42 

49 

40 

61 
30 

67 
33 

64 
36 

62 
99 

76 
42 

74 
49 

■0 

66 

60 
35 

73 
43 

57 
39 

73.9 
46.0 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

•  0 
47 

82 
57 

80 
50 

84 
49 

80 
30 

83 

50 

75 
58 

80 
58 

79 
53 

73 
49 

78 
55 

84 

57 

85 
49 

86 
55 

83 
45 

76 
33 

62 
31 

74 
47 

61 
42 

47 
37 

62 
28 

70 
34 

64 

40 

64 
39 

60 
34 

76 
43 

82 
55 

81 

30 

64 
41 

61 
36 

74.6 
43.7 

TUN  LAKES  EVAPORATION 

MAX 

Mm 

67 

33 

67 
21 

72 
32 

67 
36 

57 
30 

64 
32 

63 
34 

69 
32 

68 
42 

66 
28 

68 
23 

69 
36 

70 
35 

67 
28 

69 
31 

67 
25 

67 
29 

69 
24 

62 
39 

53 
36 

56 
91 

39 

21 

41 

29 

55 
90 

36 
27 

63 
29 

65 
25 

69 
27 

60 
33 

43 

29 

62.3 
30.2 

THO  BUTTES  1  NH 

MAX 

Mm 

94 
60 

91 
64 

90 
63 

91 
60 

89 
56 

90 
54 

88 
57 

89 

55 

87 
52 

76 
54 

82 
39 

89 
56 

89 
55 

90 
60 

87 
58 

79 
39 

74 
34 

65 
36 

71 
39 

70 
36 

69 
33 

67 
36 

65 
37 

53 

39 

60 
42 

72 
42 

'8 

42 

78 
33 

74 
44 

69 
33 

79.3 
46.4 

KALSENBURG  POWER  Pi  ANT 

MAX 

Mm 

80 
43 

80 
59 

80 
36 

83 
49 

82 
46 

83 
49 

82 
53 

79 
51 

83 
37 

78 
43 

79 
46 

81 
54 

82 
57 

84 

50 

82 
38 

80 
40 

30 
29 

74 
33 

70 
41 

50 
36 

58 
29 

69 
40 

65 
36 

61 

97 

78 

36 

75 
40 

79 
*0 

77 
30 

71 
41 

39 
31 

74.3 
43.9 

KESTCLlFFE 

MAX 

Mm 

75 
28 

72 
48 

70 
40 

74 
34 

73 
44 

72 
47 

74 

33 

74 
47 

79 
33 

74 
40 

48 

25 

63 
32 

61 
38 

54 
32 

50 
It 

60 
25 

34 

32 

70 

3  2 

69 
34 

70 
28 

69 
3' 

64 
44 

57 
33 

34 

23 

65.7 
34.6 

■ETMORE  2  S 

MAX 

Mm 

77 
41 

78 

50 

76 
46 

79 
46 

68 
47 

78 
49 

76 
51 

78 

57 

78 
52 

77 
46 

77 
48 

77 
47 

81 
48 

79 
50 

79 

41 

77 
43 

44 

27 

63 
31 

38 

40 

46 

30 

55 

2T 

66 
33 

63 
38 

46 

97 

73 
34 

70 
41 

'7 
39 

72 
44 

61 
33 

56 

32 

69.7 
41.7 

Sm  R«f«r*DC«  Not*t>  Following  Sutloo  tndva 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1965 


Day  ol  Month 

8 

Ol 

Station 

rt 

i 

2 

4 

g 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

•      *  * 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN 

02 

ALTENBERN 

MAX 

79 

74 

77 

80 

66 

75 

76 

75 

76 

80 

78 

79 

81 

80 

75 

7 1 

6  3 

40 

55 

46 

49 

62 

70 

73 

77 

78 

77 

72 

57 

61 

70.1 

Mm 

30 

40 

39 

38 

40 

41 

43 

43 

36 

31 

32 

38 

36 

33 

36 

35 

33 

28 

31 

34 

26 

35 

33 

31 

33 

35 

33 

38 

35 

28 

34.6 

ASPEN 

MAX 

71 

67 

61 

67 

56 

72 

66 

66 

66 

70 

65 

68 

69 

68 

64 

66 

54 

32 

42 

42 

48 

59 

66 

68 

68 

69 

60 

47 

30 

62.1 

MIN 

33 

41 

39 

39 

41 

42 

42 

44 

38 

36 

43 

41 

39 

38 

33 

45 

34 

34 

35 

30 

23 

32 

34 

30 

35 

39 

40 

43 

32 

26 

36.7 

BASALT 

MAX 

74 

70 

6C 

74 

68 

79 

72 

67 

75 

80 

79 

75 

76 

75 

73 

7 1 

70 

69 

69 

59 

46 

56 

67 

73 

71 

78 

78 

70 

65 

36 

69.6 

M1N 

43 

38 

39 

46 

42 

45 

41 

45 

47 

48 

49 

43 

43 

47 

40 

50 

45 

43 

41 

27 

27 

35 

32 

35 

29 

39 

41 

36 

27 

28 

39.8 

BERTHOUD  PASS 

MAX 

51 

57 

47 

47 

54 

49 

59 

56 

52 

53 

56 

53 

52 

57 

52 

49 

48 

51 

46 

33 

29 

28 

35 

39 

46 

49 

52 

54 

48 

29 

47,7 

M1N 

27 

27 

30 

32 

32 

32 

36 

35 

31 

30 

31 

30 

31 

33 

28 

31 

13 

26 

26 

23 

14 

14 

24 

25 

25 

28 

31 

34 

24 

14 

27.2 

BOND 

MAX 

60 

79 

Tl 

74 

69 

70 

76 

70 

75 

77 

72 

72 

77 

75 

72 

72 

62 

59 

52 

47 

55 

61 

TO 

71 

74 

75 

70 

51 

60 

68.6 

MIN 

34 

32 

31 

31 

31 

31 

33 

49 

39 

36 

39 

41 

36 

37 

37 

22 

34 

31 

39 

32 

30 

30 

40 

30 

32 

39 

38 

31 

39 

27 

34,4 

CEOAREDGE 

MAX 

76 

74 

72 

77 

75 

74 

76 

72 

74 

78 

76 

75 

78 

76 

73 

72 

7  1 

55 

55 

49 

50 

61 

69 

73 

75 

76 

75 

73 

59 

57 

69.9 

MIN 

40 

49 

45 

49 

49 

51 

52 

54 

47 

43 

52 

45 

46 

45 

42 

50 

41 

34 

40 

33 

29 

38 

41 

38 

44 

46 

47 

52 

36 

30 

43,7 

CIMARRON 

MAX 

82 

75 

70 

75 

75 

75 

73 

72 

7S 

75 

75 

75 

75 

74 

7  5 

64 

61 

58 

52 

60 

60 

68 

73 

75 

75 

75 

70 

70 

72 

70.9 

MIN 

29 

32 

35 

37 

33 

36 

36 

39 

32 

36 

32 

32 

34 

34 

28 

38 

40 

37 

36 

34 

28 

29 

28 

29 

30 

30 

30 

32 

34 

32 

33.1 

CLI»Ax  2  NW 

MAX 

55 

54 

41 

50 

48 

57 

58 

66 

53 

55 

63 

53 

55 

54 

50 

45 

42 

40 

26 

30 

43 

49 

49 

51 

51 

56 

48 

30 

49.2 

MIN 

27 

34 

37 

30 

35 

35 

39 

35 

33 

30 

36 

32 

32 

37 

29 

37 

32 

32 

31 

24 

14 

20 

27 

21 

32 

30 

35 

34 

23 

14 

30.2 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

68 

73 

70 

65 

70 

59 

72 

62 

69 

70 

71 

72 

71 

72 

7  0 

67 

58 

60 

52 

50 

65 

68 

70 

71 

73 

69 

68 

45 

66.5 

MIN 

26 

36 

38 

32 

34 

40 

39 

37 

35 

27 

33 

31 

29 

28 

22 

27 

40 

37 

31 

34 

24 

26 

23 

26 

24 

26 

28 

26 

26 

25 

30.4 

COLLBRAN 

MAX 

80 

79 

75 

79 

76 

77 

79 

75 

75 

80 

77 

77 

80 

79 

7  5 

72 

70 

*5 

57 

47 

60 

64 

70 

73 

76 

76 

77 

74 

64 

60 

71.7 

MIN 

38 

46 

45 

44 

49 

47 

52 

51 

44 

40 

50 

46 

45 

42 

39 

50 

34 

31 

35 

32 

26 

37 

40 

37 

42 

44 

50 

56 

38 

28 

41.9 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

77 

79 

80 

80 

84 

78 

77 

77 

77 

79 

79 

79 

80 

S3 

79 

78 

48 

49 

49 

49 

60 

66 

69 

78 

75 

78 

76 

70 

56 

72.3 

MIN 

49 

54 

47 

51 

49 

53 

56 

52 

49 

48 

55 

49 

54 

53 

52 

54 

36 

28 

34 

31 

29 

35 

42 

44 

48 

49 

59 

57 

30 

34 

46.0 

CCRTE2 

MAX 

81 

78 

78 

77 

77 

79 

79 

77 

75 

79 

79 

77 

80 

80 

78 

79 

79 

64 

60 

53 

54 

66 

72 

75 

76 

76 

76 

74 

71 

63 

73.6 

MIN 

38 

50 

44 

46 

52 

5  2 

54 

52 

45 

45 

47 

51 

48 

40 

38 

44 

52 

43 

43 

32 

35 

30 

36 

39 

42 

42 

46 

49 

39 

31 

43.5 

CRAIG 

MAX 

Mm 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

67 

65 

63 

65 

64 

68 

66 

64 

64 

65 

65 

64 

65 

65 

6* 

65 

62 

59 

57 

49 

45 

46 

54 

61 

61 

65 

65 

63 

62 

60 

61.6 

Mm 

28 

37 

37 

33 

35 

40 

38 

41 

37 

39 

29 

35 

32 

33 

26 

32 

45 

38 

34 

30 

21 

29 

35 

25 

28 

31 

32 

35 

29 

23 

32.9 

DELTA  1  E 

MAX 

81 

82 

77 

83 

71 

77 

80 

76 

80 

84 

62 

79 

85 

82 

85 

7 1 

48 

59 

61 

55 

65 

74 

77 

79 

82 

83 

79 

62 

62 

74.3 

Mm 

40 

49 

52 

47 

50 

52 

50 

54 

45 

42 

53 

45 

45 

42 

40 

47 

40 

34 

41 

36 

29 

38 

40 

38 

41 

44 

43 

48 

43 

33 

43.4 

DILLON  1  E 

MAX 

67 

67 

57 

63 

58 

69 

70 

64 

65 

66 

65 

63 

68 

66 

63 

65 

65 

60 

49 

40 

37 

43 

53 

60 

61 

66 

66 

60 

46 

40 

59,4 

Mm 

21 

35 

32 

30 

30 

32 

35 

36 

31 

25 

29 

33 

28 

38 

25 

41 

24 

30 

33 

27 

20 

22 

33 

23 

33 

30 

29 

35 

28 

21 

29,6 

DINOSAUR  NATL  MONUMFNT 

MAX 

75 

78 

76 

79 

72 

67 

73 

75 

72 

77 

77 

77 

78 

76 

30 

33 

39 

48 

45 

62 

61 

66 

72 

76 

75 

72 

58 

56 

66.3 

Mm 

39 

40 

45 

48 

52 

52 

46 

51 

4* 

42 

49 

47 

43 

46 

45 

27 

23 

21 

27 

27 

31 

38 

35 

33 

34 

34 

46 

41 

37 

34 

39.2 

DURANGO 

MAX 

81 

79 

76 

75 

72 

78 

75 

72 

69 

78 

78 

76 

79 

78 

78 

7  1 

58 

65 

61 

58 

71 

74 

77 

78 

77 

74 

71 

60 

67 

72.6 

Mm 

38 

45 

42 

40 

46 

48 

49 

51 

46 

38 

45 

46 

43 

38 

33 

34 

44 

47 

42 

41 

24 

27 

31 

34 

34 

33 

36 

44 

32 

27 

39.3 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

72 

67 

73 

76 

64 

77 

74 

68 

72 

77 

71 

71 

77 

74 

72 

76 

72 

53 

56 

40 

44 

52 

63 

70 

73 

75 

74 

73 

45 

55 

66.9 

Mm 

25 

42 

40 

37 

39 

42 

44 

43 

37 

31 

41 

38 

32 

38 

31 

44 

36 

31 

39 

32 

28 

38 

34 

30 

32 

37 

35 

36 

36 

27 

35.9 

FORT  LEWIS 

MAX 

72 

71 

69 

71 

68 

71 

72 

67 

70 

70 

71 

70 

71 

71 

69 

69 

56 

55 

50 

51 

62 

66 

69 

70 

70 

69 

65 

62 

60 

66.6 

Mm 

38 

46 

40 

39 

45 

48 

47 

49 

40 

40 

43 

42 

43 

39 

33 

33 

41 

64 

38 

33 

19 

27 

32 

35 

37 

37 

38 

42 

29 

24 

36,0 

FRASER 

MAX 

67 

62 

59 

63 

62 

69 

64 

63 

65 

68 

62 

64 

66 

65 

5  9 

67 

66 

53 

43 

40 

36 

45 

48 

60 

60 

65 

67 

57 

36 

41 

38,1 

Mm 

12 

22 

31 

22 

22 

28 

31 

32 

23 

18 

25 

30 

20 

25 

18 

33 

17 

31 

31 

25 

22 

28 

27 

21 

22 

26 

18 

20 

29 

19 

24.3 

FRUITA 

MAX 

81 

81 

80 

84 

79 

82 

77 

82 

82 

83 

60 

83 

86 

63 

B  o 

75 

58 

45 

55 

51 

55 

66 

75 

77 

79 

82 

84 

78 

65 

64 

74.4 

Mm 

45 

49 

48 

47 

51 

55 

50 

51 

44 

39 

48 

51 

43 

38 

39 

48 

43 

33 

40 

41 

29 

36 

39 

43 

40 

48 

43 

49 

39 

34 

43.4 

GATEWAY  1  Sw 

MAX 

83 

84 

84 

83 

72 

80 

79 

83 

84 

80 

81 

87 

84 

86 

60 

50 

53 

57 

57 

70 

77 

80 

83 

82 

83 

78 

67 

67 

75.5 

Mm 

47 

58 

S3 

57 

58 

58 

58 

60 

51 

48 

61 

51 

52 

48 

48 

48 

47 

36 

44 

41 

31 

39 

42 

43 

47 

54 

51 

53 

42 

37 

48.6 

GLENWCOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

78 

73 

74 

76 

65 

78 

79 

74 

75 

79 

75 

75 

79 

78 

73 

75 

70 

53 

59 

48 

48 

60 

68 

71 

75 

77 

78 

76 

67 

59 

70.5 

Mm 

35 

45 

44 

42 

43 

44 

46 

52 

41 

39 

43 

43 

39 

35 

34 

46 

32 

29 

36 

29 

29 

26 

3s 

34 

39 

41 

41 

38 

36 

30 

38.3 

GRAND  JUNCTION  WB 

AP 

MAX 

84 

81 

82 

87 

76 

86 

84 

84 

83 

85 

63 

84 

88 

85 

82 

83 

60 

46 

56 

50 

36 

68 

75 

78 

82 

85 

85 

80 

57 

63 

75.9 

Mm 

50 

58 

58 

56 

59 

59 

61 

57 

53 

53 

58 

56 

58 

53 

52 

49 

35 

34 

42 

41 

35 

44 

48 

48 

52 

56 

61 

54 

43 

40 

50.8 

GRAND  JUNCTION  6  ESF 

MAX 

81 

77 

78 

84 

81 

82 

82 

82 

80 

81 

81 

79 

84 

82 

80 

8 1 

57 

66 

55 

51 

63 

64 

72 

75 

78 

81 

61 

80 

74 

62 

74.2 

Mm 

50 

58 

S* 

54 

56 

55 

59 

52 

53 

51 

58 

52 

56 

54 

49 

53 

42 

31 

38 

38 

31 

42 

45 

48 

52 

54 

56 

56 

40 

36 

49,1 

GRAND  LAKE   1  NW 

MAX 

66 

64 

57 

61 

bl 

68 

65 

67 

64 

66 

63 

61 

68 

66 

61 

60 

63 

63 

57 

42 

32 

38 

48 

60 

60 

64 

67 

61 

57 

42 

59,1 

Mm 

22 

28 

33 

31 

29 

32 

37 

31 

31 

26 

28 

34 

26 

33 

2b 

42 

23 

25 

32 

29 

23 

28 

33 

24 

26 

30 

25 

26 

30 

20 

28.8 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

65 

66 

60 

59 

61 

68 

66 

63 

65 

65 

65 

63 

65 

65 

62 

64 

62 

57 

47 

45 

34 

42 

48 

59 

61 

62 

64 

62 

58 

44 

58.9 

Mm 

26 

32 

35 

36 

33 

38 

41 

40 

36 

30 

33 

38 

33 

42 

30 

46 

29 

34 

36 

29 

29 

32 

37 

28 

29 

35 

29 

31 

32 

24 

33.4 

GRAND  VALLEY 

MAX 

82 

79 

76 

80 

72 

80 

79 

78 

77 

81 

80 

80 

82 

60 

77 

78 

62 

46 

58 

52 

50 

63 

70 

75 

80 

80 

80 

78 

78 

63 

73.2 

Mm 

44 

49 

48 

44 

46 

47 

50 

50 

46 

41 

48 

48 

45 

38 

40 

41 

33 

30 

36 

34 

30 

40 

38 

40 

40 

46 

43 

45 

44 

34 

41.9 

GREEN  MOUNTAIN  OAM 

MAX 

72 

71 

66 

68 

64 

75 

72 

73 

68 

71 

71 

69 

72 

70 

6  B 

68 

67 

62 

53 

51 

43 

51 

54 

65 

66 

69 

69 

68 

58 

47 

64,7 

Mm 

?8 

38 

39 

36 

37 

37 

42 

43 

37 

34 

41 

39 

37 

48 

35 

39 

30 

31 

35 

29 

26 

32 

39 

29 

31 

38 

35 

37 

37 

26 

35.5 

GUNNISON 

MAX 

72 

70 

65 

70 

65 

72 

69 

70 

69 

72 

71 

68 

72 

69 

66 

69 

60 

58 

52 

47 

56 

64 

67 

70 

72 

70 

69 

54 

54 

65.9 

Mm 

26 

37 

39 

33 

35 

43 

41 

42 

36 

28 

36 

33 

30 

26 

22 

27 

44 

35 

35 

33 

24 

31 

33 

23 

27 

25 

25 

27 

29 

22 

31.6 

HAYDEN 

MAX 

75 

75 

72 

74 

70 

75 

72 

70 

70 

71 

72 

73 

76 

71 

67 

40 

45 

38 

40 

34 

40 

54 

55 

64 

66 

74 

74 

70 

56 

53 

62.9 

Mm 

32 

32 

40 

42 

55 

43 

42 

45 

35 

35 

38 

40 

38 

38 

35 

31 

26 

24 

25 

29 

30 

34 

32 

28 

29 

40 

37 

39 

33 

25 

35.1 

HOT  SULPHUR  SPRS  2 

SH 

MAX 

73 

67 

64 

63 

68 

73 

65 

67 

70 

68 

70 

68 

73 

69 

62 

64 

56 

53 

42 

40 

45 

47 

53 

57 

65 

68 

61 

63 

59 

47 

61.3 

Mm 

23 

33 

35 

35 

37 

39 

42 

39 

34 

29 

32 

33 

35 

34 

30 

25 

31 

34 

32 

25 

33 

32 

37 

32 

27 

24 

30 

33 

32 

22 

32.0 

IGNACIO  1  N 

MAX 

77 

75 

73 

76 

75 

75 

78 

76 

74 

78 

77 

73 

77 

77 

?6 

60 

75 

61 

60 

55 

54 

66 

69 

73 

74 

75 

74 

73 

70 

64 

72.0 

Mm 

35 

4' 

4  1 

39 

46 

46 

47 

50 

43 

35 

45 

44 

39 

35 

3  0 

34 

45 

43 

41 

35 

23 

26 

30 

31 

35 

32 

33 

36 

30 

24 

37.3 

KREMML ING 

MAX 

77 

75 

6  6 

69 

74 

72 

68 

70 

73 

72 

7  0 

74 

73 

71 

69 

63 

55 

48 

46 

49 

57 

67 

71 

72 

70 

69 

69 

48 

66.6 

Mm 

20 

30 

!4 

31 

33 

39 

39 

31 

28 

31 

37 

29 

39 

28 

36 

23 

29 

34 

29 

24 

33 

40 

23 

23 

39 

27 

26 

27 

25 

30.6 

LAKE  CITY 

MAX 

60 

70 

6  6 

78 

63 

6  V 

68 

67 

70 

72 

68 

68 

72 

68 

6  9 

70 

62 

50 

53 

47 

46 

55 

62 

66 

61 

68 

64 

58 

48 

52 

63.0 

Mm 

24 

29 

34 

33 

35 

3? 

42 

42 

33 

31 

37 

33 

36 

32 

28 

41 

34 

34 

33 

28 

18 

29 

30 

30 

34 

32 

32 

35 

25 

18 

32.0 

LITTLE  HILLS 

MAX 

76 

74 

75 

77 

74 

72 

76 

76 

76 

78 

77 

78 

76 

7fc 

65 

40 

3  5 

43 

Mm 

24 

40 

39 

36 

42 

52 

42 

39 

29 

20 

37 

37 

33 

31 

34 

28 

23 

21 

24 

25 

24 

30 

28 

24 

26 

27 

28 

33 

33 

33 

31.4 

St>«  Reference  Notes  Following  Station  Index 
168  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Month 

• 

? 

1 

2 

3 

4 

s 

( 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

1  ^ 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Arer 

MAR VINE 

MAX 

60 

73 

74 

74 

78 

82 

74 

67 

72 

72 

67 

65 

67 

70 

65 

54 

65 

45 

52 

40 

45 

55 

55 

it 

56 

70 

72 

76 

46 

30 

63.6 

M1N 

26 

30 

36 

34 

33 

34 

34 

32 

3A 

36 

35 

28 

30 

32 

32 

26 

26 

25 

2A 

28 

30 

32 

32 

28 

30 

26 

3, 

36 

32 

22 

30.5 

MAYBELL 

MAX 

7S 

72 

75 

76 

73 

7* 

71 

71 

70 

73 

74 

73 

75 

74 

70 

60 

31 

33 

40 

61 

45 

61 

32 

63 

70 

75 

76 

66 

36 

34 

66.0 

Mm 

30 

40 

At 

44 

48 

46 

47 

47 

3A 

40 

41 

36 

34 

37 

36 

25 

23 

20 

26 

22 

27 

36 

33 

25 

30 

39 

60 

33 

36 

26 

36.9 

MEEKER 

MAX 

79 

73 

69 

75 

72 

75 

72 

74 

7A 

77 

75 

75 

76 

77 

72 

66 

45 

36 

A7 

41 

46 

39 

61 

6-) 

76 

75 

76 

70 

55 

35 

66.3 

Mm 

31 

41 

At 

Al 

44 

50 

42 

46 

3S 

33 

43 

39 

37 

36 

37 

35 

27 

25 

27 

2  9 

28 

33 

31 

28 

33 

36 

38 

37 

32 

29 

33.3 

MEREDITH 

MAX 

71 

66 

57 

68 

57 

74 

68 

65 

68 

70 

69 

63 

72 

66 

65 

67 

65 

65 

50 

45 

43 

49 

59 

65 

67 

70 

67 

60 

53 

44 

62.1 

MIN 

25 

37 

37 

34 

38 

37 

38 

4l 

33 

29 

34 

37 

36 

28 

25 

26 

32 

32 

33 

2C 

23 

30 

30 

26 

27 

30 

32 

36 

30 

23 

31.4 

MESA  VEROE  NAT  PARK 

MAX 

ao 

78 

76 

75 

73 

77 

77 

75 

76 

77 

75 

72 

76 

77 

76 

79 

75 

55 

59 

65 

53 

65 

72 

75 

77 

77 

75 

70 

66 

61 

71.9 

Mm 

57 

48 

48 

49 

56 

50 

5A 

49 

48 

50 

52 

A6 

51 

52 

51 

46 

46 

45 

39 

31 

26 

34 

41 

43 

46 

69 

68 

60 

36 

36 

*3.7 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

76 

79 

77 

75 

78 

66 

79 

80 

74 

78 

80 

80 

78 

61 

79 

77 

80 

72 

50 

37 

39 

54 

66 

'O 

74 

79 

79 

77 

76 

56 

72.0 

MIN 

60 

40 

66 

46 

50 

49 

50 

52 

46 

42 

42 

44 

45 

47 

43 

44 

35 

33 

35 

37 

28 

29 

37 

79 

A2 

64 

46 

31 

60 

29 

61.8 

NORTHOALE 

MAX 

74 

77 

78 

74 

75 

69 

76 

73 

7A 

76 

75 

72 

76 

77 

77 

76 

70 

65 

60 

68 

32 

63 

70 

72 

7A 

75 

76 

76 

63 

39 

70.8 

Mm 

32 

44 

A6 

46 

51 

A9 

A7 

48 

AA 

37 

41 

43 

40 

36 

35 

44 

A5 

34 

40 

32 

27 

29 

32 

33 

36 

34 

42 

66 

37 

30 

39.3 

NORhOCD 

MAX 

71 

71 

69 

69 

68 

72 

73 

72 

71 

73 

74 

71 

72 

72 

72 

75 

69 

47 

52 

49 

47 

61 

67 

69 

71 

70 

6  0' 

67 

59 

36 

66.2 

Mm 

39 

42 

At 

A3 

46 

AS 

46 

45 

AO 

42 

44 

39 

44 

40 

35 

45 

37 

34 

37 

32 

22 

28 

35 

37 

38 

41 

31 

62 

35 

24 

38.3 

OURAY 

MAX 

70 

69 

62 

70 

65 

73 

71 

65 

67 

71 

68 

71 

73 

70 

70 

71 

64 

51 

53 

42 

44 

58 

63 

69 

66 

72 

65 

62 

56 

49 

64.0 

Mm 

AO 

45 

63 

44 

49 

A7 

49 

48 

42 

42 

47 

42 

45 

41 

39 

44 

44 

34 

36 

32 

25 

33 

39 

38 

4/ 

43 

43 

50 

36 

31 

61.1 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

76 

74 

69 

74 

71 

71 

69 

67 

71 

73 

73 

69 

73 

75 

72 

74 

71 

55 

55 

47 

52 

63 

68 

70 

73 

72 

66 

68 

66 

61 

66.0 

Mm 

33 

35 

37 

35 

43 

31 

41 

47 

41 

33 

44 

42 

38 

33 

29 

30 

43 

A3 

42 

35 

2A 

25 

28 

30 

31 

30 

33 

60 

26 

25 

33.0 

PALISADE   1  S 

MAX 

60 

82 

79 

80 

84 

78 

63 

61 

81 

82 

84 

81 

79 

84 

83 

80 

78 

61 

45 

56 

46 

54 

67 

74 

78 

80 

8  3 

83 

76 

57 

76.7 

Mm 

50 

51 

52 

53 

35 

54 

54 

56 

55 

51 

51 

53 

54 

48 

51 

52 

41 

32 

33 

33 

3* 

35 

35 

44 

46 

57 

60 

63 

40 

A7.  1 

PALISADE  LAKE  5  S 

MAX 

Mm 

PAONIA 

MAX 

no 

78 

76 

79 

70 

80 

81 

76 

78 

81 

81 

ao 

61 

76 

78 

81 

72 

62 

59 

SO 

51 

6A 

73 

74 

76 

76 

76 

76 

61 

38 

73.0 

Mm 

42 

47 

AA 

A6 

49 

50 

53 

55 

A9 

44 

48 

48 

47 

43 

AO 

45 

37 

35 

41 

35 

29 

39 

39 

40 

44 

47 

66 

46 

37 

28 

63.2 

PARAOCX 

MAX 

85 

81 

81 

82 

73 

81 

60 

60 

81 

80 

83 

80 

64 

80 

77 

82 

75 

76 

56 

55 

60 

71 

77 

80 

61 

76 

76 

75 

70 

65 

76.3 

Mm 

38 

48 

AS 

42 

49 

51 

48 

47 

A6 

38 

43 

38 

42 

39 

36 

38 

32 

33 

32 

48 

28 

34 

35 

36 

37 

36 

37 

60 

37 

33 

39.7 

PITKIN 

MAX 

66 

64 

57 

62 

62 

68 

63 

66 

6A 

66 

67 

6A 

66 

64 

63 

67 

62 

56 

52 

42 

39 

A9 

57 

62 

63 

65 

63 

62 

63 

66 

39.8 

Mm 

24 

32 

35 

29 

31 

36 

34 

34 

31 

25 

31 

30 

26 

26 

21 

24 

32 

31 

30 

26 

16 

28 

30 

23 

26 

23 

23 

26 

26 

18 

27,9 

POwDERHORN 

MAX 

79 

69 

69 

69 

71 

72 

69 

71 

69 

79 

72 

70 

69 

74 

67 

73 

65 

56 

56 

85 

43 

57 

64 

63 

6A 

64 

36 

51 

55 

49 

66,7 

Mm 

24 

34 

28 

34 

32 

A2 

40 

40 

35 

26 

34 

31 

34 

28 

21 

27 

41 

36 

33 

30 

23 

32 

32 

23 

26 

23 

25 

26 

30 

24 

30,5 

RANGELY 

MAX 

SI 

79 

78 

80 

75 

80 

79 

75 

75 

78 

79 

79 

82 

77 

77 

67 

34 

36 

Mm 

31 

43 

Al 

4A 

45 

49 

45 

48 

37 

35 

39 

42 

36 

34 

43 

27 

26 

24 

RICO 

MAX 

68 

62 

65 

64 

61 

62 

68 

62 

6A 

69 

67 

64 

65 

64 

63 

66 

60 

54 

A6 

46 

48 

58 

68 

68 

66 

67 

62 

59 

36 

39 

61.6 

Mm 

?a 

37 

36 

34 

39 

40 

39 

40 

35 

29 

34 

35 

35 

30 

28 

30 

40 

37 

32 

30 

17 

2A 

26 

27 

29 

28 

30 

37 

29 

22 

31.9 

RIFLE 

MAX 

Mm 

SILVERTON 

MAX 

62 

65 

65 

63 

63 

64 

64 

62 

63 

64 

63 

66 

63 

64 

65 

63 

ft 

6  0 

47 

4  3 

43 

55 

60 

60 

65 

65 

57 

S3 

SO 

50 

39.5 

Mm 

27 

38 

37 

35 

34 

32 

39 

36 

25 

26 

34 

33 

35 

3". 

25 

32 

40 

36 

34 

3  2 

17 

17 

29 

25 

27 

27 

38 

39 

26 

26 

31.2 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

73 

71 

69 

70 

67 

74 

70 

69 

68 

74 

67 

70 

76 

68 

66 

56 

64 

AO 

48 

39 

42 

50 

48 

66 

67 

73 

76 

69 

58 

50 

63.1 

Mm 

23 

32 

36 

37 

37 

38 

40 

45 

33 

27 

35 

35 

33 

36 

32 

33 

28 

25 

30 

30 

29 

32 

35 

23 

25 

36 

31 

35 

32 

30 

32.6 

TAYLOR  PARK 

MAX 

64 

63 

60 

49 

61 

59 

63 

62 

62 

62 

63 

62 

59 

63 

61 

59 

61 

6  0 

49 

49 

42 

37 

46 

53 

60 

60 

61 

59 

58 

61 

57.0 

Mm 

29 

29 

3A 

34 

35 

36 

38 

38 

36 

31 

30 

35 

35 

33 

29 

29 

32 

39 

36 

33 

22 

21 

30 

29 

28 

30 

31 

33 

30 

26 

31.7 

TELLURIDE 

MAX 

69 

67 

63 

68 

57 

70 

68 

63 

66 

67 

65 

68 

68 

67 

63 

69 

54 

47 

52 

61 

A5 

56 

63 

67 

68 

68 

62 

60 

68 

38 

61.6 

Mm 

28 

41 

40 

36 

41 

43 

41 

40 

36 

29 

38 

37 

35 

37 

27 

35 

38 

37 

34 

26 

15 

30 

31 

27 

30 

30 

40 

64 

31 

32 

URAVAN 

MAX 

84 

85 

82 

83 

83 

ai 

63 

62 

61 

82 

86 

83 

84 

64 

81 

65 

85 

66 

61 

59 

57 

69 

62 

80 

62 

60 

81 

79 

75 

66 

76.3 

Mm 

46 

44 

44 

43 

43 

43 

42 

41 

Al 

61 

40 

40 

A9 

49 

45 

45 

SO 

36 

44 

38 

33 

33 

33 

39 

45 

65 

65 

64 

43 

61 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

73 

70 

68 

72 

68 

69 

70 

70 

68 

71 

71 

69 

72 

74 

72 

73 

66 

50 

54 

5  2 

50 

61 

67 

69 

72 

71 

66 

66 

63 

60 

66.6 

Mm 

34 

42 

Al 

37 

44 

45 

AS 

46 

42 

37 

43 

43 

40 

38 

35 

33 

46 

Al 

36 

33 

22 

26 

30 

31 

34 

33 

36 

63 

29 

25 

7.1 

YAMPA 

MAX 

69 

67 

66 

68 

61 

66 

66 

68 

67 

72 

67 

70 

71 

67 

64 

56 

62 

46 

54 

36 

A3 

46 

48 

60 

63 

68 

70 

66 

50 

43 

60.6 

Mm 

30 

36 

61 

43 

42 

44 

39 

46 

32 

36 

39 

42 

41 

37 

30 

32 

27 

21 

32 

28 

22 

31 

36 

29 

32 

37 

38 

60 

30 

19 

YELLO*  JACKET  1NM 

MAX 

78 

75 

7A 

74 

69 

74 

77 

71 

72 

76 

75 

73 

75 

76 

74 

76 

69 

55 

53 

A7 

52 

63 

68 

71 

72 

72 

72 

70 

37 

38 

66.9 

•      •  • 

Mm 

41 

45 

46 

46 

51 

49 

SO 

49 

A3 

65 

48 

A6 

A7 

44 

42 

46 

68 

38 

39 

31 

28 

30 

37 

42 

65 

43 

44 

46 

32 

33 

62  3 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

AKRON   FAA  AIRPORT 

MAX 

82 

87 

82 

76 

63 

87 

61 

85 

80 

71 

85 

83 

77 

78 

78 

33 

37 

44 

44 

43 

61 

51 

39 

60 

73 

47 

76 

52 

42 

57 

63.1 

Mm 

50 

55 

51 

50 

42 

47 

46 

50 

S3 

46 

57 

SO 

48 

52 

SO 

29 

28 

3S 

37 

35 

3* 

37 

32 

32 

36 

30 

62 

41 

33 

34 

42.1 

BCNNY  DAM 

MAX 

68 

79 

87 

85 

76 

58 

84 

55 

78 

82 

70 

78 

87 

74 

82 

76 

60 

43 

47 

48 

45 

62 

58 

40 

63 

77 

46 

75 

32 

45 

66.0 

Mm 

45 

50 

50 

51 

46 

A6 

53 

51 

5* 

51 

51 

55 

55 

50 

46 

51 

33 

34 

40 

41 

3A 

37 

37 

33 

36 

32 

32 

45 

40 

37 

43.6 

BURLINGTON 

MAX 

79 

87 

•  3 

77 

67 

as 

79 

78 

76 

71 

77 

85 

76 

82 

79 

69 

41 

A7 

47 

47 

60 

60 

49 

43 

63 

63 

77 

76 

52 

38 

67.7 

Mm 

51 

55 

52 

47 

49 

56 

48 

51 

52 

50 

54 

52 

55 

49 

51 

32 

37 

36 

40 

3A 

39 

38 

35 

32 

33 

39 

61 

41 

36 

38 

66.2 

CHEYENNE  kELLS 

MAX 

74 

S3 

80 

79 

76 

81 

70 

73 

7A 

72 

70 

»j 

80 

83 

75 

65 

41 

60 

55 

A6 

60 

60 

49 

61 

77 

66 

80 

72 

62 

38 

66.7 

Mm 

49 

50 

48 

50 

45 

SO 

48 

50 

47 

50 

48 

A7 

49 

45 

35 

29 

35 

37 

37 

26 

36 

34 

31 

35 

32 

36 

38 

36 

36 

32 

6  .6 

FLAGLER  2  NH 

MAX 

79 

85 

61 

79 

70 

83 

82 

83 

79 

75 

83 

as 

81 

81 

75 

67 

39 

67 

45 

A3 

69 

38 

50 

60 

75 

60 

82 

67 

56 

57 

66.6 

Mm 

45 

50 

48 

49 

44 

SI 

47 

50 

5A 

47 

37 

51 

51 

46 

66 

29 

27 

93 

36 

3A 

30 

33 

34 

30 

36 

32 

60 

45 

37 

33 

61.6 

MCLYOKE 

MAX 

15 

92 

83 

79 

75 

60 

70 

89 

8* 

76 

82 

87 

78 

79 

60 

67 

40 

46 

47 

46 

65 

54 

45 

65 

73 

63 

67 

66 

46 

36 

69.0 

Mm 

43 

52 

48 

51 

46 

49 

41 

51 

SA 

48 

57 

SA 

51 

49 

43 

32 

32 

36 

40 

AO 

36 

43 

37 

32 

37 

30 

34 

41 

39 

35 

62.7 

STRATTON  3  NE 

MAX 

T8 

86 

S3 

79 

68 

f  6 

78 

79 

7* 

72 

79 

«5 

80 

60 

75 

72 

40 

46 

46 

43 

60 

58 

47 

62 

76 

63 

'9 

68 

32 

56 

66.6 

Mm 

55 

50 

A9 

50 

44 

4  - 

49 

49 

52 

48 

33 

91 

48 

52 

AS 

34 

31 

36 

39 

38 

33 

39 

36 

74 

60 

33 

42 

46 

63 

38 

43.6 

MRAY 

MAX 

8? 

89 

65 

79 

73 

87 

84 

87 

82 

79 

79 

8  t 

83 

79 

79 

71 

42 

67 

46 

41 

66 

62 

49 

66 

77 

76 

76 

73 

69 

60 

71.6 

Mm 

43 

52 

AS 

49 

46 

A8 

51 

52 

56 

47 

57 

96 

54 

49 

61 

35 

33 

38 

41 

41 

35 

41 

36 

28 

36 

33 

40 

46 

61 

36 

63.6 

YUMA 

MAX 

87 

89 

89 

87 

77 

87 

87 

86 

a* 

82 

60 

87 

88 

63 

80 

75 

40 

46 

48 

67 

65 

66 

44 

64 

76 

75 

72 

66 

52 

60 

72.5 

Mm 

45 

52 

SO 

50 

42 

44 

46 

49 

SS 

46 

54 

51 

69 

49 

62 

31 

26 

33 

36 

36 

33 

40 

32 

28 

35 

28 

37 

43 

34 

35 

61.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1965 


Station 

Day  ot  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  * 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 

ALLENSPARK 

MAX 

68 

65 

62 

64 

70 

69 

64 

66 

64 

65 

69 

64 

60 

50 

42 

43 

44 

38 

39 

44 

40 

47 

65 

66 

47 

44 

46 

55 

7 

MIN 

29 

40 

42 

30 

40 

39 

40 

44 

31 

40 

40 

45 

44 

38 

15 

25 

28 

25 

21 

30 

25 

30 

33 

32 

30 

27 

28 

33 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

6S 

67 

65 

65 

67 

68 

68 

67 

66 

67 

69 

68 

67 

68 

67 

67 

63 

58 

55 

53 

57 

30 

57 

64 

62 

64 

63 

61 

51 

50 

62 

7 

MIN 

25 

43 

38 

36 

34 

36 

36 

41 

38 

25 

33 

34 

30 

44 

29 

32 

24 

43 

35 

27 

3 

26 

36 

27 

29 

26 

26 

27 

30 

21 

31 

1 

BAIlEY 

MAX 

76 

72 

72 

74 

67 

78 

71 

73 

75 

74 

75 

75 

77 

75 

73 

65 

49 

53 

41 

35 

47 

58 

55 

57 

69 

72 

74 

71 

58 

57 

65 

6 

MIN 

27 

29 

39 

33 

35 

43 

37 

45 

36 

31 

42 

33 

31 

37 

28 

26 

21 

29 

32 

29 

12 

31 

28 

34 

27 

30 

28 

35 

32 

26 

31 

5 

BOULDER 

MAX 

92 

80 

78 

78 

73 

81 

78 

78 

83 

81 

81 

76 

93 

81 

80 

76 

36 

45 

45 

44 

59 

57 

45 

61 

70 

66 

76 

76 

51 

62 

68 

e 

MIN 

52 

52 

54 

53 

45 

44 

51 

51 

56 

50 

42 

58 

54 

55 

47 

34 

27 

34 

37 

33 

32 

40 

34 

31 

33 

38 

41 

43 

34 

34 

4  3 

0 

8RIGGSDALE  2  NW 

MAX 

82 

82 

81 

74 

72 

82 

81 

80 

90 

79 

83 

83 

82 

82 

80 

66 

38 

45 

47 

42 

60 

56 

42 

59 

74 

73 

79 

77 

50 

61 

69 

i 

MIN 

36 

47 

44 

45 

42 

45 

48 

50 

48 

48 

49 

46 

44 

40 

40 

29 

27 

33 

35 

33 

30 

39 

33 

24 

31 

32 

42 

47 

36 

36 

39 

4 

BYERS 

MAX 

92 

85 

93 

80 

75 

88 

68 

88 

85 

79 

86 

84 

88 

85 

82 

75 

41 

45 

45 

45 

60 

59 

46 

60 

72 

67 

83 

64 

58 

57 

70 

6 

MIN 

44 

53 

49 

51 

44 

45 

46 

51 

49 

47 

53 

45 

47 

48 

50 

29 

25 

34 

35 

34 

26 

33 

36 

31 

35 

33 

34 

46 

36 

32 

40 

8 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

69 

68 

64 

64 

70 

59 

67 

66 

64 

66 

70 

66 

62 

57 

27 

40 

44 

43 

49 

44 

36 

46 

62 

66 

69 

63 

43 

44 

62 

62 

57 

0 

MIN 

32 

43 

42 

31 

38 

44 

42 

39 

32 

37 

37 

43 

39 

19 

11 

25 

28 

25 

22 

33 

26 

23 

33 

30 

41 

34 

29 

21 

29 

33 

32 

0 

CASTLE  ROCK 

MAX 

7a 

78 

74 

78 

75 

82 

78 

87 

84 

80 

80 

79 

82 

78 

77 

74 

39 

56 

54 

42 

54 

63 

55 

60 

70 

74 

78 

74 

53 

57 

69 

e 

MIN 

40 

48 

45 

45 

46 

49 

48 

56 

46 

44 

50 

46 

46 

42 

46 

27 

23 

22 

34 

30 

24 

30 

32 

29 

36 

38 

37 

46 

31 

28 

36 

8 

CHEESMAN 

MAX 

79 

76 

72 

74 

74 

79 

75 

75 

74 

71 

76 

78 

78 

77 

76 

73 

51 

51 

49 

42 

51 

62 

54 

57 

72 

70 

74 

70 

54 

58 

6  7 

4 

MIN 

33 

43 

45 

42 

40 

45 

47 

45 

45 

37 

44 

38 

38 

49 

35 

30 

21 

28 

30 

30 

16 

26 

31 

31 

31 

33 

33 

39 

39 

29 

35 

8 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

02 

78 

81 

61 

65 

78 

B7 

77 

83 

82 

76 

78 

50 

42 

45 

44 

60 

60 

55 

62 

74 

68 

81 

72 

60 

68 

9 

MIN 

42 

48 

50 

44 

48 

45 

49 

47 

46 

48 

55 

29 

25 

30 

35 

29 

30 

30 

37 

43 

39 

36 

36 

31 

30 

39 

4 

DENVER  WB  AIRPORT 

MAX 

81 

92 

80 

81 

62 

86 

63 

81 

82 

90 

84 

82 

65 

83 

81 

53 

40 

44 

46 

45 

60 

62 

43 

62 

73 

63 

82 

66 

46 

62 

68 

,1 

MIN 

46 

54 

52 

53 

48 

43 

52 

54 

52 

46 

52 

49 

52 

51 

49 

30 

30 

37 

40 

32 

35 

38 

37 

35 

35 

41 

38 

46 

35 

34 

43 

2 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

91 

77 

76 

77 

57 

85 

62 

81 

79 

78 

82 

83 

67 

82 

78 

55 

36 

43 

45 

40 

56 

62 

40 

62 

74 

61 

83 

62 

44 

61 

66 

4 

Mm 

49 

59 

58 

55 

46 

48 

30 

53 

57 

52 

56 

52 

56 

61 

55 

28 

28 

35 

37 

32 

33 

38 

35 

38 

42 

39 

41 

44 

32 

39 

44 

9 

ELBERT 

MAX 

72 

76 

71 

75 

65 

78 

68 

78 

75 

70 

77 

79 

60 

74 

75 

65 

37 

52 

47 

44 

54 

62 

48 

56 

65 

70 

76 

72 

54 

52 

65 

6 

MIN 

39 

46 

42 

39 

45 

46 

46 

49 

50 

40 

52 

37 

35 

44 

42 

25 

21 

30 

33 

28 

21 

26 

31 

30 

34 

32 

34 

37 

32 

27 

36 

4 

ESTES  PARK 

MAX 

72 

74 

69 

69 

68 

73 

73 

69 

70 

70 

70 

69 

72 

73 

68 

64 

32 

46 

52 

47 

46 

50 

47 

51 

65 

69 

70 

70 

55 

51 

62 

4 

MIN 

26 

41 

51 

47 

34 

36 

45 

46 

49 

32 

34 

44 

51 

54 

45 

26 

20 

29 

32 

31 

26 

36 

29 

22 

29 

35 

34 

35 

33 

33 

36 

2 

EVERGREEN 

MAX 

74 

74 

70 

73 

68 

77 

77 

73 

72 

75 

75 

76 

76 

76 

77 

73 

30 

37 

40 

43 

52 

56 

52 

54 

70 

61 

76 

76 

54 

54 

64 

7 

MIN 

31 

43 

39 

37 

36 

41 

47 

46 

40 

36 

39 

37 

35 

36 

32 

26 

22 

30 

33 

32 

20 

29 

31 

27 

30 

35 

31 

35 

33 

25 

33 

8 

FAIRPLAY  NO.  2 

MAX 

MIN 

FORT  COLLINS 

MAX 

79 

91 

77 

73 

64 

80 

68 

79 

78 

77 

77 

79 

74 

79 

73 

60 

35 

43 

45 

44 

59 

51 

43 

57 

69 

59 

76 

60 

47 

6  1 

64 

9 

MIN 

39 

51 

48 

47 

45 

42 

49 

51 

51 

46 

48 

51 

46 

48 

44 

29 

27 

34 

36 

32 

30 

40 

32 

27 

33 

36 

39 

45 

37 

41 

40 

8 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

86 

95 

82 

77 

68 

97 

72 

92 

•  3 

84 

84 

86 

88 

64 

80 

65 

39 

43 

46 

47 

62 

59 

46 

61 

76 

61 

83 

64 

50 

62 

69 

8 

Mm 

38 

49 

47 

45 

44 

40 

49 

50 

49 

43 

46 

50 

44 

53 

41 

30 

29 

36 

37 

33 

32 

38 

36 

27 

33 

37 

41 

49 

33 

33 

40 

3 

FORT  MORGAN 

MAX 

72 

82 

84 

84 

74 

69 

84 

58 

92 

81 

78 

84 

95 

84 

82 

74 

37 

41 

45 

48 

42 

62 

51 

39 

60 

73 

60 

78 

53 

44 

66 

3 

Mm 

43 

47 

49 

48 

45 

46 

49 

49 

31 

49 

52 

51 

49 

49 

45 

36 

30 

31 

36 

38 

35 

36 

37 

29 

31 

31 

34 

46 

41 

37 

41 

7 

GEORGETOWN 

MAX 

70 

67 

63 

68 

62 

74 

68 

68 

69 

70 

68 

66 

71 

68 

65 

59 

45 

59 

46 

37 

41 

47 

47 

64 

64 

68 

68 

64 

57 

43 

60 

9 

MIN 

38 

44 

43 

45 

37 

43 

43 

45 

44 

38 

43 

43 

43 

44 

41 

24 

19 

29 

30 

25 

24 

35 

28 

27 

38 

34 

36 

39 

33 

34 

36 

3 

GRANT 

MAX 

69 

65 

64 

67 

66 

70 

68 

66 

67 

68 

67 

67 

70 

66 

65 

58 

53 

56 

53 

44 

45 

52 

41 

61 

61 

67 

68 

63 

49 

50 

60 

9 

Mm 

30 

38 

37 

38 

35 

38 

38 

40 

38 

31 

35 

33 

36 

32 

30 

24 

18 

28 

30 

20 

17 

27 

29 

24 

33 

30 

31 

32 

30 

24 

30 

9 

GREELEY 

MAX 

73 

84 

85 

80 

75 

58 

82 

60 

78 

82 

80 

82 

82 

86 

84 

74 

38 

38 

44 

48 

40 

61 

50 

40 

61 

73 

61 

61 

55 

45 

66 

0 

Mm 

39 

44 

49 

45 

46 

46 

45 

49 

51 

47 

50 

51 

47 

47 

45 

33 

26 

26 

36 

36 

32 

34 

34 

29 

31 

35 

36 

44 

41 

37 

40 

4 

GROVER  10  W 

MAX 

81 

86 

81 

77 

64 

82 

68 

81 

80 

77 

83 

92 

78 

81 

72 

56 

35 

45 

46 

44 

59 

48 

42 

58 

72 

57 

78 

67 

46 

60 

66 

3 

Mm 

41 

53 

53 

44 

40 

45 

45 

49 

53 

45 

50 

49 

46 

48 

45 

26 

25 

31 

34 

31 

31 

36 

30 

27 

38 

31 

40 

43 

34 

35 

39 

9 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

74 

70 

68 

72 

65 

70 

55 

73 

73 

67 

70 

73 

75 

73 

75 

54 

33 

41 

43 

41 

43 

56 

41 

53 

64 

63 

74 

66 

48 

50 

60 

8 

Mm 

32 

41 

44 

40 

37 

35 

40 

48 

40 

40 

38 

38 

36 

48 

35 

23 

19 

27 

31 

28 

25 

23 

29 

28 

2T 

33 

32 

35 

30 

28 

33 

7 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

61 

58 

52 

62 

57 

60 

55 

55 

61 

59 

54 

52 

55 

40 

30 

35 

43 

51 

58 

56 

47 

34 

51 

6 

Mm 

27 

35 

30 

35 

35 

28 

32 

35 

37 

35 

35 

20 

13 

23 

16 

25 

33 

34 

34 

36 

27 

16 

29 

2 

JLLESBURG 

MAX 

86 

89 

80 

79 

67 

80 

76 

88 

81 

74 

82 

82 

80 

76 

79 

68 

58 

51 

47 

47 

66 

52 

66 

75 

70 

63 

56 

49 

60 

69 

9 

Mm 

42 

53 

46 

52 

42 

47 

48 

51 

55 

46 

56 

55 

52 

50 

47 

33 

33 

36 

40 

42 

37 

44 

40 

29 

44 

30 

38 

45 

39 

35 

43 

7 

KASSLER 

MAX 

82 

80 

77 

76 

72 

85 

82 

80 

80 

79 

85 

81 

83 

82 

78 

70 

38 

41 

44 

44 

58 

63 

46 

61 

73 

71 

81 

73 

57 

60 

69 

4 

Mm 

43 

52 

53 

57 

43 

49 

51 

52 

59 

48 

55 

50 

53 

54 

44 

31 

27 

35 

37 

32 

29 

41 

35 

32 

33 

41 

35 

45 

34 

34 

42 

8 

KAUFFMAN  4  S5E 

MAX 

91 

84 

80 

72 

65 

80 

73 

79 

78 

75 

94 

84 

77 

79 

79 

60 

36 

43 

46 

43 

59 

50 

42 

56 

70 

57 

80 

64 

40 

45 

65 

4 

Mm 

37 

50 

47 

45 

39 

44 

41 

49 

51 

43 

49 

51 

47 

48 

48 

32 

26 

32 

35 

33 

31 

36 

32 

29 

35 

31 

45 

34 

34 

30 

39 

5 

LA*t   IjLUKiJt    8  bw 

MAX 

68 

69 

63 

67 

65 

67 

69 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

67 

66 

53 

58 

55 

51 

41 

51 

51 

64 

65 

63 

65 

62 

56 

52 

62 

1 

Mm 

34 

40 

43 

33 

40 

39 

40 

42 

37 

36 

41 

36 

33 

44 

30 

36 

20 

34 

36 

27 

8 

24 

33 

29 

28 

32 

31 

32 

28 

26 

33 

1 

LAKEWOOD 

MAX 

78 

76 

79 

76 

64 

82 

77 

78 

76 

76 

78 

80 

82 

81 

76 

69 

35 

41 

44 

43 

56 

60 

46 

56 

70 

64 

78 

74 

52 

58 

66 

9 

Mm 

46 

59 

55 

41 

42 

44 

48 

51 

55 

43 

49 

49 

32 

53 

49 

28 

26 

33 

35 

31 

29 

36 

33 

31 

37 

37 

34 

43 

32 

31 

41 

1 

LAST  CHANCE 

MAX 

Mm 

i  r  t  t  W  •  T     ?  etc 
LONGMCNT    i  CSt 

MAX 

75 

82 

83 

81 

76 

60 

80 

61 

75 

78 

80 

83 

84 

88 

85 

89 

38 

37 

44 

47 

38 

60 

55 

40 

59 

70 

55 

79 

57 

43 

66, 

1 

Mm 

38 

46 

48 

42 

46 

41 

50 

50 

48 

44 

42 

51 

43 

43 

43 

33 

29 

30 

36 

38 

31 

34 

35 

28 

33 

38 

39 

43 

42 

35 

40, 

0 

PARKER  9  E 

MAX 

76 

77 

74 

78 

67 

82 

78 

78 

76 

72 

78 

80 

80 

78 

75 

69 

50 

53 

53 

43 

55 

69 

57 

58 

70 

65 

78 

71 

53 

56 

68 

3 

Mm 

41 

50 

46 

50 

45 

49 

45 

52 

52 

43 

53 

42 

42 

51 

46 

25 

22 

30 

34 

30 

25 

30 

31 

30 

33 

36 

35 

43 

33 

30 

39i 

1 

RED  FEATHER  LAKES 

2  SE 

MAX 

74 

68 

69 

68 

64 

71 

68 

67 

68 

68 

64 

70 

71 

67 

63 

55 

26 

39 

49 

35 

43 

45 

32 

51 

57 

62 

64 

57 

42 

48 

57, 

5 

Mm 

29 

39 

46 

39 

31 

38 

43 

44 

35 

30 

34 

38 

30 

45 

34 

20 

15 

24 

24 

25 

23 

32 

25 

14 

27 

27 

26 

38 

30 

25 

31, 

1 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

82 

90 

81 

73 

69 

94 

74 

87 

83 

75 

82 

82 

78 

78 

80 

64 

40 

42 

45 

45 

65 

61 

64 

61 

75 

65 

66 

55 

45 

59 

68. 

3 

Mm 

41 

51 

49 

50 

41 

45 

47 

50 

57 

57 

57 

55 

56 

48 

49 

33 

31 

36 

38 

36 

36 

42 

31 

31 

41 

31 

38 

43 

36 

35 

43. 

1 

SPICER 

MAX 

66 

66 

61 

64 

66 

67 

65 

62 

61 

66 

62 

64 

67 

62 

59 

51 

61 

56 

50 

38 

35 

42 

42 

56 

60 

66 

62 

59 

52 

44 

57, 

7 

Mm 

25 

3! 

33 

39 

39 

39 

34 

43 

34 

27 

35 

35 

34 

33 

33 

23 

16 

27 

32 

22 

22 

29 

27 

26 

29 

34 

32 

32 

30 

10 

30, 

2 

STERLING 

MAX 

71 

83 

85 

77 

73 

62 

81 

67 

81 

79 

73 

83 

77 

76 

72 

36 

40 

46 

47 

44 

61 

47 

43 

58 

72 

55 

77 

52 

43 

64. 

2 

Mm 

40 

51 

44 

52 

41 

44 

47 

48 

49 

49 

59 

35 

49 

40 

34 

29 

31 

37 

36 

35 

40 

34 

29 

32 

30 

31 

45 

39 

36 

40. 

3 

See  Reference  Notes  Following  Statioi.  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1965 


Station 

Day  oi  Month 

• 

E 
< 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

wALOEN 

MAX 

70 

69 

66 

66 

64 

64 

67 

67 

64 

69 

67 

66 

71 

65 

61 

52 

58 

52 

45 

39 

62 

65 

67 

65 

33 

46 

60 

0 

M1N 

20 

37 

35 

39 

38 

33 

41 

41 

so 

24 

29 

36 

32 

39 

40 

26 

26 

29 

21 

16 

29 

33 

30 

34 

30 

J  3 

3C 

} 

WATERDALE 

MAX 

80 

84 

83 

77 

63 

82 

69 

80 

79 

76 

82 

80 

81 

82 

73 

63 

36 

45 

44 

6» 

,» 

60 

73 

63 

80 

65 

30 

61 

67 

3 

M1N 

36 

50 

47 

34 

44 

40 

49 

50 

49 

48 

51 

50 

46 

48 

42 

30 

27 

35 

32 

29 

34 

27 

33 

35 

36 

45 

41 

35 

j 

WIGGINS   '  5« 

MAX 

as 

85 

84 

79 

70 

87 

81 

86 

83 

82 

92 

88 

88 

15 

81 

68 

39 

46 

50 

47 

62 

38 

48 

61 

76 

67 

84 

74 

50 

63 

71 

7 

■      •  H 

MIN 

35 

49 

45 

45 

44 

43 

48 

48 

44 

49 

52 

45 

43 

44 

41 

30 

26 

36 

36 

31 

*' 

34 

27 

34 

33 

42 

48 

36 

36 

4C 

| 

RIO  GRANDE  DRAINAGF 

BASIN  05 

ALAMOSA   MB  AIRPORT 

MAX 

76 

72 

68 

74 

74 

76 

75 

73 

72 

74 

74 

72 

75 

77 

75 

73 

70 

68 

60 

52 

51 

63 

69 

71 

74 

73 

72 

67 

53 

37 

69 

4 

MIN 

3* 

45 

40 

33 

39 

49 

43 

47 

41 

32 

40 

44 

34 

34 

29 

45 

46 

45 

39 

35 

30 

26 

32 

30 

31 

35 

33 

35 

35 

25 

1  6 

9LANCA 

MAX 

75 

71 

70 

73 

73 

74 

73 

67 

71 

73 

70 

73 

75 

75 

74 

68 

65 

60 

61 

53 

49 

60 

68 

70 

71 

72 

71 

71 

36 

67 

68 

4 

MIN 

34 

43 

39 

32 

41 

47 

46 

45 

41 

37 

34 

47 

35 

28 

37 

48 

48 

40 

40 

34 

29 

38 

30 

30 

32 

35 

34 

37 

35 

27 

37 

i. 

CENTER 

MAX 

76 

69 

68 

71 

71 

74 

71 

71 

72 

72 

75 

71 

75 

76 

72 

72 

69 

63 

6  0 

53 

56 

63 

70 

70 

74 

73 

69 

65 

54 

60 

68 

5 

MIN 

32 

43 

38 

36 

43 

47 

41 

48 

43 

47 

43 

39 

35 

36 

32 

32 

44 

43 

40 

35 

26 

27 

34 

32 

35 

32 

32 

32 

31 

26 

36 

DEL  NCRTE 

MAX 

71 

67 

67 

74 

69 

72 

68 

70 

70 

70 

75 

71 

73 

75 

71 

71 

68 

64 

60 

50 

54 

56 

68 

68 

73 

71 

66 

62 

56 

60 

67 

1 

MIN 

37 

45 

39 

36 

45 

46 

43 

46 

43 

40 

44 

43 

37 

38 

35 

35 

48 

43 

40 

35 

26 

28 

32 

34 

36 

35 

34 

36 

33 

28 

3e 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

75 

80 

69 

72 

72 

78 

72 

68 

69 

71 

70 

70 

74 

73 

72 

73 

66 

64 

37 

50 

47 

57 

65 

67 

70 

72 

69 

63 

56 

54 

67 

2 

MIN 

36 

41 

40 

33 

44 

44 

45 

44 

40 

37 

43 

41 

38 

39 

32 

43 

49 

40 

40 

25 

25 

28 

33 

32 

35 

3* 

4C 

39 

33 

27 

3  J 

4 

MERUIT  T  ESE 

MAX 

68 

65 

67 

67 

61 

67 

65 

65 

66 

63 

67 

66 

68 

66 

67 

66 

60 

60 

50 

44 

44 

55 

60 

65 

64 

65 

62 

59 

51 

51 

61 

6 

24 

36 

31 

26 

31 

37 

36 

37 

33 

26 

32 

31 

30 

26 

20 

25 

44 

36 

34 

30 

17 

27 

21 

22 

23 

21 

23 

33 

23 

25 

2  | 

7 

MANA5SA 

MAX 

76 

72 

72 

76 

73 

74 

71 

74 

73 

73 

72 

80 

75 

73 

70 

66 

60 

31 

53 

62 

72 

73 

71 

69 

58 

61 

69 

2 

MIN 

34 

44 

40 

35 

45 

48 

46 

44 

33 

47 

37 

46 

33 

46 

47 

45 

42 

36 

23 

26 

29 

3* 

41 

37 

3* 

22 

38 

3 

MONTE  V]STA 

MAX 

78 

71 

67 

75 

73 

74 

70 

73 

74 

73 

75 

72 

76 

77 

76 

75 

72 

67 

64 

56 

55 

62 

70 

71 

72 

73 

71 

66 

58 

MIN 

36 

45 

42 

37 

44 

48 

43 

47 

43 

39 

43 

43 

3B 

39 

33 

36 

46 

45 

40 

39 

29 

28 

31 

33 

38 

34 

33 

38 

32 

31 

|| 

5 

SAGUACHE 

MAX 

72 

70 

69 

73 

70 

74 

73 

73 

72 

73 

75 

72 

73 

73 

72 

73 

69 

67 

62 

53 

51 

59 

68 

69 

73 

71 

67 

38 

68 

4 

MIN 

37 

41 

43 

58 

41 

43 

44 

45 

42 

40 

41 

37 

36 

36 

33 

32 

42 

41 

39 

35 

26 

29 

35 

34 

33 

32 

35 

32 

36 

8 

NAGON  NMEEL  GAP  3  N 

MAX 

67 

71 

67 

64 

69 

60 

67 

65 

67 

69 

69 

69 

67 

69 

71 

70 

67 

62 

47 

52 

48 

46 

58 

62 

66 

66 

64 

47 

63 

1 

MIN 

26 

34 

33 

21 

34 

37 

38 

35 

34 

27 

32 

33 

29 

28 

21 

24 

28 

39 

35 

34 

19 

23 

24 

22 

23 

24 

29 

25 

28 

8 

WOLF  CREEK  PASS  1  F 

MAX 

38 

56 

50 

53 

48 

53 

54 

50 

52 

55 

56 

52 

34 

58 

56 

37 

56 

34 

38 

33 

30 

43 

49 

53 

54 

54 

48 

46 

48 

50 

7 

MIN 

35 

34 

34 

33 

40 

40 

4C 

36 

36 

30 

39 

38 

36 

38 

34 

41 

38 

34 

32 

24 

13 

21 

26 

30 

30 

40 

37 

24 

21 

32 

9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

(Speed  -  m.p.h. 

> 

Relative  humidity  averages  ■ 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

• 

i 

e 

> 
< 

i  1 
£  a 

e 

§  1 

Jul 

1  J 

Date  of 
fastest  mile 

MOUNTAIN  STANDARD 
5   AM      11    AM        5  PM 

TIME 
1  1  PM 

1 

.01-09 

.10-49 

66-OS 

661-001 

2.00 
and  over 

°  e  • 

a  —  -fl 

111 

Hi 

*  "i 
<  <  1 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

83 

42 

37 

3 

6 

5 

0 

0 

0 

14 

4.6 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

9 

1.1 

10.6 

35*+ 

36 

18 

76 

52 

50 

72 

10 

6 

3 

2 

0 

0 

21 

5.9 

DENVER  WB  AIRPORT 

18 

.2 

8.0 

40 

NW 

14 

75 

50 

50 

70 

7 

7 

3 

2 

0 

0 

19 

61 

6.4 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

11 

3.0 

8.6 

38 

sw 

28 

62 

41 

34 

54 

5 

4 

4 

1 

1 

0 

15 

63 

5.6 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

5 

1.1 

10.6 

42 

NE 

29+ 

75 

46 

39 

67 

7 

5 

4 

0 

0 

0 

16 

70 

5.6 

8m  BjsleMM  No4»  roDowiog 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
SEPTEMBER  1965 


Day  of  month 

9     10    II     12    13    14    IS     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


17 

18 

19 

20 

21 

T 

0.1 

T 

4 

r 

T 

T 

2.0 

2 

«.o 

3 

5.0 

7 

3 

3 

1.0 

0  ■  * 

1.7 

2.8 

4.0 

1 

1 

2 

3 

4 

4.0 

T 

2.0 

0.3 

1 

2.0 

4.0 

4.0 

• 

3 

T 

1 .  6 

T 

T 

1 

2.0 

T 

T 

3.1 

2 

T 

T 

T 

7 

T 

7 

2.0 

1.0 

3*5 

2.T 

1.6 

T 

i 

7 

6 

2 

1.9 

1.0 

1.9 

T 

2 

11 

4 

2 

T 

7 

7 

7 

1.0 

3.4 

5.5 

1.3 

» 

4 

2.0 

3 

T 

2  .  3 

1.2 

1 

4 

T 

3.5 

1 

•      ft  II 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

Colorado  springs  wB  ap 


PUEBLO  WB  AIRPORT 

RUXT0N  PARK 
SAL ID* 

TRtNIDAD  FAA  AIRPORT 
WFSTCLIFFE 


*      •  * 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 


ASPFN 

BFRTHOljD  PASS 

BOND 

CORTE2 

CRFSTED  BUTTE 
DILLON  1  E 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 
EAGLE   FAA  AIRPORT 
FR A  SEP 

GLENWOOO  SPRINGS  1  N 
GRAND   JUNCTION   WB  AP 

GRAND  LAKE  1  Nw 

LAKE   C I  TV 

MAVRELL 

MFEKEP 

NORTHDALE 

OURAV 

PARADOX 

STEAMBOAT  SPRINGS 
WOlF  CREEK  PASS  4  W 

•      •  • 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON   FAA  AIRPORT 

W1LVOKE 

ft       ft  ft 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

BOULDER 

BvFRS 

CwEFSMAN 

DENVER  wB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


See  Reference  Notes  Following  Station  ludftx 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
SEPTEMBER  1965 


Slalion 


ESTES  PARK 
EvFPGREEN 
FOPT  MORGAN 
r.POvEP  10  H 
JONES  PASS  2  E 
LAKE  GEOPSE  S  Sw 
PAPKER  9  E 

PFO  FEAThEP  LAKES  2  SE 

5F06W1CK  5  S 

SPICEP 

BALDEN 


PIO  GRANDE  DRAINAGE 
RAS1N  05 


r.RFAT  SAND  DUNES  NM 
WAGON  WHEEL   GAP   i  N 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day   of  month 


14     15     16     17  18 


T 

0.0 

5.0 

A 

2 

T 

T 

6 

"l 

» 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

• 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

58 
70 

63 
69 

62 
68 

59 
68 

60 
63 

58 
69 

62 
63 

60 
66 

59 
68 

59 
69 

61 

68 

61 
67 

58 
67 

59 
67 

59 
66 

57 
58 

49 
49 

48 
51 

48 
52 

49 
46 

43 
52 

48 
50 

47 
47 

43 
50 

46 
54 

49 
51 

49 
57 

53 
54 

51 
50 

46 

52 

54.1 
59. < 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

63 
68 

65 
68 

65 
68 

63 
68 

64 

66 

62 
68 

65 
65 

63 
66 

63 
68 

64 
69 

65 
68 

65 
67 

63 
67 

63 
67 

63 
66 

61 
59 

56 
54 

52 
54 

52 
5- 

52 

50 

47 
53 

50 

52 

<•■) 

49 

46 
51 

47 

54 

51 

52 

51 

56 

54 
55 

53 
52 

50 
53 

57.! 

60.: 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

67 
67 

67 
68 

67 
67 

67 
67 

67 
66 

65 
66 

67 
66 

65 
66 

65 
66 

66 
67 

67 
67 

68 
67 

66 
67 

66 
67 

66 
66 

65 
63 

60 
6  6 

57 
56 

56 
56 

56 
54 

52 
53 

54 
54 

53 
52 

50 
52 

52 
53 

53 
53 

53 
55 

55 
55 

55 
54 

52 
53 

60.  < 
60.1 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

68 
68 

68 
68 

66 
68 

67 
67 

67 
67 

67 
68 

67 
66 

67 
66 

66 
66 

66 
67 

68 

67 

67 
67 

67 
67 

67 
66 

66 
66 

66 
66 

65 
64 

63 
62 

60 
60 

60 
59 

59 
58 

56 
57 

57 
57 

56 
56 

55 
55 

56 
56 

56 

56 

56 
94 

56 
56 

56 
56 

62. e 

62.! 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

68 
68 

66 
68 

66 
68 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

66 
66 

67 
66 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

6  6 

6  6 

65 
64 

63 
63 

62 
64 

61 
61 

60 

60 

60 
59 

59 
59 

58 
58 

56 
58 

58 
68 

57 
57 

58 
58 

58 
58 

63. T 
63.6 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

64 
65 

65 
65 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
65 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

63 
63 

63 

63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
62 

62 
62 

62 
62 

62 

62 

62 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

60 
60 

63.1 
63.1 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  N0N1 RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


Sm  Rotorwnco  NotM  Following  Station  Indax 
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EVAPORATION  AND   WIND  Colorado 

SEPTEMBER  1965 


Day  01  Month 

-— i  • 

*  31  t 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  * 

ARKANSAS  DRmINAGE 

BASIN  01 

JOHN  MARTIN  DAM  (B) 

EVAP 

.19 

.40 

.34 

.33 

.29 

.20 

.41 

.11 

.32 

.17 

.14 

.22 

•  30 

.36 

•  25 

.21 

.08 

.13 

.25 

.05 

.13 

.19 

•  13 

.06 

.10 

.13 

.06 

.29 

.15 

.21 

6.60 

WIND 

19 

101 

30 

37 

87 

99 

126 

30 

32 

37 

25 

28 

66 

45 

25 

63 

3T 

66 

65 

43 

74 

37 

62 

11 

17 

33 

35 

76 

90 

166 

1696 

MAX 

$a 

89 

89 

89 

89 

96 

63 

66 

86 

84 

90 

90 

89 

89 

86 

79 

79 

60 

76 

60 

66 

76 

76 

66 

79 

80 

81 

80 

79 

67 

61.7 

"IN 

61 

37 

39 

99 

65 

99 

66 

61 

60 

36 

61 

60 

56 

37 

32 

SO 

44 

47 

51 

49 

39 

64 

47 

44 

46 

67 

66 

36 

84 

60 

33.0 

PUEBLO  CITY  RES  (B) 

EVAP 

.29 

.29 

.49 

.23 

.44 

.06 

.21 

.21 

.22 

.34 

.19 

.19 

•  27 

•  27 

•  37 

.20 

.16 

.06 

.14 

.04 

.07 

.19 

.20 

.04 

.06 

.10 

•  13 

.21 

.16 

.16 

5.93 

WIND 

80 

90 

90 

90 

80 

70 

20 

100 

40 

100 

100 

50 

40 

20 

70 

SO 

150 

50 

70 

70 

70 

60 

90 

110 

10 

30 

90 

20 

80 

60 

2010 

MAX 

8] 

67 

62 

8  1 

80 

7] 

8S 

82 

64 

80 

8C 

86 

67 

85 

79 

77 

66 

44 

72 

56 

50 

64 

70 

49 

59 

74 

66 

78 

72 

66 

73.2 

MIN 

99 

99 

96 

92 

31 

96 

56 

39 

56 

35 

39 

56 

32 

92 

49 

48 

37 

37 

39 

46 

37 

36 

99 

41 

60 

41 

66 

47 

50 

37 

66.1 

SPRINGFIELD  T  MSM  (F! 

EVAP 

.38 

.24 

.37 

.90 

.25 

.36 

.3* 

•  15 

.36 

.13 

.20 

.26 

.39 

.32 

.35 

.26 

.06 

.25 

.09 

.12 

.15 

.20 

.10 

.04 

.16 

.20 

•  20 

.30 

.20 

.26 

7.13 

WIND 

121 

110 

39 

37 

140 

165 

165 

129 

83 

103 

168 

96 

67 

63 

61 

106 

139 

205 

130 

109 

85 

55 

122 

122 

63 

94 

206 

148 

163 

179 

3492 

71 

81 

81 

8( 

93 

•4 

81 

81 

85  79 

BC 

82 

86 

66 

82 

73 

36 

7] 

31 

61 

73 

68 

33 

76 

72 

77 

79 

71 

63 

76.2 

MIN 

90 

92 

93 

94 

96 

99 

60 

58 

58  56 

59 

56 

35 

54 

91 

91 

38 

61 

33 

65 

36 

42 

43 

40 

63 

90 

46 

52 

56 

30.6 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

EVAP 

.19 

.11 

.14 

.09 

.04 

.03 

.07 

.07 

.13 

•  Of 

.09 

•  19 

.19 

.14 

.10 

.17 

.01 

.10 

.14 

• 

- 

- 

• 

• 

- 

™ 

• 

• 

WIND 

31 

23 

23 

42 

18 

33 

21 

49!  30 

40 

46 

9 

28 

47 

48 

68 

60 

90 

61 

36 

41 

46 

29 

29 

78 

60 

59 

22 

66 

- 

12766 

"AX 

» 

68 

61 

♦7 

94 

71  70 

63  72 

tl 

69 

69 

74 

70 

70 

67 

59 

63 

60 

48 

MIN 

39 

44 

41 

39 

40 

39 

40 

47 

39 

39 

43 

40 

46 

39 

38 

43 

39 

60 

40 

36 

" 

twin  lakes  evaporation 

EVAP 

.12 

.10 

.17 

.20 

•  12 

.12 

.09 

.07 

.20 

•  12 

.19 

.23 

.13 

.26 

.27 

.19 

.00 

.10 

« 

.04 

.24 

.22 

.14 

.00 

.00 

.22 

.10 

•  15 

.06 

4.108 

WIND 

3^ 

39 

32 

62 

49 

38 

29 

15 

23 

3C 

)3 

36 

41 

39 

73 

42 

55 

6! 

36 

33 

31 

56 

67 

39 

49 

51 

66 

59 

28 

39 

1332 

MAX 

TO 

70 

63 

61 

69 

61 

69 

66 

61 

70 

69 

69 

68 

72 

71 

64 

65 

36 

67 

68 

46 

43 

66 

55 

56 

64 

60 

57 

52 

49 

61.6 

MIN 

39 

41 

42 

40 

39 

43 

44 

43 

42 

39 

61 

62 

41 

41 

39 

38 

37 

63 

60 

39 

34 

35 

37 

39 

60 

99 

36 

39 

40 

39 

39.8 

•     •  • 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

CLIMAX  2  NW 

EVAP 

.20 

.10 

•  01 

•  09 

•  07 

.07 

.09 

.07 

.24 

.28 

.12 

•  14 

•  10 

•  22 

•  15 

•  14 

.02 

.09 

.01 

.00 

• 

• 

.07 

•  12 

•  11 

•  11 

.10 

• 

■ 

3.266 

wINO 

19 

39 

23 

49 

30 

30 

22 

24 

33 

22 

25 

36 

29 

66 

42 

50 

34 

49 

35 

23 

14 

13 

33 

28 

63 

67 

43 

48 

1032B 

MAX 

66 

66 

66 

76 

61 

66 

64 

64 

• 

67 

67 

62 

60 

75 

62 

56 

36 

35 

56 

55 

64 

97 

58 

56 

55 

57 

60.9 

MIN 

98 

38 

36 

98 

39 

36 

41 

41 

36 

36 

36 

39 

39 

38 

38 

39 

37 

38 

37 

36 

. 

33 

33 

38 

37 

36 

38 

I 

37.6 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

.2T 

.23 

.19 

•  39 

.38 

.13 

.24 

.26 

.26 

.20 

.20 

•  34 

.26 

•  32 

•  29 

•  36 

•  17 

.04 

.05 

.04 

.10 

.10 

.13 

.17 

•  22 

.36 

.34 

.40 

.11 

.13 

6,66 

WIND 

43 

89 

99 

71 

90 

120 

90 

61 

89 

4C 

38 

77 

99 

66 

60 

105 

86 

25 

42 

44 

94 

* 

72 

36 

40 

79 

116 

149 

66 

34 

2096 

MAX 

0* 

78 

83 

61 

76 

76 

77 

84 

80 

78 

77 

64 

79 

79 

75 

64 

56 

3< 

3c 

37 

67 

79 

78 

78 

76 

72 

6  1 

67 

6  9 

74.1 

MIN 

48 

54 

33 

I 

34 

53 

99 

55 

32 

49 

53 

91 

51 

69 

67 

30 

41 

36 

40 

43 

36 

43 

49 

49 

51 

92 

66 

30 

44 

39 

46,3 

GRAND  LAKE  6  SSN 

EVAP 

.27 

.20 

.17 

.11 

.07 

.13 

.19 

.13 

.11 

.17 

.1* 

.36 

.26 

•  41 

•  17 

•  34 

•  11 

.17 

.01 

- 

• 

• 

.14 

.20 

.16 

•  21 

.22 

.08 

.05 

5.326 

WIND 

90 

110 

lie 

109 

91 

73 

61 

78 

92 

95 

94 

139 

104 

195 

99 

171 

97 

157 

79 

81 

171 

186 

117 

86 

121 

92 

85 

124 

101 

106 

3308 

MAX 

69 

63 

6 1 

33 

64 

70 

67 

62 

63 

66 

69 

66 

66 

65 

61 

59 

60 

3  ] 

5 1 

6C 

62 

63 

61 

57 

66 

60.3 

MIN 

9* 

38 

36 

96 

37 

40 

47 

** 

38 

37 

36 

40 

38 

42 

36 

41 

31 

96 

SI 

3( 

■ 

. 

Z 

34 

99 

36 

33 

36 

35 

31 

37.3 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

" 

.14 

.12 

.12 

.12 

.09 

.14 

.08 

.17 

.20 

.19 

.17 

.19 

.27 

•  18 

•  2! 

•  09 

.11 

.05 

.00 

.00 

.06 

•  07 

.17 

.03 

.13 

.16 

.32 

• 

.06 

3.966 

WIND 

44 

22 

34 

79 

16 

28 

17 

32 

41 

40 

50 

S3 

30 

74 

43 

90 

47 

61 

S3 

30 

40 

38 

40 

5 

41 

66 

35 

28 

34 

62 

1226 

MAX 

71 

71 

68 

66 

63 

71 

72 

71 

72 

73 

72 

71 

7J 

70 

71 

66 

63 

6] 

39 

47 

52 

96 

&fi 

66 

67 

67 

65 

56 

67 

65,6 

MIN 

40 

46 

46 

44 

44 

" 

90 

30 

46 

*' 

46 

49 

43 

46 

42 

66 

36 

39 

41 

39 

35 

36 

42 

34 

61 

43 

41 

39 

36 

26 

41.9 

MONTROSE  NO  1  (E) 

EVAP 

.17 

.23 

.27 

.21 

.13 

.11 

.14 

.11 

.20 

20 

.19 

•  13 

.20 

.24 

.15 

.92 

.21 

.09 

.02 

.03 

.09 

.04 

.19 

.12 

.13 

.21 

•  26 

.25 

•  13 

.13 

4.92 

WIND 

32 

16 

21 

24 

20 

34 

14 

12 

22 

17 

29 

22 

27 

27 

23 

98 

71 

26 

33 

16  16 

i» 

16 

1? 

16 

16 

50 

91 

36 

22 

855 

MAX 

82 

82 

79 

76 

76 

78 

89 

77 

81 

92 

61 

74 

79 

80 

73 

79 

70 

66 

59 

55 

39 

71 

76 

78 

80 

76 

75 

71 

71 

68 

74,9 

MIN 

49 

35 

33 

93 

36 

32 

96 

38 

37 

50 

94 

52 

32 

51 

SS 

92 

46 

42 

44 

41 

38 

44 

49 

46 

31 

31 

51 

51 

66 

60 

50.0 

VALLECITO  0AM 

EVAP 

.17 

.16 

.13 

.15 

.08 

.10 

.09 

.11 

.15 

.  14 

.11 

.12 

•  14 

.16 

.17 

.16 

.14 

.02 

.06 

.05 

.05 

.09 

.10 

.13 

.14 

.13 

•  06 

.06 

.09 

.09 

3.99 

9 

16 

17 

g 

l 

11 

0 

5 

10 

4 

3 

7 

12 

14 

19 

37 

j 

9 

0 

■ 

J  Q 

9 

Q 

20 

16 

6 

294 

MAX 

78 

78 

74 

77 

72 

72 

72 

76 

79 

72 

72 

74 

74 

76 

70 

72 

66 

5! 

51 

54 

57 

69 

69 

70 

70 

72 

66 

59 

37 

65 

69,0 

MIN 

»7 

92 

31 

48 

32 

32 

95 

»7 

92 

53 

31 

32 

49 

47 

44 

43 

30 

49 

44 

44 

38 

39 

40 

42 

44 

63 

49 

48 

40 

99 

67,0 

•      •  « 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

BONNY  DAM  (C) 

EVAP 

.17 

.41 

.26 

.12 

.29 

.07 

.29 

.04 

.16 

.26 

.10 

.21 

.27 

.16 

.35 

.22 

.08 

.03 

.01 

.19 

.13 

.01 

.12 

.17 

.03 

.15 

.11 

.09 

6.76B 

WI ND 

216 

42 

40 

76 

86 

196 

62 

102 

55 

116 

135 

49 

92 

83 

14 

217 

lOi 

75 

109 

9! 

61 

39 

42 

1 1 

96 

146 

g4 

116 

2766 

MAX 

79 

79 

86 

84 

81 

58 

89 

63 

90 

81 

70 

81 

86 

60 

79 

74 

67 

49 

30 

51 

49 

67 

62 

46 

69 

73 

46 

74 

56 

30 

69.2 

MIN 

94 

99 

61 

39 

30 

37 

56 

99 

64 

99 

63 

63 

63 

61 

64 

99 

60 

40 

49 

47 

42 

62 

66 

41 

62 

69 

66 

46 

46 

39 

92.0 

*      •  • 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  OA 

ESTES  PARK 

EVAP 

.22 

.34 

.10 

.20 

•  14 

.13 

.11 

.14 

.24 

.20 

.16 

.21 

.28 

.35 

.06 

•  29 

• 

• 

.03 

• 

.14 

• 

■ 

■ 

• 

• 

• 

■ 

• 

WIND 

41 

39 

101 

102 

46 

66 

23 

35 

109 

42 

33 

84 

101 

128 

85 

72 

54 

36 

46 

46 

94 

131 

62 

39 

43 

43 

71 

53 

66 

106 

2067 

MAX 

72 

71 

64 

68 

66 

70 

70 

75 

70 

70 

70 

66 

70 

70 

65 

65 

39 

5  j 

94 

46 

63.7 

MIN 

37 

43 

49 

43 

40 

40 

•  0 

48 

47 

41 

60 

64 

66 

65 

62 

99 

30 

3! 

36 

37 

91 

60.9 

PORT  COLLINS  <0: 

EVAP 

.31 

•  17 

.16 

.14 

.20 

.10 

.10 

.11 

.06 

.27 

.08 

.16 

.16 

.17 

.03 

.20 

.11 

.04 

.04 

.17 

• 

.09 

.07 

.03 

•  04 

.06 

• 

•  16 

3.796 

WIND 

20 

29 

28 

32 

42 

17 

37 

33 

26 

23 

22 

41 

26 

92 

26 

61 

59 

16 

23 

20 

20 

30 

21 

23 

13 

42 

16 

44 

47 

67 

960 

MAX 

77 

79 

72 

77 

66 

SO 

63 

77 

80 

79 

75 

76 

79 

74 

72 

60 

S3 

93 

56 

91 

65 

35 

50 

63 

62 

35 

68 

56 

53 

63 

66.9 

MIN 

62 

63 

62 

61 

61 

60 

62 

62 

61 

62 

62 

62 

61 

60 

60 

49 

51 

91 

69 

49 

67 

46 

49 

46 

68 

50 

■80 

52 

50 

54 

99.3 

WIGGINS  T  SW 

EVAP 

.21 

.29 

.10 

.20 

.19 

.08 

.10 

.09 

.06 

.36 

.18 

.25 

.22 

.21 

.27 

.06 

.02 

.00 

■ 

- 

.01 

.12 

.16 

.13 

.12 

.12 

.07 

.22 

4,486 

WIND 

16 

22 

\  5 

19 

33 

13 

14 

13 

19 

47 

59 

36 

2i 

45 

18 

65 

37 

2( 

49 

98 

13 

1 3 

12 

20 

60 

MAX 

89 

80 

82 

60 

73 

83 

63 

85 

69 

82 

87 

81 

63 

92 

76 

71 

42 

91 

5' 

94 

69 

65 

53 

67 

66 

67 

76 

76 

57 

33 

71.9 

MIN 

49 

36 

52 

92 

31 

31 

36 

54 

39 

39 

98 

52 

45 

91 

53 

40 

32 

99 

42 

40 

39 

46 

46 

37 

44 

65 

90 

55 

45 

67 

48.1 

•      •  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  09 

ALAMOSA  WB   AIRPORT  (A* 

EVAP 

.22 

.29 

.27 

.19 

.24 

.24 

.20 

.19 

.11 

.23 

.23 

.21 

.29 

.20 

.22 

.42 

.39 

.17 

.14 

.26 

.15 

.10 

.23 

.09 

.21 

.25 

.27 

.16 

.19 

.15 

6.66 

WIND 

36 

78 

46 

36 

56 

77 

43 

47 

30 

35 

34 

72 

60 

60 

27 

117 

160 

122 

89 

99 

57 

51 

36 

21 

33 

50 

67 

63 

105 

58 

1866 

MAX 

79 

76 

70 

79 

72 

74 

77 

74 

77 

77 

74 

71 

73 

78 

76 

71 

69 

69 

65 

64 

39 

67 

71 

74 

74 

71 

70 

66 

60 

65 

71.3 

MIN 

42 

48 

48 

43 

49 

31 

49 

52 

47 

34 

46 

46 

42 

40 

34 

42 

47 

69 

44 

42 

36 

34 

39 

33 

61 

31 

3* 

41 

37 

32 

41.6 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

.13 

.39 

.16 

.13 

.22 

.06 

.  14 

.08 

.12 

.16 

.17 

.17 

.21 

.23 

.25 

.33 

.26 

.19 

.07 

.10 

.07 

.16 

.14 

.18 

.17 

.16 

.19 

.13 

.10 

.12 

4.97 

WIND 

33 

94 

90 

41 

18 

40 

17 

30 

33 

22 

25 

97 

96 

58 

63 

116 

90 

30 

60 

98 

45 

30 

38 

32 

40 

63 

33 

93 

66 

14436 

"AX 

73 

79 

73 

67 

73 

58 

69 

63 

69 

75 

73 

70 

70 

67 

74 

68  69 

66 

49 

63 

63 

63 

68 

68 

65 

67 

66 

60 

34 

67.7 

MIN 

38 

*1 

64 

40 

49 

4S 

43 

47 

44 

46 

44 

46 

39 

36 

37 

34  37 

63 

40 

44 

38 

36 

37 

87 

37 

37 

39 

37 

34 

40.9 

(A)  PAN   PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN   PAINTED    INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(D)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(E)  PAN  PAINTF.    INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

<F>  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 


So*  Reference  NotM  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

\  COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

M 

5 

2 

-  ■ 

z 

0 

p 
< 

-— - 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

3 

c. 

SPECIAL 

rgag  »  5  

oil* 

-  MASM|W6T0W — 

40  09 

AKRON  FaA  AIRPORT 

J  WASHINGTON 

109  IS 

**61 

-ip 

FEO  AVIA7 ION  AGENCY 

ALAMOSA  >B  AIRPORT 

01  so 

37  27 

7336 

H10 

Mil 

BP 

c  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ALLENSPARK 

*  BOULDER 

40  12 

6900 

9* 

9P 

H  LESTER  COATS 

altenbERn 

021*  C 

1  GARFIELD 

39  30 

9*90 

»P 

9P 

ORVILLC  C  ALTEN6ERN 

uwi 

0226  ( 

2  SAN  MIGUEL 

37  9* 

6T01 

BP 

WEST  COLO  POWER  CO 

07*2  1 

I  LINCOLN 

96  9* 

9*20 

If 

BEN  H  MARSHALL 

ANT  £  BO  RESERVOIR 

*  PARK 

39  00 

8932 

IP 

BP 

BOARO  OF  WATER  COMM 

AAAPAHOF 

)  CHEYENNE 

36  91 

4013 

JOSEPH  H  PFOST 

AROVA   6  HE 

03*9  < 

1  CHEYENNE 

36  93 

4767 

96 

MERRILL  LINOOUIST 

OSTO  C 

2  P1TK|N 

99  11 

7936 

9P 

:  m 

RALPH  P  M  LV  L 

AVER  RANCH 

1  EL  PASO 

104  34 

7231 

RALPH  J  AY£R 

BAILEY 

049*  i 

*  PARK 

39  2* 

7733 

IP 

U  S  FOREST  SERVICE 

BASALT 

091*  C 

2  EAGLE 

39  22 

6624 

6P 

ii 

U  S  FOREST  SERVICE 

BERThOUD  pass 

06T*  C 

2  GRANO 

11314 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIC  SPRINGS  RANCH 

0T12  C 

1  EL  PASO 

6031 

ARTHUR  H.  NUTT 

BLANCA 

0776  C 

9  COSTILLA 

37  2* 

7749 

9P 

LINOCL  J  HUDSON 

BONO 

OB10  C 

2  EAGLE 

3*  93 

4700 

4P 

AGENT  0*R  6  W  RY 

BONHAM  RESERVOIR 

0BI9  < 

2  MESA 

99  0* 

9839 

ft) 

a 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BONNY  DAM 

Oil*  c 

39  36 

3647 

7A 

TA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

oa*i  c 

*  BOULDER 

*0  01 

THOMAS  L  PLATT 

BOULOER 

*  BOULOER 

109  W 

3361 

*P 

CITY  OF  BOULDER 

BRANDON 

oa*s  i 

1  KIOWA 

38  27 

MRS  ELSIE  E  white 

BRANSON 

0898  C 

1   LAS  ANIMAS 

37  01 

6292 

9P 

CHARLES  S  MITCHELL 

BRECkENRIOGE 

0«09  C 

2  SUMMIT 

9999 

MRS  ELVA  J  ENYEART 

BRJGGSDALE  2  NW 

09*9  C 

*  WELD 

4873 

9P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BUfNA  VISTA 

1071  C 

1  CHAFFEE 

SB  91 

7994 

LLOYD  R  SWE0H|N 

BURLINGTON 

1121 

9  KIT  CARSON 

39  19 

4169 

3P 

TJ 

JACK  w  BROWN 

BURLINGTON  13  NNE 

112*  C 

3  KIT  CARSON 

39  IB 

4230 

: 

SHIRLEY  M  JAMES 

BUTLER  RANCH 

1197  ( 

1  PUEBLO 

4830 

9P 

MR3  WINIFRED  ORR 

•  VERS 

11  If  1 

*  ARAPAHOE 

39  43 

9203 

9P 

9f 

:  h 

MRS     CRYSTAL  RITTER 

cahpo  a  sh 

1  BACA 

102  41 

444C 

BURT  L  SALISBURY 

CANON  CITY 

129*  1 

1  FRE-ONT 

38  26 

93*3 

9P 

WARDEN  PENITENTIARY 

CARIBOU  RANCH 

13*2  C 

»  BOULOER 

*0  00 

8336 

9P 

91 

CARIBOU  RANCH 

CASCADE 

131*  C 

2  SAN  JUAN 

37  40 

8893 

1 

WEST  COLO  POWER  CO 

CASTLE  ROCK 

1*01  C 

*  DOUGLAS 

39  12 

6209 

4P 

AP 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CFDAREOGE 

1**0  C 

2  DELTA 

38  94 

6179 

9P 

PHILIP  R  AUST 

MUTE* 

1*96  C 

9  SAGUACHE 

7668 

■■ 

BP 

WILLIAM  B  SUTLEY 

CHfESMAN 

1928  C 

*  JEFFERSON 

)9  IS 

6879 

5P 

9P 

BOARO  OF  WATER  COMM 

CHE  RAW 

1939  C 

1  OTERO 

36  06 

4082 

: 

SIMON  B  SCMULT2 

cherry  creek  Oan 

19*7  e 

*  ARAPAHOE 

39  39 

9 

.1 

*P 

CHEYENNE    • F 

3  CHEYENNE 

102  21 

4290 

4P 

*P 

CARL^LOVELL*"  S 

CIMARRON 

1*09  C 

1  MONTROSE 

36  2T 

9P 

W.  h.  NEWBERRY 

CLIFF  LAKES 

1***  c 

2  RIO  BLANCO 

a 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CLIMak  I  NW 

1660  C 

2  EAGLE 

39  23 

11100 

4P 

*P 

4P 

: 

HIGH  ALTITUDE  OBS 

COALOALE  I  NH 

1693  C 

1  FREMONT 

38  23 

6929 

R   L    8 AN T A 

COALDALE   2  SW 

169B  C 

I  FREMONT 

36  21 

6900 

9P 

INACTIVE  4/6/69 

COCHCTOPA  creek 

1713  C 

2  GUNNISON 

8000 

B 1 

8A 

HAROLD  F  KREUGER 

COLLflRAN 

17*1  C 

2  MESA 

6117 

9P 

BP 

TEO  A  SMITH 

COLORADO  NAT  HON 

1772  e 

2  M£Sa 

39  06 

9790 

IP 

SUPT  COLO  NAT  HON 

COLORADO  SPRINGS  wfi  AP 

17TB  C 

39  49 

Hit 

II 

HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

COLJMBINE 

2  ROUTT 

106  96 

till 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CONIFER  JUNCTION 

1B26  C 

*j  JEFFERSON 

39  31 

6330 

OLETA  M»  LUKEZECM 

CORTEl 

IBS*  C 

2  MONTEZUMA 

9P 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

CRAIG 

192B  C 

2  MOFFAT 

6263 

1  If 

UP 

MRS  OLIVE    JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

1939  C 

2  GUNNISON 

38  92 

6699 

BP 

MRS  MARY  A  VELENICK 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

197B  C 

1  TELLER 

38  32 

8900 

WILLIAM  W  SNARE 

CUCHARAS  OAM 

20*0  C 

I  HUERFANO 

9999| 

ARCHER  B  CRISP 

CUMBRES 

20*8  C 

10016 

s 

INACTIVE  1/1/69 

OEAONAN  HILL 

2112  C 

*  LARIMER 

40  46 

10240 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DEERTRA1L 

2162  C 

*  ARAPAHOE 

39  37 

DELHI 

1    LAS  ANIMAS 

10*  01 

909C 

9P 

CHARLES  F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

21B*  i 

9  RIO  GRANDE 

37  40 

106  21 

7684 

6P 

LYNN  K  WOODS 

DELTA  t  E 

2192  C 

2  DELTA 

108  01 

6P 

W  0  PRESTON 

DENVER  WB  AIRPORT 

2220  C 

*  DENVER 

MIC 

IL 

u  s  weather  bureau 

fOCNVER  MB  CITY 

2229  C 

*  DENVER 

39  43 

-IL 

1  ! 

u  s  weather  bureau 

DILLON  1  E 

2281  C 

2  SUMMIT 

39  SB 

BOARO  OF  WATER  COMM 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

2286  C 

2  MOFFAT 

40  1* 

108  96 

3921 

IP 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

DOhERTy  Ranch 

2312  C 

1    LAS  ANIMAS 

37  23 

101  99 

9130 

MRS  M  A  CROWDER 

DOLORES 

2326  C 

2  MONTEZUMA 

37  26 

108  30 

6990 

8A 

V.O.  HODGES 

DURANGO 

2*32  C 

LA  PLATA 

37  17 

107 

:  M 

CADS 

1  KIOWA 

102  *>1 

4119 

9P 

RUSSELL  J.°GARDN£R 

EAGLE  F AA  AIRPORT 

2*9*  i 

1  EAGLE 

39  39 

106  99 

HIC 

:  ■ 

:  h 

FEO  AVIATION  AGENCY 

EASTONVILLE  1  NNW 

2*9*  C 

*  el  Paso 

39  09 
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09 
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STATION  INDEX 


WHITE  ROCK 
■16G1NS  7  S* 
KILCOX  RANCH 
• 1 ND50* 
MINTED  PARK 

wolf  CHECK  RASS  1  C 
wolf  cheek  pass  *  w 
wooolano  park  a  INK 
MRAV 

YAMPA 

YELLOW  JACKET  1NW 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


PUEBLO 
HELD 
DELTA 
WELD 
GRAND 
MINERAL 
MINERAL 
TELLER 

ROUTT 

7»  OJ  MONTCiUMA 


37  52 
AO  09 
)■  55 
AO  29 
39  54 
3T  29 
37  29 
39  06 
I  04 

i  ot 


104  07 
104  11 
107  31 


4724 

4710     *Pj    3P|  5P 
5960 
4696 

mi 

10642 
9415 
7760 
)57i 


4120     4P  4P 


WILLIAM  f  KHEIOER 

EDWARD  M  CPPLE 

RALPH  H  CLINE 

OT  WEST  SUGAR  CO 

H  L  MC  PETERS 

COLO  OEPT  OF  HIGHWAY 

COLO  DEPT  OF  highway 

u  $  FOREST  SERVICE 

HARLAN  A  Z ION 

FLOYD  M, MONTGOMERY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

£  g 


J    DRAINAGE  CODE:    1  -  ARKANSAS    2-COLORADO  3 -KANSAS  4-PLATTE  S -RIO  GRANDE 


REFERENCE  NOTES 

i  of  Colorado  My  be  obtained  by  writing  to  tbe  Weather  Bureau  State  Cllnatologlat,  P.O. Boa  1079,  Denver,  Colorado  8O201, 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwiae  Indicated,  dlmenalonal  unlta  uead  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  *F,  preclplUtlon  and  evaporation  In  Inchea  and  wind  movement  In  fl- 
are the  mini  of  the  negative  departure!  of  average  dally  temperaturea  from  6S'  F.  In  "Supplemental  Data"  table  direction*  entered  In  figures  are  tens  of  degreea.  Resultant  wind  la  tl 
and  speed*  divided  by  the  number  of  obaervatlona. 

QB^fcR't  ATlUN  TIME  The  Station  Index  shows  observation  tunes  in  local  alandard  time.  During  the  summer  months  aome  observers  take  the  obaervatlona  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  la  at  obaervatlon  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  station*  «now  on  ground  values  are  at  S:00  a.  m. .  M.S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipita- 
tion' table.  "Daily  Temperature"  tabl*.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  UMe.  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

■own  by  rootnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 

n  from  different  points 

■■  Ground"  table,  and  In  the  "Seaaonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  Include  snow, 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960, 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:      figures  and  letters  following  the  station  name,  auch  aa  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  anowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  thla  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  or  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  preclplUtlon  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue   of  this  publication. 
Tti  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  la  Indicated  by  no  entry. 

*  And  alao  on  an  earlier  date  or  dates. 

♦+     Highest  observed  one  minute  wlndspeed.    Thla  station  la  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  wind*  hie  Id. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inchea  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  la  entered,  leas  than  10  days  record  Is  missing.    See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  dally  record.    Degree  day  data.  If  carried  for  thla  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R    Amounts  from  recording  gage.     (Theae  amount*  are  essentially  accurate  but  may  vary  alightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. } 

V    Include*  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     Thla  entry  In  lime  of  obaervatlon  column  in  Station  Index  means  after  rata. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  preclplUtlon  valuei 
"Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  aeparate  r 
th*  "Hourly  PreciplUtlon  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table, 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  daU  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  DaU"  table. 

5  Storage  preclplUtlon  station.    Precipitation  meaauremenU.  made  at  irregular  tntcrveie  will  be  publlahed  Uter  tj  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage 

SS  Thla  entry  In  time  of  observation  column  In  Sutlon  Index  means  obaervatlon  made  near  •  unset. 

VAR  This  entry  In  time  of  obaervatlon  column  In  Station  Index  means  variable. 

I     Thermometer*  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  thla  reference  indicates  that  the  thermometera 

building. 

Station*  appearing  in  the  Index,  but  for  which  daU  are  not  listed  in  the  Ublca,  were  either  mlaalng  or  received  too  late  to  be  included  in  thla  laaue. 

I*,  Govt 


Information  concerning  the  hutory  c 
Information  for  regular  Weather  Bui 
the  addreaa  shown  above. 


■  Superintendent 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHEVILLE:  1965 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 
OCTOBER  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

°  1 

|  e 

<i 

Average 

Departure 
From  Normal 

e 

A 
W 

s 

• 

a 

Lowest 

• 

a 

5. 
a 

a 

No.  of  Days 

Total 

a 

0  E 
^  ° 

h 

1  § 

Greatest  Day 

B 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

• 

o 

s 

2 

.50  or  More 

1.00  or  More 

*  J 

S  i 

tti 

S  It 

B  \ 

a  £ 

#        •  # 

drainage 

gas  t  n  01 

RRANSON 

70.0 

41.7 

55.  9 

80 

15* 

31 

21. 

277 

0 

0 

3 

0 

.90 

.90 

17 

.0 

0 

1 

1 

0 

BtPNA  VISTA 

69.3M 

50. OM 

3.0 

10* 

21 

0 

0 

0 

.85 

.74 

1  7 

•  0 

0 

2 

1 

0 

CANCN  CITV 

74.4 

43.3 

58.9 

2.2 

84 

7. 

35 

20. 

194 

0 

0 

0 

0 

.48 

-  .3C 

.20 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

cclcradc  springs  W8  ap 

67.6 

38.2 

52.9 

2.6 

79 

10. 

29 

21 

366 

1 

.49 

-  .20 

.24 

18 

T 

0 

2 

C 

0 

DELHI 

74.1 

36.0 

55.1 

86 

9 

28 

1 

300 

0 

0 

8 

0 

.60 

.60 

17 

.0 

0 

1 

1 

0 

EAOS 

74.6 

39.9 

57.3 

90 

9 

32 

29* 

234 

1 

0 

2 

0 

1.98 

1.14 

1.95 

17 

.0 

0 

1 

1 

1 

EVERSOLL  RANCH 

76.  1M 

58.8M 

92 

33 

1 

0 

0 

0 

2.49 

.0 

0 

FCRDER  8  S 

76. 1M 

34. 7M 

55.  4M 

88 

9 

27 

12 

291 

0 

0 

0 

.80 

.80 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

71.1 

37.2 

55.2 

91 

23 

30 

2» 

297 

Q 

4 

fj 

2.47 

2.44 

17 

.0 

0 

1 

1 

1 

JCHN  MARTIN  DAM 

76.5 

39.7 

58.1 

89 

10. 

32 

13 

211 

0 

0 

1 

0 

2,02 

2.00 

17 

.0 

0 

1 

1 

1 

KIT  CARSON 

72.7 

35.0 

53.9 

87 

9 

28 

29* 

339 

0 

0 

10 

0 

1.50 

1.41 

17 

.0 

0 

1 

1 

! 

LA  JUNTA  FAA  AIRPCRT 

73.0 

55.6 

32 

1 

0 

0 

1 

0 

2.01 

1.95 

17 

.0 

c 

1 

1 

1 

LAMAR 

75.6 

37.7 

56.7 

.7 

92 

9 

30 

21* 

253 

2 

0 

4 

0 

1.82 

1.03 

1.78 

17 

.0 

0 

1 

1 

1 

1  At 

LA  VETA 

LEADVILLE 

57.4 

23.8 

40.6 

1.2 

67 

9 

18 

21* 

747 

0 

0 

31 

0 

.47 

-  .64 

.32 

18 

3.8 

2 

18 

1 

c 

0 

LIMCN   10  SSw 

69.5 

53.8 

2.8 

29 

2 1 

0 

0 

3 

0 

.60 

.19 

.42 

.0 

0 

2 

0 

0 

LIMON 

69.5 

32.7 

51.1 

83 

9 

25 

26 

423 

0 

0 

15 

0 

,66 

.36 

17 

T 

0 

2 

0 

0 

NORTH  LAKE 

62.8 

27.3 

45.1 

75 

5 

19 

21 

615 

Q 

Q 

27 

o 

1.09 

-  .17 

.91 

17 

1.0 

1 

18 

2 

1 

0 

PALMER  LAKE 

65.2 

36.6 

50.9 

76 

11. 

28 

21 

429 

0 

0 

10 

0 

.60 

.58 

19 

1 

19 

1 

1 

0 

PUEBLO  wB  AIRPORT  //R 

75.7 

36.3 

56.0 

1.2 

89 

10 

30 

21 

273 

0 

0 

6 

0 

.38 

-  .61 

.17 

17 

.0 

0 

3 

c 

0 

RCCKY  FORD  2  ESE 

76.2 

1 0 

306 

1 

0 

1* 

0 

1 .  3C 

1 

1 

1 

RUSH  2  NNE 

70.7 

35.3 

53.0 

85 

9 

25 

22 

366 

0 

0 

7 

0 

.65 

-  !oi 

.50 

17 

.0 

( 

2 

1 

0 

RLiTON  PARK 

52.8 

27,5 

40.2 

64 

5 

21 

21 

766 

o 

o 

2  B 

o 

.98 

.46 

18 

3.5 

3 

18 

3 

c 

0 

RYE 

67.1 

30.8 

49.0 

81 

4 

23 

21 

491 

0 

0 

19 

0 

.65 

.33 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

SALIDA 

70.0M 

26.5M 

48.3M 

81 

10 

22 

29* 

512 

0 

0 

29 

0 

.95 

-  .05 

.90 

17 

.0 

0 

1 

1 

0 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

285 

0 

0 

2 

0 

2  .  45 

1 7 

2 

] 

SLGAR  LOAF  RESERVOIR 

54^5 

26.0 

40.3 

63 

9 

19 

21 

757 

0 

0 

31 

0 

2!s5 

.41 

18 

5 

18 

2 

0 

0 

TACONY   10  SE 

72.9 

55.0 

27 

302 

0 

0 

5 

0 

.67 

.40 

T 

0 

2 

0 

0 

TRINIDAD 

70.9 

37.2 

54.1 

83 

10! 

29 

21 

333 

0 

0 

5 

0 

.67 

.67 

17 

.0 

0 

1 

1 

0 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

71.7 

38.6 

55.2 

84 

9 

31 

21. 

298 

0 

0 

4 

0 

.68 

.44 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

20.2 

77 

11 

1 4 

29. 

699 

0 

0 

30 

0 

1.59 

17. 

4 

2 

TWO  BUTTES   1  NW 

77.3 

40.4 

58.9 

88 

8 

33 

21 

186 

0 

0 

0 

0 

2.89 

2.09 

2.89 

17 

.0 

c 

1 

1 

1 

..AlSENBURG  power  PLANT 

72.6 

37.3 

55.0 

83 

5 

28 

2 1 

306 

0 

0 

7 

0 

.53 

.39 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

wESTCLIFFE 

66.2 

24.1 

45.2 

78 

9 

IS 

26 

609 

0 

0 

29 

0 

1.27 

.68 

17 

5.0 

1 

18 

3 

1 

0 

WETMORE   2  S 

70.2 

39,5 

54.9 

79 

10. 

30 

21 

309 

0 

0 

3 

0 

.68 

.46 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

52.5 

.9 

1.15 

.25 

.4 

•       ft  * 

BASIN  02 

ALTENBERN 

70.9 

28.1 

49.5 

80 

4. 

21 

29 

471 

0 

0 

2b 

0 

.40 

.29 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

ASPEN 

64.2 

9.7 

47.0 

22 

21 

550 

0 

0 

21 

0 

.21 

.15 

18 

T 

0 

1 

0 

0 

BASALT 

47.2 

23.7 

35.5 

58 

10 

13 

1 

907 

o 

1 

3  i 

o 

.76 

.38 

18 

6.5 

6 

1 

3 

0 

0 

BOND 

69.5 

27.2 

48.4 

78 

8 

20 

26. 

507 

0 

0 

28 

0 

.02 

.02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

CEDAREDGE 

68.5 

35.1 

51.8 

.2 

78 

10. 

28 

21 

400 

0 

0 

11 

0 

.77 

-  .37 

.69 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

CIMARRON 

70.2 

46.5 

19 

0 

0 

3  1 

0 

1.25 

.65 

•  0 

0 

2 

2 

0 

CLIMAX  2  NW 

48.4 

25, 7M 

37. 1M 

57 

9 

16 

21. 

844 

0 

1 

31 

0 

.35 

.11 

1 

7.5 

4 

20. 

1 

0 

0 

V.  V*  *-    r  IUrA          C  C 

65.0 

18.4 

41.7 

75 

3 

13 

29. 

715 

o 

30 

.55 

.30 

18 

T 

18 

2 

0 

0 

CCLLBRAN 

71.3 

35.9 

53.6 

4.9 

80 

10 

30 

27 

346 

0 

0 

6 

0 

.74 

-  .53 

.51 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

CCLORADC  NAT  MON 

68.9 

41.4 

55.2 

78 

13* 

34 

19. 

29<- 

0 

0 

0 

0 

1.91 

.62 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

CCRTE2 

69.7 

51.1 

.1 

8 1 

1  1 

25 

1 9 

*»27 

0 

0 

15 

0 

2.82 

1.36 

1.27 

5.0 

2 

18 

3 

2 

2 

CRAIG 

68.2 

27.1 

47,7 

78 

10. 

18 

26 

530 

0 

0 

25 

0 

.15 

.10 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

Ll*t  3  1  CO    QU<  lb 

64.8 

23.7 

44.  3 

4.0 

73 

2 

19 

29. 

635 

Q 

.56 

-  .87 

.44 

17 

T 

0 

1 

0 

0  ' 

DELTA   1  E 

70.8 

13.1 

52.0 

-  .9 

80 

14 

28 

31. 

399 

0 

0 

16 

0 

.60 

-  .34 

.49 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

0ILL0N   1  E 

60.6 

20.5 

40.6 

2.3 

70 

25 

13 

21 

748 

0 

0 

31 

0 

.12 

-  ,99 

.09 

18 

1.0 

0 

0 

0 

0  < 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

67,7 

51.8 

12. 

30 

31. 

*05 

0 

0 

10 

0 

.37 

.31 

16 

.0 

0 

I 

0 

0 

0URANGO 

71.9 

29.9 

50.9 

2.2 

84 

7 

23 

1 

431 

0 

0 

24 

0 

1.07 

-  .79 

.58 

18 

2.0 

T 

18 

3 

1 

0 

EAGLE   FAA  AIRPORT 

69.8 

24.5 

47.2 

79 

3 

IT 

31. 

544 

?  % 

0 

T 

T 

18. 

.0 

0 

0 

0 

0 

FCRT  LEWIS 

66.3 

30.8 

43.6 

3.0 

77 

6 

21 

19 

501 

0 

0 

16 

0 

1.45 

-  .58 

.54 

18 

5 

18 

3 

1 

0 

FRASER 

59.9 

13.7 

36.8 

.5 

70 

2 

4 

27 

866 

0 

0 

31 

0 

.13 

-  .90 

.10 

20 

2.0 

0 

1 

0 

0 

FRUITA 

73,4 

53.1 

.4 

1 1  * 

27 

361 

0 

0 

17 

0 

.87 

.10 

.49 

.0 

0 

3 

0 

0 

GATEWAY   1  SW 

73. 6M 

37.  BM 

55.7m 

85 

11 

32 

22 

282 

0 

0 

1 

0 

1.60 

1.07 

16 

.0 

0 

2 

1 

1 

GLENwO^D  SPRINGS   1  N 

71.4 

29.0 

50.2 

-  .8 

82 

2 

24 

28. 

450 

n 

.02 

-  1.38 

.02 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  wB  AP  //R 

72.6 

43.5 

58.1 

3.  1 

82 

11 

37 

28 

209 

0 

0 

0 

0 

1.40 

.66 

.54 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

71.2 

41.9 

56.6 

81 

11 

33 

28 

253 

0 

0 

0 

0 

1.51 

1.10 

18 

.0 

0 

2 

1 

1 

GRAND  LAKE   1  NW 

59.9 

21.2 

40.6 

67 

14 

2  7  * 

753 

0 

0 

31 

0 

.10 

.05 

1 8 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRAND  LAKE  6  SSW 

59.4 

24.9 

42.2 

71 

9 

17 

27 

700 

0 

0 

29 

0 

.04 

.04 

18 

T 

0 

0 

0 

0 

GRAND  VALLEY 

74.7 

34.9 

54.8 

82 

11 

29 

28 

308 

0 

0 

1  1 

0 

.67 

.56 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

65.4 

27.7 

46.6 

78 

4 

20 

27. 

566 

0 

0 

26 

0 

.12 

.07 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

GLNN I  SON 

65.8 

18.2 

42.0 

-  1.0 

7S 

2 

12 

27 

706 

0 

0 

30 

0 

.30 

-  .42 

.15 

18. 

.0 

0 

2 

0 

0 

HAYDEN 

67. 2M 

26. 8M 

47. OM 

75 

10. 

21 

28 

549 

0 

0 

28 

0 

.14 

-  1.32 

.14 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

HCT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

65.5 

22.6 

44.  1 

7* 

10 

15 

27. 

639 

0 

0 

30 

0 

T 

T 

18 

T 

0 

0 

0 

0 

IGNACIC  1  N 

71.2 

28.7 

50.0 

1.1 

80 

6. 

22 

1 

458 

0 

0 

29 

0 

.84 

-  .74 

.36 

18 

1.0 

0 

3 

0 

0 

KREMMLING 

68. 1M 

16. 8M 

42. 5M 

78 

2 

7 

27 

692 

0 

0 

31 

0 

.12 

.07 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  CITY 

63.2 

25.5 

44,4 

73 

9. 

17 

19 

633 

0 

0 

28 

0 

1.52 

.72 

17 

5.0 

2 

18 

3 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

a 
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<i 

0 
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•  i 

%  0 
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; 

s 

• 

O 
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2 

• 

Q 

t 

f 
a 

No.  oi  Day. 

I 

From  Normal 

>» 
a 
3 

6 

• 

Q 

Snow  S1..1 

No.  of  Daya 

Max. 

Mia. 

•3 
H 

%  1 

<*£ 

Is 

a 

a 

• 

j 

j 

t 
s 

g 
a 

s  > 

si 

It 

.  J! 

Si 

•A 

s 

s 

i 

0 

Si 

LITTLE  HILLS 

M 

21.9 

M 

14 

26 

0 

0 

27 

0 

.51 

.32 

16 

.0 

0 

2 

e 

0 

MARVINF 

6  7  •  6 

26.3 

47,0 

76 

5 

20 

1 9 

551 

0 

0 

28 

0 

.  6C 

.  3C 

1  7 

.0 

0 

i 

0 

0 

"AYBELl 

65.9 

25.4 

45,7 

75 

10 

17 

26 

592 

0 

0 

0 

.31 

.11 

16 

.0 

0 

0 

0 

MEEKER 

TO. 5 

27.8 

49.2 

80 

10. 

21 

26 

482 

~ 

Q 

26 

.09 

.09 

18 

.0 

0 

t 

0 

0 

MEREDITH 

64.3 

23.7 

44,0 

74 

2 

IB 

30. 

645 

c 

0 

30 

0 

.31 

.16 

18 

.0 

0 

2 

c 

0 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

68.7 

40,0 

54,4 

1.7 

79 

11. 

29 

19 

320 

0 

0 

5 

0 

2.43 

.77 

1.05 

16 

15.2 

6 

17 

3l  2 

1 

MCNTRC5E  NO  2 

68.4 

14.9 

51,7 

,  2 

78 

12. 

29 

3 1 

407 

0 

0 

8 

0 

1.43 

.50 

.0 

3 

1 

0 

NCRTHDALE 

67.2 

30.3 

48.8 

1.7 

79 

11 

26 

27. 

494 

0 

n 

22 

0 

2.38 

.82 

1*49 

16 

12.0 

4 

18 

f 

1 

1 

NCRWOOD 

63.3 

32.2 

47.8 

73 

10 

24 

20. 

529 

0 

0 

16 

0 

1.39 

- 

.22 

6.8 

0 

OLRAY 

61.7 

35.2 

48.5 

72 

3 

28 

19 

507 

0 

0 

10 

0 

2.14 

1.18 

18 

5.5 

6 

18 

3 

2 

1 

pagOsa  springs 

67.8 

25.5 

46.7 

78 

4 

20 

1 

561 

0 

0 

0 

1.74 

.81 

17 

5.0 

2 

18 

3 

1 

0 

PAl  I  SAOE 

72.3 

43.4 

57.9 

63 

12 

36 

28. 

215 

0 

0 

0 

0 

.48 

.0 

c 

3 

1 

1 

PAlHAOE   LAKES  6  SSE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

2.24 

1.09 

16 

8.0 

3 

18 

3 

i 

1 

PAONIA 

70.3 

'4.7 

52.5 

80 

10. 

27 

28 

382 

0 

0 

1 1 

0 

1.11 

.84 

17 

.0 

0 

2 

1 

0 

PARADOX 

M 

M 

M 

84 

11. 

26 

29 

0 

0 

0 

.0 

0 

PITKIN 

59.6 

19.9 

39.8 

69 

2 

15 

29. 

773 

0 

0 

3  0 

0 

.80 

.20 

.50 

17 

2.0 

2 

18 

2 

1 

0 

PCajDERHORN 

58.7 

17.7 

38.2 

71 

2 

13 

29 

824 

0 

0 

3  1 

0 

.64 

42 

^  7 

T 

0 

2 

0 

0 

RANGELY 

68.7m 

28.  8M 

48.  8M 

79 

10. 

23 

31+ 

491 

0 

0 

0 

.93 

.50 

18 

.0 

c 

2 

1 

0 

RICO 

64.7 

24.4 

44.6 

77 

4 

15 

19 

624 

0 

0 

31 

0 

1.60 

- 

,80 

.60 

16 

1  5  .  C 

1 4 

4 

1 

2 

g 

RIFLE 

70.0 

29.8 

49.9 

.0 

77 

10. 

24 

29. 

460 

0 

0 

26 

0 

.52 

.57 

.37 

18 

.0 

0 

0 

0 

5 1 L  VERTCN 

62.  8M 

22. 9M 

42. 9M 

3.9 

72 

8 

13 

19 

678 

0 

0 

30 

0 

1.61 

- 

.65 

.71 

16 

6.0 

6 

18 

3 

2 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

66.3 

22.8 

44.6 

1.3 

76 

9. 

15 

26 

628 

0 

2  7 

0 

.07 

1.72 

.07 

18 

.0 

0 

C 

0 

TAYLOR  PARK 

58.6 

24.9 

41.8 

68 

5 

20 

22 

714 

0 

0 

29 

0 

.90 

.60 

18 

6.0 

2 

19 

2 

1 

0 

TELLURIDE 

64. 8M 

23. 8M 

44. 3M 

1.5 

7» 

2 

16 

21. 

634 

0 

0 

31 

c 

1.83 

•  06 

1.18 

18 

18 

2 

2 

1 

URAVAN 

73.2 

36.9 

55.  1 

86 

4 

30 

26 

304 

0 

0 

2 

0 

2.48 

1.70 

18 

.0 

0 

3 

2 

1 

VALLECITO  Dam  // 

65.9 

30.5 

4X.2 

77 

11 

24 

19 

514 

0 

0 

21 

0 

1.65 

.97 

16 

7.0 

2 

18 

3 

1 

0 

YAMPA 

62.8 

28.0 

45.4 

73 

9. 

20 

28 

598 

0 

0 

2  7 

0 

.13 

.13 

18 

T 

0 

1 

0 

0 

yellok  jacket  Ink 

67.5m 

36. 8M 

52.  2M 

76 

11. 

25 

19 

392 

0 

0 

0 

3.31 

6 

18 

DIVISION 

47.6 

.9 

.94 

.43 

2.3 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKPCN  FAA  AIRPORT 

69.1 

40,  I 

54,6 

85 

9 

31 

31. 

318 

0 

0 

2 

0 

1 .66 

1.37 

18 

.0 

0 

3 

1 

1 

BCNNY  HAM 

71.6 

38.6 

55.1 

87 

10 

28 

21 

299 

0 

0 

2 

0 

1.42 

.83 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

BURL INGTON 

72. OM 

42.  5M 

57.3M 

3.4 

85 

9 

33 

20 

236 

0 

0 

0 

0 

1.78 

.90 

1.63 

17 

.0 

0 

2 

1 

1 

CHEYENNE  wELLS 

71.0 

37.1 

54.1 

•  .2 

86 

9 

27 

20 

333 

0 

0 

4 

0 

3.92 

3.14 

3.90 

17 

.0 

0 

1 

] 

1 

Flagler  2  nw 

71.3 

37.4 

54.4 

84 

9 

26 

21 

325 

0 

0 

5 

0 

.45 

.17 

18. 

.0 

2 

0 

HCLYOKE 

71.2 

40.4 

56.8 

4*6 

92 

9 

29 

21 

250 

1 

0 

1 

0 

1 .45 

•  S3 

1  .  34 

18 

.0 

0 

2 

1 

1 

STRATTON   3  NE 

71.7 

41.5 

56.6 

85 

9 

31 

21 

256 

0 

0 

1 

c 

1.10 

.93 

17 

.0 

0 

1 

1 

0 

wRAY 

75.2 

38.6 

56.9 

4.7 

92 

9 

26 

21 

250 

1 

0 

3 

0 

1.18 

.39 

.91 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

YLMA 

76,«M 

38.4 

57, 6M 

89 

s 

28 

21 

229 

0 

0 

3 

0 

1.20 

.27 

.72 

19 

.0 

0 

1 

0 

DIVISION 

55.9 

2.9 

1.57 

.69 

.0 

PLATTF  drainagf 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

58.9M 

32. 4M 

45.7m 

69 

9. 

22 

31 

593 

0 

0 

13 

0 

.38 

.38 

18 

T 

0 

1 

0 

0 

ANTERC  RESERVOIR 

62.0 

19,6 

40.8 

70 

10* 

1 1 

2  7 

740 

0 

0 

29 

0 

.58 

,31 

1 8 

2.1 

T 

18 

2 

0 

0 

BA  IlEY 

67.5 

27.7 

47.6 

78 

10 

IT 

27. 

532 

0 

0 

25 

0 

.30 

.30 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

BCuLIER 

72.5 

43.2 

57.9 

4.2 

86 

9 

32 

27 

235 

0 

0 

1 

0 

.16 

- 

1.21 

.18 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRIGGSOALE  2  NW 

72.9 

34.2 

53.6 

86 

9 

24 

21 

347 

0 

0 

12 

0 

.63 

.45 

18 

.0 

0 

0 

BYFRS 

71.8 

37.2 

54.5 

2.1 

86 

9 

28 

31 

317 

0 

0 

5 

0 

.97 

.25 

.91 

19 

3.0 

0 

I 

1 

0 

CARIBCL  RANCH 

60.4 

31.9 

46.2 

70 

6* 

24 

29 

577 

0 

0 

20 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CASTLE  ROCK 

70.6 

32.  3 

51.5 

80 

9 

26 

27. 

413 

0 

0 

17 

0 

.65 

.56 

19 

2 

19 

1 

1 

0 

CHEESMAN 

70.2 

27.5 

48.9 

-  .1 

79 

9. 

21 

27 

493 

0 

0 

28 

0 

.25 

- 

.60 

.17 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

73.5 

36.0 

54.8 

85 

9 

27 

21 

312 

0 

0 

10 

0 

.54 

.29 

18 

.0 

0 

2 

0 

DENVER   hB   AIRPORT  //R 

71.8 

38.3 

55.1 

3.7 

84 

9 

29 

31 

302 

0 

0 

2 

0 

.45 

.56 

.41 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

DENVER  WB  CITY  H 

70.8 

45  1 

5  6.0 

36 

2 1 

228 

0 

0 

0 

0 

.35 

.58 

.32 

1  6 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELBERT 

66.7 

28.5 

47.6 

80 

9 

22 

21 

529 

0 

0 

26 

0 

.55 

.50 

19 

1.0 

0 

1 

1 

0 

FSTES  PARK 

65.1 

30.  1 

47.6 

2.3 

73 

10. 

16 

27 

532 

0 

2  0 

0 

.30 

- 

.70 

.30 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

EVERGREEN 

68.7 

27.7 

48.2 

78 

9 

22 

27. 

514 

0 

0 

28 

0 

.53 

.35 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

FA IRPLAY   NO.  2 

FCRT  COLLINS 

6  9.1 

5  3.2 

3.4 

2  g 

361 

0 

0 

6 

0 

•  5  1 

.57 

.49 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

FCRT  LL'PTON   1  N 

72.7 

34)3 

53.5 

86 

9 

26 

26 

349 

0 

0 

14 

0 

.34 

1 

.50 

.21 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

FCRT  MORGAN 

71.6 

37.5 

54.6 

3.4 

86 

10 

30 

21 

318 

0 

2 

0 

1.18 

.45 

1.18 

20 

.0 

0 

1 

1 

1 

GEORGETOWN 

64.1 

36.7 

50.4 

73 

9 

26 

31 

445 

0 

0 

7 

0 

.25 

.25 

18 

T 

T 

18 

1 

0 

0 

GRANT 

61.9 

28.4 

45.2 

73 

9. 

22 

31. 

610 

0 

0 

25 

0 

.20 

.16 

18 

1.0 

T 

18 

1 

0 

0 

GREEl  EY 

72.5m 

35  .  2M 

5  3  9M 

340 

0 

0 

0 

,40 

.45 

.25 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

GROVER  10  W 

70.2 

39.7 

55!o 

4*3 

86 

9 

32 

31. 

311 

0 

0 

3 

0 

.26 

- 

.39 

.26 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

64.7 

33.2 

49.0 

3.4 

75 

10. 

25 

27. 

469 

0 

0 

1 5 

0 

.25 

- 

.59 

.22 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

JCNES  PASS  2  E 

M 

M 

M 

16 

21 

0 

0 

0 

.43 

0 

0 

0 

JLLESB'JRG 

73.6 

39.6 

56.6 

4.0 

90 

9 

28 

21 

254 

1 

0 

I 

0 

2.21 

1.48 

2.15 

18 

•  0 

0 

1 

1 

1 

KASSlER 

72.6 

42.  1 

57.4 

2.4 

83 

10. 

32 

31 

233 

0 

0 

1 

0 

.42 

.91 

.28 

19 

•  0 

0 

2 

0 

0 

KAuFFMAN  4  Sit 

69.4 

36.6 

53.0 

85 

9 

27 

31. 

369 

0 

0 

T 

0 

1.03 

1.00 

18 

.0 

0 

1 

1 

1 

63.1 

26.5 

44,8 

7* 

9 

21 

29. 

619 

0 

0 

30 

0 

.38 

.29 

IT 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKEwOOO 

70.0 

42.7 

56.4 

3.7 

81 

3 

32 

21 

272 

0 

0 

1 

0 

.35 

.77 

.27 

18 

.0 

0 

t 

0 

0 

LAST  CuANCE 

LCNGMOVT  2  ESE 

71.0 

34.7 

52.9 

2.3 

84 

10 

28 

21 

369 

0 

0 

10 

0 

.19 

.73 

.18 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARKFR  9  E 

69.6 

34.1 

51.9 

78 

15. 

23 

31 

401 

0 

0 

13 

0 

.58 

.27 

.58 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

RED  FEATHER  LAKFS  2  SE 

62.  6M 

30.8 

46.7m 

73 

9 

19 

26 

554 

0 

0 

20 

0 

.95 

.88 

18 

.3 

0 

1 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEDGWICK  5  S 

7  !  .9 

41.2 
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89 

9 

32 

21 

261 

0 

0 

1 

0 

2.00 

1.05 

19 

.0 

0 

2 

2 

1 

SPICFR 

60.1 

24.8 

42.5 

68 

14* 

16 

26 

692 

0 

0 

3  1 

0 

.24 

•  .67 

•  20 

18 

6.0 

2 

18 

STERLING 

69.1 

36.4 

52.8 

2.0 

86 

10 

29 

21 

374 

0 

0 

5 

0 

1.61 

.86 

1.60 

19 

.0 

0 

1 

1 

1 

wAlDEN 

62.5 

20.4 

41.5 

70 

9* 

10 

26 

722 

0 

0 

31 

0 

.18 

,18 

18 

1.0 

0 

I 

0 

0 

wATERDALE 

71.6 

35.3 

53.5 

3.4 

86 

9 

24 

20 

350 

0 

0 

9 

0 

.21 

-  .91 

,21 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

WIGGINS  7  Sw 

73.7 

35.1 

54.4 

87 

9 

28 

21 

324 

0 

0 

8 

0 

1,20 

1,08 

19 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

51.2 

2.2 

.58 

-  .37 

.4 

«       •  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMCSA  WB  ATRPORT  R 

65.* 

24.9 

45.2 

.8 

76 

7 

17 

1 

607 

0 

0 

29 

0 

1.08 

.48 

.73 

17 

.5 

T 

18 

2 

1 

0 

8UANCA 

65.8 

26.4 

46.1 

76 

9 

13 

30 

577 

0 

0 

26 

0 

.67 

.49 

IT 

.0 

0 

2 

0 

0 

CENTER 

66.6 

27.3 

47.0 

76 

10. 

21 

30. 

552 

0 

0 

28 

0 

.85 

.77 

17 

T 

0 

1 

1 

0 

DEL  NORTE 

66.  3 

31.4 

48.9 

2.4 

76 

10* 

25 

19 

496 

0 

0 

IB 

0 

.67 

-  .15 

.54 

17 

1.0 

T 

l  7 

2 

1 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

63.7 

32.5 

46.1 

7* 

9 

26 

1 

518 

0 

0 

18 

0 

.97 

.77 

17 

1.5 

T 

18 

2 

1 

0 

HERMIT   7  ESE  // 

62.4 

18.1 

40.3 

1.1 

74 

9 

13 

29 

760 

0 

0 

31 

0 

1.50 

-  .37 

.70 

17 

5.0 

1 

18 

3 

1 

0 

"ANASSA 

68.8M 

26.  8M 

47.  AM 

2.1 

81 

9. 

19 

1 

527 

0 

0 

2? 

0 

1.28 

.65 

1.10 

17 

.0 

0 

2 

1 

1 

MCNTE  VISTA 

65.8 

28.8 

47.3 

77 

6 

22 

1 

539 

0 

0 

26 

0 

,84 

.70 

17 

.0 

0 

1 

1 

0 

SAGUACHE 

66,  1 

30.4 

48.3 

75 

10. 

24 

13. 

511 

0 

0 

22 

0 

1.60 

.88 

.98 

18 

12.2 

6 

18 

2 

2 

0 

wAGCN  WHEEL  GAP  3  N 

64. 7M 

17. 4M 

41,  1M 

76 

10 

12 

29 

735 

0 

0 

31 

0 

.98 

.73 

17 

3 

17 

2 

1 

0 

WClF  CREEK  PASS  1  E 

54.9 

28.5 

41.7 

65 

7 

18 

19 

715 

0 

1 

26 

0 

1.73 

.82 

17 

11.0 

8 

18 

3 

1 

0 

DIVISION 

45.6 

1.5 

1.11 

.09 

3.1 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE i      92°   ON  THE  9TH  AT  4  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE i        4"   ON  THE  27TH  AT  FRASER 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,      4.93   INCHES  AT  STONINGTON 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:       .00  INCH  AT  3  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,      4.56   INCHES  ON  THE   17TH  AT  STONINGTON 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,      18.0   INCHES  AT  TELLURIDE 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,      14  INCHES  ON  THE   18TH  AT  RICO 


Sr  y  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
OCTOBER  1965 


Station 

*3 

Day  of  Month 

fi 

1   |   2   1  3 

4  |   5   1  6 

7      8  9 

10      11  12 

13  |  14  |  IS 

16     17  | 

18 

19  | 

20  21 

22  ]  23  |  24 

25  |  26  27 

28     29  |  30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

AROYA  6  NE 
AVER  RANCH 
BRANDON 
BRANSON 

.64 
.45 
•  91 
1.0* 
.90 

.75 
.10 
1.04 
.90 

.66 
.09 
.09 

.03 
.19 
.72 

7 

7 

j 

8UENA  VISTA 
BUTLER  RANCH 
CAHPO  8  SW 
CANON  CITY 

COLORADO   SPRINGS  MB  AP 

.69 
.5' 

!*» 
.44 

.13 

.74 
.39 
6.05 
.16  .20 
.02  .23 

T 
T 

.24 

.11 

j 

DELHI 

DOHERTY  RANCH 
E  ADS 

EVERSOLL  RANCH 
FORDER  8  S 

.40 
.62 
1 .98 
2.44 
.80 

.60 
.62 
1.99 

.60 

2.12 

.03 
7 

.17 
I 

7 

• 

FOUNTAIN 
FOWLER 
GARDNER 
GUFFEY   10  SE 
HA SHELL 

.** 
.68 
,90 
.6* 
1.81 

.16 
.40 
.32  .43 
.39 
1.96 

.11 
.19 
.19 
.26 

.19 
.10 

.22 

.03 

; 

HOLLY 

JOHN  HART  IN  DAM 

K ARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FA A  AIRPORT 

2.47 
2.02 
.80 
1.50 
2.01 

2.46 
2.00 
.38 
1.41 
.02  1.99 

.01 
.02 
.62 
.04 
.02 

I 

.02 

; 

LAMAR 

LAS  ANIHAS 
LA  vETA 
LEADV  ILLE 
LIME    S  SE 

1.82 

.61 
.00 

.04  1.76 
.03  .09 

.32 

T 

.01 

T 

7 

LtMON  10  SSW 
L  t  HON 

NORTH  LAKE 
ORDWAY 
PALMER  LAKE 

.60 
.66 

K64 
.60 

.42 
.36 
.91 
.87 
.02 

.24 
.16 
.33 

.16 
.04 

.34 
.36 

.02 
.13 

; 

PENROSE  3  NNW 

PUEBLO  MB  AIRPORT  //R 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

ROCKY  FORD  2  ESE 

.70 
.38 
•  37 
.00 
1.36 

.20  .20 
.11  .17 
.19 

1.30 

.10 
.10 
.07 

.02 

.13 
.01 

T 

.01 

7 

; 

RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RVE 

SAL  IDA 
SPRINGFIELD 

.69 
,9« 
•  69 
.99 

.60 

.26 

■  31 
.90 

.13 
.46 
.26 
.05 

.26 
.06 

; 

SPRINGFIELD  T  MS*  // 
STONINGTON 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TACONY    10  5E 
TRINIDAD 

2.66 
..93 
.99 
•  6T 
.6' 

2.49 
4.96 
.14 
.40 

.02 
.41 
.05 

.13 

T 

.19 

.13 
.03 

7 

■ 

TRINIDAD  FA A  AIRPORT 
TROY   1  SE 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 
TWIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  BUTTES  1  NW 

•  66 
1.93 
1.59 

.90 

.30 

.10 

.26  .64 
1.93 
.50 
.»2 
2.84 

.44 
.38 

7 

7 

■ 

wALSENBURG  POWER  PLANT 

WESTCLIFFE 

WETMORE  2  S 

.53 
1.2' 
.66 

I 

.39 
.20  .66 
.06  .46 

.14 
.12 
.12 

.07 
.06 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 
AMES 
ASPFN 
BASALT 

BERTHOUO  PASS 

.40 
1.76 
■  21 

.76 

.04 

T 

.24 

.64  .23 
T  .06 

.11 
.41 
.15 

.38 

7 

.13 

7 

.16 

.07 

BONO 

BONHAH  RESERVOIR 
BRECkENR] OGE 
CEOARFDGE 
CIMARRON 

.02 
1.69 
.27 
.77 
1.29 

.03  .05 
.60 

.02 
1.65 
.14 
.69 
.65 

T 

.06 

7 

T 

CLIMAX   2  NW 
COCHETOPA  CREEk 
COlLBRAN 

COLORADO  NAT  HON 
C0RTE2 

.35 
.55 
.76 
1.91 
2.82 

.11 

.03 

t 

.06 

.25 
.21  .02 
.63  .43 
1.19  .43 

.08 
.30 
.31 
.62 
1.12 

.01 
.63 

.06 
7 

.01 

.01 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
OELTA  1  E 
DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

.15 
.56 
.60 
.12 
.37 

.09 

.02  .44 
.03  .08 

.31  .03 

.10 
.07 
.64 
.04 
.03 

T 

.01 
.0! 

7 

OOLORES 
DURANGO 

E  AGlE   FAA  A  I RPORT 
ELECTRA  LAKE  //R 
FORT  LEWIS 

2.67 
1.07 
T 

1.05 
1.45 

T 

1.22 
.)2  .17 
T  T 
.15  .23 
.43  .46 

1.25 
.56 
1 

.66 
.56 

FRASER 
FRUITA 

GATEWAY   1  5H 
GLENwOOD  SPRINGS  1  H 
GRAND  JUNCTION  wB  AP  //R 

.11 
.6' 

1.60 
.02 

1.40 

T 

.19  .49 
1.07  .09 

..8  .11 

•  01 
.19 

•  44 

.94 

T 

.06 

.10 
.02 

GRAND  JUNCTION  ft  ESE 
GRAND  LAKE   1  Nw 
GRAND  LAKE  6  SSw 
GRAND  VALLEY 
GREEN  FOUNTAIN  DAM 

1.31 
.10 
•  04 
.67 
.12 

.41  I 
.10 

1.10 
.09 

.36 

.07 

.02 
7 

.03 
7 

.01 
.03 

GUNNISON 
HAMILTON 

HOT   SULPHUR  5PR5  2  Sw 
IGNACIO   1  N 

.30 
.16 
.16 
T 

.8* 

I 

T  .19 
.04  T 

.39  .13 

.15 
.  1  i 
.16 
7 

.36 

.02 
T 

KREmmlING 
LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  %  NE 
LITTLE  HILLS 
MANCOS 

.12 
1.32 
1.41 

.51 
1.96 

.04  .01 

.29  .72 
.90  .07 
.92  .02 
.73  .32 

•  07 

•  IS 

•  14 
■  IT 
.'I 

HAflvINE 
HAVflCLL 
MEEKER 

Meredith 

.60 
.31 
.04 
.11 

.03 

■  mm  loUowmg  Suuon 

.29  .30 
.11  .06 

.10 
.09 
.16 

.02 
.19 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  ot  Month 


13  14 


15 

16  ] 

17  | 

18 

19  1 

20  j 

.01 

1.09 

•*9 

•  92 

T 

*  ' 

*  1 1 

•  90 

_ 

•  0  J 

• 

"  50 

I  *09 

.91 

.*o 

1.18 

.05 

*** 

'oa 

*  15 

1*14 

* 

_ 

1  *0o 

•  7T 

'  iB 

.  2^ 

.99 

.6* 

*io 

,10 

50 

•  30 

* 

■  22 

T 

•  40 

•  10 

** 

50 

*4fl 

'  1 7 

* 

* 

T 

.59 

.50 

.04 

.08 

.01 

,02 

•*o 

•  50 

.07 

T 

.63 

•21 

.67 

•  60 

.29 

.65 

1.18 

.67 

.11 

1,70 

.97 

.32 

•  1 1 

08 

* 

•  10 

.80 

.13 

• 

1.73 

1,58 

T 

L*37 

.14 

.15 

•  39 

.01 

1  ,63 

.  15 

,17 

•  17 

,06 

•  05 

T 

1.0} 

1.02 

.17 

•  09 

•  09 

.04 

1.34 

.11 

1.** 

,50 

•  12 

T 

T 

1.05 

.91 

.13 

,50 

1.22 

.02 

,93 

,05 

•  07 

.22 

■  92 

,  14 

•  13 

.91 

•  12 

•  40 

•  72 

.08 

•  38 

T 

* 

.  J  1 

•  30 

.  1  8 

i*S 

•  18 

.01 

•  04 

,91 

.01 

•  09 

•  56 

•  17 

.08 

•  29 

,25 

.06 

■  41 

T 

T 

•  32 

•  0 

.09 

•  OS 

■  68 

.17 

.60 

.67 

•  2* 

•  05 

,50 

.  3  I 

•  20 

•  ic 

*50 

,06 

•  02 

,48 

»TS 

•  06 

■  25 

.33 

.18 

•  49 

.02 

•  1 3 

.21 

T 

1.18 

•  25 

T 

T 

•  0* 

•  16 

•  15 

•  25 

•  26 

•  22 

T 

T 

.22 

.01 

.02 

7 

• 

.43 

2.15 

,06 

.14 

.26 

1.00 

.03 

•  18 

•  54 

•  05 

T 

•  54 

•  29 

■  05 

•  21 

*08 

•  18 

r  j 

.511 

•  68 

T 

.07 

.95 

1.09 

•  20 

•  04 

•  19 

•  15 

•  02 

T 

1.60 

.01 

.18 

.21 

•  12 

1.08 

•  24 

•  09 

22  I  23  24 


25     26  27 


MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 
M0NTR05E  NO  2 
NORTMO*LE 
NORWOOD 

OURAY 

PAQOSA  SPRINGS 
PALISADE 

PALISADE  LAKES  6  SSE 
P AON  I  A 

PARADOX 

PARSHALL   10  SSE 
PITKIN 
PLACERVILLE 
POhDERhORN 

PYRAMID 
R ANGEL* 
RICO 
RIFLE 

SAPtNCRO  8  E 

SAHGENTS 
SHOSHONE 
SILVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TACOMA 

TAYLOR  PARK 

TELLURIDE 

URAVAN 

VALLECITO  DAM 
WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  4  H 
YAMPA 

YELLOW  JACKET  1NW 


KANSAS  DRAINAGE 
BA5IN 

AKRON  FAA  AIRPORT 
BONNY  DAM 
BURLINGTON 
CHEYENNE  WELLS 
FLAGLER  2  NW 

FLEMING  1  S 
GENOA  1  W 
HOLYOKE 
IDAlIa 
LEROY  7  WSW 

OTIS   11  NE 

STRATTON  3  NE 

VONA 

WRAY 

YUMA 


ALLENSPARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BRIGGSDALE  2  NW 
BYERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 
CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  wB  AIRPORT  / 
DENVER  WB  CITY 
EASTONVILLE    1  NNW 
EASTONV I LLF  2  NNE 
EASTONVILLE   6  WSW 

ELBERT 
ELBERT   3  NW 
ELBFRT  3  SE 
ELBERT  4  SSW 
ELBERT  5  Sw 

ELBERT  8  SW 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 

FAIRPLAY  / 
FAIRPLAY  NO,  2 

FORT  COLLINS 
FORT  LUPTON  1  N 
FORT  MORGAN 
GEORGETOWN 
GRANT 

GREELEY 
GROVER  10  W 
HARTSEL 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

KASSLER 

K AuFFMAN  4  SSE 

KIOWA  5  SE 

KIOWA  4  Sw 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

L AKEWOOD 

last  Chance 
lonqmont  2  e5e 

PARKER  9  E 

RED  FEATHER  LAKE*   2  SE 
SEOALIA  4  SSE 
SEOGwKK  5  S 
5PICER 

SQUAW  MOUNTAIN 
STERLING 
wALDEN 
WATERDALE 
WIGGINS  7  SW 


■  I  NO  SCR 


.93 
1.60 


.35 
1.45 
2.06 
2.09 


Sm  rafaianc*  not*!  following  Si. lion  Indai 
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Continued 


Station 


ALAMOSA  w8  AIRPORT 

BLANCA 
CENTER 

del  norte 

g*eat  sano  Dune  s  nm 
mermit  t  esc 

MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

N AGON  WHEEL  GAP  J  H 
WOLF  C8EEK  PASS  1  £ 


DAILY  PRECIPITATION 


MM  Wknrl^  Suiton  ImOn 

-  IIS  - 


DAILY  TEMPERATURES  „  Colorado 


Station 

Day  ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

Aver 

ARKANSAS  DRAINAGE 
8ASJ\  01 

BRANSON 

MAX 

MIN 

68 
38 

74 
45 

7* 
45 

73 
45 

80 
42 

73 
40 

75 
47 

78 
50 

80 
52 

78 
45 

70 
35 

72 
40 

80 
45 

73 
52 

80 
48 

73 
50 

70 
39 

53 
31 

65 
31 

65 
35 

58 
31 

65 
40 

66 
40 

73 
43 

65 
45 

70 
43 

65 
42 

58 
40 

66 
42 

70 
40 

60 
33 

70,0 
41,7 

BLFNA  VtSTA 

MAX 
MIN 

69 
34 

72 
32 

75 
30 

76 
38 

76 
36 

77 
41 

73 
33 

75 
41 

7» 
37 

77 
32 

75 
30 

67 
25 

76 
21 

71 
29 

70 
27 

67 
40 

61 
34 

55 
26 

56 
23 

62 
22 

64 
24 

70 
29 

72 
30 

71 

32 

65 
23 

66 
27 

63 
36 

67 
32 

67 
25 

69,3 
30.7 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

76 
43 

79 
46 

77 
46 

82 
51 

84 

51 

78 
47 

84 
54 

83 
50 

13 
51 

81 
37 

75 
37 

78 
45 

78 
44 

81 
50 

78 
43 

66 
41 

55 
36 

61 
36 

61 
35 

66 
35 

74 

42 

74 
45 

80 
46 

78 
43 

70 
41 

72 
41 

70 
45 

71 

76 
41 

76 
41 

60 
38 

74,4 
43.3 

COLORADO  SPRINGS  wB  AP 

MAX 
MIN 

69 
33 

76 
40 

73 
40 

78 
43 

76 
43 

67 
38 

74 
45 

77 
46 

79 
45 

79 
45 

55 
35 

70 
34 

73 
37 

72 
40 

78 
41 

65 
42 

46 
41 

50 
35 

53 
33 

53 
33 

64 
29 

70 
39 

70 
40 

74 
39 

67 
39 

67 
34 

66 
35 

63 
37 

66 
33 

70 
38 

54 
33 

67.6 
38.2 

DELHI 

MAX 
MIN 

74 
28 

79 
36 

80 
35 

80 
37 

82 
34 

78 
37 

78 
41 

83 
41 

86 
39 

84 
49 

80 
31 

76 
31 

84 
35 

79 
48 

83 
46 

78 
46 

60 
41 

59 
36 

63 
31 

59 
33 

63 
29 

71 
35 

71 
34 

75 
34 

70 
32 

70 
30 

70 
31 

65 
37 

72 
33 

76 

33 

70 
33 

74,1 
36.0 

EARS 

MAX 
MIN 

75 
34 

83 

41 

77 
40 

75 
38 

71 
40 

74 
45 

77 
44 

83 
44 

90 
45 

86 
43 

80 
40 

78 
35 

77 
38 

79 
47 

82 
38 

ao 

46 

73 
45 

64 
44 

66 
38 

61 
38 

65 
32 

74 
39 

74 
40 

74 
37 

75 
45 

70 
35 

74 
37 

63 
39 

71 
32 

78 
38 

64 
39 

74.6 
39.9 

EVERSCLL  RANCH 

MAX 

MIN 

88 
36 

85 
41 

79 
39 

75 
45 

69 
46 

76 
45 

79 
46 

85 
43 

92 
46 

87 
44 

75 
40 

80 
38 

85 
37 

80 
44 

86 
41 

86 
52 

64 
47 

68 
43 

61 
42 

64 
35 

73 
40 

73 
45 

73 
37 

74 

42 

70 
38 

74 

37 

68 
40 

72 
33 

82 
41 

61 
42 

76,1 
41.5 

FCRDER  8  S 

MAX 
MIN 

75 
29 

82 
29 

78 
36 

82 
32 

79 
32 

72 
43 

78 
38 

81 
36 

88 
40 

87 
38 

74 

35 

78 

27 

77 
33 

79 
41 

67 
37 

73 
34 

74 
36 

75 
33 

74 
37 

68 
31 

71 
31 

69 
39 

70 
30 

76 
36 

76,1 
34.7 

HOLLY 

MAX 

Mm 

63 
30 

76 
30 

94 

36 

78 
40 

73 
39 

68 
41 

75 
39 

78 
39 

83 
44 

78 
44 

61 
36 

71 
38 

80 
33 

78 
35 

82 
36 

80 
33 

56 
42 

62 
48 

68 
41 

65 
43 

60 
31 

74 

35 

91 
34 

74 
40 

72 
39 

73 
32 

70 
34 

74 
35 

66 
35 

73 
37 

79 
35 

73.1 
37,2 

JOHN   MARTIN  DAM 

MAX 

Mm 

76 

33 

83 
38 

83 

35 

78 
38 

76 
37 

74 
47 

79 
43 

82 
43 

89 
47 

89 
45 

85 
40 

77 
35 

81 

32 

61 
45 

86 
37 

85 
45 

78 
47 

39 
42 

63 
41 

61 
45 

65 
35 

76 
42 

75 
46 

76 

33 

76 
41 

73 
34 

72 
38 

71 
38 

70 
34 

75 
38 

76 
38 

76,5 
39.7 

KIT  CARSON 

MAX 

Mm 

73 
30 

80 
35 

77 
34 

78 
33 

70 
35 

73 
39 

78 
40 

83 
38 

87 
39 

83 
38 

65 
39 

75 
30 

77 
31 

76 
37 

81 
33 

82 
40 

64 
44 

61 
43 

62 
40 

57 
33 

63 
28 

72 
35 

78 
31 

77 
31 

71 
37 

69 

30 

70 
30 

64 
35 

72 
28 

78 
32 

58 
36 

72,7 
35.0 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

74 

32 

81 

39 

82 
38 

79 
37 

eo 

37 

74 
45 

78 
39 

82 
42 

89 
44 

88 
44 

62 
37 

75 
34 

79 
35 

78 
43 

85 
39 

76 
46 

52 
43 

59 
39 

62 
40 

60 
40 

65 
33 

74 
38 

74 
41 

73 
35 

71 
38 

67 
33 

68 
33 

67 
34 

71 
33 

77 
37 

58 
37 

73.0 
38.2 

LAMAR 

MAX 

Mm 

78 
30 

86 
35 

81 
37 

77 
38 

73 
41 

76 
42 

79 
34 

85 
37 

92 
41 

90 
41 

64 
41 

78 
37 

86 
32 

79 
42 

87 
36 

83 
47 

55 
48 

63 
44 

66 
41 

62 
37 

66 
30 

76 
38 

76 
40 

78 
36 

76 
38 

73 
33 

74 

35 

66 
36 

75 

32 

80 
33 

62 
37 

75,6 
37.7 

LAS  ANIMAS 

MAX 

Mm 

LA  VFTA 

MAX 

Mm 

leadwllE 

MAX 

Mm 

55 
20 

65 
23 

66 
25 

65 
28 

60 
29 

59 
24 

60 
26 

63 
25 

67 
25 

66 
28 

59 
27 

39 
21 

58 
23 

60 
24 

60 
24 

51 
30 

50 
30 

42 
18 

37 
21 

45 
20 

53 
18 

56 
23 

59 
26 

61 
25 

61 

22 

58 
21 

55 
20 

51 
26 

55 
22 

64 
25 

60 
20 

57,4 
23.8 

LIMON    10  SSW 

MAX 

Mm 

70 
34 

78 

41 

75 
39 

80 
38 

78 
42 

72 
37 

73 
42 

78 
42 

83 
68 

79 
47 

59 
33 

71 

35 

76 
36 

75 
36 

79 
37 

80 
49 

54 
37 

56 
39 

56 
32 

53 
37 

60 
29 

67 
38 

66 
39 

75 
37 

67 
42 

68 
33 

68 
35 

68 
38 

69 
38 

67 
40 

55 
31 

69.5 
38.1 

LIMON 

MAX 

Mm 

70 
31 

76 
36 

76 
36 

80 
31 

78 
32 

75 
35 

73 
38 

78 
38 

83 
40 

79 
39 

62 
35 

76 
27 

76 
31 

76 
35 

80 
29 

61 
34 

52 
38 

55 
33 

59 
33 

52 
30 

60 
27 

68 
34 

68 
34 

74 
28 

66 

32 

69 
25 

70 
31 

63 
32 

69 
27 

75 
34 

57 
29 

69,5 
32.7 

NORTH  LAKE 

MAX 

Mm 

63 
20 

67 
29 

69 
31 

68 
23 

75 
29 

70 
26 

70 
36 

73 
39 

74 
28 

70 
30 

56 
22 

65 
23 

68 
25 

65 
33 

66 
28 

60 
41 

47 

30 

45 
25 

55 
23 

47 
21 

57 
19 

62 
24 

65 
24 

67 
27 

60 
30 

63 
25 

63 
25 

55 
28 

60 
22 

65 
30 

56 
30 

62,8 
27,3 

PALMER  LAKE 

MAX 

Mm 

52 
29 

69 
38 

74 
39 

70 
41 

75 

45 

76 

35 

71 
35 

74 
48 

75 
♦9 

76 
48 

76 
32 

59 
29 

68 
37 

71 
40 

68 
42 

75 
45 

56 
35 

49 
31 

43 
31 

50 
31 

49 
28 

58 

32 

64 
39 

65 
39 

71 
36 

64 
33 

65 
32 

63 
36 

58 
34 

66 
35 

71 
31 

65,2 
36,6 

PUEBLC  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 
32 

83 
37 

84 
36 

83 
36 

82 
35 

78 
42 

81 
41 

85 
38 

88 

37 

89 
41 

63 
36 

78 
32 

84 

32 

61 
41 

86 
35 

78 
38 

52 
46 

57 
35 

63 
35 

62 
39 

69 
30 

78 
34 

77 
37 

80 
34 

76 
40 

72 
32 

74 
34 

71 
40 

75 
32 

78 
33 

62 
35 

75,7 
36.3 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

Mm 

76 
29 

82 
31 

84 
33 

81 

30 

80 
33 

77 
39 

80 
31 

83 
35 

89 
34 

90 
39 

83 
35 

77 
28 

80 
29 

80 
42 

85 
33 

79 
47 

74 
42 

57 
35 

64 
35 

61 
41 

66 
28 

75 
34 

75 
35 

75 
31 

75 
34 

70 
29 

71 
28 

69 
30 

73 
28 

78 
29 

73 
31 

76.2 
33.5 

RUSH  2  NNE 

MAX 

Mm 

74 

28 

75 
37 

74 
40 

78 
41 

77 
37 

76 
37 

74 
38 

80 
39 

85 
41 

76 
39 

63 

30 

71 
34 

76 
37 

75 
40 

80 
38 

71 
39 

55 
35 

58 
34 

62 
30 

53 
29 

62 
31 

69 
25 

67 
34 

76 
35 

67 
38 

67 
31 

69 
35 

64 
34 

72 
35 

73 
37 

70 
36 

70,7 
33.3 

RUXTCN  PARK 

MAX 

Mm 

52 
22 

58 
28 

60 
32 

60 
28 

64 

30 

58 
28 

60 
36 

62 
30 

60 
28 

60 
30 

52 
26 

54 
27 

60 
25 

58 
30 

60 
30 

54 
37 

46 
34 

40 
28 

48 
24 

40 
25 

49 
21 

48 
29 

47 

27 

53 
27 

48 
25 

49 
25 

47 
22 

46 
27 

48 
22 

50 
26 

45 
25 

52,8 
27.5 

RYF 

MAX 

Mm 

64 
26 

71 
34 

75 
32 

81 
35 

73 
33 

68 
30 

74 
32 

73 
35 

77 
33 

75 
36 

67 
27 

67 
28 

73 

29 

71 
35 

71 
33 

70 
34 

63 
43 

53 
26 

57 
27 

56 
25 

58 
23 

69 
29 

65 
29 

70 
31 

67 
35 

63 
27 

59 
30 

58 
33 

61 
27 

68 
29 

63 
30 

67.1 
30.8 

SAl IDA 

MAX 

Mm 

70 
25 

74 

27 

71 
27 

77 
29 

74 
32 

75 
29 

79 
26 

81 
30 

74 
31 

64 
26 

70 
24 

72 
27 

73 
28 

67 
31 

68 
32 

62 
33 

57 
33 

59 
23 

65 

23 

70 
24 

72 
25 

71 
23 

73 
23 

70 
23 

69 
22 

66 
23 

69 
22 

70 
23 

66 
24 

70,0 
26.5 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 

Mm 

72 
31 

78 
42 

74 
42 

70 
39 

65 
35 

75 
43 

74 
48 

80 
47 

85 
49 

84 

50 

73 
37 

■"> 
35 

79 
39 

73 
48 

82 
40 

77 
46 

66 
46 

39 
41 

63 
37 

57 
42 

60 
31 

69 
37 

68 
36 

75 
35 

69 
44 

67 
35 

69 
36 

62 
37 

71 
37 

77 
40 

66 
38 

71,4 
40,1 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

5'. 
23 

61 
24 

61 
25 

62 
27 

59 
28 

56 
32 

57 
31 

60 
29 

63 
24 

62 
31 

57 
29 

56 
23 

55 
22 

58 
26 

57 
25 

51 

30 

47 
32 

40 

2  3 

39 
27 

46 
24 

53 
19 

55 

23 

59 
28 

58 
28 

58 

23 

55 
23 

52 
23 

50 
25 

40 
27 

53 
27 

55 
26 

54,5 
26.0 

TACONY    10  SE 

MAX 

Mm 

75 

27 

81 

38 

80 
38 

80 
39 

77 
37 

74 
38 

77 
41 

84 
39 

87 
41 

87 
42 

72 
37 

70 
30 

80 
35 

78 
45 

85 

34 

75 
39 

58 
41 

56 
36 

62 
34 

56 
42 

65 

31 

73 
38 

73 
40 

76 
35 

72 
42 

67 
32 

69 
35 

67 
39 

70 
31 

76 
35 

59 
39 

72.9 
37.1 

TRINIDAD 

MAX 

Mm 

69 
31 

78 
39 

75 

76 
39 

78 
38 

74 
39 

74 
39 

78 
42 

83 
42 

83 
36 

77 
37 

73 
37 

78 
38 

74 
51 

79 

37 

72 
40 

53 
42 

54 
33 

63 
33 

59 
32 

62 
29 

68 
30 

66 
38 

75 
39 

69 
39 

69 
36 

68 
34 

63 
39 

68 
32 

72 
37 

67 
37 

70,9 
37,2 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

74 
34 

80 
42 

TP 

37 

79 
43 

81 

45 

73 

35 

77 
38 

79 
45 

(14 
44 

83 
45 

61 
34 

76 

35 

81 
39 

79 
52 

83 
44 

70 
45 

50 
38 

54 
32 

64 
31 

54 
31 

64 

31 

70 
37 

69 
40 

78 
36 

70 
41 

72 
33 

70 
37 

65 
37 

71 
37 

75 
40 

58 
36 

71,7 
38.6 

TWIN  LAKES  EVAPORATIOf 

MAX 

Mm 

45 
23 

58 
28 

7C 
-  5 

75 
18 

70 
21 

67 
21 

68 
28 

70 
35 

70 
21 

72 
17 

77 
18 

68 
19 

65 
18 

68 
14 

69 
15 

67 
17 

69 
16 

65 
32 

52 
25 

51 

22 

41 

;  5 

59 
.9 

66 
23 

66 

22 

65 
19 

64 
15 

63 
16 

63 
14 

64 
14 

61 
15 

62 
16 

64,2 
20.2 

TWO  BUTTES   1  NW 

MAX 

Mm 

78 
42 

76 
44 

74 

75 
40 

78 
38 

79 
36 

87 
39 

88 
44 

84 
42 

60 
39 

76 
37 

m 

39 

63 
42 

60 
44 

79 
-1 

80 
40 

75 
39 

69 
37 

64 
39 

59 
44 

61 
33 

74 
39 

79 
39 

81 

4  2 

80 
44 

75 
35 

78 
39 

80 
36 

82 
44 

79 
42 

90 
44 

77.3 
40.4 

wAlsenburg  power  plant 

MAX 

Mm 

74 

32 

76 

78 
i» 

78 
40 

83 
41 

79 
36 

77 
45 

80 
42 

8  2 
41 

81 
48 

78 
31 

76 
32 

77 
34 

77 
45 

78 
47 

74 
52 

58 
41 

5  1 
32 

62 

34 

60 
32 

64 

28 

70 
35 

68 
36 

78 
35 

72 
38 

72 
30 

70 
34 

66 
34 

68 
33 

75 
36 

69 
33 

72.6 
37.3 

wESTCLIFFE 

MAX 

Mm 

68 
19 

72 
22 

76 
25 

74 
26 

75 
27 

74 
3  2 

74 
27 

75 
24 

78 

23 

74 
26 

60 
26 

70 
19 

69 
20 

72 
28 

68 

30 

64 
41 

43 

36 

44 

30 

51 
19 

54 

20 

61 
19 

65 
21 

66 
22 

72 
25 

65 

20 

67 

ie 

66 
20 

60 
21 

64 

20 

68 
19 

60 
20 

66.2 
24.1 

wETMORE  2  S 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

71 
32 

75 
43 

7  7 

49 

78 
46 

79 
45 

'1 

3m 

78 
43 

77 

7; 

79 
45 

77 
33 

72 
34 

74 
40 

74 
45 

76 
40 

70 
48 

50 
42 

50 
34 

60 
32 

56 
33 

64 

30 

78 
38 

68 
41 

75 
41 

69 
43 

65 
36 

67 
39 

63 
34 

67 
36 

72 
39 

65 
34 

70.2 
39.5 

See  Reiorenra  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
OCTOBER  1965 


Day  ol  Month 

• 

a 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

«      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 



BAStN  02 

ALTENBERN 

MAX 

70 

77 

so 

80 

78 

7S 

78 

78 

78 

79 

79 

74 

73 

75 

74 

59 

66 

50 

56 

66 

64 

69 

71 

70 

71 

69 

66 

61 

66 

68 

69 

70.9 

M1N 

25 

26 

31 

28 

31 

34 

31 

32 

27 

29 

34 

29 

25 

28 

28 

39 

38 

33 

26 

27 

23 

25 

25 

24 

25 

24 

25 

27 

21 

25 

26 

26.1 

ASPEN 

MAX 

6* 

74 

71 

69 

70 

64 

65 

69 

74 

72 

68 

66 

66 

68 

69 

60 

60 

51 

46 

51 

60 

61 

66 

67 

66 

65 

63 

69 

60 

63 

64 

64.2 

MIN 

26 

29 

34 

33 

34 

30 

30 

31 

33 

31 

34 

29 

29 

33 

34 

38 

37 

33 

29 

26 

22 

26 

27 

2  ) 

28 

28 

26 

26 

24 

27 

26 

29.7 

RASAl  T 

MAX 

MIN 

BERTnCUD  pass 

MAX 

J2 

43 

56 

55 

54 

51 

48 

49 

53 

58 

56 

51 

48 

48 

49 

47 

35 

34 

39 

41 

47 

49 

49 

49 

47 

66 

40 

43 

46 

47,2 

Mm 

13 

22 

28 

29 

29 

24 

24 

26 

26 

28 

29 

26 

27 

27 

28 

30 

28 

20 

20 

16 

16 

17 

23 

26 

26 

22 

22 

18 

18 

23 

24 

23,7 

BONO 

MAX 

66 

74 

77 

77 

70 

71 

75 

78 

76 

75 

76 

72 

70 

72 

69 

58 

50 

60 

67 

69 

72 

71 

70 

67 

65 

65 

67 

66 

68 

69.5 

MIN 

27 

29 

30 

29 

33 

31 

27 

29 

27 

29 

28 

28 

23 

26 

27 

42 

38 

31 

31 

29 

23 

26 

21 

26 

20 

20 

28 

21 

22 

21 

22 

27, 

CEOAoEDGE 

MAX 

6* 

76 

78 

75 

76 

70 

72 

74 

76 

78 

75 

73 

74 

75 

54 

49 

53 

59 

61 

65 

68 

70 

68 

70 

69 

66 

65 

67 

66 

66.6 

MIN 

29 

33 

33 

36 

39 

38 

37 

36 

35 

35 

40 

38 

37 

42 

46 

44 

41 

36 

32 

30 

28 

31 

32 

34 

33 

32 

33 

32 

31 

32 

32 

35. 

CIXAORON 

MAX 

76 

71 

75 

79 

75 

75 

75 

74 

76 

75 

77 

78 

72 

70 

70 

65 

60 

55 

68 

70 

72 

70 

70 

70 

70 

65 

65 

65 

64 

64 

65 

70.2 

MIN 

24 

24 

26 

25 

24 

24 

24 

24 

24 

22 

23 

22 

23 

24 

20 

30 

30 

28 

24 

20 

22 

22 

19 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

20 

19 

22,7 

CLIMAX  2  NW 

MAX 

45 

55 

55 

55 

54 

53 

52 

52 

57 

55 

50 

55 

48 

49 

53 

39 

42 

30 

39 

45 

47 

50 

49 

30 

49 

47 

44 

43 

46 

49 

46.4 

MIN 

16 

26 

30 

30 

30 

24 

27 

25 

29 

30 

31 

27 

26 

28 

30 

30 

30 

20 

16 

23 

26 

27 

24 

25 

23 

21 

21 

24 

25 

25  7 

CCCMFTOPA  CREEK 

MAX 

53 

68 

75 

74 

73 

70 

70 

70 

72 

73 

74 

70 

68 

67 

6  6 

6 1 

55 

43 

50 

55 

60 

65 

67 

66 

66 

65 

60 

62 

66 

63 

65.0 

MIN 

15 

19 

19 

20 

19 

22 

20 

18 

ia 

19 

21 

19 

15 

18 

17 

20 

35 

28 

24 

18 

15 

17 

17 

17 

17 

15 

13 

14 

13 

14 

16 

18.6 

CCUBRAN 

MAX 

70 

77 

78 

79 

78 

76 

76 

78 

78 

80 

77 

79 

73 

78 

52 

56 

62 

65 

67 

70 

71 

72 

72 

70 

68 

69 

70 

71 

71.3 

MIN 

31 

35 

39 

39 

41 

38 

36 

39 

39 

39 

42 

39 

34 

37 

41 

41 

40 

36 

31 

33 

31 

33 

35 

36 

34 

34 

30 

34 

33 

32 

31 

35.9 

CCLCRADC   NAT  HON 

MAX 

6* 

72 

75 

74 

71 

76 

75 

75 

78 

77 

77 

78 

78 

71 

7  1 

59 

60 

60 

60 

63 

67 

70 

69 

66 

65 

62 

66 

65 

66 

66.9 

MIN 

37 

45 

44 

43 

45 

44 

46 

49 

45 

46 

45 

45 

42 

45 

43 

36 

35 

34 

34 

37 

37 

39 

42 

43 

40 

41 

40 

40 

40 

60 

41 

61.4 

CCRTE2 

MAX 

70 

75 

77 

77 

78 

80 

78 

78 

78 

78 

81 

79 

75 

74 

46 

55 

60 

63 

65 

68 

70 

70 

70 

69 

67 

64 

68 

66 

69.7 

MIN 

28 

33 

36 

34 

33 

35 

34 

31 

34 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

33 

34 

32 

25 

28 

29 

29 

30 

34 

31 

32 

30 

30 

28 

30 

29 

32.4 

CRAIG 

MAX 

66 

77 

78 

75 

75 

71 

72 

72 

78 

78 

68 

69 

69 

72 

47 

55 

57 

63 

67 

70 

72 

69 

66 

68 

62 

65 

66 

6' 

68.2 

MIN 

29 

33 

32 

29 

34 

30 

29 

27 

31 

30 

31 

26 

24 

24 

35 

38 

33 

38 

26 

22 

20 

23 

24 

23 

21 

18 

21 

24 

21 

22 

21 

27.1 

crested  Butte 

MAX 

61 

73 

72 

72 

65 

63 

66 

69 

72 

71 

71 

71 

63 

62 

66 

62 

60 

60 

53 

58 

59 

63 

65 

65 

67 

67 

65 

62 

59 

63 

64 

66.8 

MIN 

20 

23 

26 

25 

25 

27 

24 

24 

23 

25 

27 

23 

20 

25 

23 

37 

33 

31 

26 

22 

19 

21 

23 

24 

20 

21 

19 

21 

19 

20 

20 

23.7 

DElTA  1  E 

MAX 

69 

76 

79 

79 

77 

74 

76 

77 

78 

78 

78 

75 

75 

80 

78 

69 

5  8 

54 

58 

62 

63 

66 

68 

70 

70 

69 

69 

66 

67 

68 

66 

70.8 

MIN 

31 

32 

35 

36 

36 

35 

34 

33 

35 

34 

35 

33 

31 

37 

39 

45 

43 

40 

32 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

28 

28 

28 

26 

28 

'  * 

DILLON   1  E 

MAX 

55 

68 

68 

66 

64 

60 

62 

65 

69 

68 

64 

60 

59 

61 

67 

58 

56 

42 

48 

55 

59 

61 

62 

70 

60 

59 

55 

56 

58 

61 

60,6 

MIN 

17 

20 

23 

22 

22 

23 

24 

20 

20 

22 

25 

19 

18 

20 

22 

30 

30 

29 

25 

21 

13 

18 

19 

19 

16 

15 

14 

20 

15 

18 

16 

20.5 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

67 

73 

75 

76 

73 

70 

70 

71 

75 

76 

76 

76 

69 

72 

7  2 

66 

55 

58 

58 

58 

63 

62 

66 

67 

65 

66 

61 

63 

65 

63 

67.7 

MIN 

35 

36 

33 

39 

40 

42 

43 

41 

38 

41 

44 

38 

35 

34 

44 

39 

37 

37 

31 

31 

30 

32 

34 

36 

33 

31 

32 

32 

31 

31 

30 

35,8 

DURANGO 

MAX 

73 

81 

80 

80 

81 

81 

84 

82 

80 

83 

81 

7S 

75 

74 

70 

4t 

42 

60 

64 

66 

67 

71 

74 

74 

73 

71 

69 

67 

72 

73 

71.9 

MIN 

23 

28 

32 

32 

32 

35 

33 

33 

30 

31 

35 

30 

29 

33 

30 

38 

36 

30 

24 

27 

27 

27 

26 

30 

32 

29 

27 

27 

26 

27 

29 

29,9 

EAGl F    FAA  AIRPORT 

MAX 

68 

76 

79 

78 

76 

72 

73 

75 

78 

76 

75 

70 

70 

73 

72 

54 

55 

60 

66 

66 

70 

72 

71 

69 

67 

63 

65 

67 

67 

69,8 

MIN 

2* 

25 

28 

27 

26 

27 

26 

24 

25 

25 

28 

23 

21 

23 

23 

38 

39 

36 

30 

25 

20 

21 

22 

21 

16 

17 

17 

26 

18 

20 

17 

24,5 

FORT  LEWIS 

MAX 

66 

73 

73 

73 

75 

77 

75 

73 

74 

75 

73 

75 

70 

70 

65 

57 

42 

55 

52 

64 

60 

62 

65 

66 

67 

65 

64 

63 

61 

62 

64 

66,3 

MIN 

25 

33 

35 

34 

34 

35 

34 

34 

34 

33 

34 

35 

33 

32 

31 

32 

30 

29 

21 

26 

25 

27 

29 

35 

33 

33 

29 

26 

29 

29 

27 

30 , 8 

FRASER 

MAX 

55 

70 

68 

68 

64 

60 

60 

63 

69 

68 

63 

60 

60 

62 

63 

60 

46 

43 

49 

55 

59 

64 

63 

61 

60 

60 

54 

55 

56 

61 

59.9 

MIN 

15 

14 

14 

14 

14 

15 

23 

15 

12 

13 

19 

10 

6 

11 

12 

25 

21 

28 

31 

15 

a 

10 

13 

11 

5 

4 

15 

7 

9 

T 

13.7 

FRUITA 

MAX 

72 

78 

78 

79 

78 

79 

80 

81 

78 

80 

81 

78 

74 

78 

79 

7 1 

60 

65 

62 

67 

66 

69 

73 

71 

74 

71 

70 

72 

71 

71 

70 

73,4 

MIN 

32 

35 

34 

34 

35 

35 

33 

34 

33 

32 

34 

32 

30 

32 

34 

45 

43 

44 

35 

32 

29 

31 

30 

30 

30 

29 

28 

27 

27 

26 

27 

32,7 

GATEWAY    1  SW 

MAX 

72 

77 

81 

80 

81 

80 

80 

80 

82 

82 

85 

80 

81 

77 

65 

55 

54 

60 

66 

68 

70 

74 

73 

74 

70 

70 

71 

72 

73.6 

MIN 

36 

38 

41 

40 

41 

37 

40 

38 

39 

42 

40 

39 

41 

47 

43 

43 

35 

38 

35 

32 

34 

35 

34 

36 

33 

33 

34 

33 

37,6 

GLENwCOD  SPRINGS  1  N 

MAX 

68 

82 

78 

78 

76 

77 

75 

75 

78 

78 

75 

74 

72 

74 

7  7 

72 

62 

SS 

56 

61 

67 

70 

72 

73 

71 

73 

71 

66 

68 

70 

70 

71.4 

MIN 

24 

25 

25 

25 

32 

32 

33 

29 

31 

30 

33 

29 

28 

30 

32 

41 

38 

38 

35 

28 

24 

27 

27 

25 

25 

25 

25 

24 

26 

25 

29 

29,0 

GRAND   JUNCTION   WB  AP 

MAX 

72 

79 

80 

81 

77 

78 

79 

80 

80 

81 

82 

77 

75 

79 

79 

55 

59 

54 

62 

65 

67 

69 

71 

72 

73 

71 

71 

71 

70 

72 

71 

72.6 

MIN 

39 

45 

47 

47 

48 

51 

45 

46 

47 

46 

46 

45 

44 

42 

55 

46 

46 

43 

40 

40 

38 

41 

42 

41 

41 

40 

39 

37 

39 

40 

41 

43.5 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

68 

78 

76 

77 

77 

76 

77 

78 

78 

78 

81 

79 

74 

75 

5  8 

53 

60 

65 

66 

66 

70 

69 

72 

69 

69 

66 

68 

69 

69 

71,2 

MIN 

39 

42 

47 

47 

47 

43 

46 

42 

46 

47 

49 

44 

44 

39 

50 

45 

43 

44 

38 

36 

36 

36 

40 

42 

41 

39 

39 

33 

36 

36 

38 

4  1.9 

GRAND  LAKE   1  Nt. 

MAX 

53 

67 

67 

66 

61 

62 

64 

61 

67 

65 

63 

62 

60 

63 

64 

60 

60 

55 

43 

58 

54 

58 

60 

61 

61 

59 

58 

55 

55 

56 

59 

59,9 

MIN 

19 

22 

23 

23 

23 

23 

24 

21 

21 

22 

27 

20 

19 

20 

20 

28 

26 

32 

31 

24 

16 

16 

20 

19 

17 

14 

14 

22 

15 

17 

16 

21.2 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

52 

69 

68 

65 

65 

63 

60 

63 

71 

65 

62 

61 

58 

60 

64 

62 

59 

S3 

43 

49 

55 

57 

60 

62 

59 

58 

56 

54 

54 

56 

56 

59.4 

MIN 

26 

27 

26 

26 

26 

27 

27 

26 

25 

24 

35 

24 

21 

24 

25 

32 

30 

31 

36 

28 

20 

22 

22 

22 

20 

18 

17 

26 

19 

20 

19 

24.9 

GRAND  VALLFY 

MAX 

76 

80 

81 

81 

81 

78 

79 

81 

80 

81 

82 

77 

77 

77 

77 

75 

70 

59 

66 

62 

70 

74 

74 

72 

74 

75 

71 

70 

70 

71 

74.7 

MIN 

3* 

34 

38 

39 

40 

39 

36 

40 

38 

37 

39 

35 

34 

34 

32 

42 

41 

41 

31 

34 

31 

33 

33 

32 

32 

30 

31 

29 

31 

30 

31 

34 . 9 

GREEN  mountain  DAM 

MAX 

61 

68 

73 

78 

76 

68 

65 

68 

73 

71 

68 

65 

66 

66 

70 

66 

63 

62 

49 

55 

59 

64 

67 

67 

66 

64 

63 

60 

58 

63 

65 

65.4 

MIN 

25 

28 

29 

30 

29 

32 

35 

31 

26 

29 

34 

27 

25 

27 

30 

38 

33 

35 

32 

27 

20 

24 

27 

25 

23 

21 

20 

29 

22 

23 

2  2 

27,7 

GUNNISON 

MAX 

66 

75 

74 

73 

70 

71 

71 

72 

74 

74 

70 

67 

67 

68 

6P 

65 

54 

48 

54 

56 

59 

64 

67 

68 

66 

65 

62 

60 

61 

64 

66 

65.8 

MIN 

16 

17 

20 

18 

19 

22 

18 

18 

17 

17 

20 

18 

14 

23 

17 

25 

34 

31 

23 

18 

15 

16 

16 

17 

14 

14 

12 

14 

13 

13 

14 

18,2 

HAVDEN 

MAX 

65 

75 

75 

73 

74 

68 

70 

71 

75 

75 

67 

67 

67 

70 

5  9 

65 

71 

59 

55 

55 

62 

66 

69 

70 

67 

66 

69 

61 

63 

68 

67,2 

MIN 

28 

31 

33 

31 

33 

26 

25 

27 

32 

30 

26 

28 

25 

27 

sc 

27 

25 

28 

28 

22 

22 

25 

28 

27 

22 

25 

26 

21 

23 

24 

26,6 

MOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 

MAX 

60 

65 

73 

72 

71 

to 

69 

68 

70 

74 

71 

65 

67 

69 

6  6 

68 

64 

55 

53 

60 

63 

65 

68 

67 

64 

65 

<■  i 

59 

59 

62 

65 

65,5 

MIN 

22 

23 

24 

25 

26 

25 

24 

23 

25 

23 

28 

22 

20 

28 

2  i 

25 

30 

35 

25 

15 

1  B 

19 

21 

20 

19 

15 

15 

23 

16 

16 

20 

22,6 

IGNAC 1 0    1  N 

MAX 

70 

80 

76 

78 

80 

80 

79 

76 

79 

76 

79 

72 

74 

78 

7  0 

59 

77 

«... 

56 

62 

67 

71 

72 

73 

71 

69 

67 

67 

70 

70 

71.2 

MIN 

22 

25 

31 

30 

29 

31 

27 

27 

28 

29 

29 

29 

26 

31 

V 

40 

37 

12 

26 

27 

28 

26 

28 

29 

31 

29 

27 

26 

26 

26 

27 

26.7 

KRFMMLING 

MAX 

61 

78 

76 

75 

74 

72 

70 

72 

74 

72 

71 

68 

66 

68 

71 

70 

57 

57 

62 

66 

69 

67 

68 

66 

, 

62 

65 

65 

69 

68.1 

MIN 

19 

20 

20 

21 

20 

22 

24 

19 

18 

18 

24 

19 

13 

15 

16 

2'. 

30 

23 

10 

15 

16 

12 

10 

8 

7 

10 

12 

9 

9 

16.8 

LAKE   C 1  TV 

MAX 

66 

73 

71 

72 

72 

69 

69 

71 

73 

72 

69 

►  ' 

60 

61 

65 

57 

38 

40 

48 

55 

60 

63 

65 

66 

64 

65 

60 

59 

60 

63 

65 

63.2 

MIN 

19 

22 

33 

30 

30 

2  4 

22 

29 

22 

31 

33 

'0 

24 

27 

29 

30 

34 

2  6 

17 

21 

20 

22 

27 

27 

26 

28 

25 

20 

23 

21 

19 

23.5 

LITTLE  MILLS 

MAX 

70 

69 

MIN 

22 

24 

24 

25 

24 

24 

22 

22 

21 

23 

22 

20 

18 

19 

J". 

38 

34 

34 

21 

20 

16 

1  6 

19 

20 

19 

14 

13 

16 

17 

16 

16 

21.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

• 

a 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

H 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MABVINE 

MAX 

72 

72 

75 

75 

76 

74 

74 

72 

72 

74 

72 

70 

70 

67 

62 

58 

55 

56 

62 

64 

65 

66 

67 

67 

66 

65 

65 

66 

65 

67 

66 

67,6 

Mm 

25 

28 

30 

34 

28 

27 

25 

25 

26 

28 

28 

25 

24 

22 

34 

36 

36 

38 

20 

22 

22 

23 

24 

22 

22 

25 

24 

23 

22 

22 

24 

26.3 

MAYBFLL 

MAX 

64 

70 

74 

72 

74 

69 

70 

71 

74 

75 

66 

68 

67 

70 

72 

63 

58 

54 

55 

55 

58 

63 

65 

68 

64 

65 

67 

60 

63 

65 

63 

65,9 

M1N 

2? 

27 

29 

29 

30 

30 

30 

28 

27 

27 

29 

25 

22 

23 

27 

40 

32 

35 

25 

22 

20 

23 

23 

22 

19 

17 

18 

20 

20 

21 

19 

25.4 

MEFKFR 

MAX 

66 

78 

80 

77 

78 

70 

79 

78 

80 

80 

77 

70 

71 

73 

71 

69 

59 

54 

57 

58 

63 

68 

70 

73 

71 

69 

70 

68 

67 

69 

70 

70.5 

MIN 

27 

27 

32 

32 

32 

31 

33 

32 

29 

31 

29 

25 

25 

26 

34 

40 

38 

39 

26 

24 

22 

23 

24 

25 

23 

21 

23 

22 

22 

23 

23 

27.8 

MEREDITH 

MAX 

6* 

7* 

73 

70 

64 

64 

65 

69 

73 

73 

69 

65 

65 

65 

69 

60 

64 

53 

53 

55 

60 

64 

65 

67 

60 

65 

61 

59 

60 

62 

63 

64.3 

MIN 

21 

24 

21 

25 

30 

24 

24 

27 

24 

29 

28 

23 

23 

21 

22 

30 

34 

26 

27 

20 

18 

20 

30 

23 

26 

18 

18 

22 

18 

18 

20 

23.7 

ME 5A  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

72 

78 

78 

77 

78 

77 

79 

79 

79 

79 

75 

74 

72 

69 

53 

40 

39 

53 

60 

62 

65 

69 

71 

71 

71 

67 

64 

65 

67 

69 

68.7 

MIN 

34 

42 

46 

44 

45 

48 

48 

46 

46 

47 

49 

42 

45 

45 

44 

31 

31 

30 

29 

33 

35 

36 

32 

34 

42 

43 

41 

39 

37 

37 

40 

40.0 

MCNTRCSF  NO  2 

MAX 

59 

66 

75 

78 

75 

77 

73 

74 

73 

77 

78 

78 

73 

75 

77 

75 

57 

52 

46 

60 

39 

61 

65 

65 

69 

68 

69 

70 

65 

65 

67 

68.4 

MIN 

31 

34 

37 

38 

37 

38 

36 

37 

35 

37 

41 

35 

33 

34 

4C 

44 

42 

35 

31 

33 

31 

33 

33 

33 

35 

32 

33 

32 

32 

30 

29 

34,9 

NORTMDALE 

MAX 

64 

75 

75 

76 

76 

77 

74 

76 

75 

76 

79 

75 

74 

71 

67 

60 

41 

41 

45 

56 

62 

66 

70 

70 

75 

71 

67 

63 

58 

58 

70 

67.2 

MIN 

33 

34 

30 

34 

28 

34 

28 

37 

27 

28 

34 

29 

26 

30 

36 

31 

30 

33 

28 

30 

29 

32 

30 

28 

30 

26 

26 

28 

29 

27 

35 

30,3 

NOBwnco 

MAX 

64 

71 

72 

72 

71 

69 

70 

71 

72 

73 

71 

67 

69 

68 

67 

53 

40 

39 

48 

56 

61 

63 

63 

63 

64 

62 

62 

59 

59 

61 

61 

63.3 

MIN 

27 

32 

36 

35 

34 

35 

33 

35 

34 

33 

39 

35 

35 

37 

37 

33 

32 

32 

24 

24 

30 

31 

31 

31 

32 

31 

31 

29 

26 

28 

36 

32,2 

OURAY 

MAX 

59 

69 

72 

69 

71 

67 

66 

67 

71 

71 

69 

67 

68 

68 

66 

56 

40 

38 

48 

49 

53 

58 

62 

65 

64 

64 

61 

55 

58 

60 

62 

61,7 

MIN 

30 

30 

41 

39 

39 

36 

37 

37 

34 

39 

41 

39 

40 

41 

40 

38 

34 

32 

28 

30 

29 

30 

32 

34 

36 

39 

34 

33 

31 

33 

32 

35,2 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

69 

77 

76 

78 

75 

76 

77 

77 

77 

77 

76 

71 

71 

70 

68 

63 

43 

40 

52 

61 

62 

61 

70 

69 

70 

68 

65 

65 

63 

67 

69 

67.8 

MIN 

20 

23 

27 

27 

26 

28 

28 

25 

25 

25 

26 

26 

24 

21 

25 

39 

34 

30 

22 

24 

23 

25 

24 

27 

25 

26 

24 

23 

22 

22 

23 

25  5 

PAL  t  SADE 

MAX 

63 

70 

78 

81 

81 

78 

78 

78 

80 

82 

82 

83 

78 

77 

80 

77 

57 

59 

52 

61 

65 

65 

68 

72 

72 

73 

72 

70 

70 

69 

70 

72,3 

MIN 

41 

44 

45 

50 

49 

*9 

46 

47 

49 

46 

45 

50 

47 

46 

41 

47 

45 

46 

36 

40 

39 

40 

39 

40 

41 

42 

41 

36 

39 

40 

39 

43.4 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

MAX 

66 

63 

5 1 

40 

41 

47 

56 

59 

63 

62 

66 

66 

64 

61 

62 

60 

63 

64 

MIN 

25 

21 

34 

31 

23 

14 

19 

20 

21 

23 

25 

23 

23 

22 

19 

19 

21 

23 

PAONTA 

MAX 

66 

77 

80 

76 

78 

73 

73 

74 

78 

80 

77 

74 

75 

76 

76 

76 

52 

46 

56 

61 

62 

67 

69 

71 

71 

72 

71 

66 

67 

68 

72 

70.3 

MIN 

32 

35 

38 

40 

41 

39 

39 

35 

38 

42 

37 

39 

37 

42 

36 

36 

36 

37 

33 

33 

31 

30 

30 

30 

29 

32 

33 

27 

30 

28 

30 

34.7 

PARADOX 

MAX 

77 

80 

83 

83 

84 

82 

82 

83 

84 

84 

84 

50 

49 

76 

75 

73 

72 

71 

71 

71 

72 

Mm 

29 

30 

30 

31 

32 

32 

33 

34 

30 

32 

30 

34 

30 

30 

30 

30 

28 

28 

26 

28 

27 

PITKIN 

MAX 

60 

69 

67 

67 

63 

65 

65 

66 

67 

68 

64 

61 

61 

62 

64 

54 

53 

40 

46 

49 

54 

57 

61 

62 

62 

57 

56 

54 

34 

59 

61 

39.6 

MIN 

15 

19 

22 

21 

21 

22 

18 

18 

19 

20 

23 

20 

18 

22 

19 

33 

31 

25 

24 

16 

15 

17 

19 

21 

17 

18 

17 

17 

15 

17 

19 

19.9 

POwDERHORN 

MAX 

69 

71 

65 

62 

64 

62 

61 

69 

68 

64 

64 

59 

60 

61 

5  1 

49 

42 

49 

44 

54 

53 

62 

65 

62 

54 

60 

56 

34 

58 

56 

50 

58.7 

MIN 

1* 

17 

19 

18 

19 

21 

17 

16 

16 

17 

20 

17 

15 

19 

15 

20 

25 

30 

25 

20 

15 

17 

17 

19 

14 

16 

14 

15 

13 

14 

14 

17.7 

RANGELY 

MAX 

77 

76 

79 

79 

75 

75 

70 

76 

75 

69 

59 

59 

60 

60 

62 

66 

67 

68 

68 

67 

68 

64 

66 

67 

66 

68.7 

MIN 

26 

29 

28 

30 

34 

30 

27 

25 

30 

40 

38 

40 

30 

28 

28 

29 

28 

26 

27 

26 

25 

25 

23 

24 

23 

28  8 

RICO 

MAX 

71 

76 

72 

77 

73 

72 

76 

72 

74 

72 

70 

68 

64 

64 

60 

48 

35 

43 

50 

60 

60 

62 

69 

66 

67 

65 

63 

62 

65 

64 

65 

64.7 

MIN 

22 

24 

28 

26 

25 

27 

24 

26 

29 

25 

27 

25 

26 

27 

25 

30 

30 

27 

15 

19 

19 

21 

24 

25 

24 

24 

23 

22 

20 

23 

25 

24.4 

RIFLE 

MAX 

66 

75 

77 

76 

74 

73 

74 

75 

76 

77 

76 

72 

71 

73 

71 

62 

64 

39 

59 

62 

64 

67 

70 

70 

72 

70 

68 

68 

68 

70 

70 

70.0 

MIN 

29 

30 

52 

31 

33 

34 

30 

30 

30 

30 

32 

30 

27 

29 

30 

40 

42 

44 

30 

28 

26 

27 

28 

27 

27 

25 

24 

25 

24 

26 

25 

29,8 

SILVERTON 

MAX 

64 

70 

69 

69 

68 

65 

69 

72 

68 

70 

71 

70 

68 

62 

62 

62 

54 

43 

45 

55 

57 

58 

62 

62 

62 

63 

63 

60 

61 

60 

62,6 

Mm 

21 

22 

25 

25 

25 

24 

24 

23 

25 

23 

24 

22 

24 

28 

2  3 

32 

29 

26 

13 

18 

20 

20 

20 

21 

22 

22 

24 

20 

21 

22 

22,9 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

62 

76 

75 

73 

73 

67 

68 

68 

76 

75 

71 

66 

65 

69 

70 

65 

60 

55 

50 

55 

62 

65 

68 

70 

67 

65 

60 

63 

64 

64 

67 

66,3 

Mm 

21 

23 

24 

25 

25 

25 

23 

22 

23 

23 

26 

22 

19 

20 

22 

37 

34 

38 

37 

20 

17 

19 

20 

19 

17 

15 

21 

16 

18 

18 

17 

22,6 

TAVLOR  PARK 

MAX 

46 

55 

66 

66 

68 

63 

64 

64 

67 

67 

64 

59 

60 

59 

60 

60 

64 

30 

46 

43 

49 

56 

58 

60 

62 

60 

58 

54 

53 

57 

59 

58,6 

NUN 

24 

23 

25 

27 

26 

29 

27 

26 

25 

23 

25 

27 

24 

21 

25 

23 

37 

33 

28 

27 

23 

20 

24 

25 

25 

22 

21 

21 

23 

21 

22 

24,9 

TELLURIOE 

MAX 

71 

75 

72 

73 

69 

71 

70 

72 

74 

73 

70 

65 

71 

67 

67 

52 

35 

47 

56 

58 

63 

67 

66 

67 

64 

62 

58 

62 

61 

67 

64,6 

Mm 

20 

24 

28 

25 

24 

28 

25 

24 

24 

25 

27 

25 

25 

29 

32 

32 

29 

16 

16 

16 

21 

22 

25 

21 

24 

21 

22 

18 

24 

23 

23,8 

URAvAN 

MAX 

74 

80 

84 

86 

81 

82 

80 

81 

82 

81 

82 

81 

80 

79 

78 

67 

50 

31 

58 

64 

65 

68 

70 

72 

72 

71 

70 

70 

69 

70 

70 

73.2 

Mm 

38 

38 

40 

40 

41 

41 

40 

39 

40 

39 

40 

39 

39 

38 

37 

36 

36 

33 

32 

35 

35 

35 

40 

36 

36 

30 

35 

35 

33 

33 

34 

36,9 

vALLECITO  BAM 

MAX 

67 

76 

7* 

75 

75 

75 

76 

76 

75 

76 

77 

69 

70 

69 

65 

53 

39 

38 

51 

58 

60 

64 

68 

67 

69 

66 

64 

63 

62 

65 

60 

65.9 

Mm 

26 

30 

33 

34 

33 

33 

34 

35 

35 

32 

36 

30 

30 

33 

30 

35 

32 

2  6 

24 

25 

26 

29 

30 

32 

31 

30 

27 

27 

27 

28 

30 

30.5 

VAMPA 

MAX 

60 

73 

72 

68 

70 

62 

63 

68 

73 

72 

68 

64 

63 

67 

67 

58 

55 

50 

48 

50 

58 

60 

65 

65 

63 

63 

63 

55 

56 

60 

66 

62  ,6 

Mm 

26 

30 

35 

32 

31 

27 

28 

29 

31 

33 

28 

29 

27 

29 

38 

36 

32 

32 

26 

21 

21 

24 

:6 

28 

26 

23 

24 

20 

25 

26 

25 

28,0 

YELLOW   JACKET  INK 

MAX 

71 

73 

73 

76 

75 

75 

75 

76 

75 

76 

76 

71 

70 

69 

44 

52 

55 

60 

66 

65 

66 

66 

64 

62 

62 

65 

65 

67.5 

•        •  • 

Mm 

35 

37 

43 

40 

40 

42 

40 

39 

41 

45 

44 

38 

40 

41 

29 

25 

27 

30 

36 

39 

33 

38 

34 

34 

33 

34 

35 

36,8 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKPON  FAA  AIRPORT 

MAX 

72 

75 

82 

81 

83 

72 

70 

80 

85 

70 

59 

70 

77 

72 

81 

58 

53 

51 

57 

55 

61 

70 

69 

75 

67 

68 

67 

64 

69 

73 

37 

69.1 

Mm 

3  t 

44 

46 

49 

48 

39 

45 

40 

52 

42 

35 

40 

46 

38 

47 

37 

38 

38 

38 

33 

31 

37 

37 

38 

40 

37 

3B 

39 

41 

42 

31 

40.1 

BONNY  OAM 

MAX 

60 

74 

78 

78 

80 

74 

76 

74 

83 

87 

79 

62 

75 

77 

73 

82 

77 

34 

53 

60 

58 

62 

72 

71 

77 

70 

71 

69 

64 

73 

78 

71  ,6 

Mm 

34 

38 

44 

42 

41 

43 

44 

40 

41 

44 

36 

37 

36 

38 

41 

47 

44 

46 

40 

40 

28 

29 

34 

35 

41 

36 

36 

36 

35 

36 

36 

38.6 

BURLINGTON 

MAX 

71 

77 

77 

79 

72 

76 

76 

79 

85 

79 

71 

73 

76 

73 

82 

77 

61 

52 

58 

57 

64 

69 

70 

77 

69 

71 

72 

68 

73 

76 

72.0 

Mm 

48 

45 

46 

46 

41 

43 

46 

56 

48 

36 

37 

43 

42 

47 

47 

42 

49 

37 

43 

33 

4  1 

43 

39 

41 

42 

38 

38 

37 

46 

36 

42,5 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

71 

78 

75 

76 

67 

71 

71 

80 

86 

77 

63 

73 

75 

75 

80 

79 

61 

56 

60 

55 

60 

70 

71 

72 

70 

68 

71 

70 

70 

77 

72 

71.0 

Mm 

38 

34 

36 

36 

40 

40 

50 

49 

39 

37 

31 

34 

41 

37 

41 

39 

43 

35 

37 

27 

35 

38 

33 

39 

34 

32 

39 

34 

36 

35 

31 

37,1 

FLAGLER  2  MM 

MAX 

71 

78 

77 

81 

78 

73 

74 

79 

84 

79 

67 

73 

76 

74 

81 

73 

62 

52 

58 

60 

62 

70 

69 

76 

70 

69 

70 

65 

70 

76 

62 

71,3 

Mm 

32 

38 

40 

42 

46 

37 

44 

41 

48 

43 

34 

33 

38 

38 

4  1 

40 

39 

41 

33 

33 

26 

35 

42 

35 

41 

33 

32 

35 

32 

36 

32 

37,4 

HCLYOKE 

MAX 

76 

75 

84 

86 

84 

76 

82 

83 

92 

75 

65 

76 

81 

74 

85 

73 

57 

55 

57 

58 

66 

72 

70 

8  0 

70 

75 

67 

65 

71 

78 

61 

73.2 

Mm 

36 

43 

to 

43 

46 

43 

46 

43 

47 

46 

36 

3  7 

38 

38 

36 

44 

47 

45 

40 

44 

29 

41 

41 

33 

40 

36 

38 

42 

42 

39 

33 

40.4 

STRATTON  3  NE 

MAX 

72 

77 

76 

78 

72 

74 

73 

80 

85 

79 

69 

72 

77 

72 

82 

73 

67 

53 

60 

57 

63 

70 

71 

79 

72 

69 

70 

64 

72 

78 

66 

71,7 

Mm 

36 

64 

45 

43 

45 

43 

46 

41 

54 

45 

34 

38 

40 

41 

45 

50 

44 

43 

38 

41 

31 

35 

43 

37 

45 

36 

47 

44 

35 

41 

36 

41.5 

WRAY 

MAX 

75 

81 

82 

87 

83 

75 

73 

83 

92 

85 

72 

77 

80 

75 

86 

81 

60 

57 

58 

59 

67 

72 

73 

81 

76 

75 

72 

68 

74 

78 

74 

75.2 

Mm 

31 

37 

37 

43 

52 

38 

41 

36 

47 

42 

33 

40 

36 

37 

41 

49 

44 

44 

40 

42 

26 

36 

41 

34 

41 

32 

36 

41 

33 

34 

33 

38.6 

YUMA 

MAX 

75 

79 

«  7 

87 

89 

79 

74 

81 

88 

85 

78 

75 

79 

80 

86 

73 

50 

60 

65 

63 

75 

78 

78 

81 

74 

79 

75 

74 

77 

80 

76.8 

Mm 

33 

39 

40 

43 

44 

42 

46 

39 

47 

46 

32 

3  0 

38 

37 

41 

46 

42 

41 

35 

42 

2B 

37 

39 

33 

41 

33 

34 

35 

36 

39 

33 

38.4 

See  Reierence  Notes  Following  S  jiion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
OCTOBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

• 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

2b 

67 
27 

28 

29 

30 

3 1 

• 

< 

•      •  * 

Platte  ORainage 

basin 

04 

ALLENSPARK 

MAX 

64 

69 

67 

63 

63 

65 

64 

69 

64 

57 

60 

61 

63 

64 

37 

49 

46 

45 

43 

55 

61 

60 

62 

60 

38 

57 

32 

56 

58 

54 

38 

9 

M1N 

36 

34 

40 

34 

40 

43 

45 

46 

38 

28 

28 

30 

34 

40 

37 

30 

30 

32 

27 

23 

31 

31 

32 

29 

24 

23 

29 

28 

26 

12 

32 

4 

ANTE RC  RESERVOIR 

MAX 

66 

68 

70 

68 

67 

6* 

65 

67 

70 

70 

68 

63 

64 

65 

63 

38 

50 

45 

45 

52 

60 

62 

64 

65 

62 

62 

6C 

56 

62 

59 

62. 

0 

MIH 

16 

19 

19 

21 

19 

25 

34 

25 

15 

19 

21 

1  1 

13 

16 

20 

36 

31 

14 

26 

24 

17 

18 

20 

19 

15 

14 

11 

18 

I* 

15 

14 

19, 

6 

BAll  E» 

MAX 

70 

72 

75 

74 

71 

72 

73 

76 

77 

78 

66 

70 

70 

72 

73 

67 

59 

49 

54 

50 

6  0 

67 

69 

72 

65 

64 

65 

60 

63 

69 

69 

6  7 

5 

MIN 

26 

60 

41 

30 

26 

27 

45 

39 

31 

31 

26 

23 

23 

28 

25 

36 

35 

31 

29 

30 

17 

22 

25 

24 

22 

21 

17 

27 

19 

24 

20 

21 

7 

BOULDER 

MAX 

74 

78 

82 

85 

79 

75 

74 

80 

86 

82 

67 

74 

72 

74 

81 

73 

57 

56 

61 

57 

67 

73 

74 

79 

68 

69 

69 

66 

70 

77 

7  2 

5 

MIN 

40 

54 

41 

42 

52 

42 

61 

51 

64 

56 

42 

38 

43 

42 

42 

47 

42 

44 

36 

35 

33 

49 

40 

41 

38 

17 

32 

40 

38 

39 

38 

-3 

2 

BR IGGSDALE  2  NW 

MAX 

73 

78 

81 

85 

80 

76 

75 

81 

86 

83 

61 

74 

75 

71 

79 

76 

56 

55 

59 

57 

-6 

73 

74 

76 

76 

72 

70 

67 

72 

77 

n 

72, 

9 

MIN 

30 

34 

35 

37 

35 

35 

43 

45 

41 

37 

33 

29 

29 

32 

31 

44 

41 

40 

33 

35 

24 

33 

40 

29 

36 

29 

29 

36 

28 

32 

26 

34 

2 

BYFRS 

MAX 

73 

76 

84 

82 

84 

78 

75 

81 

86 

78 

64 

73 

79 

79 

82 

70 

52 

54 

59 

55 

62 

70 

70 

78 

66 

69 

71 

65 

73 

76 

62 

71 

! 

Mm 

3S 

47 

40 

40 

45 

35 

38 

41 

43 

45 

33 

43 

38 

34 

43 

44 

33 

37 

30 

30 

29 

37 

38 

37 

34 

32 

33 

37 

»' 

38 

28 

37 

2 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

62 

66 

70 

70 

67 

66 

64 

70 

68 

55 

61 

62 

64 

66 

66 

53 

44 

44 

47 

55 

64 

64 

57 

60 

60 

53 

59 

60 

}4 

39 

61 

6: 

4 

MIN 

29 

39 

J7 

37 

34 

38 

32 

39 

40 

28 

30 

32 

32 

38 

38 

28 

27 

27 

25 

31 

31 

33 

29 

.'6 

27 

29 

29 

40 

2* 

2' 

32 

31, 

9 

CASTLE  POCK 

MAX 

73 

76 

77 

78 

77 

74 

76 

75 

80 

78 

75 

73 

74 

75 

79 

75 

56 

54 

55 

55 

62 

68 

69 

74 

70 

67 

69 

65 

72 

68 

7C 

6 

MIN 

29 

33 

41 

35 

38 

31 

34 

34 

34 

35 

34 

31 

30 

33 

37 

45 

36 

33 

30 

29 

26 

30 

31 

32 

29 

28 

2  6 

32 

28 

30 

27 

32 

3 

CMEESMAN 

MAX 

71 

77 

79 

78 

76 

76 

79 

77 

79 

78 

66 

73 

72 

73 

73 

69 

61 

55 

55 

57 

64 

62 

72 

76 

69 

70 

70 

65 

67 

72 

66 

7  0 

2 

MIN 

24 

27 

31 

29 

31 

29 

35 

29 

27 

30 

29 

26 

26 

26 

31 

40 

36 

31 

29 

27 

22 

23 

23 

25 

23 

25 

21 

26 

22 

2* 

23 

21 

3 

CMERRV  CREEK  DAM 

MAX 

74 

80 

80 

81 

80 

75 

74 

80 

as 

82 

76 

75 

70 

75 

80 

75 

65 

58 

59 

55 

65 

72 

74 

80 

78 

70 

73 

66 

72 

77 

72 

73 

5 

MIN 

32 

50 

50 

41 

50 

30 

40 

39 

40 

39 

34 

35 

35 

35 

45 

40 

34 

34 

31 

35 

27 

30 

34 

35 

32 

35 

29 

33 

>• 

29 

30 

36, 

0 

DENVER  *B  AIRPORT 

MAX 

73 

79 

83 

80 

80 

78 

75 

79 

•  4 

81 

63 

71 

77 

78 

80 

62 

56 

58 

60 

56 

66 

72 

73 

79 

68 

68 

72 

66 

69 

75 

66 

Tli 

8 

MIN 

40 

43 

43 

44 

44 

38 

40 

40 

42 

43 

39 

36 

39 

37 

43 

36 

38 

40 

36 

36 

33 

38 

37 

39 

36 

32 

34 

39 

34 

40 

2l 

36 

3 

DENVER  »B  C I  TV 

MAX 

74 

78 

84 

80 

79 

77 

77 

79 

83 

79 

60 

70 

75 

75 

81 

61 

55 

52 

59 

53 

64 

71 

72 

78 

65 

66 

71 

64 

71 

76 

65 

70, 

8 

Mm 

45 

50 

50 

51 

53 

43 

59 

50 

55 

49 

42 

42 

44 

46 

32 

43 

43 

44 

38 

39 

36 

39 

42 

46 

43 

40 

41 

46 

*2 

46 

39 

65, 

1 

ELBERT 

MAX 

70 

75 

72 

71 

78 

73 

75 

74 

80 

76 

64 

70 

73 

72 

77 

61 

49 

47 

53 

47 

59 

64 

68 

72 

63 

64 

68 

39 

66 

70 

37 

66 

7 

Mm 

25 

28 

41 

31 

34 

26 

26 

29 

29 

31 

31 

26 

30 

28 

34 

35 

28 

28 

29 

28 

22 

26 

28 

27 

24 

28 

23 

35 

25 

26 

24 

28, 

5 

ESTES  PARK 

MAX 

66 

69 

73 

73 

70 

68 

67 

68 

72 

73 

71 

65 

65 

66 

70 

68 

54 

49 

51 

49 

60 

67 

67 

68 

69 

62 

62 

65 

63 

64 

63 

65 

1 

Mm 

32 

28 

27 

29 

28 

36 

49 

51 

49 

34 

30 

25 

24 

24 

35 

34 

33 

36 

37 

33 

20 

26 

30 

24 

26 

18 

16 

24 

23 

31 

22 

30, 

1 

EVERGREEN 

MAX 

70 

73 

7? 

75 

72 

75 

74 

74 

78 

76 

68 

68 

71 

71 

74 

73 

57 

57 

53 

56 

61 

68 

68 

72 

70 

64 

63 

64 

65 

71 

t . 

68, 

7 

Mm 

26 

23 

29 

30 

32 

29 

28 

32 

29 

30 

30 

27 

26 

27 

28 

37 

35 

33 

30 

27 

22 

25 

27 

26 

25 

23 

22 

28 

2* 

25 

25 

27 

7 

FAIRPlAy  Nn.  2 

MAX 

Mm 

FCRT  COLLINS 

MAX 

71 

75 

77 

81 

72 

72 

71 

81 

8* 

78 

57 

70 

71 

69 

77 

60 

55 

51 

59 

57 

64 

73 

72 

76 

67 

69 

65 

66 

68 

74 

59 

69, 

1 

Mm 

32 

35 

36 

39 

38 

42 

46 

43 

45 

40 

40 

32 

38 

34 

37 

47 

41 

44 

34 

37 

28 

33 

36 

32 

36 

36 

30 

42 

32 

33 

35 

37, 

2 

FOOT   LUPTON   1  N 

MAX 

75 

79 

84 

82 

81 

78 

75 

83 

86 

79 

62 

73 

78 

77 

83 

68 

57 

57 

57 

56 

66 

74 

73 

10 

69 

69 

71 

66 

72 

77 

66 

72 

7 

Mm 

32 

37 

34 

38 

40 

39 

36 

36 

42 

43 

33 

32 

31 

31 

32 

40 

35 

42 

36 

39 

28 

33 

33 

32 

32 

26 

29 

32 

30 

32 

28 

34, 

3 

FCRT  MORGAN 

MAX 

60 

74 

76 

85 

83 

81 

75 

75 

83 

86 

74 

62 

72 

78 

77 

82 

60 

54 

53 

58 

58 

66 

73 

78 

79 

TO 

66 

70 

68 

73 

72 

Tli 

6 

Mm 

34 

36 

40 

40 

40 

41 

42 

40 

42 

40 

39 

34 

37 

36 

38 

40 

39 

45 

39 

40 

30 

32 

37 

36 

39 

35 

34 

34 

»* 

34 

34 

37, 

3 

GEORGETOWN 

MAX 

66 

66 

74 

72 

67 

69 

67 

70 

75 

72 

58 

64 

64 

66 

69 

62 

56 

47 

48 

53 

62 

64 

68 

67 

62 

64 

65 

59 

61 

65 

66 

64 

1 

Mm 

39 

39 

44 

43 

44 

35 

40 

40 

42 

44 

32 

34 

37 

34 

42 

42 

34 

32 

34 

32 

32 

36 

36 

40 

33 

31 

36 

32 

35 

36 

26 

36, 

7 

GRANT 

MAX 

66 

65 

73 

67 

65 

64 

66 

68 

73 

71 

62 

64 

63 

65 

67 

59 

55 

47 

48 

47 

55 

63 

63 

66 

62 

62 

6; 

54 

59 

62 

57 

61, 

9 

Mm 

26 

29 

31 

31 

32 

33 

42 

37 

31 

33 

25 

29 

25 

25 

29 

34 

33 

27 

26 

25 

22 

26 

30 

28 

22 

26 

23 

25 

25 

25 

22 

28, 

4 

GREELEY 

MAX 

64 

75 

78 

83 

84 

76 

76 

75 

87 

63 

75 

74 

81 

59 

52 

59 

74 

80 

71 

70 

72 

67 

72, 

5 

Mm 

32 

37 

36 

37 

39 

38 

41 

39 

38 

33 

35 

36 

35 

43 

37 

37 

29 

29 

32 

30 

29 

32 

35, 

2 

GRCVER  10  u 

MAX 

72 

77 

80 

83 

75 

76 

77 

82 

86 

72 

58 

72 

73 

70 

77 

64 

54 

51 

58 

54 

64 

70 

70 

79 

70 

70 

66 

66 

71 

77 

62 

70, 

2 

Mm 

37 

42 

40 

48 

47 

36 

47 

44 

52 

48 

35 

35 

40 

38 

36 

42 

39 

37 

32 

35 

32 

40 

40 

40 

42 

37 

38 

38 

38 

*3 

32 

39, 

7 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

67 

69 

75 

70 

71 

72 

70 

72 

75 

75 

54 

67 

68 

70 

70 

68 

62 

45 

51 

47 

59 

67 

68 

F0 

56 

61 

61 

61 

64 

67 

54 

66, 

7 

Mm 

30 

34 

35 

35 

35 

38 

46 

45 

39 

48 

33 

28 

29 

26 

32 

42 

35 

34 

33 

34 

25 

30 

32 

31 

29 

27 

25 

30 

28 

3* 

26 

33, 

2 

JONES  PASS  2  r 

MAX 

45 

60 

58 

53 

54 

56 

55 

53 

54 

53 

46 

50 

54 

52 

50 

48 

45 

51 

52 

Mm 

18 

27 

26 

33 

34 

27 

29 

26 

32 

25 

16 

22 

23 

21 

20 

21 

2' 

22 

20 

JLLESBURG 

MAX 

76 

77 

85 

86 

88 

85 

72 

79 

90 

77 

64 

72 

81 

72 

83 

73 

59 

59 

56 

59 

65 

72 

72 

77 

77 

74 

69 

66 

71 

77 

68 

73, 

6 

Mm 

35 

38 

44 

41 

44 

43 

43 

38 

46 

44 

34 

37 

39 

35 

38 

52 

46 

46 

40 

44 

28 

37 

40 

35 

45 

35 

33 

41 

36 

37 

33 

39 

6 

kasslEr 

MAX 

75 

80 

83 

81 

82 

76 

78 

80 

R3 

83 

71 

74 

76 

74 

81 

69 

59 

56 

59 

58 

66 

72 

72 

78 

66 

67 

72 

64 

71 

76 

68 

72, 

6 

Mm 

40 

48 

47 

45 

47 

41 

45 

48 

51 

49 

36 

37 

45 

41 

46 

50 

40 

39 

34 

36 

33 

42 

42 

42 

42 

30 

41 

42 

39 

*5 

32 

42, 

1 

KAUFFMAN   4  SSE 

MAX 

79 

79 

79 

76 

80 

73 

75 

81 

85 

68 

56 

70 

77 

70 

78 

60 

55 

50 

56 

53 

64 

70 

70 

76 

68 

69 

68 

66 

68 

74 

55 

69. 

4 

Mm 

34 

34 

37 

40 

40 

36 

48 

43 

54 

48 

36 

33 

32 

36 

35 

35 

41 

35 

32 

37 

27 

40 

28 

32 

41 

32 

36 

37 

34 

35 

27 

36, 

6 

LAKE  GEORGE  a  5» 

MAX 

66 

68 

72 

70 

69 

66 

66 

69 

74 

71 

66 

65 

64 

65 

66 

63 

51 

66 

47 

51 

59 

63 

65 

66 

64 

62 

61 

58 

60 

63 

61 

63, 

1 

Mm 

30 

27 

29 

30 

29 

28 

28 

26 

27 

27 

28 

25 

23 

26 

26 

35 

32 

25 

27 

23 

23 

26 

28 

27 

23 

23 

21 

26 

21 

25 

24 

26, 

5 

LAKFwOOD 

MAX 

72 

75 

81 

80 

76 

75 

74 

79 

80 

78 

67 

69 

71 

71 

77 

74 

55 

51 

57 

55 

63 

69 

69 

78 

71 

65 

68 

63 

63 

75 

68 

70, 

0 

Mm 

45 

51 

45 

50 

51 

40 

57 

57 

58 

57 

37 

36 

39 

40 

47 

48 

36 

41 

33 

35 

32 

40 

40 

43 

43 

34 

37 

38 

38 

37 

36 

42  , 

7 

LAST  CHANCE 

MAX 

Mm 

LCNGHCNT  2  ESE 

MAX 

61 

74 

75 

81 

80 

75 

76 

75 

82 

84 

77 

60 

69 

75 

T  1 

78 

66 

37 

53 

56 

68 

74 

7* 

77 

68 

70 

TO 

66 

72 

'6 

71, 

C 

Mm 

32 

35 

36 

38 

37 

39 

41 

37 

40 

40 

40 

33 

33 

34 

33 

37 

39 

43 

34 

34 

28 

31 

34 

32 

35 

30 

30 

31 

29 

30 

10 

34, 

7 

PARKFR   9  F 

MAX 

70 

74 

77 

75 

77 

73 

72 

75 

78 

77 

60 

74 

72 

74 

78 

75 

65 

»S 

55 

65 

60 

66 

66 

73 

67 

67 

67 

64 

66 

70 

'■: 

69, 

6 

Mm 

33 

37 

46 

40 

41 

30 

40 

38 

43 

43 

33 

35 

36 

34 

66 

45 

26 

32 

30 

30 

26 

32 

26 

35 

27 

30 

27 

30 

30 

30 

2  i 

34, 

1 

RED   FEATHER  LAKES 

2  S! 

MAX 

64 

65 

rc 

70 

64 

7 

66 

69 

73 

72 

56 

64 

62 

66 

60 

54 

41 

48 

49 

99 

64 

67 

6' 

62 

63 

61 

61 

64 

61 

62, 

6 

Mm 

35 

34 

?« 

30 

29 

i  ' 

46 

43 

45 

27 

26 

25 

26 

32 

34 

29 

31 

31 

29 

22 

29 

37 

!t 

25 

19 

20 

27 

35 

29 

20 

30, 

1 

SEDGkICK  5  S 

MAX 

75 

75 

85 

85 

76 

76 

80 

»  ' 

76 

65 

6  i 

81 

71 

83 

64 

58 

56 

55 

54 

63 

71 

70 

77 

69 

71 

66 

66 

70 

76 

70 

71, 

9 

Mm 

39 

44 

44 

40 

-■ 

47 

44 

5» 

47 

36 

<> 

38 

38 

38 

49 

47 

43 

38 

42 

32 

41 

42 

41 

43 

6( 

31 

40 

36 

40 

33 

41, 

2 

SPICFR 

MAX 

55 

67 

66 

65 

61 

65 

61 

60 

63 

59 

68 

64 

66 

57 

*9 

44 

48 

34 

62 

64 

62 

61 

60 

60 

55 

52 

59 

61 

1 

Mm 

26 

29 

29 

27 

28 

27 

29 

18 

30 

30 

r- 

26 

30 

22 

22 

29 

31 

30 

17 

18 

22 

22 

2* 

22 

'.  1 

19 

19 

21 

28 

22 

24, 

- 

STERLING 

MAX 

58 

72 

82 

77 

'« 

71 

70 

a : 

86 

67 

69 

76 

72 

81 

56 

57 

53 

58 

53 

62 

70 

70 

77 

67 

66 

69 

65 

69 

74 

1 

Mm 

33 

39 

H 

40 

43 

1  . 

39 

37 

46 

34 

35 

34 

32 

39 

37 

39 

38 

39 

29 

32 

41 

)3 

37 

31 

33 

35 

33 

34 

3C 

36, 

4 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
OCTOBER  1965 


Day  of  Month 

9 

0) 

Station 

19 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Aver 

.AlDFN 

MAX 

57 

69 

70 

70 

65 

62 

67 

66 

70 

68 

63 

60 

60 

62 

67 

63 

61 

45 

44 

56 

59 

64 

64 

65 

64 

61 

59 

65 

65 

63 

64 

62.5 

Mm 

21 

23 

20 

22 

22 

22 

24 

24 

22 

21 

24 

18 

17 

17 

25 

26 

21 

32 

27 

26 

13 

17 

20 

17 

15 

10 

11 

30 

15 

18 

13 

20.4 

WA TERDALE 

MAX 

7* 

78 

81 

82 

74 

70 

73 

82 

86 

79 

73 

73 

70 

78 

77 

55 

54 

57 

58 

73 

78 

69 

70 

75 

67 

71 

68 

66 

70 

77 

62 

71,6 

M1N 

31 

37 

35 

42 

43 

35 

40 

39 

46 

41 

31 

33 

33 

36 

40 

38 

42 

32 

34 

24 

33 

35 

31 

33 

32 

33 

31 

36 

38 

32 

29 

35.3 

WIGGINS  7  SW 

MAX 

76 

80 

86 

84 

«4 

77 

77 

83 

87 

83 

64 

75 

79 

79 

83 

70 

56 

58 

58 

58 

66 

74 

75 

80 

72 

69 

70 

68 

73 

78 

63 

73.7 

•       •  • 

min 

30 

34 

39 

39 

38 

36 

36 

37 

43 

36 

36 

31 

33 

32 

33 

43 

38 

40 

34 

38 

28 

34 

38 

33 

34 

31 

30 

40 

31 

33 

29 

35  1 

rio  Grande  Drainage 

BASIN  05 

ALAMOSA   UB  AIRPORT 

MAX 

66 

74 

75 

74 

73 

75 

76 

73 

75 

73 

72 

66 

71 

69 

69 

60 

43 

41 

51 

54 

58 

62 

65 

68 

67 

65 

63 

59 

62 

64 

65 

65.4 

Mm 

17 

23 

24 

25 

26 

31 

26 

26 

25 

27 

27 

28 

21 

34 

26 

40 

32 

29 

25 

25 

22 

22 

23 

25 

22 

22 

21 

20 

19 

20 

19 

4.9 

BLANfA 

MAX 

65 

72 

73 

72 

72 

71 

75 

74 

76 

72 

72 

68 

71 

69 

69 

67 

56 

50 

50 

54 

57 

61 

62 

66 

68 

65 

64 

60 

60 

64 

66 

65.8 

Mm 

20 

25 

26 

26 

27 

36 

26 

29 

27 

28 

29 

30 

26 

35 

32 

40 

34 

35 

25 

24 

23 

21 

24 

26 

23 

25 

21 

21 

18 

13 

22 

26.4 

CEMFR 

MAX 

68 

76 

75 

76 

76 

75 

75 

74 

75 

76 

75 

67 

72 

71 

68 

61 

47 

38 

52 

57 

60 

65 

68 

68 

67 

66 

66 

63 

60 

64 

65 

66,6 

Mm 

22 

26 

32 

26 

31 

34 

32 

32 

29 

31 

32 

23 

23 

31 

24 

36 

35 

30 

26 

25 

25 

23 

26 

26 

25 

26 

27 

25 

21 

21 

22 

2  7  3 

DEL  NCRTE 

MAX 

65 

75 

72 

74 

73 

76 

75 

73 

75 

76 

72 

65 

72 

70 

66 

58 

47 

39 

53 

57 

61 

68 

70 

69 

67 

66 

65 

62 

63 

65 

65 

66.3 

Mm 

26 

32 

34 

34 

35 

36 

36 

34 

35 

37 

35 

27 

30 

36 

30 

36 

34 

29 

25 

27 

27 

30 

32 

33 

32 

28 

30 

2a 

27 

29 

30 

31.4 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

64 

70 

70 

70 

72 

70 

70 

73 

74 

72 

70 

65 

68 

67 

67 

60 

49 

42 

48 

52 

56 

61 

65 

65 

65 

64 

61 

60 

58 

63 

63 

63.7 

Mm 

26 

30 

33 

34 

34 

36 

40 

37 

32 

38 

34 

32 

32 

38 

36 

44 

36 

28 

30 

29 

27 

28 

32 

32 

30 

35 

29 

28 

28 

28 

31 

32  5 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

63 

69 

70 

71 

70 

66 

69 

73 

74 

68 

67 

66 

66 

64 

60 

52 

44 

43 

46 

54 

60 

62 

66 

65 

64 

62 

60 

57 

59 

63 

62 

62.4 

Mm 

15 

17 

19 

20 

18 

20 

13 

16 

17 

19 

19 

17 

15 

22 

16 

32 

30 

24 

14 

18 

14 

17 

17 

19 

16 

18 

17 

15 

13 

14 

15 

18.1 

MAMASSA 

MAX 

69 

78 

77 

79 

78 

81 

80 

81 

78 

80 

70 

72 

72 

68 

59 

45 

43 

57 

56 

60 

65 

72 

70 

66 

64 

68 

68.8 

Mm 

19 

24 

25 

26 

31 

26 

28 

27 

30 

28 

32 

27 

35 

34 

41 

36 

29 

22 

22 

21 

22 

24 

23 

22 

20 

22 

26  8 

MONTE  VISTA 

MAX 

67 

75 

73 

74 

73 

77 

74 

75 

75 

76 

72 

66 

72 

70 

69 

63 

41 

51 

54 

59 

64 

67 

67 

65 

65 

63 

60 

61 

63 

65 

65.8 

Mm 

22 

27 

29 

31 

32 

38 

31 

30 

31 

33 

31 

29 

28 

35 

30 

39 

35 

29 

25 

24 

23 

26 

26 

28 

26 

26 

27 

27 

24 

24 

26 

28.8 

SAGUACME 

MAX 

69 

74 

75 

75 

75 

73 

70 

74 

75 

75 

72 

66 

70 

70 

67 

60 

52 

50 

48 

53 

59 

65 

68 

67 

66 

65 

65 

62 

62 

63 

65 

66.1 

Mm 

32 

28 

33 

28 

32 

42 

36 

41 

34 

36 

30 

24 

24 

33 

25 

37 

35 

30 

29 

28 

28 

26 

31 

31 

26 

28 

27 

30 

26 

26 

25 

30,4 

wAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 

5* 

68 

69 

72 

72 

72 

69 

70 

74 

76 

70 

69 

67 

67 

66 

62 

39 

46 

57 

61 

65 

66 

67 

66 

65 

61 

59 

61 

65 

64,7 

Mm 

16 

17 

18 

20 

20 

21 

21 

18 

18 

19 

20 

17 

15 

16 

16 

17 

24 

19 

16 

15 

18 

18 

17 

18 

16 

15 

12 

13 

14 

17.4 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

60 

63 

62 

64 

63 

64 

65 

63 

62 

63 

60 

56 

64 

64 

92 

46 

34 

32 

39 

46 

51 

56 

56 

54 

55 

51 

52 

50 

50 

52 

52 

34.9 

Mm 

25 

32 

32 

32 

33 

32 

34 

32 

33 

32 

33 

30 

30 

30 

33 

32 

24 

19 

18 

19 

21 

25 

28 

32 

28 

30 

27 

26 

25 

28 

28 

28.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  ot  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

46 
54 

48 
56 

49 
57 

50 
58 

51 

56 

50 
56 

51 
57 

51 
57 

51 
59 

51 
57 

52 
55 

49 
55 

49 
55 

49 
54 

49 
55 

51 
54 

51 

54 

52 
52 

49 
52 

48 
51 

45 
50 

46 
52 

46 
52 

46 
52 

46 
51 

45 
50 

45 
50 

47 
51 

45 
50 

45 
51 

45 
48 

48.2 
53,  t 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

49 

50 
56 

52 
57 

53 
58 

54 
56 

53 
57 

54 
57 

54 
57 

54 
58 

54 
57 

54 
56 

52 
55 

52 
55 

52 
55 

52 
55 

53 
55 

54 
55 

54 
54 

52 
53 

51 
51 

49 
51 

48 
52 

49 
52 

49 
53 

4* 
52 

49 
51 

48 
51 

49 
52 

48 
51 

48 
51 

48 
50 

51.2 
54.1 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

52 
53 

53 
54 

55 
55 

56 
56 

56 
56 

55 
56 

56 
56 

56 
56 

56 
57 

57 
57 

56 
56 

55 
56 

55 
55 

55 
55 

54 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

54 
54 

53 
53 

52 
52 

52 
52 

52 
92 

52 
53 

52 
52 

51 
52 

51 
51 

51 
52 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

53.1 
54.0 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

54 

55 
56 

56 
56 

56 
57 

57 
57 

57 
57 

56 
57 

56 
57 

57 
57 

57 
57 

58 
58 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
56 

56 
56 

57 
56 

56 
56 

56 
56 

56 
55 

55 
55 

55 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

55. S 
55.5 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
58 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

57 
58 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
56 

57 
56 

57 
56 

55 
56 

55 
55 

55 
55 

55 
54 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

54 
54 

56.7 
56.7 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

61 

60 

60 
61 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

58 
59 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

58 

58 

58 
58 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

58.6 
58.6 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


See  Roiorence  Note,  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
OCTOBER  1965 


ALAWOSA   wB  AIRPORT 

OREAT  SAND  DjNES  NH 
SASoACHE 

WAGON  WHEEL  SAP  )  N 


See  Rolerenc*  NoIm  Following  Station  lnd*x 
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EVAPORATION  AND  WIND 


COLORADO 
OCTOBER  1965 


Station 

Day  Of  Month 

*3  „  0) 

28  1 

29 

30 

31 

o  o  ► 
H  < 

1 

2 

3 

_ 

_ 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

*      ■  . 

ARKANSAS  DRAINAGE 

•iASIN  01 

JOHN  PAPTIN   DAM  (Q) 

EVAp 

.18 

.22 

.23 

.20 

.  1 1 

.27 

.21 

.21 

.24 

.30 

.23 

.18 

.16 

.20 

.21 

.33 

.05 

.11 

.16 

.09 

.15 

.16 

.19 

.  1  1 

.15 

.13 

.13 

.13 

.10 

.13 

.14 

5.41 

WIND 

69 

52 

32 

31 

37 

52 

52 

51 

50 

•  1 

37 

21 

30 

15 

69 

50 

90 

33 

57 

20 

87 

105 

?4 

44 

16 

42 

24 

11 

37 

17 

1346 

MAX 

75 

78 

78 

75 

75 

75 

79 

79 

81 

81 

75 

72 

75 

76 

76 

76 

71 

73 

70 

65 

67 

69 

M I  N 

AO 

A6 

47 

45 

37 

48 

46 

46 

48 

47 

45 

39 

43 

49 

45 

4« 

52 

46 

44 

49 

40 

43 

46 

45 

45 

43 

42 

44 

41 

42 

44 

44.7 

RUEBlO  CITY  RES  (B> 

EVAP 

.11 

.1* 

.18 

.15 

.31 

.20 

.26 

.19 

.16 

.21 

.22 

.17 

.19 

.20 

.16 

.15 

.01 

.14 

.07 

.10 

,08 

.08 

.09 

.11 

.19 

.11 

.13 

.  1  1 

.10 

.16 

4.68 

WIND 

20 

20 

30 

30 

20 

60 

40 

70 

30 

30 

50 

50 

40 

30 

30 

10 

70 

70 

4  0 

20 

30 

10 

10 

20 

30 

30 

20 

40 

30 

20 

40 

1040 

MAX 

" 

75 

73 

74 

70 

72 

72 

76 

77 

76 

65 

68 

71 

'2 

T4 

66 

55 

5  7 

60 

60 

66 

70 

68 

M I N 

; 

37 

41 

41 

40 

45 

43 

42 

44 

44 

37 

16 

35 

40 

40 

47 

40 

38 

38 

38 

37 

37 

40 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

39 

39.4 

SPRINGFIELO  7  wsw  <F> 

EVAP 

.18 

.25 

.28 

.20 

.15 

.20 

.24 

.23 

.28 

.29 

.30 

.19 

.25 

.21 

.30 

.32 

.47 

.08 

.11 

.14 

.10 

.17 

.19 

.12 

.20 

.19 

.14 

.13 

.12 

.15 

.15 

6.33 

WIND 

AO 

47 

81 

51 

101 

88 

Tl 

38 

41 

69 

125 

81 

40 

56 

138 

115 

134 

46 

71 

36 

59 

71 

39 

56 

66 

51 

39 

61 

40 

59 

2101 

MAX 

72 

76 

71 

67 

68 

74 

75 

63 

80 

74 

68 

71 

'3 

71 

'  3 

69 

65 

66 

67 

63 

65 

67 

73 

71 

70 

66 

68 

74 

67 

71 

68 

70.5 

MIN 

38 

44 

46 

43 

41 

44 

45 

45 

47 

46 

41 

38 

42 

48 

42 

47 

51 

42 

41 

45 

38 

40 

43 

42 

44 

41 

39 

42 

36 

41 

32 

42.5 

TwIN  LAKES  EVAPORATION 

EVAP 

.06 

.10 

.50 

.00 

.17 

.12 

■  10 

.12 

.16 

.17 

.2( 

.08 

.14 

.15 

.21 

.08 

- 

.11 

.00 

.14 

.12 

.00 

.07 

.06 

.04 

.12 

.08 

.07 

3.64B 

WIND 

95 

20 

35 

23 

22 

39 

89 

38 

30 

? 

29 

3 

36 

40 

29 

22 

6  1 

99 

1 7 

MAX 

51 

52 

58 

64 

64 

64 

63 

61 

64 

61 

62 

63 

61 

63 

63 

61 

60 

65 

67 

66 

54 

42 

52 

56 

56 

56 

56 

53 

44 

39 

41 

57.5 

MIN 

45 

A3 

37 

37 

38 

38 

39 

38 

37 

37 

36 

39 

37 

36 

34 

35 

36 

39 

37 

35 

35 

34 

34 

37 

38 

36 

36 

34 

35 

30 

33 

36.7 

•      •  • 

COLORAOC  DRAINAGE 

BASIN  02 

GRAND  JUNCTION  6  ESi 

EVAP 

.12 

.19 

.24 

.10 

.21 

.16 

.17 

.17 

.24 

.15 

.20 

.19 

.21 

.14 

.27 

.16 

.06 

.07 

.05 

.09 

.12 

.11 

.17 

.06 

.11 

.14 

.11 

.12 

.12 

.10 

.10 

4.47 

WIND 

30 

38 

38 

28 

45 

22 

40 

25 

46 

33 

31 

32 

49 

20 

112 

73 

24 

55 

22 

16 

23 

38 

43 

29 

34 

37 

34 

26 

44 

36 

39 

1164 

MAX 

73 

77 

76 

77 

77 

76 

71 

77 

74 

72 

65 

60 

58 

64 

66 

66 

68 

MIN 

tl 

43 

45 

45 

45 

45 

43 

43 

45 

46 

46 

44 

42 

45 

44 

48 

45 

46 

40 

42 

40 

4C 

41 

42 

42 

41 

40 

39 

39 

39 

39 

42^7 

GRAND   LAKE   6  SSw 

EVAP 

.06 

.11 

.18 

.16 

.15 

WIND 

65 

55 

78 

65 

66 

113 

116 

86 

el 

80 

64 

84 

84 

80 

65 

100 

89 

108 

160 

134 

65 

59 

60 

67 

73 

66 

75 

76 

75 

66 

62 

2537 

MAX 

56 

65 

65 

65 

62 

58 

58 

MIN 

32 

33 

35 

34 

34 

34 

35 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

FVAP 

.03 

.11 

.09 

.17 

.12 

.14 

.15 

.12 

.14 

.13 

.14 

.11 

.13 

.11 

.13 

.14 

.10 

.10 

.05 

.04 

.09 

.05 

.08 

_ 

_ 

_ 

• 

- 

• 

- 

- 

WINJ 

12 

15 

20 

19 

36 

50 

45 

47 

33 

35 

46 

36 

38 

37 

35 

47 

46 

51 

45 

22 

19 

14 

20 

38 

44 

39 

4 

29 

43 

37 

27 

1059 

MAX 

63 

66 

71 

73 

76 

64 

63 

63 

61 

63 

62 

62 

47 

49 

59 

59 

MIN 

26 

27 

29 

28 

41 

41 

40 

41 

41 

39 

40 

38 

37 

39 

39 

41 

40 

40 

39 

38 

35 

36 

37 

37.0 

MCrlTROSE  NO  1  (E> 

EVAP 

.11 

.14 

.16 

.16 

.19 

.16 

.12 

.17 

.22 

.12 

.13 

.17 

.16 

.19 

.  2  1 

.16 

.10 

.03 

.06 

.09 

.09 

.10 

.07 

.08 

.11 

.  1  1 

.11 

.13 

.13 

.07 

.11 

3.96 

WIND 

28 

6 

16 

14 

11 

13 

18 

13 

17 

11 

11 

16 

12 

18 

46 

39 

10 

37 

15 

18 

13 

14 

10 

10 

10 

10 

14 

15 

15 

6 

18 

504 

MAX 

70 

74 

76 

75 

74 

72 

72 

Tl 

72 

73 

72 

72 

69 

71 

69 

65 

62 

53 

61 

67 

64 

63 

65 

69 

65 

66 

65 

64 

61 

62 

62 

67.6 

MIN 

AO 

42 

46 

45 

45 

45 

44 

44 

43 

45 

46 

44 

42 

47 

46 

47 

40 

40 

40 

39 

40 

40 

42 

40 

40 

41 

40 

40 

40 

40 

42.6 

VALLEC I  TO  OAM 

EVAP 

.12 

.12 

.14 

.  1* 

.11 

.15 

.14 

.13 

.13 

.13 

.14 

.15 

.13 

.14 

.09 

.07 

.01 

.02 

.03 

.06 

.06 

.09 

.07 

.09 

.10 

.06 

.09 

.09 

.08 

.06 

.07 

3.05 

WIND 

10 

7 

3 

i 

i 

1 2 

I  4 

6 

2 

3 

5 

4 

2 

E 

5 

5 

3 

9 

199 

MAX 

66 

7C 

71 

72 

69 

72 

68 

71 

71 

70 

7] 

67 

65 

66 

65 

61 

45 

4S 

50 

57 

56 

60 

60 

62 

62 

60 

60 

58 

57 

58 

60 

62.6 

MIN 

39 

40 

42 

42 

41 

43 

40 

40 

40 

40 

41 

41 

40 

44 

40 

45 

39 

37 

37 

38 

39 

39 

39 

40 

39 

40 

39 

39 

39 

39 

39 

40.0 

•      •  • 

KANSAS  DRAINAGE 

3ASIN  03 

SONNY  DAM  (C) 

EVAP 

.25 

.23 

.19 

.44 

.03 

.41 

.15 

.20 

.32 

.19 

.46 

.23 

.10 

.15 

.22 

.31 

.20 

.00 

.05 

.08 

.15 

.06 

.19 

.17 

.15 

.15 

.14 

.11 

.11 

.13 

.17 

5.74 

WI  NC 

1  OA 

62 

147 

189 

105 

148 

125 

106 

75 

70 

94 

1G 

134 

69 

50j  40 

110 

62 

MAX 

60 

72 

75 

73 

76 

73 

72 

70 

77 

77 

7< 

75 

75 

75 

76 

54 

56 

63 

63 

56,  67 

70 

72 

72 

68 

69 

66 

67 

69 

69.3 

MIN 

42 

48 

47 

46 

43 

44 

42 

45 

46 

46 

42 

41 

• 

50 

;I 

52 

52 

45 

45 

42 

42 

47 

47 

47 

42 

43 

43 

43 

43 

43 

45.2 

•      •  « 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  OA 

FORT  COLLINS  (0) 

EVAP 

.10 

.02 

.02 

.15 

.02 

.15 

.16 

.09 

.04 

.12 

.07 

.25 

.18 

.06 

.09 

.27 

.  1  2 

.20  .00 

.15 

.10 

.06 

.08 

.13 

.08 

.09 

.07 

.09 

.06. 

.06 

.11 

3.25 

WIND 

te 

15 

14 

16 

7 

41 

44 

20 

n 

31 

24 

22 

9 

14 

19 

51 

22 

41 

28 

38 

13 

17 

15 

12 

13 

13 

13 

21 

14 

13 

29 

664 

MAX 

67 

69 

72 

73 

63 

70 

69 

70 

71 

68 

66 

67 

65 

66 

66 

63 

51 

58 

57 

61 

61 

63 

64 

63 

62 

63 

60 

61 

60 

60 

57 

64.3 

MIN 

49 

50 

51 

51 

54 

51 

51 

51 

52 

53 

52 

51 

51 

51 

5  1 

51 

50 

49 

48 

46 

46 

46 

49 

48 

48 

48 

47 

47 

47 

49.9 

WIGGINS  T  Sw 

EVAP 

.21 

.04 

.08 

.16 

.16 

.18 

.05 

.11 

.21 

.19 

.16,  .13 

.16 

.20 

.09 

.22 

.09 

.06 

•11 

.13 

.15 

.22 

.11 

.11 

.07 

.11 

.08 

.13 

.05 

.07 

4.01B 

WINO 

18 

1  4 

20 

19 

3 

35 

14 

2G 

22 

22 

13 

24 

1 3 

1  3 

27 

59 

1  3 

34 

40 

69 

17 

19 

14 

12 

12 

15 

1  7 

23 

11 

35 

706 

MAX 

74 

76 

79 

78 

76 

73 

74 

75 

78 

76 

73 

68 

70 

71 

72 

70 

60 

54 

64 

61 

63 

65 

68 

69 

67 

65 

61 

63 

65 

66 

62 

68.9 

MIN 

40 

45 

48 

45 

48 

43 

44 

45 

45 

44 

44 

41 

44 

45 

44 

47 

45 

48 

42 

42 

39 

*» 

43 

42 

42 

40 

39 

45 

39 

40 

37 

43.1 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

.15 

.17 

.19 

.15 

.15 

.16 

.18 

.17 

.17 

_ 

. 

WIN4 

20  26 

20 

20 

25 

3? 

33 

18 

25 

30 

25 

53 

20 

49 

ft 

92 

26 

40 

ft 

58 

20 

20 

20 

20 

24 

0 

26 

29 

23 

20 

891 

MAX 

8 

65 

67 

69 

7C 

64 

61 

67 

MIN 

33 

34  3C 

34 

35  3« 

34 

35 

- 

<B> 
(C) 
(0) 
(E) 
<F> 
C<3) 


PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL . 

SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET.   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 

eSgePOFNRESERVo1r!  W,TH  *LUMINUM-     EVAPORATION  PAN  MOUNTED  ON  METAL  PLATFORM  2  1/2  FEET  ABOVE  METAL  WALKWAY  AND  7  FEET  ABOVE  ROCKS  AT 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

(Speed  -  m.p.t. 

) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

a  o 
a 

^  o 

3  O 

a  I 

e  * 

s  a 

Resultant 
Speed 

Average 

1  . 

11 

Direction 
of 

fastest  mile 

_'i 

«  a 

as 

MOUNTAIN   STANDARD  TIME 
5    AM      11    AM        5   PM      11  PM 

Trace 

60-10 

10-49 

50-99 

100-199 

1 

2.00 
and  over 

Total 

"°  a 

8-2  2 
111 

Average 
sky  cover 
•uniis*  to  si 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

81 

36 

28 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

3 

2.7 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

4 

3.6 

9.4 

24++ 

19 

15 

58 

30 

33 

55 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

3.6 

DENVER  WB  AIRPORT 

18 

3.3 

7.4 

25 

N 

18 

61 

28 

30 

56 

1 

1 

1 

0 

n 

0 

3 

89 

3.5 

GRAND   JUNCTION  WB  AIRPORT 

11 

2.2 

6.0 

27 

s 

15 

61 

36 

31 

54 

1 

0 

2 

1 

0 

0 

4 

86 

2.7 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

6 

.7 

7.7 

34 

N 

06 

65 

27 

28 

56 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

4 

90 

3.5 

See  Bslsrsnce  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


TT 


STATION 


COUNTY 


ALLENSPARK 

7EN6ERN 
AMFS 


.  NE 


ASPEN 

A  yfr  Ranch 

MlLEI 
BASALT 

SERThOUD  PASS 
BIG  SPRINGS  RANCH 
BLANCA 
BONO 

BONMAM  RFSERVOI* 

BONNY  DAM 
BOULOER  2 

bouloer 

BRANDON 
RRANSON 
BRFCkEnRIOGE 
6RIGGSDALE  2  NV 
8UFNA  VISTA 
BURLINGTON 
BURLINGTON  12  NNF 
9UTLF*  RANCH 

BYfRS 

CAMRO  I  SW 
CANON  CITY 
CARIBOU  RANCH 
CASCAOE 
CASTLE  rock 
CFOAREDOt 
CENTER 
CMEESMAN 
CMFRAw 

CHERRY  CREEK  DAM 
CHEYENNE  WELLS 
CIMARRON 
CLIFF  LAKES 


I COALOALE  2  SW 
J  COCHETORA  CREEK 
COLLBRAN 

COLORAOO  NAT  MON 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

COLUMBINE 

CONIFER  JUNCTION 

CORTEI 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
CRIRPLF  CREEK  9  NW 
CUCHARAS  Dam 
CUM8RES 
OEADMAN  HILL 

OEFRTRAIL 

DELHI 

DEL  NORTE 

DELTA  1  E 

DENVER   MX  AIRPORT 

•DENVER  wb  CITY 
DILLON  1  E 

DINOSA'JR   NATL  MONUMENT 
OOMEPTY  PANCH 
DfH.  r»ES 


EAGLE  FAA  AJRPOR 
EASTONVILLE   1  NN 
EASTONVILLE  2 
EASTONVILLE  J 
EASTONVILLE  6 
ECKLf V 
ELBERT 
ELBERT  1  N. 

ELBERT  J  SE 
ELBERT  *  SSw 
ELBERT  fr  SSE 


CVFRSOLL  RANCH 

FAtRPLAY 
FAIRPLAY  NO.  2 
FLAGLER  2  Nm 
FLEMING  1  S 
FORDER  8  S 
rout  COLLINS 
PORT  LEWIS 

FORT  LUPTON  1 


sw 


FNIiOOO  SPRINGS  1  N 
'ANAOA 

'ANO  JUNCTION  MB  AP 
ANO   JUNCTION  6  ESE 


GREAT  DIVIDE  t  SE 
GREAT  SAND  OUNES  NM 
4RFELEY 

GREENLAND  •  SE 
GREENLAND  T  ME 

WEN  -OUNTaIN  OA" 

G'EYSTONE 

GRCVfR  10  W 

GUFFfY  10  SE 

GUNNISON 

MAM U TON 

MART  *£l 

MA SWELL 

MAWThORNF 

MAY»fN 

mCRm i  T  7  EST 

NOfHNf 
HOLLY 
MOLYO«E 

MOT  SULPhU*  SPRS  2  SW 

HOYT 
MUCO 

IDAHO  SPRINGS 
I  DAL  I A 
IGNACIO  1  N 


034} 


OCT* 


BOULDER 
GARFIELD 
SAN  MIGUEL 
LINCOLN 


RITKJN 
EL  PASO 
PARK 
EAGLE 
GRAND 
01  i  EL  PASO 
077*1  09  COST  ILL A 
0810  02  EAGLE 


ME  **  A 


>82S)  i 
083*1  0)1 

OR*)  0*  BOULOER 
08*8  3*  BOULOER 
0899  01  KIOWA 
0898  01   LAS  AN | m, 


02  I 

0*  WELD 
01  CMAEFFE 
0)  KIT  CARSON 
0)  KIT  CARSON 
0l(  PUEBLO 

0*  ARAPAHOE 
01  BACA 

01  FREMONT 
0*  BOULDER 

02  SAN  JUAN 
0*  OOUGLAS 
02  DELTA 
OS  SAGUACHE 

1928i  0*!  JEFFERSON 
19)9  01  OTERO 


1**0 


19*7 


ARAPAHOE 

CHEYENNE 

"ONTROSE 

RIO  BLANCO 

EAGLE 

fRFmonT 

FREMONT 

GUNNI SON 

MESA 

MESA 

EL  PASO 

ROUTT 

JEFFERSON 

MONTEZUMA 

MOFFAT 

GUNNJSON 

TELLE* 

HUERFANO 

CONEJOS 

LARIMER 


APAMOE 

01  LAS  ANIMAS 
OS  RIO  GRANOF 

02  OELTA 
3*J  DENVER 
04,  DENVER 
02  SUMM|T 
02  MOFFAT 

2)12|  01  LAS  ANIMAS 
2)26  02  MONTEZUMA 

24)2  02  LA  PLATA 
2***1  011  K  IOWA 
24*4  02  EAGLE 
2494  04  EL  PASO 

2496  04  EL  PASO 

2497  04  EL  PASO 
2)01  0*  EL  PASO 
293)1  0)'  YUMA 
2)9)  0*  ELBERT 
2999  04  ELBERT 

2997  04  ELBERT 

2998  04|  ELBERT 

2600  04|  ELBERT 

2601  0*  ELBERT 
260)  0*  ELBERT 


2624 

2TO-)  ■ 

??<js  ■ 

280)  I 


?1 


LA  PL  A 
LARIMER 

JEFFERSON 
JEFFERSON 
BACA 


KIT  CARS' 
LOGAN 
LINCOLN 
LARIMER 

PLATA 
WELD 
MORGAN 
FL  PASO 


3079 
)ll) 


3*88 
)**9 

J3CC 

)soa 

)9S0 
39)9  02 
41  09 
)94» 
197' 
3984 


01  OTERO 

02  GRAND 
02  MESA 

Oil  HUERFANO 
02  MESA 
0)  LINCOLN 

AR  creek 

02  GARFIELD 

01  PROWERS 

02  MESA 


HE!  . 


WELD 
EL  PASO 
DOUGLAS 


»*Sh 
3662 

i-ns 

3811 

)«.'« 

3867 


<  WELD 
FREMONT 
GUNNISON 
MOFFAT 
PARK 
KIOWA 

0*1  BOULDER 

02  ROUTT 


PHILLIPS 
GRAND 
MORGAN 
LINCOLN 
CLEAR  CREEK 
i  YUMA 

I  PLATA 


*0  12 
39  )0 
)7  94 
)6  )4 


3*  U 

)3  01 

3*  24 
39  22 


39  33 
39  06 
39  )• 


38  2T 
)7  01 

39  ?« 
*0  39 

38  91 

39  19 
39  28 
36  02 


39  39 

3«  27 
39  90 
39  23 
38  23 
38  21 
38  26 


*0  31 
38  92 
38  92 


39  39 
39  09 
)9  09 
39  06 

39  02 

40  07 
39  13 
39  15 


39  08 
39  10 

39  07 
37  33 

40  23 
39  39 
)9  37 
37  02 


40  33 
37  ]4 
*0  06 
*0  19 


38  08 

39  97 
39  10 

37  *6 

38  40 

39  17 
39  *2 
39  3* 

38  04 

39  07 


40  16 
40  11 
)9  27 


)9  9) 
40  37 
40  91 


38  27 

39  96 
*0  30 

)7  *6 
)7  16 
)•  0) 
*0  39 


9*20 
8932 
•  013 


7928 
72)2 
7733 
6624 
11314 

6039 
77*9 
6700 
9839 
36*7 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


IC  MIC  9<4C 


8396 
8893 
6209 
6179 
7666 
6679 
*082| 


S*«9 

*.2»o 
6696 
9230 
11300 
6929 
6900  9P 


6149 
8699 
6330 
617 
6269 
ao" 
8900, 
9999 
10018 
10240: 

3183 


789*' 


922l| 
9069, 
992li 


7290 
72T0l 
7000] 
T604 
3900 
6789 


OBSERVER 


DRY  LAND  FIELO  STA 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
H  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  M  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  COMM 
JOSEPH  M  PFOST 
MERRILL  LINOOUIST 

MRS.  MARTHA  W.    MADS El 


EST  SERVICE 
SERVICE 


U  S  FORES 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  H.  NUTT 
L I  NOEL  J  HUDSON 
AGENT  D*R  G  W  RY 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 

THOMAS  L  PLATT 
CITY  OF  BOULDER 
MRS  ELSIE  E  WHITE 
CHARLES  S  MITCHELL 
MRS  ELVA  J  ENYEART 
U  S  FOREST  SERVICE 
LLOYD  R  SWEDHIN 
JACK  W  BROWN 
SHIRLEY  M  JAMES 
MRS  WINIFRED  ORR 


MRS.  CR 


HAL  I 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOVELL 
w.  h.  NEWBERRY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
HIGH  ALTITUDE  OBS 
R  L  SANTA 

,/69 


REUGFR 


MON 


INACT 
HAROLD  F 
TED  A  SMlTl 
SUPT  COLO  I 


U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
OLETA  M.  LUKE2ECH 
MONTEZUMA  VAL  IRRIG 
MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 
MRS  MARY   A  YELENICK 
WILLIAM  W  SNARE 
ARCHER  B  CRISP 

INACTIVE  1/1/69 
BUREAU 


'1  li 

6Pj  6P 


9603 
8970 
9823 


8680 
8288 
9090 


6600 
9090 
8200 


79*7 
3999 
6*2* 


U  S 

EVERITT  L  DAVIS 

CHARLES  F  SHAFFER 

LYNN  K  WOODS 

w  o  PRESTON 

U  S  WEATHER  BUREAi 

U  S  WEATHER  BUREAl 

BOARD  OF  WATER  COi 


MALCOLM  R  DAYTON 
RUSSELL  J.  GARDNER 

FED  AVIATION  AGENCY 
CARL  R  GUY 
HAROLD  W  TWEEDY 
RALPH  H  EVANS 
DARWIN  0  WOOLLE Y 
MRS  ROBERTA  M  MAY 
MANS  LARSEN 
TOM  La  MORGAN 

EARL  RAMEY 
HUGH  MUNDY 

L ELAND  P  OLKJER 
CHARLES  A  MELBURN 
C  M  COLE 

WESTERN  COLO  POWER  C' 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
RAY  S  FLEMING 
J  C  EVERSOLL 


ICC 


U  S  FOREST  SERV 
VICTOR  V.  GERBE 
A  E  GAINES  JR 
JOHN  G  MORI  SON 
MELVIN  B  SAVAGE 
COLORAOO  STATE  UN  1 ' 
SAN  JUAN  BASIN  £x  ! 
LEON  MOODY 
GT  WEST  SUGAR  CO 
ARTHUR  E  ORCUTT 

US  SOIL  CON  SERVICI 
RONALD  R  TUCKER 
JOHN  F.  BARCUS 
FREO  G  WAGGONER 
MRS  M  S  HUBBARD 
WALTER  M  HOFFMAN 
PUBLIC  SERVICE  CO 
RADIO  STATION  KGLN 
CLYOE  B  KENNEDY 
U  S  WEATHER  BUREAU 

w  SLOPE  BRANCH  EiP 
US  NAT  PARK  SERVICE 

U   S   BUR  RECLAMATION 
HARRY  BLUE 
BOARD  OF  HATER  COMMS 
WILLIAM  R.  STEWART 
GREAT  SANO  OUNES  NM 
GT  WEST   SUGAR  CO 
ROGERS 


ST 


MRS. 


BAIN 


S  BUR  RECLAMATION 

INACTIVE  1/1/6) 
MRS  DORIS  A  MCGEHEE 
MRS  CLARA  G  NASH 
. .    Y  OF  GUNNISON 
MRS  ETHAL   M  JORDAN 

MRS  BESSIE  C  HANLIN 
ARTHUR  F  BAILOR 
MRS  LAURA  E  CHESEBRO 
A  RAT  GOREE 

MRS  MABEL  WRIGHT 
CHARLES  r  NICOL 
W  R  DAVIS 


WILLARD  G  HOLM 


STATION 


INDEPENDENCE  PASS  9  Sw 
JOES 

JOHN  MARTIN  DAM 
JONES  PASS  2  E 
JULES8URG 
KARVAL 
KASSLER 


KIOWA  9  SE 

KIOWA  *  SW 

KIOWA  9  S 

KIT  CARSON 

KRFMML1NG 

KUTCH  6  SSE 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE  6  SW 

LAKE  MORAINE 


LAST  CHANCE 

LA  VETA 

LEADVILLE 

LEADVILLE  10  I 

LEROY  7  WSW 

LIME  )  SE 

L I MON  10  SSW 


LONGMONT  2  ESE 
LONGMONT  6  NW 
LONGS  PEAK 
LOS  P|NOS  PASS  1  SE 


MAY8ELL 
MEEKER 
MEREDITH 


MONTE  VIST*  REFUGE 
M0NTB05F  NO  1 
MONTROSE  NO  2 

MORRISON  1  SW 

MULE  Shoe  LODGE  I  SSE 

NEW  RAYMER 

NORThDALE 

NORTH  LAKE 

NORWOOD 


AGOSA  SPRINGS 
ALISADE 

ALISADE  LAKES  6  SSE 
ALMFR  LAKE 


I  FAS*1 


DAM  1 
view 


POWDERHORN 
I  PUEBLO  W8  AIRPORT 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 
PUEBLO  KCSJ-TV 
PUEBLO  aRmy  DEPOT 
!AM|D 


REDSTONE 

RICO 

RIFLE 

RIO  GRANDE  RESFRVi 
RIVER  SPRINGS  RS 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 

RUXTON  PARK 


TA  "ARIA  RESERVOIP 
INFRO  8  E 
SARGFNTS 
IFDALIA  *  SSE 
SEDGWICK  9  S 

SEIBERT 
SHAW  9  SSE 
SHOSHONE 
SILVER  LAKE 

SILVER  LAKES  TROUT  CLD 

SILVERTON 

SIMLA 

SPICE* 

PINGFIELD 
SPRINGFIELD  7  WSW 


SPRINGFIELD  B 
SQUAW  MOUNT A | 
STFAMROAT  SPR 
STFRLING 
S  TON] NGTON 


,TTON  ! 
SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
SUMMfTvtLLE 
TACOMA 

TACONY  10  SC 

TAYLOR  PARK 
TELLURIDE 
| TERCIO  *  NW 
RINIDAD 


KES  RESERVOIR 


WAGON  WHEEL  GAP  1  N 
WALOEN 

WALSENBURG  POWER  PLAI 
WATERDALE 
WESTCLIPRE 
WEST  MUOOY  RS 
WETM0»E  2  S 


620* 
•220 
6*29 
6*3* 
|«34 
6*68 
•4*6 
*S"1 
•910 

•960 

'} 

8722  1) 

n T4 j  e«. 

6736.  0* 
6761  01 
8839  0* 
«.->>!  - 1 
8963  02 
8986  01 


JEFFERSON 
WELD 

LAS  ANIMAS 
ELBERT 

ELBERT 

ELBERT 

ELBERT 

CHEYENNE 

GRAND 

LINCOLN 


JEFFERSON 

PROWERS 

BENT 

WASHINGTON 

HUERFANO 

LAKE 

LAKE 

LOGAN 

PUEBLO 

FLflERT 

LINCOLN 
MESA 

RIO  BLANCO 

BOULDER 

BOULDER 

LARIMER 

SAGUACHE 

CONEJOS 

MONTEZUMA 

EL  PASO 

RIO  BLANCO 

MOFFAT 

*IO  BLANCO 

PITKIN 

MONTEZUMA 

CHAFFEE 

R|0  GRANDE 

RIO  GRANDE 

MONTROSE 

MONTROSE 

JEFFERSON 

HUERFANO 

WELD 
DOLORES 
LAS  ANIMAS 
SAN  MIGUEL 
WELD 
CROWLEY 
WASHINGTON 
OURAY 

02  ARCHULETA 
02  MESA 

INSDALE 
Oil  EL  PASO 
01,  PHILLIPS 
02  OELTA 
OZj MONTROSE 
0*1  ELBERT 

2  GRAND 
<M  FREMONT 

GUNNISON 

SAN  MIGUEL 

CONEJOS 

MONTEZUMA 

GUNNISON 

PUEBLO 

PUEBLO 


ROUTT 

RIO  BLANCO 

LARIMER 

PITKIN 

DOLORES 

GARFIELD 

HINSDALE 

CONEJOS 

OTERO 

EL  PASO 

EL  PASO 
PUEBLO 
SAGUACHE 

CHAFFEE 
COSTILLA 
MINERAL 
GUNNISON 
SAGUACHE 
OOUGLAS 
SEDGWICK 

KIT  CARSON 

LINCOLN 

GARFIELD 

BOULDER 

CONEJOS 

SAN  JUAN 


RIO  GRANDE 
LA  PLATA 
PUEBLO 

GUNNISON 
2  SAN  MIGUEL 
01  LAS  ANIMAS 
Oil  LAS  ANIMAS 
01  LAS  ANI"AS 
02'  SAN  MIGUEL 


01  LAS  I 
01  LAKE 


MONTROSE 

LA  PLATA 

KIT  CARSON 

MINERAL 

JACKSON 

HUERFANO 

LARIMF* 

CUSTER 

OELTA 

CU5TER 


)9  IT 
)9  18 
)9  IT 


)6  09 
)9  *9 
)7  30 
39  19 

39  IT 

40  29 

38  OT 

39  09 


40  00 
40  10 
*0  19 
*0  IT 
38  09 
37  10 

37  21 

38  31 

40  01 
40  31 
40  02 


39  39 
37  39 

40  3* 


SB  13 
40  16 

38  0| 

37  16 

39  07 
37  26 


37  21 

37  39 

38  16 
38  IT 
)•  17 
)B  IT 
38  18 
*0  14 


37  03 

38  02 
38  52 


38  09 
38  32 
37  12 


37  17 
3*  20 
39  19 


40  29 

)•  08 

)4  06 
)•  1) 


OBSERVER 


3614] 

10314] 


.26. 

7)3* 
9990 
41*6 
8890 
6900 
10269 


«ID  M|D 
9P>  9P 
9PI  6A 


363' 


7026  9i 
100991  Hi 
1 1 000 


3149 
6960 
10209 


728), 
9920 

6242  -. 

77*7'  *R 
7070j 
11)42 
7667 
7679 
98)0 
98301 


60       7740  5P 


4P1  9P 
6P 
68 


80921    9R  4Pj 

9* 


3«98 
9689 
3309 
6300 
8270| 
9401 


09  80091 


%  TWIN  LAKES  *  •  C  CO 
I  MRs  RUTM  t  SNYDER 
I      CORPS  OF  ENGINEERS 
I      BOARD  OF  WATER  COMM 
MUNICIPAL  RtfR  PLANT 
EMANUEL    S  INNESS 

DENVER  WATER  COM 
MISS  TMYRA  M  NELSON 
1  ROBERT  L  PIATT 
I  US  SOIL  CON  SERVICE 

CLARENCE  WHEELER 
MERLE  t  HENRY 
I  MR  A  B  LUCORE 
WILLIAM  H.HOLTHUS 
NEIL  w.  HASSLE R 
JAMES  R  RICKENPAUGH 
FED  AVIATION  AGENCY 
MRS  EMMA  L  L I  SKA 
BOARD  OF  WATER  COMM 
St  COLO  SRGS  WTR  WORK S 

BOARD  OF  WATER  COMM 
CHAS  E  mc  PMERSON  JR 
AM  CRYS  SUGAR  CO 
Thomas  a.  ROSS 

CHARLES   J  MASINTON 
RADIO  STATION  KBRR 
Si  U.  S.  WEATHER  BUREAU 
I  GILBERT  L I NDSTROM 
HAROLD  GARNER 
S  G  PETERSON 

l      MRS.  KATHLEEN  SUTLER 
CHARLES   V  ECKMAN 

COLO  GAME  ♦fish  OCR 
,  GT  WEST  SUGAR  CO 
1  JOHN  L  NELSON 
$  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
CLETUS  M.  GILLELAND 
1  EDGAR  A  NOLANO 
MAN  I TOU  SPRGS  HYDRO  PL 

I  MRS.  MARIE  M.  HUftPAT 
i      JOHN  P  wIESE 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 
HOWARD  1  DEARMAMER 

I  PARK  SUPERINTENDENT 
Sj  EARL  J  MILL  IGAN 

WATER  ADMINISTRATION 
MONTE  VISTA  NATL  WL  *£F" 

I  COLO  WATER  CON  BOARD 
UNCOMPAHGRF  V  W  U  A 

RAYMOND  P  BUCKLES 
JOHN  A  2EMBER 
k.D.Thqmp SON 
MRS  I   F  SHUT! 
GLEN  C  COEN 

JOSEPH  L  HANNJGAN 
LLOYD  A  GIFFIN 
TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 
E  E  LINOGREN 

FRANCIS   J  COUGMLIN 


1  GLEN  0  EDMONDS 
TOWN  OF  PALISADE 
RONALD  R.  ROBINSON 
MRS.  ANNASELLF 
LEF  W  SCNlFOFi 
TED  S  CRAWFORD 


cat 


LOUIS  0  RUGGLES 
JONAS  A  RUSSELL 
BEAVER  PAR*  CO 


OON  w 
FREO  ' 


Y0U"AI 


9R  SP 

ssJ  ss 

6P  tf 


*R 


9400i 
94991 
8962 


7*97 
7060 
7969 
9706 
7720 
8*69 

39901  3P 

*th 

4*3V 

:  3200 

*300j 

4*04 
4979 

11900 
6770 
)9J9 

)6D1 

4)34 


WEATHER  BUREAU 
WT*  CONT  BOARD 
INACTIVE  1/1/63 
MRS  OPAL  J  WATERS 
|  DAN  H.  KNOTT 

si  U  S  WEATHER  BUREAU 

TOWN  OF  RanGEL y 

CALVIN  G.  B«AA 

INACTIVE  T/14/69 

CHARLES  M  ENGEL 

MRS.  MARJORIE  L  SHIRLEY 
S,  ROLLIN  LUNTEY 
fi  U  S  FOREST  SERVICE 

COLO  EIP  STATION 

ROBERT  B  RAPP 

COLO  SRGS  wTR  WORKS 

MR  W  M  HASTY 
i    .  CLARENCE  R  ICKTS 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
MRS  NE*  G  GALLEGOS 
S  ALVIN  L  w INT J 
I  COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 
BERNARD  IR6Y 
MRS  GWENDOLYN  NICHOLS 
LAYTON  D  MUNSON 

FOSHA  S  GORTON  JR 
MRS,  EThEl  V.  008RINSK 
PUBLIC  SERVICE  CO 
V  CITY  OF  BOULOER 
ii  SILVER  LAKES  TROUT  CL 
ROBERT  K  WYMAN 
I  US  SOIL  CON  SERVICE 


MRS  I 


,  HC  I 


9106 


6A 


679*1  *P 
60*0] 
60)0 

9680 
9**0 

9170  'A 
9300 


IP    *e  •>* 

** 

T  *  7* 
9P>  9P 
IP  *c 


|  R  WAYNE  LIGHT 
,  GT  WEST  SUGAR  CO 

MRS  ARMILOA  BURhENN 

ARTHUR  PAUTLER 

JOHN  SOOIC 
I  U  S  WEATHER  BUREAU 

I  VAN  A  AMBROSIC* 

JOHN  M.  Hit* 

UNCOMPAHG*E  V  W  U  A 
HARRY  B  WRIGHT 
JUAN I T A  G  TORRES 
CITY  Of  *R|N|DAD 
,  FED  AVIATION  AGENCY 

.  WEST  COLO  POWER  CO 

1  CECIL  SHANNON 

GEORGE  L.  BLAKE 
TWIN  LAKE  R  •  C  CO 
i  JOHN  R>  NUTT 

UNION  CARR1DE  CORP 
U  S  «U«  RECLAMATION 

t  RAY  L  FORD 

GEORGE  A  w|NTI 
0  m  DOftOMOC 
WALSENBURG  UTILITIES 
P  h  ■OOTMROYO 

■  M  0  RANKIN 


-  in  - 


STATION  INDEX 


WHITE  ROCK 
WIGGINS  7  SH 
WILCOK  RANCH 
WINDSOR 
WINTER  PARK 
WOLF  C»ECK  PASS  ! 
WOLF  CRc'EK  PASS  • 
WOODLAND  PARK   B  I 
WRAY 


B997 


COUNTY 


PUEBLO 
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REFERENCE  NOTES 


oj  Colorado  u 


. ;-i .   P.O.Box  1Q7B,  Denver,  Colorado  80201, 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  l 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatui 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bu 
tion"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and 


e.  During  the  summer  months  a 
FA  A  stations.  For  these  stations  sn 
In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground' 


observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
l  ground  values  are  at  5:00  a.m.  ,  M.S.T.  Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipita- 
te, when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


1  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Min  in  "Evaporatloi 


i  the  water  equivalent  c 


vpack  may  result  in  appai 

and  in  the  "Seasonal  Snowfall" 


arlabillty  1 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of  this  bull 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+-*     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

s  than  10  days  record  is  missing.    See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.  Degr< 


taken  from  different  points 
low  on  ground  include  snow. 


t  may  vary  slightly  from  t 


R     Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  a 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Sutton  Index  means  after  rain, 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  valuei 
"Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  r 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  C round"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/o 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  f 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


-  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  1 


i  ground  In  that  month. 


"Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 


I  that  the  then 


Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  a 
General  weat 


t  listed  in  the  tables 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  50  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  • 
the  address  shown  above. 


subscription  Includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
■  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington.  D.  C.  20402. 


-  Superintendent 
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JOHN  T.  CONNOR,  Secretary 
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COLORADO  -  NOVEMBER  1965 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


This  was  one  of  the  warmer  Novembers  in  the 
record  for  most  areas  of  the  State.  Temperature 
averages  were  the  highest  since  November  of 
1040,  and  were  the  record  second  or  third 
highest  for  a  number  of  stations  at  lower  eleva- 
tions. Some  stations  in  the  lower  valleys  of 
the  WesternSlope  reportedthe  warmest  November 
in  their  records,  extending  back  to  1892  in  the 
case  of  Grand  Junction.  Averages  were  kept 
down  somewhat  at  some  stations,  particularly 
in  the  higher  elevations,  by  the  very  cold  tem- 


peratures at  the  end  of  the  month. 

The  warm  period  which  began  early  in  October 
was  in  sharp  contrast  to  the  very  cold  September, 
and  the  cold  summer  period  for  most  areas  of 
the  State.  Contrast  was  also  shown  in  the  pre- 
ponderance of  dry  weather  in  the  eastern  plains 
during  the  2-month  period,  except  for  a  5-day 
period  of  precipitation  in  mid-October,  as  com- 
pared with  the  very  wet  summer. 


J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  1079 

Denver,  Colorado  80201 
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2 

26 

3 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

57.1 

36.2 

46.7 

67 

3. 

19 

28 

542 

0 

0 

7 

c 

.83 

.31 

25 

.0 

0 

4 

0 

0 

GRAND  LAKE    L  NW 

42.3 

16.7 

29.5 

58 

1 

-11 

30 

1059 

0 

5 

30 

2 

2.26 

.47 

25 

32.0 

11 

27. 

7 

0 

0 

GRAND  LAKE   6  SSw 

42.5 

21.7 

32.1 

57 

1 

-  2 

29 

982 

0 

* 

27 

1 

22.2 

8 

27 

GRAND  vAllEv 

57.1 

30.1 

43.6 

71 

1 

16 

29. 

635 

0 

0 

17 

0 

1.37 

•  53 

23 

.0 

0 

6 

1 

0 

GREEN  MOUNTAIN  0AM 

47.2 

22.9 

35.  1 

63 

1 

-  2 

30. 

892 

0 

4 

25 

3 

1.70 

.47 

25 

6 

0 

0 

44.  7 

13.1 

28.9 

.7 

62 

1 

-22 

30 

1076 

0 

4 

30 

4 

1.87 

1.27 

.85 

23 

19.5 

9 

25. 

3 

2 

0 

HAVOC N 

50.6 

24.5 

37.6 

66 

1 

3 

28 

817 

0 

3 

24 

0 

2.28 

1.19 

.55 

25 

3.0 

2 

29. 

5 

3 

0 

"CT  sulphur  sprs  2  sw 

47.0 

18.0 

32.5 

65 

1 

-  5 

30 

968 

0 

5 

29 

3 

1.39 

.30 

20 

16.5 

9 

0 

0 

tGHACIO   1  N 

54.5 

24.6 

39.6 

4.4 

67 

7. 

13 

30. 

755 

0 

0 

26 

0 

2.17 

1.42 

1.14 

23 

T 

0 

2 

2 

1 

47.0 

16.2 

31.6 

66 

1 

-  6 

30 

993 

0 

4 

2fl 

2 

1.27 

.23 

25. 

7 

0 

0 

LAKE  CITY 

44.6 

15.6 

30.1 

62 

1 

-13 

30 

1040 

0 

8 

30 

5 

1.07 

.35 

25 

15.0 

10 

28. 

4 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Indox 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 
NOVEMBER  1965 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

|1 

>  Js 
<£ 

Average 
Minimum 

Averago 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

a 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Departure 
From  Norma) 

Greatest  Day 

£ 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

2 

a 

.10  or  More- 

.50  or  More 

1.00  or  More 

kl 

S  1 

hi 

St 

si 

1 

oS 

Total 

L ITTLE  HILLS 

56 

0 

18.8 

37, 

4 

69 

2. 

.  7 

28 

818 

C 

0 

25 

3 

1.19 

.40 

28 

6 

2ft 

•> 

0 

0 

marvinf 

54 

1 

22.3 

38, 

2 

68 

12* 

.10 

28 

799 

0 

0 

30 

2 

2.30 

.50 

2  5 

8 

.0 

4 

13 

10 

1 

0 

"AyBFlL 

51 

3 

23.3 

37, 

3 

64 

2. 

4 

28 

823 

P 

1 

25 

0 

1.50 

.73 

25 

4 

.5 

3 

25 

5 

1 

0 

MEEKER 

53 

7 

25.6 

39. 

7 

6ft 

1 

1 

28 

756 

0 

o 

2  2 

0 

1.45 

.26 

26 

3 

.0 

2 

27. 

5 

0 

0 

MEREDITH 

46 

1 

17.3 

31, 

7 

62 

1 

-10 

29. 

995 

0 

3 

30 

3 

4.20 

1.39 

25 

41 

.0 

8 

3 

1 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

53 

0 

33.2 

43, 

1 

3 

■  6 

66 

1 

15 

28 

649 

0 

0 

9 

0 

2.54 

1.56 

1.15 

25 

1 

,0 

1 

27. 

3 

2 

2 

MONTROSE  NO  2 

55 

7 

29.7 

42, 

7 

5 

,9 

68 

2 

12 

29 

661 

0 

0 

21 

0 

.83 

.26 

.36 

26 

2 

,1 

2 

29. 

3 

0 

0 

NORTHDALE 

52 

4 

25.1 

38, 

8 

5 

,3 

67 

1 

15 

30 

781 

0 

0 

26 

0 

1.95 

1.01 

.64 

23 

6 

2 

0 

NCRWOO" 

49 

3 

26.5 

37, 

9 

60 

1 

2 

28 

805 

o 

o 

2  2 

o 

1.23 

.30 

.58 

23 

6 

>0 

3 

2 

0 

OLRAv 

49 

2 

29.2 

39. 

2 

60 

1 

5 

28 

767 

0 

o 

14 

0 

1,29 

.41 

23 

8 

,0 

3 

28. 

5 

0 

0 

PAGCSA  SPRINGS 

51 

9 

20.5 

36. 

2 

64 

8* 

0 

29 

857 

0 

0 

28 

1 

2.75 

1.20 

25 

13 

•  0 

3 

26 

5 

2 

2 

PALISADE 

59, 

3 

36.7 

48, 

0 

72 

1 

23 

30. 

504 

0 

0 

6 

0 

1.01 

.41 

.34 

,0 

0 

4 

0 

0 

PALISADE   1  AKES  6  SSE 

47, 

7 

17.9 

32. 

8 

59 

8. 

-  2 

26 

958 

0 

0 

30 

2 

2.66 

1.15 

25 

10 

>o 

5 

29. 

5 

2 

1 

PAONIA 

55 

Q 

29.2 

42 

71 

1 

1  2 

665 

o 

o 

1  9 

o 

2  60 

23 

6 

,0 

5 

26 

6 

2 

0 

PARADOX 

M 

M 

M 

72 

1 

15 

30. 

0 

o 

0 

2.10 

1.03 

23 

1 

,2 

0 

6 

1 

1 

PITKIN 

41, 

1 

13.3 

27, 

2 

57 

8 

.16 

28 

1125 

0 

6 

30 

2.70 

1.81 

1.00 

23 

33 

.0 

20 

26 

6 

2 

1 

PCwDERHCRN 

42, 

7M 

13.0 

27. 

9M 

58 

2* 

.20 

29 

1106 

o 

30 

1.10 

.55 

17 

.5 

4 

1 

0 

RANGELY 

64, 

6 

25,8 

40, 

2 

66 

2. 

12 

30 

739 

0 

0 

24 

0 

1.52 

.47 

25 

.0 

0 

4 

0 

0 

RICC 

48 

2 

1 9  6 

o* 

1 

0 

0 

30 

4 

3.22 

2.30 

25 

39 

•  0 

31 

25 

8 

2 

2 

RIFLE 

55 

6 

27.5 

4l! 

6 

5 

,7 

69 

3 

10 

28 

696 

0 

0 

21 

0 

1.04 

.26 

.38 

23 

r 

T 

25 

4 

0 

0 

S I LVFRTCN 

50, 

5 

17,4 

34, 

0 

7 

,4 

60 

12* 

-11 

30 

926 

0 

0 

30 

2 

1.85 

.69 

.85 

25 

14 

.0 

14 

27. 

4 

2 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

47, 

5 

20.0 

33. 

a 

5 

,1 

65 

1 

-  6 

29 

931 

Q 

2 

2.68 

.78 

.72 

13 

18 

,i 

4 

27. 

8 

1 

0 

TAYLOR  PARK 

42, 

1 

19.2 

30. 

7 

58 

1 

.  4 

30 

1024 

0 

4 

30 

2 

2.50 

.95 

24 

27 

<• 

24 

27. 

4 

2 

0 

telluride 

48, 

3 

20.0 

34. 

2 

3 

7 

64 

1 

.  6 

28 

918 

0 

1 

29 

4 

1.67 

.44 

25 

16 

,o 

26 

2 

0 

URAVAN 

58. 

Om 

30.  1M 

44. 

1M 

69 

6. 

12 

30 

624 

0 

0 

0 

2.28 

.74 

23 

T 

0 

6 

2 

0 

vALLEC I  TO  DAM 

// 

52. 

0 

24.5 

38. 

3 

67 

6* 

7 

28 

794 

0 

0 

29 

0 

3.46 

1.61 

25 

10 

■  0 

4 

26. 

•• 

2 

2 

YAiMPA 

46, 

2 

23.2 

34. 

7 

62 

1 

.  2 

28 

902 

o 

3 

2  7 

x 

,94 

.22 

12 

11 

,1 

4 

12 

3 

0 

0 

YELLOW  JACKET  1NW 

52. 

0 

31.0 

41  • 

5 

63 

7 

17 

29. 

0 

0 

14 

0 

2,85 

1.10 

25 

1 

.5 

26 

2 

2 

DIVISION 

36. 

9 

4 

2 

1.94 

.93 

11 

IS 

*       «  • 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

56. 

7 

29.2 

43. 

0 

73 

2 

15 

28 

652 

0 

0 

19 

0 

.03 

.03 

26 

1 

,0 

1 

26 

0 

0 

0 

BCNNY  CAM 

59, 

0 

28.9 

44. 

0 

74 

16. 

18 

30. 

622 

0 

0 

21 

0 

T 

T 

26. 

T 

T 

26 

0 

0 

0 

3LRL  TNGTON 

58, 

7 

31.9 

45. 

3 

5 

6 

74 

15 

14 

28 

584 

1  5 

T 

- 

.43 

T 

25 

T 

0 

0 

0 

0 

CHEYENNE  WELLS 

60, 

3 

26.5 

43. 

* 

3 

5 

73 

5 

14 

28. 

639 

0 

0 

26 

0 

T 

.43 

T 

26 

T 

0 

0 

0 

0 

Flagler  2  nw 

59, 

4 

25,9 

42. 

7 

73 

2 

1 1 

29  ♦ 

66  3 

0 

0 

26 

0 

0 1 

.01 

26 

,5 

1 

26 

0 

0 

0 

HCLYPKE 

60, 

1 

29.4 

44, 

8 

7 

1 

80 

2 

19 

30 

600 

0 

0 

22 

0 

.02 

- 

.42 

.02 

26 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

STRATTON   3  NE 

59. 

6 

29.4 

44, 

5 

73 

15 

17 

27 

611 

0 

0 

21 

0 

T 

T 

26 

T 

0 

0 

0 

0 

WRAY 

61. 

6 

28.1 

44. 

9 

6 

8 

77 

2 

16 

30 

595 

o 

o 

.04 

- 

.40 

.04 

26 

T 

T 

26 

0 

0 

0 

YUMA 

63. 

8 

28.0 

45. 

9 

78 

3 

13 

30 

568 

o 

0 

23 

0 

.07 

.42 

.07 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

44. 

3 

5. 

9 

.02 

_ 

.46 

3 

PLATTF  drainage 

basin 

0* 

ALLENSPARK 

45. 

1M 

27.  3M 

36. 

2M 

59 

1 

13 

28 

857 

0 

2 

24 

0 

.89 

.28 

12 

2 

0 

0 

5 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

46. 

7 

13.1 

29. 

9 

61 

1 

.10 

29. 

1045 

0 

2 

29 

3 

.17 

.11 

26 

4 

5 

1 

30. 

1 

0 

0 

BAILEY 

54. 

4 

20.1 

37. 

3 

66 

1 

3 

28 

826 

0 

0 

29 

0 

.03 

.03 

26 

3 

0 

0 

0 

0 

BCULDER 

58. 

6 

32.8 

45. 

7 

4.3 

73 

2 

24 

30 

572 

o 

q 

16 

o 

.26 

- 

.70 

.26 

26 

2, 

5 

1 

26 

1 

0 

0 

8RIGGSDALE  2  NW 

58. 

0 

24.4 

41. 

2 

74 

2 

10 

30 

708 

0 

0 

2ft 

0 

.00 

.00 

0 

0 

0 

0 

0 

BYERS 

60. 

3 

27.8 

44. 

1 

5. 

6 

73 

1 

15 

29. 

620 

0 

0 

22 

0 

T 

.54 

T 

26 

1 

r 

0 

0 

0 

0 

CARIOOI1  RANCH 

46. 

4 

25.9 

36. 

2 

63 

11 

26 

860 

0 

t 

27 

0 

.18 

.10 

1 1 

5 

0 

1 

0 

0 

CASTLE  ROCK 

58. 

9 

26.1 

42. 

5 

72 

1 

12 

28 

666 

0 

0 

24 

0 

.20 

.20 

25 

3 

25 

1 

0 

0 

CHEESMAN 

58. 

7 

23.  1 

40. 

9 

3, 

6 

72 

5 

5 

28 

717 

o 

o 

2  6 

o 

.21 

_ 

.38 

.21 

26 

1 

26 

1 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

62. 

SM 

29. Om 

*5. 

9M 

76 

1 

15 

28 

554 

0 

0 

21 

0 

.29 

.29 

26 

3, 

5 

4 

26 

1 

0 

0 

DENVFR  WB  airport 

//R 

59. 

2 

27.4 

43. 

3 

5. 

6 

73 

1 

17 

26 

645 

0 

0 

24 

0 

.36 

.33 

.36 

26 

5. 

5 

6 

26 

1 

0 

0 

DENVER  wB  CITY 

R 

58. 

9 

36.2 

47. 

6 

6, 

4 

74 

25 

28 

518 

0 

0 

6 

0 

.42 

,20 

.37 

26 

5, 

0 

4 

26 

1 

0 

0 

ELBERT 

58. 

4 

20.7 

39. 

6 

71 

1 

7 

29 

757 

0 

0 

28 

0 

.09 

.09 

26 

2 

26 

0 

0 

0 

ESTES  PARK 

49. 

9 

26.5 

38. 

2 

3. 

7 

64 

1 

17 

30 

797 

o 

1 

o 

.25 

.57 

.09 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

EVERGREEN 

58. 

5 

21.1 

39. 

8 

70 

1 

6 

28 

748 

0 

0 

29 

0 

.34 

.34 

26 

7, 

0 

5 

26 

1 

0 

0 

FAIRPLAY  NO.  2 

FCRT  COLLINS 

56. 

2 

28.4 

42, 

3 

5. 

6 

70 

2. 

15 

30 

672 

0 

0 

24 

0 

.00 

.49 

.00 

0 

0 

0 

0 

0 

FCRT  LliPTON   1  N 

59. 

4 

24.6 

42. 

0 

74 

2 

12 

30 

683 

0 

0 

28 

0 

.00 

- 

.46 

.00 

0 

0 

0 

0 

0 

FCRT  MORGAN 

58. 

6 

27.0 

42. 

8 

6, 

6 

74 

3 

11 

27 

659 

o 

T 

.36 

T 

26 

0 

0 

0 

0 

GEORGETOWN 

48. 

4 

28.9 

38. 

7 

66 

2 

12 

28 

785 

0 

1 

2  0 

0 

.44 

.23 

12 

1 

26. 

1 

0 

0 

GRANT 

46. 

2 

21.1 

33. 

7 

62 

1 

4 

28 

933 

0 

3 

30 

0 

.33 

.23 

26 

5. 

0 

3 

26 

1 

0 

0 

GREELEY 

M 

M 

M 

77 

0 

0 

0 

.00 

.39 

.00 

0 

0 

0 

0 

0 

GROVFR   10  W 

56. 

7 

31.1 

43. 

9 

6. 

B 

74 

20 

28. 

628 

0 

0 

17 

0 

.00 

.40 

.00 

0 

0 

0 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

53. 

26.  1M 

39. 

ftM 

5. 

4 

67 

I 

748 

JCNtS  PASS  2  E 

38. 

by 

17, 7M 

28. 

2" 

51 

1 

0 

30. 

1096 

0 

3 

22 

2 

1.90 

.45 

12 

44. 

0 

18 

27 

7 

0 

0 

JLLESBLRG 

59. 

2 

29.3 

44. 

3 

6. 

1 

78 

2 

17 

29 

615 

0 

0 

22 

0 

T 

.50 

T 

27 

1 

0 

0 

0 

0 

KA5SLEP 

61. 

5 

30.4 

46. 

0 

4. 

1 

75 

18 

27 

565 

0 

0 

20 

0 

.43 

.52 

.43 

26 

5. 

0 

1 

0 

0 

KAUFFMAN  *  SSE 
LAKE  GEORGE  8  SW 

56. 
47, 

0 
5 

26.0 
20.2 

M. 
33. 

0 
9 

75 
61 

2. 

15 
4 

28 
28 

716 
927 

0 
0 

0 
2 

26 
29 

0 
0 

.00 
.01 

.00 
.01 

26 

0 
5 

0 
1 

26 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

LAKE*OCD 

58. 

5 

32.9 

45. 

7 

5. 

5 

71 

21 

28 

572 

0 

0 

15 

0 

.31 

.48 

.31 

26 

4. 

0 

3 

26 

1 

0 

0 

LAST  CHANCE 

LCNGMONT   2  ESE 

58. 

0 

27.1 

42. 

6 

5. 

6 

73 

15 

28 

665 

0 

0 

27 

0 

.41 

.05 

.41 

26 

T 

T 

26 

1 

0 

0 

PARK FR  9  E 

64. 

J 

24.8 

44. 

4 

72 

9 

29 

609 

c 

0 

27 

0 

.08 

.45 

.08 

26 

2. 

0 

1 

26 

0 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2 

SE 

47. 

8 

24.  7 

36. 

3 

66 

13 

30 

854 

c 

1 

27 

0 

.14 

.05 

15 

1 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


COLORADO 
NOVEMBER  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

a 

Si 
<s 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

o 

% 
O 

• 

J 

o 
Q 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

0 

1  a 

a 
1 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

a 

.10  or  More  | 

I 
g 

1.00  or  More 

I  { 

k  * 

si 

'oi 

SEDGWICK   5  S 

56.7 

30.2 

43.5 

77 

2 

19 

30* 

640 

0 

0 

L9 

0 

T 

T 

lit 

.0 

0 

0 

0 

0 

SPICER 

42.  6 

20  7 

60 

a 

2 

28 

0 

* 

28 

0 

1.36 

.34 

.20 

21 

36.0 

8 

26 

T 

0 

0 

STERLING 

57.2 

26.8 

42.0 

5.6 

74 

3 

15 

29 

683 

0 

0 

27 

0 

T 

-  .41 

T 

26 

T 

0 

0 

0 

0 

wALDFN 

44.7 

18.3 

31.5 

60 

2 

m  3 

30 

999 

0 

3 

29 

2 

.65 

* 

6.5 

2 

30. 

3 

0 

0 

»4TE»DALE 

59.0 

28.4 

43.7 

6.1 

72 

2. 

13 

28 

634 

0 

0 

26 

0 

.00 

-  .54 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WIGGINS  7  Sw 

60.0 

24.5 

42.3 

74 

2 

10 

28 

675 

0 

0 

28 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

40.2 

4.1 

.26 

-  .37 

4.2 

•       «  • 

RIC  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA   MB  AIRPORT  R 

52.0 

17.5 

34.8 

5.3 

62 

1 

3 

30* 

899 

0 

0 

30 

0 

.05 

-  .24 

.05 

25 

.3 

T 

27. 

0 

0 

0 

BLANCA 

5  2  9 

19.3 

36.1 

64 

859 

0 

0 

27 

1 

T 

25 

T 

0 

0 

0 

0 

CENTER 

52.6 

19.9 

36.3 

62 

7. 

6 

30 

857 

0 

0 

29 

0 

.06 

.04 

25 

T 

0 

0 

0 

0 

DEL  NORTE 

52.7 

23.7 

38.2 

5.1 

63 

3  + 

10 

29. 

795 

0 

0 

29 

0 

.  39 

02 

32 

T 

0 

1 

0 

0 

GREAT  SAND  DUNES  Ny 

49.6 

24.9 

37.3 

59 

3. 

9 

29. 

823 

0 

0 

26 

0 

.11 

.05 

26. 

1.5 

0 

0 

0 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

47.2 

11.1 

29.2 

3.7 

60 

1 

-15 

29* 

1067 

0 

2 

30 

4 

1.00 

.20 

.65 

25 

11.0 

4 

25 

2 

1 

0 

MANASSA 

55.0m 

20. 1M 

37. 6M 

6.4 

66 

1 

5 

30. 

B16 

0 

0 

26 

0 

.10 

-  .16 

.10 

26 

1 

0 

0 

MCNTE  VISTA 

51.5 

21.2 

36.4 

62 

1 

5 

28 

853 

0 

0 

29 

0 

.06 

.06 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAGUACME 

51.7 

22.0 

36.9 

62 

7 

8 

27 

838 

0 

0 

29 

0 

T 

-  .31 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

48.7 

10.2 

29.5 

63 

1 

-14 

30. 

1059 

0 

4 

30 

4 

.67 

.42 

25 

3 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

38.0 

21.0 

29.5 

49 

7 

-  1 

28 

1061 

0 

11 

30 

1 

4.66 

1.36 

25 

59.0 

24 

27. 

7 

4 

2 

DIVISION 

34.7 

4.8 

.65 

.16 

8.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,       80°  ON  THE  2D  AT  HOLYOKE 
LOWEST  TEMPERATURE,         "25°  ON  30+  AT  FRASER 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,       5.65   INCHES  AT  BONHAM  RESERVOIR 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,        .00   INCHES  AT  24  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,        2.80   INCHES  ON  THE  26TH  AT  BONHAM  RESERVOIR 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,       63.5   INCHES  AT   BERTHOUD  PASS 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,      31   INCHES  ON  THE  27TH  AT  WOLF  CREI 

PASS  4  W  AND  ON  THE  25TH  AT  RICO 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NOVMEBER  1965 


Station 

"ffl 

Day  oi  Month 

1 

1   |   2   |  3 

4  |  5   |  6 

7      8  9 

10  | 

11  | 

12 

13  j 

14  | 

15 

16  | 

17  | 

18 

19  J 

20  | 

21 

22  J 

23  J 

24 

25 

26  j 

27 

oe       Oft  on 

28     29  30 

31 

ARKANSAS  DPAINAQE 
BASIN  01 

AMY 

AROYA  6  NE 
AYER  RANCH 
BRANDON 
BRAH50N 

.00 
.00 
.04 
.00 
.00 

.04 

BuENA  vista 

BUTLER  RANCH 
CAMPO  8  Sw 
CANON  CITY 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

•»9 

7 

•  00 

T 

I 

.25 

.11 

.13 
7 

I 
7 

DELHI 

DOHERTY  RANCH 
EADS 

EVERSOLL  RANCH 
F ORDER  8  S 

T 
T 

.00 
T 

7 

7 
T 

FOUNTAIN 
FOWLER 
GARDNER 
GUFFEY  10  SE 
HA SHELL 

T 

.08 
•  00 
,09 
.06 

T 

T 

7 

.08 

T 

7 

•  09 

•  06 

.08 

T 

HOLLY 

JOHN  MARTIN  DAM 

KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

.06 
.05 
•  00 
T 

.02 

i 

.01 

7 

.05 
.03 

1 

.02 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LA  VETA 
LEADVILLE 
LIME    3  SE 

.OS 
.03 
T 

1.3T 
.00 

T 

T 
7 

7 

.13 

.10 

.03 

T 

7 

.11 

.15 

.27 

7 

.29 

.05 
.03 
T 

.27 

.02 

LIMON  10  SSW 
L  IMON 

NORTH  LAKE 
ORDWAY 
PALMER  LAKE 

T 
T 

1.31 
.00 
•  11 

.04 

.54 

.60 

7 
T 

.13 
.17 

PENROSE  3  NNh 

PUEBLO  WB  AIRPORT  //R 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

ROCKY  FORD  2  ESE 

T 

.01 

T 

T 

.10 

t 

7 
7 

.01 

7 

7 

.10 

RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAL IDA 
SPRINGFIELD 

T 

.03 
T 

.03 
.0? 

7 

.03 
7 

.02 

.03 

SPRINGFIELD  7  W5W  // 
STONINGTON 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TACONY  10  SE 
TRINIDAD 

T 

.00 
1 .60 
.01 
.00 

.05 

.20 

.25 

7 

.04 

7 

.29 

.38 

7 

7 

.35 
.01 

.06 

TRINIDAD  FAA  A [ RPOR T 
TROY   1  SE 

twin  lakes  evaporation 
twin  lakes  reservoir 

TWO  BUTTFS   1  NW 

.00 
.00 

.65 
T 

T 

.02 

7 

.01 

.10 

.12 

.40 
7 

WALSEN8URG  POwE»  PLANT 

WESTCLI^FE 

wETHORE  2  S 

T 

.20 
.0* 

7 
7 

.20 
.02 

T 

.02 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTEN3ERN 
AMES 
ASPEN 
BASALT 

BERTHOUD  PASS 

1.88 
2.50 
2.91 

3.96 

I 

T 

.03 
.07 
.07 
.06 

.02 
.03 

.07 
.79 

.03 
.25 

.65 

.13 
.02 

.16 

7 

.15 
.35 
.16 

.06 
•  06 
7 

.12 

.60 
.05 

7 

.  10 

.05 

.05 
.06 

T 

.02 

.03 
.10 
7 

.01 
.02 
•  16 

,60 

.15 

.05 

.44 

1.16 
.67 

.05 

.04 

.02 
7 

.31 

.59 
.70 
.73 

.16 

.10 
.27 
.71 

.86 

■  22 

.05 
.05 

.16 

BOND 

BONHAM  RESERVOIR 
8RECKENRI0GE 
CEOAREDGE 
CIMARRON 

.61 
5.65 
1 ,  39 
2.6' 
2.02 

7 

.35 
T 

•  01 

7 
7 

.62 

7 

.65 
.27 
.28 

7 

•  03 

•  06 
.10 

.02 
.80 
•  01 
.23 
.30 

7 

.12 

.05 
7 

7 

.07 

.25 

.03 
.95 

.97 
.87 

•  03 

.60 

.20 
.66 

.02 
2.60 
.27 
.62 
.75 

.02 
•  01 

.05 

.06 

CLIMAX  2  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLiBRAN 

COLORADO  NAT  MON 
CORTEZ 

2.38 
1.20 

1.61 
1.92 

.02 

.02 

.02 

.05 

.02 
7 

7 

.18 

.19 

.01 

.17 
.10 
.23 
.30 
.03 

.08 
.06 
7 

7 

.08 
.09 
.13 

.13 

.05 
.02 

.22 
.18 
.08 
.02 
T 

.62 

•  39 
.32 

•  65 
.73 

■  26 
7 

■  04 

•  23 
.05 
.71 

,89 

.50 
.16 
•  64 
.74 
.10 

7 
7 

.06  .06 

.01 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  1  E 
DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

1.82 
6,06 
•  80 
1.37 
1.66 

.07 
7 

.06 

T 

.13 
.06 

.36 

.26 
.16 

.04 
.06 

7 

.11 
.47 

.On 

.10 
.12 

.05 
.06 

.04 

7 

.10 
.65 
.10 
7 

.60 

7 

.12 

7 

.25 
.02 

.05 
.06 

7 

.17 
.07 
.11 

.09 
1.01 
.22 
.22 

.02 

.40 

.71 
.81 
.21 
.27 
,66 

.02 
.66 
•  08 
.18 

7 
7 
7 
7 

.13 
7 

DOLORES 
DURANGO 

EAGLE  FAA  A  I  SPORT 
ELECTRA  LAKE  //R 
FORT  LEWIS 

3.23 
2.83 
1,60 
2.88 
2.26 

.03 
7 

.02 

.01 

.05 
.05 
.02 
.30 
.05 

.06 
.01 
.02 
.06 

.09 
.13 
.07 
.20 
.10 

•  20 

7 

.06 

7 
7 

.10 

7 

.63 
1.12 

•  62 
1,03 

.80 

.33 
.16 
7 

.15 
.07 

1.01 
1.1" 
.74 
.95 
1.17 

.82 
.15 
.10 
.10 
.05 

7 

FRASER 
FRUITA 

GATEWAY  1  sw 
GLENwOOO  SPRINGS  I  N 
GRAND  JUNCTION  WB  AP  //R 

2.60 
.93 

1 ,0' 
.66 
.82 

.05 
T 

.03 

T 

.03 

.64 

.62 

.26 
7 

.15 
.23 
.12 

.22 

7 

.08 
7 

.05 

.20 
.12 
.09 

7 

.03 

.11 

7 

.20 
7 

.08 
.03 

7 

.13 
.37 
.13 

.30 

.07 

,28 
.03 
.23 

.20 

.68 
.64 
.05 

.02 
7 

.01 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE   1  NW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GRAND  VALLEY 
GREEN  MOUNTAIN  DAM 

.83 
2.26 

1.57 
1.70 

.05 
.03 

.03 

.10 
■  12 

.40 
.08 

.U 
.17 

.11 
.05 

7 

.08 
.15 

.09 
.30 

.23 
.12 

7 

.01 

7 

.10 
.15 

.05 
.06 

.12 
.46 

.53 
.16 

.31 
,47 

.37 
.47 

.17 
.05 

.10 
.63 

.01 

.09 

GUNNI50N 
HAMILTON 
HAVDEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 
IGNACIO  1  N 

1.87 
1.56 
2.28 
1.39 
2.17 

.01 

.02 
.12 

.06 

7 

.12 

.34 
•  50 
.19 

7 

.02 

.17 
7 

7 

.05 

.08 
.08 
.08 

.03 

.08 
.12 
.15 
.12 
.05 

7 

.08 
.52 
.30 

.09 
.08 

.85 
.02 
.25 
.15 
1.14 

.06 
•  06 

.50 
.02 
.63 
.16 
.85 

.08 
.74 
.14 

.21 
.01 

T 
7 

KREMMLING 
LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  S  NE 
LITTLE  HILLS 
MANCOS 

1.27 
1  .07 
1.58 
1.19 
1.77 

T 

.16 
7 

.12 
.05 

.18 

7 

.06 

.03 
.12 

.29 
.02 

.11 

!o3 
.10 
.10 

.03 

.18 
.10 

.32 
•  04 

.23 

.51 
.22 
.57 

.01 

T 

.23 
•  35 
.29 
,08 
.82 

•  25 
.61 
.22 
.16 

•  09 

.60 

MARVIHE 
MAY8ELL 
MEEKER 
MEQEOITH 

2.30 
1.50 
1.65 
6.20 

.17 

.08 

.10 

.03 
.20 

.37 
.18 
.25 
.60 

.29 

.06 
.Of, 
.66 

.10 
.01 
.06 

.30 
.11 
.09 
.21 

.10 

7 

.10 
.31 
.15 
.05 

.0! 
.40 

7 

.15 

.29 
.05 

.50 
.73 
.16 
1.39 

.26 
.55 

.12 

.06 
•  05 

S*«  tetetonc.  not*,  (o 

lowing  Station 
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DAILY  PRECIPITATION 


MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
NORTM0*lE 
NORWOOD 

OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE 

PALISADE  LAKES  f  SSE 
PAONIA 

PARADOX 

PARSMA1.L   10  SSE 
PITKIN 
PLACERV ILLE 
POHDEQHORN 

PYRAMID 
RANOELY 
RICO 
RIFLE 

SAPINERO  a  C 

SARGENT  S 
SHOSHONE 
SILVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TACOMA 

TAYLOR  PARK 

TELLURIOE 

URAVAN 

VALLECITO  DAM 
WINTER  PARK 

«OLF  CREEK  PASS  A  M 
Y  AMR  A 

VELLOM  JACKET  1NH 


1.2» 
2,79 
1.  01 
2.66 
2.60 

2.10 
I. TO 


I.B7 
1.S2 


2.26 
3.66 
l.TO 


10     11  12 


Day  ol  Month 
13  I  U  15 


•  )5 
.0} 


16     17  18 


19     20  21 


22  |  23  |  24 

1.1!  ,0] 

.22  T 

.19  .11 


.  1« 

T 

.11 


.09 
•  OR 
.01 


25     26  27 


28     29     30  31 


AKRON  FAA  AIRPORT 
BONNY  DAM 
BURLINGTON 
CHEYENNE  MfLLS 

flagler  2  nh 
fleming  1  s 

GENOA  1  a 
HOLYOKE 
IDALIA 
LEROY  7  wSb 

OTIS   II  NE 

STRATTON   1  NE 

VONA 

.RAY 

YUMA 


ALLENSPARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BRIGGSDALE  2  NW 
BYER5 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  .8  AIRPORT  / 
DENVER  MB  CITY 
E6ST0NVILLF    1  NNt> 
E ASTONV ILLE   2  NNE 
FASTONV ILLE  6  uSk 

ELBERT 
ELBERT   J  NM 
ELBERT   »  SE 
ELBERT  *  SSM 
ELBERT  5  S« 

ELBERT  6  s. 

estes  park 
Evergreen 

fairplay  / 
fairplay  no.  2 

fort  collins 
fort  lupton  1  n 
fort  morgan 

GEORGETOmN 
GRANT 

GREELEY 
GR0VER  10  - 
HARTSEL 
HAmthORNE 
IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

KASSLER 

KAUFFMAN  *  SSE 
KIOMA  S  SE 

KIOMA  a  Sm 

LAKE  GEORGE  8  $. 

LAKE. 000 

last  chance 
longmont  2  ese 

PARKER  9  E 

RED  feather  LAKES  2  SE 
SEOAL I A  A  SSE 
SEDG.ICK  >  S 
SPICER 

SOUAm  MOUNTAIN 
STERLING 
mAlOEN 
•ATfRDALE 
•IGGINS  7  Sa 

HINOSOR 


.06  .12 
•  09 


T         T  .10 


.01  T 
.11  .20 


.06  T 
.12  .02 


.09  .01 
.16 
.06     .01  T 


.19    ,02     .10    ,oa  ,06 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
NOVEMBER  1965 


ALAMOS*  wS  AIRPORT 

BLANCA 

CENTER 

OEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

HERMIT  7  ESE 
M4NASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

taAGON  WHEEL  GAP  3  N 
«OLF  CREEK  PASS  1  E 


Day  of  Month 


13     14  IS 


16     17  18 


.15  T 
.it  .65 


25     26     27  2B 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  01  Month 

-  S  ? 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AAA 

ARKANSAS  DRAINAGF 

BASIN 

01 

JOHN  MARTIN  0AM 

(6) 

EVAP 

.11 

.14 

.25 

.12 

.09 

.10 

.10 

.10 

.07 

.09 

.08 

.12 

.17 

.04 

•  12 

.12 

.10 

.08 

.11 

.09 

.08 

.10 

.08 

.11 

.14 

.10 

.08 

.08 

_ 

• 

3.18P, 

WIND 

9 

38 

78 

15 

22 

11 

11 

42 

28 

26 

26 

19 

61 

10 

74 

36 

75 

30 

50 

14 

22 

26 

9 

61 

66 

107 

29 

44 

42 

37 

1118 

MAX 

66 

66 

It 

62 

65 

65 

65 

64 

62 

58 

60 

60 

6 1 

60 

6C 

5( 

^  j 

S{ 

s  2 

56 

Vi 

59 

^| 

V". 

^\ 

46 

MIN 

38 

41 

37 

38 

39 

41 

4C 

38 

43 

37 

39 

37 

43 

40 

38 

3f 

3*] 

39 

3; 

37 

41 

5  2 

32 

.9 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR(B) EVAP 

_ 

WIND 

AO 

20 

20 

60 

40 

10 

10 

10 

70 

30 

30 

60 

50 

60 

40 

1  80 

60 

80 

50 

40 

80 

110 

30 

210 

90 

120 

250 

230 

60 

40 

2200 

MAX 

62 

65 

62 

" 

MIN 

36 

34 

37 

33 

SPRINGFIELD  7  WSw 

(F) 

EVAP 

.21 

.26 

.27 

.15 

.12 

.20 

.11 

.14 

.07 

.09 

.11 

.17 

.19 

.10 

.18 

.14 

.20 

.09 

.14 

.13 

.10 

.15 

.12 

.11 

.12 

.13 

.10 

.08 

.06 

.10 

4.14 

WIND 

126 

173 

111 

65 

59 

52 

37 

15 

1  36 

39 

49 

60 

1  09 

105 

67 

73 

192 

79 

70 

19 

49 

67 

51 

61 

1 16 

1  2  3 

55 

67 

59 

72 

2358 

MAX 

65 

63 

63 

60 

64 

63 

62 

60 

61 

59 

63 

60 

58 

52 

59 

57 

46 

59 

61 

58 

58 

55 

55 

54 

60 

58 

49 

49 

47 

49 

57.6 

MIN 

38 

42 

38 

38 

38 

39 

39 

39 

39 

38 

38 

38 

36 

37 

42 

40 

36 

38 

39 

38 

39 

35 

38 

40 

40 

38 

32 

34 

32 

32 

37.7 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN 

02 

GRAND  JUNCTION  6 

ESE 

EVAP 

.15 

.11 

.08 

.13 

.10 

.11 

.08 

.09 

.10 

.07 

.06 

.06 

.04 

.03 

.17 

.04 

.07 

.07 

.09 

.04 

.06 

.08 

.04 

.09 

.12 

.02 

.06 

.03 

.07 

.04 

2.32 

WIND 

41 

33 

33 

39 

35 

39 

46 

39 

46 

38 

28 

18 

37 

150 

50 

31 

81 

59 

68 

25 

21 

89 

90 

60 

112 

60 

97 

31 

47 

46 

1609 

MAX 

6A 

63 

63 

62 

60 

59 

60 

61 

60 

58 

56 

54 

61 

63 

55 

52 

S3 

54 

57 

55 

55 

49 

51 

54 

52 

46 

44 

43 

43 

41 

54.9 

MIN 

39 

39 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

42 

38 

36 

38 

41 

41 

42 

41 

44 

43 

40 

40 

36 

34 

40 

40 

43 

36 

31 

31 

31 

31 

38.2 

MONTROSE  NO  1 

(E) 

EVAP 

.09 

.06 

.10 

.09 

.09 

.07 

.08 

.08 

.06 

.09 

.08 

.05 

.09 

.05 

.08 

.04 

.02 

.08 

.04 

.05 

.02 

.06 

.01 

.03 

.04 

.02 

.08 

.06 

.02 

.07 

1.80 

WIND 

15 

12 

14 

14 

9 

9 

12 

11 

18 

18 

20 

16 

13 

29 

23 

6 

22 

23 

18 

18 

13 

26 

20 

49 

34 

47 

18 

16 

9 

13 

565 

MAX 

62 

61 

60 

60 

58 

56 

59 

39 

61 

59 

53 

53 

59 

56 

51 

50 

52 

55 

54 

52 

54 

52 

49 

52 

50 

45 

45 

43 

44 

44 

53.6 

MIN 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

39 

40 

39 

40 

41 

40 

39 

40 

43 

41 

43 

40 

39 

40 

40 

38 

40 

41 

37 

36 

34 

34 

32 

33 

39.0 

«       *  • 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

03 

BONNY  0AM 

(C> 

EVAP 

.15 

.13 

.13 

.16 

.14 

.10 

.10 

.04 

•  03 

WINO 

118 

75 

77 

83 

115 

42 

36 

35 

76 

76 

59 

76 

94 

106 

84 

67 

200 

38 

45 

52 

86 

95 

50 

56 

113 

1  8 

92 

90 

46 

2373 

MAX 

63 

65 

66 

63 

61 

64 

64 

61 

43 

MIN 

42 

42 

43 

41 

40 

41 

43 

42 

34 

•      «  • 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 

OA 

FORT  COLLINS 

<D> 

EVAP 

.06 

.08 

.09 

.06 

.07 

.03 

.07 

.07 

.07 

.05 

.04 

.09 

.05 

.05 

.07 

.07 

.04 

.04 

.04 

.05 

.07 

.05 

.05 

.05 

.04 

.11 

1.80R 

WIND 

10 

14 

26 

11 

10 

10 

10 

29 

18 

8 

32 

45 

25 

14 

45 

55 

13 

11 

22 

17 

49 

21 

29 

46 

38 

116 

129 

42 

20 

8 

923 

MAX 

59 

58 

56 

55 

57 

55 

55 

53 

50 

48 

56 

46 

48 

49 

54 

54 

48 

50 

32 

49 

48 

44 

45 

48 

42 

41 

50.8 

MIN 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

45 

44 

44 

42 

41 

40 

41 

41 

41 

41 

41 

40 

40 

41 

39 

37 

39 

39 

40 

38 

41.8 

WIGGINS  7  Sh 

EVAP 

.04 

.07 

.14 

.11 

.08 

.11 

.03 

.09 

.08 

.08 

.07 

.21 

.03 

.04 

.03 

.03 

.04 

.05 

.06 

.07 

.03 

.08 

.12 

.04 

.07 

.10 

.09 

.05 

.05 

.12 

2.23 

WIND 

14 

10 

20 

23 

11 

11 

16 

1 

18 

11 

♦7 

22 

22 

31 

44 

21 

9 

■ 

14 

7 

35 

13 

23 

23 

20 

107 

61 

46 

16 

16 

720 

MAX 

68 

64 

58 

67 

61 

59 

60 

58 

64 

52 

51 

51 

33 

51 

57 

52 

47 

49 

52 

52 

32 

48 

48 

52 

50 

42 

45 

42 

43 

44 

53.1 

MIN 

34 

39 

40 

38 

39 

39 

38 

38 

37 

37 

36 

37 

38 

38 

35 

38 

37 

33 

36 

37 

31 

33 

33 

37 

36 

35 

28 

25 

30 

31 

35.4 

(B)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL . 

(D)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL . 
(El  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

<F>  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 


Sm  f.l.!«nc.  note.  loLlowing  Station  IndM 
-  204  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
NOVEMBER  1965 


Station 

Day  ot  Month 

Average 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

ABKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

MAX 

TO 

64 

66 

70 

67 

70 

64 

58 

64 

63 

63 

53 

58 

62 

65 

57 

60 

61 

60 

60 

53 

55 

68 

63 

65 

55 

50 

44 

47 

55 

60 

.3 

min 

40 

46 

40 

31 

40 

40 

62 

40 

40 

38 

43 

27 

40 

36 

54 

38 

35 

40 

38 

35 

35 

27 

38 

40 

45 

28 

23 

20 

23 

25 

36 

,  2 

Sl/ENA  VISTA 

MAX 

65 

64 

63 

62 

62 

60 

56 

57 

54 

55 

56 

55 

54 

54 

56 

54 

52 

44 

50 

46 

48 

47 

45 

37 

37 

45 

45 

32 

,7 

MIN 

24 

31 

31 

25 

25 

22 

26 

22 

24 

31 

23 

28 

34 

32 

33 

30 

21 

27 

13 

30 

27 

31 

14 

10 

10 

14 

11 

24 

,0 

CANON  CITY 

MAX 

75 

72 

69 

66 

70 

68 

66 

62 

67 

63 

62 

59 

65 

66 

67 

63 

64 

66 

66 

63 

58 

58 

62 

63 

57 

45 

44 

S3 

56 

59 

62 

.5 

MIN 

38 

44 

45 

39 

43 

41 

62 

39 

33 

39 

37 

27 

29 

34 

54 

41 

31 

37 

43 

35 

33 

39 

44 

44 

41 

34 

30 

24 

27 

25 

37 

,1 

CCLCRADO  SPRING5  WB  AP 

MAX 

70 

69 

61 

58 

66 

64 

63 

58 

62 

54 

59 

50 

37 

64 

67 

50 

52 

59 

58 

58 

52 

53 

64 

63 

62 

43 

48 

41 

44 

50 

37 

.  J 

MIN 

32 

37 

35 

29 

36 

34 

35 

33 

30 

34 

33 

28 

27 

34 

41 

33 

32 

33 

31 

31 

26 

20 

36 

37 

36 

20 

20 

16 

19 

20 

30 

,  3 

OEl  HI 

MAX 

77 

72 

68 

71 

74 

69 

66 

60 

70 

63 

66 

64 

60 

67 

74 

58 

66 

66 

63 

64 

59 

60 

69 

69 

70 

58 

54 

49 

52 

60 

64 

.6 

Mm 

26 

39 

34 

35 

28 

28 

30 

27 

23 

30 

35 

23 

32 

31 

51 

38 

33 

44 

10 

28 

37 

23 

37 

46 

35 

30 

18 

13 

11 

13 

30 

,3 

FADS 

MAX 

MIN 

EVERSCLL  RANCH 

MAX 

73 

72 

71 

67 

73 

74 

72 

65 

64 

64 

64 

60 

65 

68 

75 

64 

53 

68 

74 

68 

66 

63 

74 

68 

76 

5a 

57 

51 

SB 

61 

66 

.2 

MIN 

33 

38 

36 

32 

35 

35 

42 

36 

38 

36 

41 

32 

35 

28 

46 

40 

36 

32 

31 

32 

32 

24 

40 

41 

47 

37 

20 

27 

16 

18 

33 

t  9 

FCRDER  8  S 

MAX 

68 

68 

66 

61 

71 

68 

67 

61 

64 

59 

65 

51 

61 

55 

74 

62 

55 

62 

66 

64 

61 

67 

69 

62 

68 

46 

53 

47 

57 

63 

62 

.0 

MIN 

26 

29 

35 

23 

25 

26 

36 

29 

33 

29 

25 

23 

30 

33 

30 

36 

26 

23 

24 

29 

16 

23 

28 

26 

29 

9 

10 

11 

12 

25 

•2 

MOLLV 

MAX 

59 

76 

7* 

67 

61 

72 

72 

64 

49 

61 

53 

61 

57 

62 

67 

76 

67 

46 

67 

67 

65 

67 

60 

68 

68 

56 

57 

47 

49 

42 

61 

.9 

MIN 

33 

35 

33 

24 

27 

28 

32 

33 

32 

27 

29 

29 

27 

25 

27 

33 

32 

25 

26 

30 

23 

18 

23 

29 

29 

32 

15 

18 

15 

15 

26 

1 8 

JOHN  MART  I N  DAM 

MAX 

7* 

74 

70 

66 

71 

71 

68 

63 

56 

55 

66 

63 

63 

58 

74 

69 

62 

60 

67 

64 

61 

37 

72 

67 

72 

65 

54 

31 

50 

58 

64 

,0 

MIN 

32 

35 

40 

25 

32 

28 

36 

32 

35 

31 

39 

27 

39 

29 

42 

33 

36 

27 

35 

29 

34 

21 

29 

42 

30 

31 

16 

29 

16 

19 

31 

,  D 

KIT  CARSON 

MAX 

68 

70 

63 

61 

72 

70 

63 

58 

62 

54 

68 

61 

58 

54 

76 

57 

50 

64 

66 

62 

56 

59 

69 

57 

68 

56 

52 

4a 

50 

56 

61 

.0 

MIN 

26 

28 

36 

22 

25 

26 

33 

28 

34 

30 

34 

31 

26 

26 

34 

31 

29 

29 

22 

24 

32 

16 

22 

39 

31 

18 

12 

15 

12 

13 

26 

LA  JUNTA   FAA  AIRPORT 

MAX 

75 

70 

68 

67 

69 

69 

66 

57 

61 

58 

66 

58 

63 

55 

74 

53 

55 

67 

67 

61 

60 

61 

71 

65 

71 

51 

53 

46 

48 

56 

62 

,0 

Mm 

30 

34 

37 

27 

29 

30 

37 

32 

37 

30 

33 

27 

33 

28 

39 

32 

34 

27 

27 

28 

33 

20 

35 

45 

43 

27 

22 

18 

15 

19 

' 

LAMAH 

MAX 

72 

76 

67 

67 

73 

72 

68 

54 

61 

57 

69 

60 

65 

66 

77 

54 

56 

68 

68 

67 

63 

63 

73 

62 

72 

52 

57 

52 

52 

58 

64 

,0 

Mm 

29 

32 

35 

26 

26 

27 

31 

30 

35 

29 

36 

26 

36 

28 

40 

32 

30 

26 

28 

25 

27 

18 

29 

38 

39 

22 

15 

20 

12 

13 

28 

LAS  ANIMAS 

MAX 

73 

75 

70 

67 

72 

71 

75 

64 

57 

57 

68 

67 

63 

53 

76 

66 

60 

70 

67 

66 

63 

64 

72 

66 

73 

65 

55 

49 

51 

59 

65 

.1 

Mm 

31 

31 

32 

26 

28 

30 

36 

34 

38 

29 

35 

27 

36 

32 

39 

32 

38 

25 

30 

27 

34 

16 

33 

38 

33 

31 

16 

20 

13 

17 

* 

LA  VETA 

MAX 

73 

74 

75 

69 

69 

69 

72 

72 

68 

61 

62 

58 

67 

62 

68 

64 

59 

59 

62 

70 

68 

72 

68 

54 

58 

57 

55 

55 

66 

59 

64 

.8 

Mm 

27 

28 

29 

27 

31 

24 

28 

31 

30 

30 

29 

26 

24 

26 

29 

28 

28 

24 

20 

29 

27 

28 

26 

20 

22 

26 

26 

23 

30 

28 

* 

"8 

LEADvILLE 

MAX 

57 

54 

5* 

52 

55 

47 

53 

55 

46 

46 

41 

34 

40 

44 

40 

42 

40 

44 

42 

38 

35 

40 

43 

40 

35 

24 

28 

23 

35 

43 

42 

,3 

Mm 

23 

23 

20 

16 

23 

19 

19 

17 

21 

1  7 

16 

20 

22 

17 

25 

23 

22 

21 

18 

19 

10 

10 

21 

17 

20 

2 

2 

-  6 

2 

3 

* 

g 

LIMCN   10  SSW 

MAX 

71 

72 

58 

61 

68 

68 

63 

56 

68 

56 

61 

54 

53 

60 

69 

55 

50 

55 

64 

58 

52 

55 

68 

61 

62 

45 

49 

45 

47 

54 

51 

,6 

Mm 

30 

36 

40 

28 

35 

30 

38 

30 

24 

28 

30 

28 

28 

28 

35 

30 

30 

28 

27 

27 

28 

20 

26 

35 

35 

25 

15 

15 

13 

18 

' 

0 

L  IMON 

MAX 

72 

72 

58 

63 

70 

69 

64 

56 

64 

57 

62 

55 

53 

63 

70 

47 

51 

62 

64 

56 

54 

55 

69 

61 

64 

45 

49 

45 

48 

55 

59 

,1 

Mm 

22 

28 

26 

23 

26 

25 

32 

31 

30 

25 

29 

23 

24 

29 

32 

31 

30 

21 

22 

22 

22 

16 

21 

31 

31 

11 

7 

11 

7 

9 

2 

NCRTH  LAKE 

MAX 

60 

58 

58 

61 

58 

62 

59 

55 

54 

51 

50 

55 

54 

57 

50 

55 

52 

57 

60 

53 

43 

49 

45 

48 

45 

36 

41 

42 

46 

50 

52 

,1 

Mm 

23 

23 

25 

25 

20 

25 

29 

25 

22 

21 

20 

30 

26 

19 

28 

35 

15 

24 

19 

20 

24 

14 

34 

20 

25 

18 

9 

5 

7 

16 

" 

PALMER  LAKE 

MAX 

52 

70 

69 

53 

56 

65 

65 

64 

56 

60 

58 

58 

47 

55 

60 

62 

55 

58 

57 

57 

56 

52 

57 

58 

56 

56 

34 

40 

42 

46 

55 

.8 

Mm 

29 

41 

37 

27 

27 

37 

35 

29 

24 

33 

33 

25 

25 

28 

40 

34 

25 

25 

33 

33 

28 

24 

29 

42 

36 

20 

16 

19 

18 

23 

* 

j 

PUEBlC  wB  AIRPORT 

MAX 

78 

76 

71 

68 

74 

70 

68 

62 

71 

60 

68 

60 

63 

60 

75 

55 

59 

68 

67 

67 

63 

61 

71 

71 

66 

50 

58 

51 

33 

54 

64 

,6 

Mm 

27 

30 

33 

26 

26 

27 

34 

30 

35 

29 

22 

24 

28 

28 

39 

33 

32 

30 

25 

24 

30 

17 

35 

33 

30 

31 

25 

16 

10 

9 

3 

ROCKV  FORD  2  FSE 

MAX 

75 

73 

70 

68 

72 

72 

68 

60 

62 

59 

67 

60 

64 

53 

74 

60 

58 

67 

68 

65 

62 

62 

71 

69 

70 

62 

55 

49 

51 

57 

64 

,1 

Mm 

26 

28 

30 

22 

24 

23 

31 

25 

34 

25 

27 

23 

32 

25 

33 

28 

34 

23 

23 

23 

30 

17 

31 

39 

35 

30 

22 

17 

13 

14 

26 

^2 

RUSH  2  NNE 

MAX 

71 

71 

60 

62 

65 

67 

68 

67 

61 

63 

56 

52 

52 

63 

73 

56 

55 

57 

62 

55 

57 

60 

55 

64 

64 

48 

55 

47 

44 

53 

19 

,4 

Mm 

24 

28 

35 

24 

26 

34 

36 

35 

29 

24 

24 

24 

23 

24 

30 

30 

30 

26 

3* 

24 

16 

24 

21 

30 

28 

24 

12 

9 

9 

13 

(o 

RLXTCN  PARK 

MAX 

50 

50 

44 

45 

47 

50 

66 

41 

46 

47 

42 

42 

43 

50 

49 

43 

46 

44 

43 

43 

35 

40 

46 

47 

47 

35 

32 

24 

36 

42 

43 

,2 

Mm 

27 

27 

25 

24 

25 

24 

26 

22 

28 

23 

20 

28 

28 

28 

25 

27 

26 

23 

27 

21 

25 

15 

24 

29 

31 

15 

18 

4 

5 

8 

2? 

,6 

RTF 

MAX 

68 

63 

60 

61 

63 

62 

60 

69 

60 

68 

54 

61 

55 

64 

63 

56 

60 

58 

52 

55 

53 

52 

59 

61 

53 

48 

45 

41 

46 

49 

57 

,3 

Mm 

28 

29 

34 

24 

26 

25 

30 

26 

24 

26 

25 

20 

23 

25 

30 

27 

25 

25 

22 

23 

25 

16 

26 

30 

40 

21 

13 

10 

10 

15 

24. 

,  1 

SAi  IDA 

MAX 

69 

68 

65 

65 

66 

62 

65 

65 

60 

58 

50 

50 

58 

59 

59 

60 

58 

57 

58 

58 

51 

47 

56 

51 

36 

41 

46 

51 

56 

.8 

Mm 

26 

23 

22 

21 

23 

22 

18 

27 

27 

21 

20 

22 

29 

29 

42 

41 

34 

31 

31 

23 

18 

22 

34 

22 

22 

20 

6 

9 

j 

SPP I *.GF I E LD  7  wSta 

MAX 

73 

68 

67 

60 

68 

72 

67 

57 

67 

67 

67 

55 

59 

64 

72 

59 

52 

64 

65 

65 

59 

58 

68 

60 

72 

63 

49 

45 

51 

57 

62 

,3 

Mm 

33 

44 

35 

27 

30 

33 

33 

38 

35 

34 

33 

28 

37 

30 

45 

39 

35 

34 

32 

33 

36 

26 

32 

40 

40 

29 

16 

20 

19 

22 

32 

( 3 

SLGAP  LOAF  RESERVOIR 

53 

52 

50 

50 

54 

46 

50 

51 

43 

43 

40 

37 

60 

45 

38 

41 

40 

43 

41 

38 

38 

38 

39 

39 

31 

28 

25 

26 

35 

37 

41 

,0 

Mm 

26 

22 

23 

19 

24 

20 

18 

18 

23 

20 

18 

24 

22 

19 

26 

26 

30 

25 

23 

22 

21 

9 

21 

20 

28 

9 

6 

5 

.  5 

3 

IS 

.8 

TACCNV   10  SE 

MAX 

71 

69 

62 

58 

70 

69 

68 

58 

71 

59 

65 

55 

60 

60 

70 

62 

55 

60 

64 

64 

60 

60 

70 

71 

69 

53 

53 

47 

50 

53 

61 

,9 

Mm 

28 

32 

40 

27 

27 

29 

37 

31 

32 

32 

29 

28 

29 

28 

38 

35 

33 

28 

26 

26 

29 

19 

29 

30 

29 

29 

13 

14 

15 

16 

27 

9 

TRINIDAD 

MAX 

72 

65 

65 

68 

68 

66 

65 

65 

62 

64 

62 

60 

62 

67 

67 

59 

62 

63 

61 

58 

56 

66 

64 

64 

37 

51 

51 

45 

50 

56 

61 

4 

33 

35 

38 

30 

34 

33 

33 

34 

33 

32 

34 

32 

33 

36 

56 

34 

32 

28 

28 

25 

22 

30 

45 

42 

34 

19 

19 

17 

16 

19 

31 

2 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

73 

69 

68 

69 

70 

69 

67 

59 

68 

66 

66 

64 

64 

69 

68 

58 

67 

67 

69 

61 

57 

59 

69 

67 

68 

46 

55 

46 

50 

62 

6i 

,7 

Mm 

41 

43 

32 

30 

37 

36 

33 

33 

38 

33 

39 

25 

30 

40 

41 

32 

28 

31 

28 

29 

31 

21 

34 

47 

40 

18 

17 

13 

18 

21 

31 

3 

twin  lakes  Evaporation 

MAX 

Mm 

TWO  BLTTES   1  NW 

MAX 

75 

74 

65 

64 

69 

74 

76 

71 

69 

70 

74 

72 

76 

68 

74 

59 

49 

64 

65 

66 

60 

59 

65 

72 

60 

54 

47 

55 

60 

62 

63 

6 

M3N 

35 

33 

39 

27 

32 

36 

41 

38 

35 

39 

40 

42 

42 

37 

42 

39 

32 

33 

34 

33 

39 

24 

30 

33 

31 

28 

17 

28 

30 

29 

?4 

0 

wALSENBtlRG  POwER  plant 

MAX 

73 

71 

66 

69 

69 

70 

68 

58 

65 

63 

61 

61 

61 

65 

63 

59 

64 

63 

64 

62 

35 

55 

63 

61 

59 

53 

49 

49 

56 

61 

61 

9 

Mm 

29 

41 

40 

27 

35 

32 

31 

31 

26 

31 

36 

28 

27 

29 

52 

35 

26 

45 

42 

35 

33 

30 

45 

47 

43 

29 

30 

16 

15 

19 

32 

9 

kESTCLIFFE 

MAX 

66 

63 

62 

62 

62 

58 

63 

58 

59 

53 

54 

55 

56 

57 

56 

56 

55 

37 

58 

55 

48 

50 

53 

51 

46 

38 

43 

42 

48 

47 

54 

,4 

Mm 

19 

19 

23 

14 

17 

15 

19 

14 

19 

17 

18 

31 

29 

19 

40 

26 

23 

23 

18 

17 

28 

7 

27 

24 

31 

15 

18 

3 

4 

4 

14 

4 

wETMCRE  2  5 

MAX 

71 

67 

66 

65 

66 

67 

64 

59 

63 

60 

60 

55 

60 

62 

66 

56 

61 

60 

62 

60 

55 

60 

65 

63 

56 

45 

51 

46 

50 

53 

59 

8 

Mm 

31 

37 

41 

30 

34 

38 

40 

38 

30 

34 

30 

26 

11 

29 

40 

34 

28 

34 

2« 

32 

33 

23 

33 

37 

40 

27 

20 

14 

16 

23 

31 

1 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

MAX 
MIM 

69 
26 

65 
25 

67 
26 

66 
22 

63 
24 

59 
25 

65 
23 

65 
24 

60 
31 

60 
25 

58 
20 

50 
31 

68 
35 

60 
30 

52 
38 

47 
38 

46 
40 

53 
40 

57 
37 

46 
31 

50 
22 

51 
20 

47 
32 

55 
35 

51 
41 

42 
22 

39 
20 

32 
12 

39 
12 

13 

54,1 
27.3 

ASPEN 

MAX 

min 

62 
24 

60 
27 

59 
27 

59 
24 

57 
25 

56 
24 

58 
22 

59 
23 

47 

27 

53 
24 

45 
21 

40 
30 

41 
30 

54 
26 

49 
32 

42 
32 

47 
34 

50 
27 

51 
22 

44 
23 

38 
23 

42 
10 

42 
26 

41 
32 

39 
31 

33 
13 

27 
4 

26 
.  2 

33 

1 

1 

22^2 

BASAi  T 

MAX 

Mm 

67 
33 

65 
30 

65 
29 

65 
34 

60 
30 

58 
29 

63 
28 

63 
29 

61 
31 

51 
27 

48 
25 

44 
23 

50 
28 

55 
28 

57 
27 

58 
29 

56 
31 

55 
30 

55 
31 

BERTHOUD  pass 

MAX 

Mm 

-9 
25 

46 
23 

44 

20 

43 
21 

43 
22 

42 
24 

39 
23 

44 
22 

46 

23 

37 
18 

34 
14 

30 
12 

27 
19 

29 
16 

36 
17 

35 
20 

30 
21 

38 
20 

35 
15 

37 
13 

30 
11 

23 
4 

29 
9 

30 
22 

30 
23 

26 
2 

9 

.  3 

14 
.  4 

13 
-  5 

-  1 

14)9 

BOND 

MAX 

Mm 

t  7 

21 

62 
20 

62 
20 

64 
19 

60 
20 

58 
21 

62 
20 

63 
17 

62 
24 

54 
25 

49 
17 

45 
31 

50 
38 

56 
27 

54 
40 

48 
35 

50 
36 

53 
34 

54 
34 

46 
27 

45 

27 

47 
24 

49 
19 

51 
34 

47 
33 

42 
20 

36 
21 

31 

3) 

31 
4 

4 

51,1 
23.8 

CEDApEDGE 

MAX 

Mm 

69 
3". 

66 
32 

65 
31 

66 
32 

62 
31 

64 
30 

64 
28 

66 
29 

60 

30 

60 
31 

59 
29 

54 
29 

57 
31 

55 
30 

53 
26 

49 

30 

47 
32 

53 
39 

56 
35 

49 
33 

51 
31 

52 
23 

46 
33 

53 
39 

47 
40 

40 
24 

42 
17 

37 
16 

41 
13 

15 

54,2 
29.2 

CIMARRON 

MAX 

Mm 

64 

18 

65 
18 

64 
16 

61 
16 

61 
16 

69 
16 

68 
15 

67 
15 

65 
15 

63 
14 

63 
12 

57 
26 

56 
28 

55 
32 

56 
30 

57 
27 

57 
27 

50 
26 

55 
23 

48 
24 

47 

15 

45 
12 

43 

20 

41 
24 

45 
20 

35 
22 

30 
-  5 

32 
.  7 

32 
9 

33 
12 

52,8 
17.9 

CLIMAX  2  NW 

MAX 

Mm 

46 
25 

42 
23 

42 
21 

42 
21 

43 
22 

40 
23 

43 
22 

45 
20 

37 
23 

39 
19 

33 
14 

31 
1  1 

31 
21 

37 
19 

32 
22 

34 
18 

37 
19 

33 
15 

30 
14 

21 
10 

31 

5 

32 
14 

32 
20 

29 
23 

25 
•  14 

16 
•  2 

27 
-  6 

32 
4 

34,4 
15.2 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

Mm 

64 
IS 

61 
14 

58 
13 

57 
13 

58 
12 

59 
10 

50 
11 

58 
10 

59 
18 

48 
12 

51 

8 

50 
19 

52 
18 

53 
26 

45 
22 

40 
28 

47 
25 

46 
19 

48 
17 

50 
15 

45 
22 

40 
5 

39 
12 

37 
11 

40 
18 

40 
17 

26 
-10 

25 
-10 

20 
-19 

1 3 
-20 

U.7 

COLLBRAN 

MAX 

Mm 

69 
33 

66 
32 

66 
33 

66 
30 

65 
30 

63 
30 

65 
30 

67 
31 

63 
31 

55 
30 

54 
26 

48 
34 

59 
57 

59 
36 

50 
36 

45 
35 

49 
39 

55 
38 

59 
34 

48 
35 

50 
30 

53 
24 

56 
32 

60 
36 

51 
34 

35 
25 

39 
15 

34 
9 

36 
9 

38 
11 

29.5 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

Mm 

68 
40 

68 
38 

64 
38 

64 
38 

61 
37 

61 
36 

62 
38 

63 
42 

62 
40 

57 
35 

56 
32 

50 
39 

59 
39 

58 
42 

57 
35 

48 
38 

51 
38 

51 
39 

58 
39 

57 
35 

55 
31 

50 
27 

46 
32 

56 
37 

52 
40 

50 
21 

39 
20 

36 
16 

35 
18 

38 
22 

34)1 

CORTEZ 

MAX 

Mm 

67 
36 

64 
30 

64 
29 

65 
28 

64 
28 

63 
30 

67 
30 

67 
30 

63 
36 

58 
29 

56 
23 

59 
25 

61 
38 

62 
40 

52 
40 

57 
37 

53 
40 

54 
35 

57 
33 

53 
28 

50 
34 

50 
23 

48 
37 

52 
38 

50 
37 

42 
25 

42 
20 

42 
15 

43 
15 

18 

3o!2 

CRAIG 

MAX 

Mm 

67 
23 

67 
24 

64 
20 

64 
22 

63 
21 

64 
24 

64 
24 

64 
20 

60 
27 

57 
24 

49 
18 

42 
29 

49 
32 

54 
34 

52 
38 

44 
33 

48 
38 

52 
37 

54 
33 

42 
31 

44 
25 

50 
21 

52 
30 

51 
39 

49 
24 

32 
12 

34 
11 

34 
1 

34 
8 

11 

51.3 
24.5 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

Mm 

63 
21 

61 
20 

58 
18 

55 
18 

56 
19 

53 
18 

57 
19 

59 
18 

57 
24 

49 
19 

54 

15 

53 
28 

53 
27 

52 
23 

49 
30 

46 
28 

45 
30 

45 
25 

45 
20 

44 
14 

43 
23 

39 
-  1 

36 
24 

41 
28 

40 
29 

39 
15 

37 
2 

35 
-13 

32 
-16 

31 
-13 

47.6 
17.1 

DELTA   1  E 

MAX 

Mm 

70 
29 

67 
28 

66 
28 

68 
27 

63 
27 

60 
26 

67 
25 

66 
26 

62 
36 

59 
27 

62 
22 

57 
34 

62 
42 

60 
38 

60 
42 

53 
37 

53 
42 

58 
36 

61 
28 

51 
33 

55 
32 

53 
20 

51 
37 

62 
39 

51 
39 

41 
28 

45 
20 

40 
17 

40 
14 

42 
13 

56.8 
29.7 

OILLON  1  E 

MAX 

Mm 

58 
18 

55 
16 

56 
14 

55 
16 

52 
17 

51 
16 

55 
16 

57 
13 

53 
18 

47 
16 

43 
12 

33 
21 

40 
23 

46 
14 

41 
28 

44 
28 

47 
29 

47 

23 

44 
19 

41 

20 

33 
20 

39 
5 

41 

18 

42 
21 

39 
27 

32 
9 

24 
5 

22 
•  10 

34 
-  8 

36 
-  5 

43,6 
15.3 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

Mm 

63 
32 

62 
31 

63 
31 

60 
30 

61 
31 

56 
34 

61 
28 

60 
28 

59 
33 

55 
31 

52 
26 

49 
31 

53 
36 

51 
35 

53 
38 

53 
34 

53 
34 

53 
37 

52 
39 

47 
34 

44 
25 

41 

22 

50 
31 

50 
36 

49 
34 

36 
19 

35 
19 

36 
14 

39 
14 

38 
13 

51.1 
29.3 

DURANGO 

MAX 

Mm 

62 
27 

69 
29 

69 
27 

67 
24 

65 
25 

63 
25 

69 
25 

68 
26 

62 
34 

56 
24 

58 
21 

61 
23 

62 
35 

59 
33 

53 
38 

51 
33 

45 
38 

54 

29 

59 
24 

55 
22 

57 
32 

49 
19 

45 
32 

45 
35 

42 
36 

41 
17 

45 
13 

43 
12 

47 
10 

49 

17 

55,7 
26.2 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

68 
18 

65 
18 

65 
16 

64 
17 

59 
17 

52 
18 

64 
16 

63 
14 

55 
26 

54 
22 

52 
17 

48 
35 

52 
28 

56 
28 

48 
38 

46 
33 

46 
35 

54 
33 

55 
30 

42 
26 

45 
23 

50 
12 

41 
30 

46 

32 

41 
26 

2e 

14 

31 
5 

27 
-  6 

30 
-  6 

33 
-  6 

20^3 

FORT  LEWIS 

MAX 

Mm 

63 
31 

60 
28 

60 
27 

60 
28 

59 
28 

63 
28 

60 
29 

61 
28 

57 
33 

53 
27 

51 
21 

55 
21 

55 
31 

55 
32 

49 
35 

46 
31 

44 
34 

49 
29 

51 
24 

48 
22 

47 
29 

45 
18 

40 
30 

48 
31 

41 
32 

38 

20 

36 
9 

36 
10 

42 
10 

40 
14 

50,4 
25.7 

ERASER 

MAX 

Mm 

59 
8 

55 
7 

56 
7 

53 
6 

53 
7 

50 

a 

55 
10 

56 
5 

44 
14 

47 
12 

44 

s 

33 
22 

35 
5 

42 
.  2 

39 
13 

39 
23 

42 

28 

43 
14 

42 
9 

35 
12 

31 

2 

38 
-13 

39 
10 

41 
15 

34 
22 

22 
-  2 

25 
.  3 

22 
-19 

27 
-25 

26 
-25 

40,9 
5.8 

FRUITA 

MAX 

Mm 

68 

n 

67 
27 

70 
26 

68 
25 

67 
26 

60 
27 

67 
24 

68 
25 

66 
35 

57 
28 

60 
22 

53 
33 

6- 

4  2 

63 
35 

59 
42 

51 
37 

52 
43 

56 
39 

61 
35 

54 
35 

57 
30 

56 
21 

51 
37 

57 
34 

54 
43 

45 
26 

47 
22 

42 
18 

42 
19 

43 
18 

57.5 
30.0 

GATEWAY  1  5W 

MAX 

Mm 

73 
37 

70 
35 

69 
34 

70 
35 

66 
33 

64 
35 

68 
33 

69 
33 

68 
43 

64 
36 

62 
33 

60 
35 

66 
43 

57 
44 

55 
43 

56 
46 

57 
38 

61 
37 

56 
34 

55 
29 

57 
43 

60 
42 

55 
44 

46 
24 

46 

22 

62 
21 

43 
17 

41 
19 

59.  1 
34.6 

GLENwCOD  SPRINGS  1  N 

MAX 

Mm 

69 
25 

60 
24 

61 
22 

60 
22 

65 
24 

59 
24 

64 
24 

65 
21 

55 
29 

55 
24 

48 
18 

50 
34 

57 

11 

60 
27 

55 
33 

45 
29 

45 
33 

53 
31 

56 

30 

55 
31 

48 
28 

52 
17 

46 
24 

53 
27 

46 
34 

38 
22 

37 
18 

31 
8 

33 
3 

40 
3 

52,0 
24.0 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MAX 

Mm 

71 
41 

69 
36 

69 
40 

68 
36 

68 
39 

62 
38 

66 
35 

69 
38 

65 
45 

56 
38 

65 
33 

57 
42 

64 
46 

65 
48 

58 
46 

53 
43 

58 
48 

59 
46 

60 
42 

55 
40 

57 
34 

58 
33 

52 
42 

64 
44 

57 
33 

43 
29 

45 
29 

42 
23 

43 
23 

43 
25 

58,7 
37.6 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

Mm 

67 
39 

65 
40 

67 
38 

65 
37 

64 
37 

61 
36 

66 
38 

66 
37 

62 
41 

57 
40 

59 
33 

54 
35 

62 
43 

61 
43 

59 
42 

50 
39 

58 
45 

57 
43 

61 
40 

54 
38 

55 
31 

55 
31 

54 
39 

61 
42 

56 
43 

48 
26 

45 
26 

41 
19 

42 
20 

42 
24 

57,1 
36.2 

GRAND  LAKE  1  Nto 

MAX 

Mm 

58 
17 

55 
16 

55 
15 

55 
15 

54 
16 

51 
17 

53 
18 

57 

14 

50 
20 

48 

20 

43 
17 

41 
12 

34 
28 

43 
15 

40 
29 

38 
27 

37 
30 

45 
31 

45 
26 

38 
24 

31 
21 

37 

2 

39 
17 

40 
18 

38 
29 

31 
13 

25 
11 

22 
3 

29 
-10 

37 
-11 

42.3 
16,7 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

Mm 

57 

2C 

55 

19 

55 
18 

53 
19 

52 
20 

50 
21 

52 
21 

55 
16 

5J 
24 

46 
25 

44 
16 

36 
26 

3' 
3C 

45 
21 

45 
33 

40 
32 

42 
34 

45 
36 

44 
32 

43 

27 

36 
30 

37 
11 

40 
22 

41 
31 

41 
32 

33 
17 

25 
17 

22 
2 

25 
-  2 

26 
2 

42.5 
21.7 

GRAND  VALLEY 

MAX 

Mm 

71 
29 

67 
26 

68 
31 

67 
25 

65 
27 

60 
27 

67 
25 

67 
29 

63 
34 

57 
29 

58 
22 

54 
36 

61 

*r 

61 
36 

58 
34 

54 
40 

51 
41 

57 
40 

59 
39 

52 

34 

58 
32 

57 

24 

50 
33 

56 
33 

57 
40 

48 
27 

43 
20 

40 
16 

42 
16 

45 
19 

57.1 
30.1 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

63 
23 

60 
22 

58 
21 

59 
21 

57 
22 

54 
22 

60 
21 

59 
18 

55 
28 

52 
25 

46 
22 

42 
26 

43 
31 

51 
22 

50 
32 

45 
35 

47 
33 

51 
37 

49 
33 

46 
33 

37 
25 

46 
17 

43 
27 

48 
30 

45 
32 

36 
17 

30 
17 

29 
0 

26 
-  2 

28 
-  2 

47,2 
22.9 

GUNN I  SON 

MAX 

Mm 

62 

14 

61 
13 

60 
12 

60 
11 

58 
11 

53 
12 

59 
11 

59 
9 

50 
21 

53 
12 

52 
8 

51 
27 

52 

"J 

49 
21 

45 
29 

39 
25 

45 
30 

49 
27 

51 
20 

46 
16 

41 
24 

38 
8 

37 
26 

36 
10 

40 
21 

35 
16 

20 
-11 

17 
-15 

10 
-21 

14 
-22 

44.7 
13.1 

HAYOFN 

MAX 

Mm 

66 
24 

65 
24 

64 
22 

63 
24 

64 
23 

63 
25 

64 

25 

58 
26 

56 
25 

47 
16 

43 

20 

63 
23 

5  0 
32 

53 
30 

52 
38 

44 
34 

47 
38 

53 
36 

52 
35 

44 
32 

44 

22 

44 
18 

49 
26 

50 
36 

48 
30 

34 
18 

32 
9 

32 
3 

32 
6 

41 
12 

50.6 
24.5 

HOT  SLlPHUR  5PR5  2  SW 

MAX 

Mm 

65 
17 

60 
16 

60 
15 

59 
15 

59 
17 

50 
18 

58 
17 

60 
14 

59 
16 

48 

20 

50 
17 

45 
14 

39 
30 

50 
24 

48 
34 

43 
29 

47 
32 

50 
30 

48 
27 

49 
25 

50 
19 

42 
6 

46 

20 

47 
21 

39 
30 

32 
15 

30 
10 

27 
0 

25 
-  3 

26 
-  5 

47.0 
18.0 

IGNACIO  1  N 

MAX 

Mm 

67 
27 

65 
25 

65 
24 

64 
23 

63 
22 

61 
22 

67 
24 

66 
24 

63 
33 

55 
23 

57 
20 

59 

20 

61 
13 

58 
31 

55 
38 

50 
34 

48 
36 

53 
26 

57 
22 

53 
20 

52 
32 

49 
15 

45 
32 

47 
35 

45 
36 

40 
25 

41 
15 

40 
14 

44 
13 

46 
13 

54.5 
24.6 

KREMML1NG 

MAX 

Mm 

66 
9 

63 
10 

62 
8 

60 
8 

60 
10 

54 

11 

58 
12 

62 
6 

54 
11 

51 
12 

44 

8 

40 
25 

42 
25 

45 
22 

50 
20 

48 
23 

46 

33 

50 
33 

51 
31 

45 
27 

44 

23 

40 

7 

41 

22 

45 

30 

43 
31 

37 
16 

32 
20 

22 
3 

29 
.  4 

25 
-  6 

47.0 
16.2 

LAKE  CITY 

MAX 

Mm 

62 
ZT 

49 
25 

59 
23 

59 
18 

57 
16 

53 
17 

59 
15 

55 
20 

48 

21 

53 
19 

50 

17 

50 
22 

53 

26 

54 
21 

48 
27 

47 
23 

52 
28 

48 
18 

50 
29 

46 
13 

40 
23 

31 

0 

34 
IS 

32 
10 

30 
20 

30 
10 

18 
-  5 

18 
-10 

27 
-10 

25 
-13 

44,6 
15.6 

LITTLE  HILLS 

MAX 

Mm 

69 
IS 

69 
15 

67 
15 

67 

14 

65 
16 

66 
17 

65 
15 

67 
14 

63 
22 

59 
18 

54 
10 

50 
25 

54 
33 

61 
26 

58 
35 

59 
30 

53 
37 

56 

34 

58 
29 

48 

27 

46 
16 

53 
10 

55 
22 

54 
31 

52 
34 

37 

11 

42 
9 

42 
-  7 

47 
-  6 

45 
-  4 

56.0 
18.8 

-  206  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
NOVEMBER  1965 


Day  of  Month 

• 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 8 

19 

20 

2 1 

22 

23 

21 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

MRVINE 

MAX 

65 

66 

68 

66 

66 

65 

64 

65 

66 

65 

64 

5a 

56 

56 

58 

55 

50 

»9 

49 

45 

69 

40 

40 

42 

44 

42 

<.  2 

35 

38 

50 

54, 1 

MIN 

22 

23 

24 

22 

22 

21 

20 

32 

2  8 

25 

22 

30 

30 

29 

32 

32 

26 

It 

25 

30 

29 

15 

20 

22 

22 

20 

22 

-10 

0 

10 

22.3 

MAV9FLL 

MAX 

64 

64 

63 

62 

62 

60 

61 

62 

59 

36 

51 

49 

51 

57 

53 

46 

48 

S4 

55 

44 

45 

49 

51 

31 

49 

32 

33 

33 

37 

39 

51.3 

Mm 

IS 

20 

ie 

19 

20 

21 

18 

16 

2  g 

21 

16 

29 

36 

31 

39 

30 

40 

^} 

32 

32 

23 

18 

30 

36 

27 

13 

15 

4 

7 

6 

23.3 

MEEKER 

MAX 

68 

67 

66 

65 

65 

65 

65 

66 

60 

58 

53 

48 

51 

SS 

S  I 

47 

51 

54 

57 

46 

-6 

50 

54 

S3 

49 

37 

3g 

37 

42 

43 

33.7 

Mm 

23 

23 

22 

21 

23 

27 

24 

23 

31 

24 

21 

31 

22 

31 

39 

36 

39 

38 

35 

31 

24 

19 

33 

35 

37 

16 

21 

6 

9 

25.6 

MEREDITH 

MAX 

62 

59 

58 

58 

57 

58 

59 

56 

36 

52 

52 

40 

43 

45 

40 

39 

43 

SO 

50 

44 

45 

40 

40 

45 

37 

33 

26 

2a 

32 

33 

46.1 

Mm 

20 

U 

18 

12 

18 

18 

16 

1  7 

|  5 

10 

10 

26 

30 

19 

30 

25 

32 

26 

24 

22 

2  5 

a 

28 

25 

31 

u 

4 

-10 

-10 

-  3 

17.3 

MESA   VEPDE   NAT  P4RK 

MAX 

66 

65 

65 

64 

63 

60 

64 

65 

62 

55 

55 

58 

39 

55 

50 

52 

46 

50 

53 

50 

47 

47 

43 

46 

45 

38 

4  1 

40 

43 

42 

53.0 

Mm 

39 

40 

38 

37 

37 

41 

36 

37 

40 

37 

33 

33 

38 

41 

38 

35 

37 

34 

34 

30 

?-> 

27 

32 

37 

36 

22 

20 

15 

17 

23 

33.2 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

67 

68 

66 

63 

65 

62 

60 

66 

65 

62 

57 

60 

51 

58 

60 

52 

50 

55 

55 

60 

51 

50 

47 

55 

58 

30 

4( 

40 

36 

42 

55.7 

Mm 

32 

30 

31 

30 

29 

29 

28 

29 

30 

31 

28 

55 

41 

39 

40 

35 

40 

33 

30 

32 

32 

22 

22 

35 

43 

25 

18 

14 

12 

15 

29.7 

NCPTmOALE 

MAX 

67 

62 

64 

63 

61 

61 

63 

64 

59 

54 

51 

54 

57 

57 

->) 

51 

47 

5  0 

51 

51 

48 

47 

44 

46 

44 

40 

37 

37 

44 

50 

52.4 

Mm 

25 

23 

22 

21 

23 

22 

21 

24 

29 

20 

16 

21 

31 

32 

36 

35 

37 

32 

27 

26 

.' ' 

19 

32 

3  5 

31 

20 

18 

17 

16 

15 

25.1 

NORMOCO 

MAX 

60 

58 

56 

58 

56 

55 

58 

58 

56 

54 

52 

32 

53 

55 

49 

49 

50 

50 

51 

46 

45 

44 

47 

47 

45 

33 

33 

33 

35 

39 

49.3 

Mm 

32 

30 

30 

29 

28 

27 

26 

30 

35 

31 

24 

35 

33 

33 

36 

35 

37 

29 

30 

25 

26 

22 

32 

34 

32 

7 

6 

2 

8 

9 

26.3 

OURAv 

MAX 

60 

58 

56 

59 

55 

55 

56 

56 

53 

57 

49 

51 

52 

57 

SI 

46 

50 

48 

50 

43 

41 

46 

39 

48 

46 

37 

36 

34 

41 

43 

49,2 

Mm 

36 

35 

33 

34 

33 

34 

32 

34 

37 

32 

29 

36 

35 

36 

32 

34 

36 

29 

26 

27 

2  9 

22 

33 

33 

33 

17 

13 

3 

12 

16 

29.2 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

6  k 

61 

63 

62 

61 

60 

57 

64 

37 

53 

54 

55 

57 

56 

51 

47 

42 

SI 

62 

51 

SO 

47 

41 

43 

42 

37 

37 

36 

45 

48 

51.9 

Mm 

23 

22 

20 

20 

19 

19 

19 

20 

25 

20 

16 

15 

28 

25 

33 

32 

31 

2  0 

20 

18 

30 

13 

31 

33 

32 

24 

2 

1 

0 

4 

20.5 

PALISADE 

MAX 

72 

70 

68 

69 

68 

65 

61 

69 

68 

65 

59 

69 

60 

64 

6  3 

53 

51 

SS 

59 

61 

S3 

55 

57 

54 

62 

59 

43 

45 

41 

42 

59.3 

Mm 

38 

38 

37 

36 

42 

38 

36 

40 

41 

43 

35 

36 

44 

44 

43 

41 

44 

■.3 

38 

39 

>3 

29 

35 

39 

44 

29 

29 

23 

23 

23 

36.7 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

MAX 

59 

57 

59 

57 

57 

55 

59 

59 

52 

51 

50 

52 

53 

54 

40 

43 

37 

44 

49 

46 

45 

42 

41 

42 

38 

36 

34 

36 

42 

43 

47.7 

MIN 

20 

19 

19 

12 

16 

18 

18 

19 

18 

14 

IS 

26 

22 

30 

27 

27 

17 

19 

17 

22 

12 

28 

30 

32 

12 

1 

-  2 

-  1 

5 

17.9 

PACNTA 

MAX 

71 

68 

67 

67 

64 

64 

67 

68 

64 

61 

62 

56 

61 

56 

55 

48 

48 

58 

59 

50 

51 

56 

45 

SI 

48 

40 

44 

36 

44 

46 

55.9 

Mm 

30 

30 

27 

29 

30 

28 

26 

32 

25 

36 

38 

36 

34 

36 

40 

36 

32 

29 

36 

25 

26 

35 

35 

25 

14 

13 

12 

13 

29.2 

PARHrCX 

MAX 

72 

55 

50 

50 

55 

63 

55 

S7 

50 

52 

58 

52 

42 

46 

48 

48 

44 

Mm 

29 

40 

39 

42 

64 

34 

32 

31 

21 

32 

37 

38 

25 

'.0 

18 

15 

15 

PITKIN 

MAX 

56 

53 

54 

53 

52 

47 

52 

57 

45 

46 

43 

45 

46 

45 

37 

36 

38 

42 

44 

39 

37 

37 

36 

32 

34 

30 

23 

20 

24 

30 

41.1 

Mm 

IS 

16 

15 

15 

15 

15 

17 

17 

10 

26 

24 

20 

2  B 

16 

29 

19 

13 

11 

2  0 

0 

10 

19 

23 

12 

-11 

•  16 

-12 

-  7 

13.3 

POwDFRuORN 

MAX 

58 

58 

50 

50 

52 

45 

52 

56 

49 

49 

49 

48 

48 

46 

38 

48 

39 

39 

41 

46 

40 

39 

39 

42 

35 

25 

19 

25 

14 

42.7 

Mm 

15 

14 

16 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

11 

IS 

27 

28 

30 

28 

28 

19 

17 

16 

25 

6 

24 

10 

22 

18 

-10 

-15 

-20 

-19 

13.0 

rangelv 

MAX 

66 

66 

65 

64 

65 

65 

63 

63 

63 

58 

58 

31 

52 

55 

57 

50 

50 

56 

55 

51 

5  0 

52 

54 

56 

53 

39 

42 

39 

41 

40 

54.6 

Mm 

22 

22 

23 

20 

23 

25 

21 

29 

24 

19 

30 

36 

30 

39 

32 

40 

3S 

31 

35 

24 

18 

31 

34 

32 

23 

it 

U 

13 

12 

25.8 

RICO 

MAX 

62 

57 

59 

57 

58 

58 

59 

60 

56 

50 

50 

50 

35 

56 

39 

44 

42 

49 

53 

41 

42 

41 

37 

38 

37 

33 

37 

40 

46 

40 

48.2 

Mm 

23 

24 

20 

20 

20 

21 

21 

" 

20 

17 

20 

29 

28 

30 

30 

31 

24 

20 

20 

26 

9 

26 

32 

32 

9 

•  2 

-  4 

-  4 

0 

19.6 

RIFLE 

MAX 

67 

67 

69 

68 

65 

60 

67 

67 

61 

»7 

54 

52 

56 

61 

57 

57 

49 

54 

59 

51 

51 

54 

47 

56 

54 

43 

41 

37 

41 

43 

55.6 

Mm 

24 

24 

24 

22 

23 

24 

24 

29 

26 

21 

34 

37 

32 

39 

35 

39 

37 

35 

29 

30 

21 

32 

33 

40 

29 

2  3 

10 

12 

15 

27.5 

StLVERTON 

MAX 

60 

55 

55 

52 

58 

55 

57 

56 

55 

50 

56 

60 

54 

50 

50 

49 

50 

48 

58 

54 

6« 

46 

40 

45 

48 

46 

44 

40 

39 

35 

50.5 

Mm 

20 

19 

18 

18 

20 

19 

18 

18 

1 

15 

18 

20 

22 

19 

20 

23 

20 

15 

15 

14 

15 

7 

29 

27 

32 

29 

2  0 

15 

-10 

.11 

17.4 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

65 

63 

62 

62 

60 

60 

61 

62 

57 

55 

46 

37 

44 

46 

46 

40 

40 

49 

49 

42 

42 

42 

46 

47 

47 

35 

28 

30 

28 

32 

47.5 

Mm 

16 

17 

16 

15 

15 

18 

17 

'* 

20 

19 

13 

27 

32 

23 

32 

32 

34 

34 

31 

32 

27 

6 

22 

30 

32 

19 

10 

3 

-  6 

-  3 

20.0 

TAVLOR  PARK 

MAX 

58 

56 

54 

53 

52 

52 

48 

51 

34 

46 

45 

40 

40 

43 

44 

43 

36 

36 

41 

44 

35 

34 

36 

35 

36 

36 

31 

26 

25 

29 

42.1 

Mm 

21 

22 

21 

21 

20 

21 

19 

20 

8 

25 

21 

16 

27 

28 

23 

29 

22 

30 

23 

20 

15 

22 

5 

24 

26 

28 

12 

3 

.  3 

.  4 

19.2 

TELLURIOE 

MAX 

6* 

55 

60 

59 

58 

58 

60 

57 

30 

51 

50 

46 

S6 

50 

45 

45 

50 

54 

54 

41 

41 

40 

38 

42 

39 

29 

39 

37 

41 

40 

48.3 

Mm 

24 

24 

20 

22 

20 

21 

16 

22 

17 

25 

30 

30 

3  2 

30 

34 

30 

16 

20 

18 

6 

32 

30 

29 

9 

-  2 

-  6 

-  2 

0 

20.0 

IMAVAN 

MAX 

69 

68 

67 

68 

69 

69 

61 

65 

66 

64 

60 

63 

60 

58 

51 

53 

57 

62 

56 

55 

52 

54 

57 

55 

47 

44 

44 

44 

43 

58.0 

Mm 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

32 

22 

36 

23 

22 

20 

33 

27 

34 

41 

32 

31 

28 

34 

40 

43 

31 

25 

22 

20 

12 

30.1 

VALLFCITO  dam 

MAX 

67 

65 

65 

66 

66 

67 

66 

65 

56 

59 

52 

55 

57 

56 

48 

46 

40 

47 

53 

49 

49 

42 

39 

41 

39 

36 

37 

39 

44 

48 

32.0 

min 

27 

29 

26 

26 

25 

26 

26 

28 

31 

25 

24 

24 

36 

29 

32 

31 

32 

25 

24 

23 

28 

16 

30 

31 

31 

15 

8 

7 

9 

13 

24.5 

VA"PA 

MAX 

62 

59 

59 

59 

57 

58 

58 

60 

50 

50 

45 

37 

41 

48 

47 

39 

45 

48 

52 

40 

36 

44 

46 

47 

41 

33 

32 

29 

30 

33 

46.2 

Mm 

27 

25 

23 

25 

24 

25 

26 

24 

" 

26 

23 

23 

29 

31 

34 

28 

34 

32 

23 

25 

24 

14 

26 

33 

32 

15 

3 

.  2 

3 

11 

23.2 

VELLTK  JACKET  lr.« 

MAX 

62 

60 

61 

62 

61 

59 

63 

62 

5g 

55 

53 

62 

57 

57 

50 

53 

48 

49 

52 

46 

47 

45 

45 

48 

43 

39 

36 

40 

42 

42 

52.0 

•       •  • 

Mm 

35 

36 

33 

32 

34 

34 

34 

55 

35 

32 

30 

91 

37 

36 

36 

36 

36 

35 

31 

32 

32 

25 

32 

36 

34 

20 

18 

17 

17 

20 

31.0 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON   FAA  AIRPORT 

MAX 

71 

73 

58 

67 

70 

67 

61 

44 

63 

50 

60 

32 

54 

53 

68 

44 

47 

64 

63 

54 

S3 

59 

61 

62 

50 

36 

49 

41 

47 

58 

36.7 

Mm 

35 

40 

36 

34 

40 

36 

32 

29 

2  3 

27 

30 

25 

33 

32 

35 

25 

29 

31 

31 

34 

2) 

24 

34 

33 

28 

17 

20 

15 

16 

20 

29.2 

RCNNv  DAM 

MAX 

58 

72 

74 

63 

58 

73 

71 

62 

38 

63 

51 

61 

54 

65 

56 

74 

47 

44 

65 

69 

57 

57 

58 

70 

62 

52 

46 

54 

46 

49 

59.0 

Mm 

33 

34 

37 

27 

29 

33 

34 

3  3 

3  3 

30 

32 

28 

28 

30 

31 

29 

30 

26 

30 

30 

33 

23 

24 

28 

33 

31 

La 

23 

19 

18 

28.9 

9LRL  TNGTON 

MAX 

69 

71 

61 

63 

71 

69 

60 

51 

64 

31 

62 

33 

57 

56 

74 

47 

42 

67 

67 

59 

55 

58 

70 

67 

53 

44 

52 

47 

48 

52 

58.7 

Mm 

37 

41 

31 

36 

42 

36 

33 

3  3 

30 

34 

31 

34 

29 

40 

30 

30 

28 

34 

36 

35 

30 

30 

40 

34 

31 

22 

24 

14 

26 

27 

31.9 

CHEVFNNE  BELLS 

MAX 

68 

68 

62 

60 

73 

68 

65 

53 

58 

53 

57 

65 

67 

70 

72 

64 

46 

6C 

67 

62 

57 

56 

68 

62 

62 

46 

52 

44 

48 

55 

60.3 

Mm 

34 

35 

31 

28 

35 

27 

31 

28 

26 

30 

25 

2a 

29 

22 

30 

27 

19 

27 

26 

28 

20 

23 

33 

31 

28 

14 

19 

14 

20 

26 

26.5 

FLAGLER  2  NK 

MAX 

71 

73 

60 

62 

71 

69 

63 

48 

67 

56 

63 

5* 

55 

53 

71 

53 

46 

65 

65 

57 

S3 

57 

68 

62 

66 

57 

49 

42 

47 

56 

59.4 

Mm 

31 

32 

37 

2* 

31 

27 

34 

28 

31 

23 

26 

26 

24 

30 

34 

28 

30 

24 

27 

26 

23 

16 

23 

31 

34 

27 

1  1 

12 

11 

15 

25.9 

MCLVOKE 

MAX 

78 

80 

63 

68 

75 

67 

65 

50 

70 

36 

65 

S4 

56 

56 

71 

58 

46 

64 

67 

61 

57 

62 

S3 

58 

46 

44 

52 

45 

47 

62 

60.1 

Mm 

31 

38 

42 

28 

35 

32 

35 

33 

32 

26 

25 

31 

30 

26 

33 

30 

28 

24 

29 

36 

30 

26 

28 

34 

26 

27 

21 

24 

20 

19 

29.4 

STRATTON  3  NE 

MAX 

71 

71 

61 

63 

71 

70 

64 

47 

66 

»7 

65 

54 

37 

54 

73 

57 

46 

k5 

67 

59 

SS 

57 

69 

61 

37 

48 

52 

45 

49 

56 

59.6 

Mm 

33 

36 

39 

26 

35 

33 

34 

27 

33 

27 

30 

2a 

28 

26 

43 

29 

35 

2  4 

31 

31 

31 

29 

27 

29 

31 

30 

17 

21 

19 

19 

29.4 

■  RAY 

MAX 

75 

77 

64 

67 

74 

70 

65 

53 

68 

65 

64 

•>•> 

58 

57 

»S 

64 

47 

'  " 

67 

61 

57 

64 

62 

63 

50 

46 

54 

46 

30 

61 

61.6 

Mm 

31 

31 

38 

24 

33 

28 

31 

32 

34 

24 

28 

32 

32 

26 

31 

27 

32 

23 

26 

30 

31 

23 

27 

<o 

31 

29 

18 

23 

17 

16 

28.1 

VLIMA 

MAX 

75 

77 

78 

68 

75 

74 

67 

62 

67 

65 

64 

65 

61 

57 

71 

65 

52 

64 

67 

67 

69 

62 

63 

62 

60 

43 

52 

37 

4a 

61 

63.6 

Mm 

32 

34 

42 

30 

35 

30 

30 

29 

30 

23 

25 

27 

30 

27 

36 

25 

20 

24 

33 

35 

31 

21 

27 

50 

24 

37 

23 

23 

14 

13 

26.0 

S*«  R«l«»ac«  Not**  Following  Station  tncUx 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      »  • 

Platte  drainage 

basin 

04 

allenspark 

MAX 

59 

54 

94 

52 

56 

55 

52 

48 

47 

48 

43 

38 

40 

41 

44 

45 

48 

47 

44 

40 

38 

40 

41 

42 

40 

31 

26 

49 

45.1 

Mm 

29 

33 

29 

23 

38 

35 

28 

21 

25 

24 

27 

25 

29 

30 

22 

33 

32 

38 

32 

27 

23 

24 

28 

33 

31 

15 

13 

I  6 

2  7  3 

ANTEPC  RESERVOIR 

MAX 

61 

58 

55 

57 

57 

51 

58 

55 

48 

48 

45 

44 

50 

50 

48 

48 

47 

48 

49 

45 

40 

42 

40 

43 

38 

33 

31 

31 

41 

40 

46.7 

MIN 

15 

14 

14 

11 

14 

11 

13 

9 

16 

10 

9 

20 

26 

14 

33 

20 

31 

19 

12 

10 

17 

5 

21 

24 

27 

3 

3 

-10 

-10 

13  1 

BAILEY 

MAX 

66 

63 

57 

64 

61 

60 

61 

62 

57 

58 

54 

53 

51 

58 

58 

59 

57 

56 

57 

52 

44 

52 

52 

54 

47 

42 

39 

40 

46 

53 

54.4 

21 

24 

20 

22 

28 

21 

21 

18 

22 

20 

14 

33 

25 

24 

31 

31 

21 

25 

20 

15 

22 

22 

20 

19 

17 

16 

11 

3 

9 

20  1 

BOULDER 

MAX 

72 

73 

65 

64 

68 

66 

65 

57 

64 

55 

62 

56 

57 

67 

64 

55 

52 

59 

65 

54 

55 

55 

64 

62 

54 

42 

45 

42 

45 

54 

58.6 

35 

42 

41 

30 

42 

40 

40 

33 

30 

29 

31 

34 

33 

32 

39 

35 

32 

30 

30 

29 

32 

35 

30 

34 

33 

27 

28 

28 

27 

24 

32  8 

BRIGGSDALE  2  NW 

MAX 

73 

74 

67 

65 

72 

67 

66 

52 

65 

53 

56 

55 

56 

58 

66 

57 

47 

58 

64 

55 

52 

55 

60 

60 

51 

40 

48 

42 

50 

56 

58,0 

23 

28 

35 

23 

29 

26 

30 

26 

23 

21 

1  T 

31 

28 

30 

27 

27 

28 

21 

25 

31 

33 

14 

25 

24 

25 

26 

18 

15 

13 

10 

24  4 

BVFRS 

MAX 

73 

70 

59 

70 

72 

67 

65 

57 

65 

58 

62 

57 

54 

63 

68 

55 

54 

63 

65 

55 

54 

61 

68 

64 

64 

43 

48 

43 

52 

60 

60.3 

32 

37 

35 

31 

36 

32 

33 

27 

28 

23 

26 

25 

29 

33 

34 

29 

32 

26 

28 

24 

25 

23 

27 

33 

36 

26 

15 

16 

15 

1 8 

27  g 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

63 

58 

58 

58 

56 

57 

48 

40 

48 

44 

37 

48 

47 

44 

52 

47 

40 

42 

40 

44 

42 

45 

40 

34 

28 

37 

50 

48 

50 

46 

46.4 

31 

34 

31 

25 

34 

28 

22 

29 

26 

26 

29 

25 

31 

32 

29 

27 

23 

20 

20 

22 

27 

33 

31 

16 

16 

11 

17 

22 

31 

29 

25  9 

CASTLE  ROCK 

MAX 

72 

68 

62 

69 

69 

63 

65 

61 

61 

60 

54 

58 

57 

66 

61 

56 

62 

60 

61 

57 

51 

57 

62 

62 

55 

49 

44 

41 

50 

54 

58.9 

29 

28 

27 

33 

29 

28 

27 

25 

29 

25 

22 

26 

24 

36 

34 

29 

30 

27 

22 

22 

20 

18 

25 

37 

37 

34 

19 

12 

13 

26  ■ 

CHEESMAN 

MAX 

71 

70 

59 

70 

72 

64 

67 

62 

62 

58 

60 

56 

61 

59 

61 

59 

59 

60 

61 

57 

51 

55 

55 

57 

52 

47 

44 

47 

51 

54 

58.7 

25 

24 

23 

24 

24 

23 

23 

20 

24 

23 

19 

26 

24 

35 

42 

26 

27 

25 

22 

18 

20 

14 

25 

35 

40 

16 

24 

5 

7 

23  1 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

76 

70 

72 

72 

72 

66 

70 

63 

65 

63 

65 

58 

62 

65 

68 

60 

54 

65 

65 

60 

55 

62 

65 

68 

60 

48 

49 

53 

50 

62.8 

30 

32 

32 

33 

32 

31 

35 

32 

35 

25 

25 

25 

24 

31 

35 

35 

28 

35 

25 

25 

25 

22 

28 

35 

40 

19 

16 

15 

29.0 

DENVER  wB  AIRPORT 

MAX 

73 

71 

59 

69 

70 

65 

65 

59 

65 

56 

61 

57 

57 

66 

68 

50 

51 

63 

64 

56 

54 

59 

66 

66 

57 

36 

44 

43 

50 

55 

59.2 

34 

35 

30 

25 

37 

33 

32 

26 

23 

28 

25 

26 

27 

32 

32 

33 

25 

22 

30 

25 

19 

26 

30 

40 

31 

17 

18 

21 

19 

2 1 

27  u 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

7* 

71 

58 

70 

70 

63 

65 

57 

63 

53 

61 

55 

59 

66 

66 

52 

50 

62 

65 

53 

54 

58 

65 

66 

56 

37 

47 

43 

53 

55 

58.9 

MIN 

41 

43 

42 

37 

45 

43 

40 

35 

33 

38 

37 

33 

35 

37 

42 

36 

35 

34 

36 

35 

34 

34 

39 

51 

32 

27 

30 

25 

27 

30 

36.2 

ELBERT 

MAX 

71 

66 

54 

65 

67 

66 

64 

59 

60 

57 

60 

50 

55 

60 

65 

55 

63 

59 

68 

57 

51 

58 

64 

60 

60 

50 

42 

46 

49 

50 

58.4 

25 

25 

23 

24 

23 

24 

25 

21 

25 

23 

16 

15 

20 

31 

37 

22 

30 

21 

18 

17 

15 

10 

19 

26 

35 

12 

11 

9 

7 

1  2 

20  7 

ESTES  PARK 

MAX 

64 

63 

58 

59 

60 

58 

61 

54 

53 

53 

48 

42 

48 

53 

50 

49 

52 

52 

55 

46 

39 

45 

45 

46 

46 

39 

29 

35 

42 

52 

49.9 

22 

23 

32 

18 

31 

21 

23 

18 

22 

23 

21 

32 

36 

25 

38 

38 

31 

22 

22 

38 

26 

29 

30 

39 

34 

21 

22 

19 

23 

26  5 

EVERGREEN 

MAX 

70 

67 

62 

64 

64 

68 

67 

58 

62 

57 

59 

51 

55 

61 

62 

57 

62 

59 

60 

57 

52 

56 

62 

60 

58 

55 

43 

43 

49 

55 

58.5 

25 

25 

24 

22 

26 

23 

24 

21 

24 

23 

20 

24 

22 

22 

25 

23 

26 

24 

20 

19 

20 

15 

21 

28 

33 

13 

17 

6 

9 

21  1 

FAIRPLAy  NO.  2 

MAX 

FORT  COLLINS 

MAX 

70 

70 

58 

63 

66 

66 

63 

53 

66 

51 

57 

53 

53 

52 

64 

53 

48 

56 

62 

52 

53 

51 

62 

60 

56 

42 

46 

43 

46 

52 

56.2 

28 

32 

35 

26 

34 

32 

31 

35 

27 

29 

23 

33 

31 

31 

31 

32 

31 

25 

29 

33 

29 

20 

31 

35 

28 

31 

22 

16 

17 

28.4 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

73 

74 

61 

70 

71 

62 

65 

57 

68 

56 

63 

59 

57 

51 

67 

53 

50 

59 

67 

55 

55 

59 

67 

65 

52 

43 

49 

45 

51 

56 

59.4 

MIN 

28 

30 

29 

23 

34 

29 

29 

23 

23 

25 

21 

24 

27 

31 

19 

32 

28 

19 

23 

25 

22 

20 

22 

38 

27 

27 

21 

13 

15 

1 2 

24,6 

FORT  MORGAN 

MAX 

62 

72 

74 

60 

67 

72 

63 

64 

48 

67 

55 

63 

54 

55 

48 

69 

42 

49 

60 

66 

53 

56 

56 

59 

62 

63 

44 

51 

51 

52 

58.6 

MIN 

31 

33 

34 

30 

34 

31 

31 

31 

28 

26 

26 

30 

32 

33 

29 

29 

32 

25 

27 

30 

24 

19 

23 

29 

28 

28 

11 

15 

15 

16 

27  0 

GEORGETOWN 

MAX 

60 

66 

58 

58 

60 

56 

61 

59 

50 

48 

43 

39 

44 

53 

48 

46 

51 

52 

47 

53 

43 

43 

42 

45 

40 

35 

29 

33 

41 

50 

48,4 

MIN 

37 

36 

35 

30 

36 

33 

29 

28 

34 

30 

29 

25 

3* 

29 

37 

35 

33 

32 

32 

31 

25 

25 

28 

29 

32 

16 

18 

12 

15 

■ 

GRANT 

MAX 

62 

59 

59 

56 

55 

55 

54 

53 

49 

49 

41 

41 

45 

50 

49 

47 

51 

49 

46 

45 

35 

42 

40 

46 

41 

29 

31 

30 

37 

40 

46.2 

MIN 

28 

27 

26 

24 

28 

25 

25 

22 

25 

22 

17 

28 

22 

25 

28 

25 

30 

24 

22 

21 

21 

10 

22 

16 

26 

15 

7 

4 

10 

9 

21.1 

GREELEY 

MAX 

77 

71 

73 

63 

68 

69 

67 

52 

49 

57 

57 

66 

41 

49 

55 

65 

57 

64 

50 

MIN 

29 

32 

31 

29 

31 

31 

28 

27 

24 

29 

29 

30 

32 

25 

26 

18 

21 

29 

14 

16 

GROVER  10  w 

MAX 

72 

74 

60 

65 

71 

67 

65 

54 

65 

51 

57 

57 

57 

51 

65 

49 

44 

58 

63 

51 

52 

54 

60 

56 

48 

40 

47 

44 

49 

54 

56.7 

MIN 

33 

39 

41 

29 

41 

35 

35 

27 

25 

27 

29 

31 

34 

27 

43 

26 

29 

28 

45 

38 

39 

20 

35 

34 

25 

28 

25 

20 

21 

2  3 

31  1 

IOAHC  SPRINGS 

MAX 

67 

63 

51 

62 

60 

60 

59 

50 

50 

54 

50 

47 

50 

58 

56 

50 

51 

54 

53 

49 

51 

50 

5.. 

48 

43 

50 

53.4 

MIN 

29 

30 

28 

25 

31 

26 

26 

25 

23 

25 

20 

27 

26 

26 

26 

31 

32 

36 

28 

22 

22 

19 

25 

32 

24 

26  1 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

51 

48 

48 

47 

48 

49 

37 

39 

36 

27 

35 

37 

41 

40 

37 

33 

35 

35 

33 

30 

26 

38 

38.6 

MIN 

22 

20 

22 

20 

20 

17 

23 

17 

11 

20 

20 

27 

28 

27 

22 

10 

13 

20 

26 

5 

0 

° 

17.7 

JUlESBURG 

MAX 

77 

78 

66 

67 

71 

67 

59 

55 

67 

55 

63 

52 

57 

53 

70 

62 

52 

66 

66 

61 

56 

59 

52 

56 

48 

43 

50 

44 

45 

60 

59.2 

MIN 

34 

33 

37 

32 

38 

2<- 

34 

33 

32 

25 

27 

30 

31 

29 

33 

30 

29 

27 

29 

37 

30 

27 

26 

32 

27 

27 

21 

25 

17 

18 

29. 

kassler 

MAX 

75 

72 

62 

71 

72 

65 

66 

58 

65 

59 

65 

55 

60 

70 

70 

58 

52 

65 

64 

57 

55 

59 

65 

60 

60 

54 

49 

45 

55 

61 

61.5 

30 

43 

40 

31 

43 

40 

40 

32 

22 

28 

27 

21 

26 

33 

34 

28 

28 

2* 

29 

31 

26 

27 

35 

38 

42 

20 

18 

22 

24 

29 

30.4 

KAuFFMAN  *  SSF 

MAX 

75 

75 

56 

67 

69 

67 

67 

46 

64 

48 

61 

52 

53 

50 

63 

51 

43 

62 

66 

53 

52 

53 

57 

56 

41 

40 

47 

40 

49 

56 

56.0 

MIN 

24 

35 

40 

24 

36 

27 

34 

30 

24 

22 

27 

26 

31 

22 

25 

25 

27 

24 

32 

25 

25 

18 

23 

28 

25 

30 

20 

15 

17 

20 

26.0 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

MAX 

61 

59 

53 

58 

57 

51 

55 

52 

50 

49 

46 

47 

49 

50 

50 

48 

51 

48 

51 

46 

39 

44 

46 

47 

42 

39 

32 

31 

38 

35 

47,5 

MIN 

23 

23 

23 

21 

22 

21 

22 

18 

22 

20 

16 

27 

25 

21 

35 

23 

26 

21 

24 

16 

18 

15 

21 

30 

24 

15 

16 

4 

7 

6 

20.2 

LAkEbOOD 

MAX 

71 

70 

59 

68 

67 

62 

64 

59 

63 

55 

60 

63 

57 

64 

65 

52 

50 

61 

62 

54 

53 

58 

63 

65 

59 

42 

45 

42 

51 

51 

58.5 

MIN 

35 

41 

39 

34 

42 

37 

37 

33 

30 

32 

30 

29 

31 

32 

43 

37 

30 

31 

34 

30 

35 

29 

33 

44 

40 

26 

23 

21 

26 

* 

32.9 

last  chance 

MAX 

MIN 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

61 

71 

73 

60 

66 

67 

65 

65 

55 

68 

54 

62 

56 

55 

58 

64 

42 

50 

58 

65 

60 

55 

54 

65 

65 

45 

42 

46 

45 

48 

58.0 

MIN 

28 

31 

31 

26 

34 

30 

32 

31 

26 

30 

22 

30 

29 

29 

34 

33 

30 

27 

27 

29 

29 

19 

28 

32 

28 

16 

25 

15 

16 

1  7 

27,1 

PARKER   9  E 

MAX 

70 

68 

64 

67 

67 

67 

69 

70 

72 

66 

66 

66 

64 

66 

68 

69 

63 

60 

64 

70 

58 

60 

64 

70 

69 

52 

48 

56 

50 

58 

64,0 

MIN 

28 

29 

28 

35 

36 

28 

29 

25 

28 

27 

26 

19 

23 

30 

31 

26 

28 

24 

20 

30 

20 

19 

19 

30 

38 

18 

15 

12 

9 

1 5 

24.8 

RED  FEATHER  LAKES 

2  SE 

MAX 

66 

61 

62 

61 

59 

58 

59 

51 

53 

51 

46 

40 

44 

51 

45 

45 

49 

49 

43 

41 

36 

45 

46 

42 

40 

35 

30 

35 

41 

50 

47.8 

Mm 

29 

25 

29 

21 

32 

21 

26 

18 

24 

21 

20 

24 

31 

35 

21 

26 

30 

34 

31 

24 

24 

27 

29 

33 

32 

15 

16 

14 

17 

13 

24.7 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

76 

77 

66 

66 

57 

62 

61 

45 

61 

53 

63 

54 

55 

53 

70 

56 

43 

67 

65 

54 

55 

57 

50 

55 

48 

33 

50 

45 

46 

59 

56.7 

MIN 

30 

37 

41 

30 

37 

37 

37 

31 

32 

28 

27 

28 

33 

28 

33 

28 

27 

27 

33 

40 

36 

28 

30 

35 

25 

26 

21 

22 

19 

19 

30,2 

SPICFR 

MAX 

59 

56 

56 

54 

54 

55 

54 

60 

48 

48 

42 

34 

41 

44 

41 

40 

40 

43 

44 

37 

38 

39 

40 

40 

38 

29 

24 

22 

26 

33 

42.6 

Mm 

20 

24 

20 

19 

20 

20 

21 

15 

20 

21 

13 

21 

28 

28 

31 

30 

33 

33 

29 

29 

28 

14 

19 

27 

19 

14 

13 

2 

4 

7 

20.7 

STERLING 

MAX 

60 

72 

74 

59 

67 

71 

65 

62 

41 

65 

52 

63 

54 

54 

54 

69 

45 

47 

65 

66 

56 

55 

57 

54 

61 

43 

42 

50 

43 

50 

57.2 

MIN 

30 

33 

38 

30 

34 

29 

31 

28 

27 

24 

25 

25 

28 

31 

31 

25 

28 

26 

27 

32 

26 

19 

24 

28 

26 

29 

17 

21 

15 

18 

26.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 
1 
• 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

wALDFN 

MAX 

51 

60 

56 

56 

57 

57 

59 

58 

48 

49 

43 

37 

44 

47 

42 

40 

44 

46 

45 

44 

43 

3e 

40 

40 

39 

37 

36 

24 

31 

29 

44 

,T 

MN 

16 

16 

14 

12 

18 

14 

15 

10 

20 

17 

20 

24 

29 

23 

32 

It 

32 

34 

30 

25 

17 

17 

19 

20 

20 

10 

10 

a 

0 

.  3 

la 

.3 

wATERDAlE 

MAX 

72 

72 

61 

65 

63 

68 

66 

57 

69 

62 

64 

56 

56 

56 

64 

5C 

54 

63 

55 

54 

33 

53 

62 

62 

58 

56 

46 

44 

48 

55 

39 

MIN 

28 

38 

34 

26 

36 

32 

32 

31 

25 

24 

26 

28 

28 

28 

31 

IC 

25 

31 

31 

30 

31 

24 

30 

42 

28 

26 

30 

13 

19 

16 

WIGGINS  7  Sw 

MAX 

73 

74 

64 

69 

72 

69 

67 

55 

67 

57 

65 

56 

58 

50 

68 

52 

52 

62 

66 

55 

54 

58 

66 

65 

59 

43 

50 

45 

52 

61 

60 

. 

•       •  • 

Mm 

26 

31 

32 

29 

33 

28 

29 

25 

24 

22 

23 

27 

26 

34 

25 

28 

28 

20 

26 

25 

22 

17 

25 

28 

24 

29 

IS 

10 

12 

1 1 

24 

p5 

RtO  GRANDE  ORAINAGE 

BASIN  OS 

ALAMCSA    «B  AIRPCRT 

MAX 

62 

59 

61 

60 

58 

55 

60 

59 

56 

54 

55 

55 

53 

58 

61 

55 

53 

52 

51 

52 

48 

45 

49 

53 

48 

34 

36 

37 

39 

42 

52 

MIN 

19 

18 

20 

18 

17 

15 

23 

15 

23 

15 

15 

14 

27 

21 

28 

21 

27 

17 

12 

10 

16 

9 

30 

32 

32 

13 

6 

6 

3 

3 

17 

( 5 

BLANfA 

MAX 

61 

60 

61 

62 

58 

58 

59 

60 

60 

56 

55 

55 

54 

60 

57 

56 

55 

52 

64 

54 

46 

45 

49 

51 

44 

37 

40 

35 

39 

45 

52 

MIN 

24 

21 

20 

18 

18 

15 

23 

12 

25 

16 

16 

18 

29 

24 

34 

27 

41 

14 

16 

18 

30 

5 

26 

30 

3) 

13 

8 

4 

-  1 

3 

:  q 

,3 

CENTER 

MAX 

62 

60 

60 

61 

59 

57 

62 

60 

57 

52 

56 

56 

55 

52 

56 

57 

54 

52 

53 

53 

47 

45 

50 

50 

48 

38 

39 

40 

42 

44 

52 

MIN 

23 

20 

21 

21 

21 

16 

22 

20 

23 

17 

17 

16 

26 

21 

26 

26 

30 

24 

15 

15 

30 

12 

28 

23 

34 

20 

6 

8 

8 

6 

19 

,9 

DEL  NORTE 

MAX 

63 

62 

63 

61 

60 

60 

62 

61 

56 

54 

58 

56 

56 

61 

55 

52 

53 

52 

34 

53 

50 

45 

43 

47 

43 

38 

37 

41 

41 

44 

52 

,7 

MIN 

27 

29 

29 

26 

28 

25 

28 

27 

28 

23 

23 

25 

25 

24 

31 

25 

32 

25 

22 

17 

25 

14 

28 

28 

33 

21 

10 

11 

10 

1  1 

23 

,7 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

59 

57 

59 

57 

57 

55 

58 

58 

53 

51 

51 

53 

52 

55 

57 

53 

50 

49 

51 

48 

43 

41 

41 

48 

45 

39 

33 

34 

39 

42 

49 

,6 

MIN 

30 

29 

29 

26 

26 

28 

30 

25 

30 

26 

22 

25 

32 

28 

33 

27 

35 

24 

22 

22 

29 

16 

27 

33 

IS 

20 

10 

9 

9 

1 1 

24 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

60 

56 

57 

57 

58 

53 

57 

57 

54 

51 

48 

49 

54 

51 

48 

SI 

45 

45 

51 

46 

40 

43 

41 

42 

38 

34 

33 

30 

30 

37 

47 

,2 

MIN 

15 

16 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

18 

10 

9 

18 

24 

18 

22 

17 

23 

11 

- 

8 

18 

2 

25 

18 

27 

8 

.12 

.13 

-15 

.12 

11 

,  I 

MANA5SA 

MAX 

66 

62 

63 

64 

64 

60 

63 

60 

55 

58 

58 

58 

59 

56 

51 

55 

57 

55 

55 

52 

53 

41 

41 

40 

42 

43 

35 

MIN 

21 

20 

21 

18 

20 

16 

16 

34 

19 

21 

24 

31 

32 

23 

34 

20 

15 

15 

12 

30 

32 

22 

7 

7 

5 

5 

20 

,  1 

MCNTE  VISTA 

62 

60 

60 

59 

59 

55 

60 

60 

53 

52 

54 

54 

33 

60 

58 

54 

54 

50 

51 

50 

47 

44 

45 

52 

49 

39 

35 

36 

40 

39 

MIN 

24 

24 

23 

23 

22 

21 

25 

21 

26 

21 

19 

20 

25 

23 

27 

24 

29 

21 

:  - 

18 

27 

14 

28 

28 

33 

23 

10 

5 

6 

7 

21 

[z 

SAGUACHE 

MAX 

6C 

61 

61 

60 

60 

55 

62 

60 

57 

52 

49 

57 

55 

53 

57 

55 

58 

52 

55 

47 

44 

46 

42 

47 

47 

37 

38 

38 

42 

43 

31 

,7 

Mm 

25 

25 

25 

25 

26 

23 

27 

26 

23 

19 

20 

23 

?f> 

22 

26 

26 

33 

20 

15 

15 

28 

15 

23 

23 

29 

23 

8 

13 

13 

12 

22 

,{ 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 

63 

62 

58 

59 

59 

60 

54 

59 

54 

53 

51 

51 

53 

55 

57 

50 

53 

47 

47 

55 

47 

41 

44 

43 

41 

39 

27 

25 

27 

28 

48 

,7 

MIN 

15 

16 

15 

13 

12 

11 

12 

12 

)  2 

11 

9 

14 

2C 

18 

18 

19 

25 

11 

8 

9 

2 

5 

23 

29 

10 

-  9 

.11 

•  14 

-14 

10 

.2 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

48 

44 

48 

46 

48 

48 

49 

48 

47 

47 

47 

38 

42 

40 

36 

33 

30 

38 

31 

30 

32 

30 

30 

28 

28 

22 

30 

32 

33 

3a 

,0 

MTN 

2  9 

26 

24 

27 

25 

26 

25 

24 

26 

24 

22 

20 

26 

30 

26 

28 

28 

19 

l , 

21 

10 

10 

28 

28 

20 

6 

6 

.  1 

10 

16 

21 

.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

FORT  COLLINS 

... 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

43 
49 

44 
49 

44 
48 

43 
47 

44 
48 

43 
48 

44 
47 

43 
46 

41 

46 

41 
44 

39 
43 

40 
43 

41 
44 

40 
44 

40 
45 

42 
42 

40 
43 

39 
43 

38 
44 

40 
43 

38 
42 

37 
40 

38 
42 

44 

39 
40 

38 
38 

35 
36 

31 

35 

30 
35 

29 
35 

39.4 
43.2 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

47 
49 

47 
50 

47 
49 

46 
48 

46 
49 

46 
49 

47 
48 

46 
47 

44 
46 

44 
45 

42 
44 

42 
44 

43 
44 

43 
45 

42 
45 

42 
44 

42 
44 

41 
44 

41 
44 

42 
44 

41 
42 

39 
41 

39 
42 

40 
43 

42 
42 

41 

40 

38 
39 

37 
38 

35 
37 

34 
36 

42.2 
44.1 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

50 
50 

50 
50 

50 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

48 
48 

48 
47 

47 
46 

46 
45 

45 
45 

45 
46 

45 
45 

45 
46 

46 
45 

45 
45 

44 
44 

44 
44 

44 
45 

44 
44 

43 
42 

42 
43 

43 
43 

44 

43 

43 
42 

41 
41 

- 

4: 

39 
38 

38 
38 

45.2 
45.0 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

53 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

51 

50 

50 
50 

50 
49 

49 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
46 

48 
48 

46 
48 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
46 

46 
46 

46 
46 

45 
46 

46 
45 

45 
45 

45 
44 

44 
43 

43 
42 

46.3 
48.0 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
52 

52 
52 

52 
52 

51 
51 

51 
51 

50 
50 

50 
50 

5:j 
50 

50 
50 

50 
50 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

48 

4,: 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
47 

47 
46 

46 
46 

46 
46 

50.4 
50.3 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

56 
56 

56 
56 

56 
56 

56 

56 

56 
56 

56 
56 

56 
56 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
5  5 

55 
55 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

52 
52 

52 
52 

54.8 
54.8 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER,  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


Sm  R*!«f«i)<*  NotM  Following  SutioD  tndox 
-  209  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  Colorado 

NOVEMBER  1965 


Station 

Day 

of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COLORADO  SPRINGS  wB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOU1V 

J 

FORDER  8  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

■ 

T 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

LA  VETA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

LIMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T7 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTa  FniiTU 

0.1 

ROCKY  FORD  2  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

SAL  I  DA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2 

- 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

! 

9 

8 

19 

n 

14 

12 

12 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

" 

T 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

2.6 

] 

T 

1.0 

0.8 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

3 

1.0 

2.C 

i 

4.5 
5 

2 

T 

2 

2 

2.5 
4 

8.5 

l.C 

8ERTH0U0  PASS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

1 

T 
T 

T 

18.  0 

16 

6.0 

16 

0.5 

12 

2.0 
12 

0.5 

1.5 
10 

0.3 
9 

T 

a 

T 

8 

9.0 
16 

0.5 

12 

1.0 
12 

3.3 
13 

2.C 
14 

13.0 
2« 

3.C 

22 

2.0 
21 

20 

19 

BONO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.5 

1.0 
1 

0.5 

I 

1 

1 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.0 
1 

3.5 
4 

6.0 
6 

4.0 

10 

1.0 
7 

2.0 
8 

8 

t 

8 

8 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3 

3 

3 

3 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.; 

CRAIG 

snowfall 
sn  on  gnd 

T 

T 

T 

1.7 

T 

0.2 

2.3 

3 

0.4 

a 

T 

2 

1 

] 

1 

crested  Butte 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 
T 

2.5 

1 

-.0 

3 

0.5 
2 

4.0 

6 

5 

T 

3 

7 

t 

16.0 

22 

1.0 
20 

9.5 

27 

10.0 

27 

T 

27 

2.5 

27 

27 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

9.0 
5 

1.0 

3 

2 

2.0 

3 

2 

T 

1 

T 

1 

1 

1.0 

J 

2.0 
2 

2 

3.0 

3 

2 

4.0 

{ 

3.0 
8 

T 

) 

T 

7 

7 

6 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

] 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.0 
2 

T 

3.5 
1 

T 

T 

T 

EAGLE   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.2 

1 

T 

»  •  S 

3.3 

T 

1.0 
3 

T 

2 

2 

2 

2 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.0 

1 

T.O 
8 

5.0 

12 

6 

3.0 
9 

7 

2.0 
9 

9 

3 

1.0 
3 

1.0 
4 

4 

2.0 
3 

4 

4.0 

8 

3.0 
13 

13 

13 

12 

12 

GRAND  JUNCTION  wB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

2.2 

0.6 

2 
.  1 

T 

GRAND  LAKE  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 
1 

2.5 

2 

8.0 

6 

4 

2.5 
4 

T 

4 

1.0 

5 

4 

T 

3 

5 

1.0 
5 

3 

3.0 

10 

8 

5.0 

11 

2.0 
11 

1.0 
11 

10 

10 

10 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

6.0 
4 

4 

4 

4 

4.g 

7 

4.0 

10 

10 

10 

9 

4 

MAYBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

3.8 
3 

2 

2 

3 

2 

1 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2 

T 

2 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.1 
2 

2 

2 

2 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 1 

2.0 
1 

T 

4.0 

J 

2 

2.0 

3 

2 

2 

PAGOSA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 1 

4.0 

1 

3.0 

6.0 

9 

2 

1 

1 

1 

See 


Reference 


Notes  Following  Station  Index 
-  210  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PARADOX 
SILVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
WOLF  CREEK  PASS  *  W 

KANSAS  DRAINAGE 
BASI"  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

BURLINGTON 

HOLVOKE 

•       •  • 

PL*TTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

BOUl DER 

BVERS 

CHEESMAN 

DENVER  wS  AIRPORT 

EVERGREEN 
FORT  MORGAN 
JONES  PASS  2  E 
LAKE  GEORGE  8  Sw 
PARKER  9  E 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SPICER 

WALDEN 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

GREAT  SAND  DUNES  NM 
WAGON  WHEEL  GAP  3  N 


COLOM 
NOVEMBER  1965 


Day  ol  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTr  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  CN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1. 

j 

T 

> 

6.1 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

U 

1< 

li 

!  12 

«..5 

2.1 

>  ). 

la! 

2.1 

0. 

; 1 

i 

4 

3 

2 

1 

3 

1 

3 

4 

! 

3 

3.1 

T 

6.1 

2.c 

S.I 

6.1 

U. 

120. C 

2.1 

1 

• 

• 

4 

4 

1 

11 

2, 

3( 

3 

t  2 

1  24 

l.C 

1 

T 

l.C 

2.3 

1 

T 

j 

x 

5.5 

6 

4 

T 

T 

.4 

.3 

7.0 

9 

3 

T 

T 

4.0 

6.0 

T 

T 

2.C 

5.0 

5.0 

T 

9 . 0 

5.0 

2 .  0 

T 

10 

a 

e 

6 

6 

9 

10 

9 

12 

10 

13 

11 

- 

11 

16 

0.5 

1 

2.0 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

"..0 

5.0 

2.0 

2.0 

5.0 

4.0 

1.0 

J.r> 

3.0 

1 . 0 

1 

3 

3 

3 

2 

2 

T 

2 

1 

! 

9 

4 

6 

• 

1 

5 

4 

3 

0.5 

T 

1  .0 

1.5 

2.5 

1.0 

1 

T 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

o.\ 

T 

T 

1.0 

0.5 

T 

T 

T 

2 

T 

e 

i 

9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

> 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

ill 

li! 

Ml 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

0* 

> 

< 

Fastest 

mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

_i 
°t 

c  e 

&1 

MOUNTAIN  STANDARD 
5   AM      11    AM        5  PM 

TIME 
1  1  PH 

60-10 

10-49 

66 -OS 

100-199 

2  00 
and  over 

3 

o 
t- 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

75 

43 

39 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

4.9 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

3 

2.6 

9.5 

35++ 

31 

26 

55 

29 

33 

32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.6 

DENVER  WB  AIRPORT 

21 

2.1 

7.0 

34 

SW 

23 

69 

33 

43 

61 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

80 

5.6 

GRANO  JUNCTION  WB  AIRPORT 

11 

3.4 

6.1 

44 

w 

25 

66 

49 

48 

63 

6 

2 

3 

0 

0 

0 

11 

50 

6.3 

PUEBLO  WB  AIRP-RT 

32 

2.7 

9.4 

38 

NW 

27 

61 

30 

30 

30 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

81 

3.3 

See  Reference  Note.  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


AKRON  4  E 

AKRON  FAA  AIRPORT 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

ALLENSPARK 

ALTEN8ERN 

AMES 


r*  6  ne 

ASPEN 

AY£R  RANCH 

BAILEY 

BASALT 

BERThOUD  PASS 
BIG  SPRINGS  RANCH 
8LANCA 
BOND 

BONHAH  RESERVOIR 
SONNY  DAM 

BOULDER  2 

BOULDER 

BRANDON 

BRANSON 

BOECKENRIDGE 

8R 1  GGSDALE  2  ••■ 

6UENA  VISTA 

BURLINGTON 

BURLINGTON  12  NNE 

BUTLER  RANCH 

BYERS 
CAMPO  B  Sw 

canon  city 
caribou  Ranch 
CASCAOE 
CASTLE  ROCK 
CEOAREDGE 
CENTER 

CHEESMAN 
CHFRAW 


CLIFF  LAKES 
CLIMAX  2  NW 
COALDALE  1  NW 
,  COALDALE  2  SW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 

COLORADO  NAT  MON 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 
COLUMBINE 
I  CONIFER  JUNCTION 
CORTfZ 
CRAIG 

CRFSTEO  BUTTE 
CRIPPLE  CREEK  9  NW 
CUCHARAS  0AM 
I  CUMBRES 
DEAOMAN  HILL 

DEFRTRAIL 
DELHI 
DEL  NORTE 
DELTA  1  E 
DENVER  MB  AIRPORT 
'DENVER  WB  CITY 
DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 
DOHERTY  RANCH 
DOLORES 

DURANGO 
EADS 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
EASTONV JLLE  1  NNW 
EASTONV J  LLE  2  NNE 
EASTONVJLLE  3  NW 
j  EASTONVILLE  6  WSW 
ECKLEY 
ELBERT 
ELBERT  3  NW 

ELBERT  3  5E 
ELBERT  4  SSw 
ELBERT  6  SSE 
ELBERT  5  SW 
ELBERT  B  SW 
ELECTRA  LAKE 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 
EVERGREEN  2  SW 
EVTRSOLL  Ranch 


FLEMING  1  S 
FOROER  0  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON  1  N 
FORT  MORGAN 
FOUNTAIN 

FOWLER 

FUSED 

FRUITA 

GARDNER 

GATEWAY  1  SW 

GENOA  1  w 

GEORGETOWN 

GLENwOOO  SPRINGS  1  N 
GRANADA 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 


0163  < 
0214  I 
0226  l 


0)70  I 
0*37  I 
0454  ( 
0)14  ( 

;  0674  i 

!  0712  I 


•  03 

0643  04 
0B46  04 

0895  01 
0696  01 
0909  02 
0945.  04 
1071  01 
1121  03 
11261  03 
1157  01 


WASHINGTON 

WASHINGTON 

ALAMOSA 

BOULDER 

GARFIELD 

SAN  MIGUEL 

LINCOLN 

PARK 

Cheyenne 
cheyenne 

PITKIN 
EL  PASO 
PARK 
EAGLE 
|  GRAND 
EL  PASO 
COSTILLA 
!  EAGLE 
]  MESA 

BOULOEP 
BOULDER 
KIOWA 

LAS  ANIMAS 
SUMMIT 
WELD 
CHAFFEE 
KIT  CARSON 
KIT  CARSON 
PUEBLO 


,  ARAPAHOE 
1268j  Oil  BACA 

.1  FREMONT 
,1  BOULDER 

■J  DOUGLAS 
!  DELTA 
i  05  SAGUACHE 
I  04  JEFFERSON 
1  Oil  OTERO 

J  ARAPAHOE 
■  0)j  CHEYENNE 
1  02:  MONTROSE 

I  BLANCO 
!  EAGLE 
FREMONT 
FREMONT 
:  GUNNISON 
1  MESA 
MESA 


01 


EU2  I 


EL  PASO 

ROUTT 

JEFFERSON 

MONTEZUMA 

MOFFAT 

GUNNI SON 

TELLER 
HUERFANO 
CONEJOS 
LARIMER 


04  ARAPAHOE 
LAS  ANIMAS 

05  R|0  GRANDE 
02  DELTA 
04  DENVER 
0*1  DENVER 
02  SUMMIT 
02  MOFFAT 

23121  01  LAS  ANIMAS 
2326  02  I 


2*32 


02'  LA  PLATA 
01 !  KIOWA 

02;  EAGLE 
EL  PASO 
EL  PASO 
EL  PA50 
EL  PASO 


ELBERT 

ELBERT 

ELBERT 

LA  PLATA 

LARIMER 

JEFFERSON 

JEFFERSON 


PARK 

KIT  CARSON 
LOGAN 
LINCOLN 
LARIMER 
LA  PLATA 
WELD 
MORGAN 
EL  PASO 

j  OTERO 
'  GRAND 
MESA 

HUERFANO 
MESA 
1  LINCOLN 
CLEAR  CREEK 
GARFIELD 
PROWERS 
MESA 


ESE 


GRAND  JUNCTION  * 
GRAND  LAKE    1  NW 
GRAND  LAKE  6  5SW 
GRAND  VALLEY 
GRANT 

GREAT  DIVIDE  8  SE 
GREAT  Sand  OunES  Nm 
GREELEY 
GREENLAND  6  SE 
GREENLAND  7  NE 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GBEY STONE 
GROVER  10  W 

GUNNISON 

HAMILTON 

HARTSEL 

HASMCLL 

HAWTHORNE 

KAYO EN 

HERMIT  7  ESE 
HOrMNE 
HOLLY 
MOL YOKE 

MOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 
MOYT 

IDAHO  SPRINGS 

I DAL  I A 

IGNACIO  1  N 


MESA 
GRAND 

gRano 
garfield 

PARK 

MOFFAT 

ALAMOSA 

WELD 

EL  PASO 

DOUGLAS 

SUMMIT 

WELD 

FREMONT 

GUNNISON 

MOFFAT 

PARK 

KIOWA 

BOULOES 

ROUTT 

MINERAL 

LAS  ANIMAS 

PROWERS 

CHILL  IPS 

GRAND 

MORGAN 

LINCOLN 

CLEAR  CREEK 

LA  PLATA 


03  09 
03  13 
05  52 
05  32 
08  23 
07  55 
03  39 

05  53 

02  11 

03  05 

06  50 


05  31 

06  *2 

07  54 
02  11 

OS  16 

05  17 

02  7 

03  33 

oe  02 

04  20 

06  08 


0*  14 

02  41 
05  16 

05  31 
07  48 
0*  52 
0  7  56 

06  01 
05  IT 

03  30 

04  51 


04  03 

04  C  1 

Or  Zl 

08  03 

04  53 

05  00 

o  s  ■  ■ 
08 

03  53 


06  55 
04  34 
04  '-I 
04  36 

02  Z9 
04  33 
04  35 

04  30 


03  41 
05  05 
00  03 


08  32 

OS  27 

05  50 

0',  52 

06,  03 

0'.  ^1 

37  42 

OS  32 

04  41 


07  37 
05  48 
03  10 
05  17 
07  15 


04  2  3 
02  07 

02  18 

06  09 

04  05 

03  28 

05  31 
02  IT 

07  38 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


7232 
7733 
6624 
1  1  314. 
6035 
7749 
6700 
9835 
3647 

5400 
5365. 
3925 
6292 
9559 
4875 
7934 
4165J 
4230, 


5  343 
8356 
6653 

6205' 
6175; 
7668| 
66751 
4082. 

5649 
4250 

68961     SP]  5P| 

11300]-  4P 
6525 

690O|     SPj  5fl 

eoooi   8  A 

61371  5P 
5790 


617T1  SP 

6285  IIP 

8655 

6500 

5995| 
10018; 
10240 

sisa 

509C*     5P  5Pj 

7864     6P  6Pj 

5125;    6P1  6R 

5283  MID  MIO 

5221! 


9065 

5921- 
5130 
6950. 


6497  t 

7250, 

7270 

7000 

7604, 


7240, 
8398^ 
7*971 
7O30 
7300 
3576 

10000 
9950 
4975 
4250 
4739 
5001 

4SBB 

4321 
5546 

4338 
B  560 
4501 
6970 
4562 
5603 
6570 
5623 


5090 
6200 
766* 
6230 
8666 
4535 
5923 
6337 

9001 
5716 
3393 
3746 
7800 
4995 
5034 
7547 
3959 


OBSERVER 


DRY  LAND  FIELD  STA 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
H  LESTER  COATS 
0RV1LLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  COMM 
JOSEPH  H  PFOST 
MERRILL  LINDOUIST 

MRS.   MARTHA  W.  MADSEN 

RALPH  J  AYER 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  5  FOREST  SERVICE 

ARTHUR  H.  NUT T 

LINDEL  J  HUDSON 

AGENT  0*R  G  W  RY 

U  S  BUB  RECLAMATION 

U  S  BUR  RECLAMATION 

THOMAS  L  PLAT  T 
CITY  OF  BOULOER 
MRS  ELSIE  E  WHITE 
CHARLES  S  MITCHELL 
MRS  ELVA  J  ENYEART 
U  S  FOREST  SERVICE 
LLOYD  R  SWEOH1N 
JACK  W  BROWN 
SHIRLEY  M  JAMES 
MRS  WINIFRED  ORR 

MRS.  CRYSTAL  RIMER 
BURT  L  SALISBURY 
WARDEN  PENITENTIARY 
,  CARIBOU  RANCH 
S]  WEST  COLO  POWER  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
PHILIP  R  AUST 
WILLIAM  B  SUTLEY 
BOARD  OF  WATER  COMM 
SIMON  B  SCHULTI 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOVELL 
W.  H.  NEWBERRY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
HIGH  ALTITUDE  OBS 
R  L  BAN  T  A 

INACTIVE  4/6/65 
HAROLD  F  KREUGER 
TED  A  SMITH 
SUPT  COLO  NAT  MON 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
OLE  TA  M.  LUKEZCCH 
MONTEZUMA  VAL  IRR1G 
MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 
MR S  MARY  A  YELENICK 
WILLIAM  W  SNARE 
ARCHER  B  CRISP 

INACTIVE  1/1/65 
0  S  WEATHER  BUREAU 


1  W  D  PRESTON 

,  U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOARD  OF  WATER  COMM 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MRS  M  A  CPOWOE" 

j  V.O.  HODGES 

MALCOLM  R  DAYTON 
!  RUSSELL  J.  GARDNER 

FED  AVIATION  AGENCY 
,  CARL  R  GUY 
■  HAROLD  •<  TWEEDY 
1  RALPH  H  EVANS 
>  DARWIN  0  WOOL  LEY 

MRS 


EARL  RAMEY 

LELAND  P  OLKJER 
CHARLES  A  MEL  BURN 
C  M  COLE 

WESTERN  COLO  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CHAMtiER  OF  COMMERCE 
RAY  S  FLEMING 
J  C  EVERSOLL 

U  S  F6REST  SERVICE 

VICTOR  V.  GER6ER 

A  E   GAINES  JR 

JOHN  G  MORI  SON 

MEL V I N  8  SAVAGE 

C0LORA0O  STATE  UNIV 

SAN   JUAN   BASIN  EX  STA 

LEON  MOODY 

GT  WEST  SUGAR  CO 

ARTHUR  E  ORCUTT 

US  SOIL  CON  SERVICE 

JOHN   F.  BARCUS 

FRED  G  WAGGONER 
MRS  M  S  HUBBARD 
WALTER  M  HOFFMAN 
PUBLIC  SERVICE  CO 
RADIO  STATION  KGLN 
CLYDE  B  KENNEDY 

u  s  weather  bureau 

w  slope  branch  exp  st 
US  NAT  PARK  SERVICE 
u  s  bur  Reclamation 
harry  blue 

board  of  water  comms 
william  r.  stewart 
great  sand  dunes  nm 
gt  west  sugar  co 
frank  a  rogers 
mrs.  norma  j.  bain 


CITY  OF  GUNNISON 
MRS  ETMAL  M  JORDAN 
MRS  BESSIE  C  HANLIN 
ARTHUR  F  BAILOR 
MRS  LAURA  E  CHESEUAG 
A  RAY  GOREE 

MRS  MAS EL  WRIGHT 

CHARLES  F  N1COL 

W  R  DAVIS 

F   B  FLANAGAN 

COLO  GAME  *  FISH  DEP 

MRS  BERTHA  W  MEYER 

BARBARA  L  MATT1X 

WILLARD  G  HOLMAN 

THEODORE  W  CLARK 

CONSOL  UTE  AGENCY 


STATION 

INDEX  NO 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

& 

SPECIAL 

INDEPENDENCE  PASS  5  5W 

4?7Q 

a 

39  05 

106  37 

1055c 

i 



TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 

JOES 

43  61 

YUMA 

: 

39  39 

102  41 

4201 

c 

JOHN  MARTIN  DAM 

BENT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  £ 

CLEAR  CREEK 

JULES BURG 

SEDGWICK 

3*6; 

L INCOLN 

607! 

549! 

Si 

s: 

KAUFFMAN  4  SSE 

525C 

524C 

ROBERT   L  PLATT 

EL 

635C 

US  SOIL  CON  SERVICE 

K IOWA  5  SE 

458* 

ELBERT 

• 

39  17 

104  26 

6701 

CLARENCE  WHEELER 

*5al 

39  16 

104  31 

655C 

661! 

CHEYENNE 

42B4 

6F 

KREMMLING 

7351 

5P 

NEIL  W.  HASSLER 

KUTCH  6  SSE 

LINCOLN 

539C 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

OTERO 

4196 

MIC 

Mil 

FEO  AVIATION  AGENCY 

669C 

5P 

LAKE  GEORGE  6  SW 

PARK 

8S0C 

5F 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

EL  PASO 

1026! 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LAKEWOOD 

*762 

JEFFERSON 

39  45 

105  06 

5631 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAMAR 

PROWERS 

: 

3B  04 

102  37 

3635'  MIC 

CHAS  E  MC  PHERSON  JR 

LAS  ANIMAS 

*63< 

3892 

AM  CRY5  SUGAR  CO 

LAST  CHANCE 

WASHINGTON 

THOMAS  A.  ROSS 

LA  VETA 

HUERFANO 

7026  SP 

CHARLES  J  MASJNTON 

LE ADVI LLE 

1  0091 

1  IP 

111 

LEADVlLLE  10  WNW 

1 1 000! 

U.   S.  WEATHER  BUREAU 

LEROY  7  WSW 

43901 

GILBERT  LINDSTROM 

PUEBLO 

4900 

L  I  MON  10  SSW 

556C 

S  G  PETERSON 

L  1  MON 

5017 

LINCOLN 

1 

39  16 

103  42 

5362 

MK 

M 

MRS.  KATHLEEN  BUTLER 

LITTLE  DOLORES  5  NE 

3041 

1 

39  03 

108  51 

631! 

LITTLE  HILLS 

RIO  BLANCO 

6146'  6F 

LONGMONT  2  ESE 

BOULDER 

4950;  8A 

at 

LONGMONT   6  NW 

BOULDER 

514! 

LAR 1MER 

896C 

los  pinos  pass  i  se 

SAGUACHE 

1020! 

MANASSA 

CONEJOS 

6P 

6P 

53?1 

701B 

SP 

MAN I TOU  SPRINGS 

6606 

MAR V I NE 

5406 

RIO  BLANCO 

2 

40  01 

107  33 

7263 

6P 

6F 

MRS.    MARIE   M.  MURRAY 

40  31 

108  03 

59201  6P 

6F 

JOHN  P  WIESE 

MEEKER 

546< 

RIO  BLANCO 

6242 

SS 

hi 

C  K 

MEREDI Th 

7791 

6P 

6F 

HOWARD  1  OEARHAMER 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MONTEZUMA 

707C 

5P 

51 

c 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

CHAFFEE 

: 

38  30 

11342 

EARL  J  HILLIGAN 

MONTE    VIST A 

RIO  GRANDE 

37  35 

7661 

5P 

SP 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE  VJSTa  REFUGE 

5711 

RIO  GRANDE 

! 

37  29 

761! 

c 

MONTE  VISTA  NATL  WL  R£F 

MONTROSE  NO  1 

'--7  17 

MONTROSE 

2 

38  29 

5830 

5P 

5P 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

5T22 

MONTROSE 

2 

38  29 

5830 

7i 

7A 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

MORR 1  SON  1  SW 

5T6S 

04 

JEFFERSON 

39  39 

105  14 

6000 

c 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

5619 

HUERFANO 

j 

37  35 

105  11 

88901 

c 

JOHN  A  2EMBER 

NEW  RATHER 

.[ 

40  36 

4783 

c 

K .0. THOMPSON 

NORThDALE 

DOLORES 

; 

37  49 

SP 

5P 

MRS  1   F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

LAS  ANIMAS 

37  13 

8600 

6P 

6P 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

SAN  MIGUEL 

; 

38  06 

7011 

6P 

6P 

40  42 

518! 

c 

LLOYD  A  GIFFIN 

ORDWAY 

1 

38  13 

•A 

OTIS  11  NE 

WASH! NG  TON 

3 

40  16 

4263 

OURAY 

2 

1740 

* 

5F 

PAGOSA  SPRINGS 

62  5( 

02 

ARCHULETA 

37  16 

107  01 

1238 

5P 

SP 

GLEN  D  EDMONDS 

2 

39  07 

106  21 

4720>    7A!  7* 

TOWN  OF  PAL  1 SAOE 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

6271 

2 

37  26 

6092 

5P  5P 

i" 

RONALD  R.  ROBINSON 

palmer  lake 

1   39  07 

7280 

7A  Tb 

MRS*  ANNABELLE  MECK 

PHILLIPS 

3 

40  37 

3896 

LEE  W  SCHNIEDER 

2 

36  52 

5685  5P 

5P 

TED  S  CRAWFORD 

PARADOX 

HONTROSE 

i 

36  22 

5309 

CHALMER  M  GAR8ER 

PARKER  9  E 

ELBERT 

39  31 

6300 

5P 

C  H 

LOUIS  0  RUG&LES 

PAFSHALL  10  SSE 

; 

39  55 

8271 

31 

jonas  a  Russell 

PENROSE  3  NNW 

FREMONT 

36  27 

BEavER  PARK  CO 

6513 

02 

2 

38  36 

106  32 

920C 

SP 

J 

ROBERT  A  RAY 

PLACERVILLE 

6524 

SAN  MIGUEL 

2 

38  02 

108  03 

7322 

4P 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

CONEJOS 

5  37  21 

9867 

s 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEW  2  w 

MONTEZUMA 

2  37  35 

DON  W  CLEVER 

POWDERHORN 

GUNNI SON 

2 

36  16 

8087 

5P 

5P 

FRED  w.  TOUMANS 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

PUEBLO 

1 

3B  17 

104  31 

4684 

"  1  ( 

MIO 

c  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

PUEBLO 

1 

38  17 

4687 

7A 

7A 

COL  WTR  CONT  BOARD 

PUE8LO  KCSJ-TV 

6751 

38  17 

INACT  J  VE  1 /1/63 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6  7  6  J 

PUERLO 

38  16 

4660 

8A 

MRS  OPAL  J  WATERS 

PYRAMID 

6797 

ROUTT 

; 

40  14 

8009 

6P 

DAN  H.  KNOTT 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

661] 

02 

ROUTT 

2 

40  22 

106  43 

9340 

s 

U   S  WEATHER  BUWEAU 

RANGEL Y 

RIO  BLANCO 

a 

40  05 

10B  47 

5216 

5P 

5P 

TOWN  OF  M ANGEL Y 

RED  FEATHER  LAKES  2  Sf 

6925 

04 

LAR 1  ME  R 

40  48 

105  34 

8237 

5P 

5P 

CALVIN  G*  BR A A 

REDSTONE 

PITKIN 

2 

39  11 

7200 

SS 

SS 

CLOSED  10/25/65 

7;;  7 

02 

DOLORES 

2 

37  41 

8842 

6P 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

GARFIELO 

2 

5400 

* 

5P 

: 

MRS.  MARJOPIE  L  SHIRLEY 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

7  35C 

05 

HINSDALE 

37  43 

107  16 

9495 

s 

ROLL  I N  LUNTEY 

RIVER  SPRINGS  RS 

:  »4 

CONEJOS 

* 

37  05 

6562 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  ESE 

T167 

OTERO 

i 

36  02 

4178 

5P 

5P 

CULO  EXP  STATION 

RUSH  2  NNE 

7267 

EL  PASO 

36  52 

6006 

MIO 

ROBERT  8  RAPP 

RUXTON  PARK 

7309 

01 

EL  PASO 

38  51 

104  59 

9051 

6P 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

7315 

01 

PUEBLO 

i 

104  56 

6790 

5P 

5P 

SAGUACHE 

SAGUACHE 

7697 

5P 

5P 

CLARENCE  R  ICKES 

7370 

CHAFFEE  1 

7060 

5P 

SAN  LUIS 

COSTILLA 

5 

37  12 

7965 

|c 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

MINERAL 

37  49 

9706 

ALV1N  L  *INT2 

SAPINERO  8  E 

GUNNISON 

2 

38  29 

SP 

COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 

SARGENTS 

SAGUACHE 

2 

38  24 

8465 

6P 

SEOALIA  4  SSE 

DOUGLAS 

39  23 

6115 

9A 

mrs  Gwendolyn  nichols 

SEOGWICK  5  S 

SEDGWICK 

3990 

5P 

5P 

LAYTON  0  MUNSON 

SE  IBERT 

7519 

03 

KIT  CARSON 

3 

39  16 

102  52 

4703 

c 

FOSHA  S  GORTON  JR 

7557 

103  20 

5167 

C 

MRS.  ETHEL  V.  DOdRINSkI 

Shoshone 

02 

GARFIELD 

3 

5933 

6P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

BOULDER 

40  02 

10200 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLB 

37  23 

930J 

! 

SILVER  LAKES  TROUT  CL 

SILVERTON 

SAN  JUAN 

3 

37  46 

9322 

5P 

5P 

M 

ELBERT 

1 

39  09 

C 

US  SOIL  CON  SERVICE 

JACKSON 

40  27 

8379 

5F 

SPRINGFIELD 

8ACA 

37  24 

4405 

■ 

HERBERT   E  HOMSHER ■  JR. 

SPRINGFIELD  7  WSW 

BACA 

1 

37  23 

4575 

5P 

5P 

SP 

SE  COLO  BRCH  EXP  STA 

SPRINGFIELD  8  S 

1  f  ' 

91 

BACA 

37  17 

102  37 

4500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SUUAW  MOUNTAIN 

iv.  t: 

CLEAR  CREEK 

39  41 

105  30 

11500 

6( 

STEAMBOAT  SPRINGS 

OJ 

ROUTT 

6770 

SS 

SS 

R   WAYNE  LIGHT 

STERLING 

LOGAN 

40  37 

3939 

6A 

GT  WEST  SUGAR  CU 

STONINGTON 

BACA 

1 

37  17 

3801 

6P 

MRS  ARM] LDA  8URHENN 

STRATTUN  3  NE 

KIT  CARSON 

3 

39  20 

4334 

6f 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

39  15 

luooo 

6f 

C  H 

JOHN  SODIC 

SUM4ITVILLE 

3 

37  26 

11350 

i 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LA  PLATA 

2 

37  31 

7  300 

3P 

IVAN  A  AMbROSIER 

TACDNY  1C  SE 

PUEBLO 

1 

38  23 

4960 

SP 

JOHN  M.  MIZA 

Taylor  Park 

8184 

02 

GUNNI SON 

2 

36  49 

106  37 

6A 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

TELLUR 1 DE 

6204 

SAN  MIGUEL 

2 

37  57 

107  49 

6756 

6p 

c 

B220 

LAS  ANIMAS 

37  05 

105  03 

6040 

z 

JUAN I T A  G  TORRES 

TR  IN] DAD 

B4L"? 

01 

LAS  ANIMAS 

37  10 

104  29 

6030 

5f 

CITY  OF   TR  JN 1DAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

1 

37  15 

104  20 

5746 

MIC 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

TRCJT  LAKE 

SAN  MIGUEL 

2 

Jl  50 

9660 

i 

WEST  COLO  POWER  CO 

TROY  1  SE 

B*£.e 

LAS  AN | MAS 

37  08 

103  19 

5460 

6F 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

6496 

.1 

LAKE 

39  05 

106  18 

9170 

7A 

GEORGE  L.  BLAKE 

lull  LAKES  RESERVOIR 

R5CI 

LAKE 

39  05 

LOfi  19 

9300 

TWIN  LAKE  R  ♦  C  CO 

TWO  BUTTES  1  NW 

6510 

BACA 

1 

37  34 

102  24 

4075 

6P 

URAVAN 

8560 

02 

MONTROSE 

2 

5013 

5P 

SP 

UNION  CARBIDE  CORP 

VALLEC I  TO  DAM 

B5B2 

LA  PLATA 

37  22 

107  35 

7650 

=  i> 

if 

U  S  BUR  RECLAMATION 

9722 

KIT  CARSON 

102  44 

4500 

7A 

RAY  L  FORO 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MINERAL 

S 

37  46 

106  50 

8500 

7A 

7A 

7# 

Z  H 

GEORGE  A  WINT2 

•756 

34 

JACKSON 

40  44 

106  16 

8099 

SP 

5F 

WALSENBURG  POWE»  PLANT 

8761 

HUERFANO 

1 

37  37 

6221 

5P 

SP 

: 

WALSENBURG  UTILITIES 

WATERDALE 

LARIMER 

40  25 

105  12 

5200 

SP 

5P 

P  H  boothroyd 

WESTCL 1 FFE 

•931 

01 

CUSTER 

38  06 

105  29 

7860 

5P 

5C 

M  0  RANK  I N 

WEST  MUDDY  RS 

6963 

J2 

DELTA 

2 

39  06 

107  31 

6450 

U  S  FOREST  SERVICE 

WETMORE  2  S 

6986 

01 

CUSTER 

36  13 

105  06 

6575 

it 

SP 

MRS  NETTIE  R  BREECE 

-  212  - 


WHITE  «OCK 
WIG5INS  T  Sa 
WILCO*  RANCH 
Ml NO SO« 
WINTER  PARK 
WOLF  CREEK  PASS  1 
I  CREEK  PASS  4 
WOOOLANO  PARK  s  nn 
MAY 


STATION  INDEX 


COUNTY 


39  9* 
37  29 
37  29 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


Ralph  m  clinc 
ct  west  sugar  co 
H  L  MC  PETERS 
COLO  OEPT  OF  m J Ghwa t 
COLO  OEPT  Of  HIGHWAY 
U  S  FOREST  SERVICE 

HARLAN  A  210N 
FLOtD  M.MQNT COME ft* 


STATION 


CLOSED  STATIONS 
REOSTONE 


COUNTY  - 


I    DRAINAGE  CODE:    1  -ARKANSAS    2-COLORADO  3-KANSAS  <-PLATTE  5 -RIO  GRANDE 


OBSERVATION 
O         TIME  AND 
P  TABLES 


•  M*     71  Ti 


I  is 


.imato  of  Colorado  stay  bo  < 


REFERENCE  NOTES 
1  by  writing  to  the  leather  Bur 


>  Stats  CUaatologli 


P.O.Box  1079,  Dan' 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unlets  olherwi. 
are  the  lumi  of  the  negative  departures  c 
and  speed ■  divided  by  the  number  of  obsei 


,  dlmcnelonal  units  used  in  thlw  bulletin  are:  Temper, 
erage  d«Uy  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data" 


Colorado  S02O1, 


n  miles.    Monthly  degree  day  1 


OBSERVATION  TIME.  The  Station  Index  ahowa  oba 
and  Snow  on  Ground"  table  la  at  observation  time  for 
tlon   table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporalloi 


itlon  times  In  local  standard  tim 
except  Weather  Bureau  and  FA  A 
d  Wind"  table,  and  snowfall  in  (h 


EVAPORATION  la  measured  In 
refer  to  extremes  of  temperatui 


Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter 
In  pan  aa  recorded  during  24  hours  ending  at  tl 


During  the  aummei 
tions.  For  these  i 
'Snowfall  and  Snow  < 

r  of  observation. 


months  some  observers  take  the  obsr 
atlona  snow  on  ground  values  ar. 
■>  Ground"  table,  when  published. 

.  by  footnote  following  the  "Evaporation 


B  daylight  saving  lime.    Snow  on  ground  In  the  '  Snowfall 
5:00a.m.,  M.S. T.  Data  in  the  "Extremes"  table 
e  for  the  24  hours  ending  at  tune  of  observation. 


WATER  taJBSOUaa  value,  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  Ihr  water  asm 

Snowfall  a 


ior  aucceasivc  observations,  consequently, 
SNQWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologtcal  Data"  table. 


I  Snow  on  Ground" 


"Dally  Preclplts 
»  DO  ration  and  Wind"  Uble 
iken  from  different  polnU 
•  on  ground  Include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatologies)  i 
DIVISIONS,  aa  used  in  Ihla  publication,  became  effective  M 
STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  sut 


aU  baaed  on  the  period  1931-1990. 
:h  data  for  August  1 94 1. 


SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  .now 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  can 
INT  ER  POL  AT  ED  VALUES  for  monthly  preclpllall, 


fall 


heating  degree  days  for  the  12  r 
only  In  the  June  and  December  lssu< 
>tals  may  be  found  In  the  annual  Issu 


Ins  ending  with  t 
f  this  bulletin. 


ing  June  data  i 


M  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  m.«  I.  U,,  ■»Wta«U  D«."  Ubl..  "Daily  Pr.dplUlto"  Ubl..  "Ev^Mon  .„d  WW  ,.b>,.  "SW.11  .„d  SM.  .  GrW  ub„.  and  U,,  Smi< 


No  record  In  the  "C  lima  to  log  leal  Data"  table  a 
And  also  on  an  earlier  dale  or  dates. 
Highest  observed  one  minute  winds  peed.  Thla 
Amount  Included  In  following  measurement,  tu 
Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 
Adjusted  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  portly 


"Daily  Temperature" 


t  equipped  with  a 
>n  unknown. 


I  Indicated  by  no  entry. 


M    One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  la  entered,  less  than  10  days 
nave  been  adjusted  :o  repreaent  the  value  for  a  full  month. 


water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
missing.    See  "Dally  Temper! 


but  may  vary  slightly  from  t 


1  FOLLOWING 


R    Amounts  from  recording  gage.  (These 

T    Trace,  an  amount  loo  imtU  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE 

AR     This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  meana  after  ralr 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  preclplUtlot 
"Climatologies  1  Data"  bulletin  they  are  from  s  set 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "SoU  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground' 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  atatlon.    Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  Intervals  wi 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  Thla  entry  in  time  of  observation  column  in  Sut  Ion  Index  means  variable. 

i  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground.  ho< 


able  for  detailed  dally  record.  E 
ter  In  Hourly  Precipitation  Data.  1 


Omission  of  data  i 


I  Indicates  no  snowfall  a 


r  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Static 


reference  Indicates 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables.  I 


f  either  missing  or  received  loo  late  lo  be  included  li 


Ceneral  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  [ 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington.  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  L 
Information  for  regular  Weather  Bureau  station 
the  addresa  shown  above. 


Subscription  Price:  20  centa  per  copy,  monthly  and  annual,  S2.  SO  per  year.  (Yearly  aubecrlptlon  Includes  the  Annual  Summary.!  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  lo  the  Superintendent  of  Documcnta,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  2O402. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T.  CONNOR,  S«cr«t*jy 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


ASHEVILLE:  1966 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
DECEMBER  1965 


Temperature 


Station 

|I 
1  % 

<£ 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

o 
o> 
3 

Date 

3 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  NormaJ 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

■J 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

°i 
si 

•  ■ 

Total 

•        *  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

5  1.0 

27.1 

39.1 

78 

4 

1 

16 

796 

( 

4 

21 

0 

.54 

.28 

10 

5.0 

1 

24. 

3 

0 

0 

31  FN A  VISTA 

16.  8M 

31. 7M 

4.2 

62 

5 

2 

17 

1028 

0 

3 

0 

.32 

-  .04 

.14 

24 

2.3 

0 

1 

0 

0 

CANON  CITY 

35.2 

30.7 

43.0 

3.7 

72 

5 

10 

16 

676 

0 

1 

16 

0 

.12 

-  .23 

.09 

14 

1.3 

1 

24. 

0 

0 

0 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

46.6 

22.8 

34.7 

3.0 

68 

4 

I 

16 

931 

o 

o 

25 

0 

.43 

.21 

.20 

14 

6.1 

3 

16. 

2 

a 

0 

DELHI 

S4.I 

21.5 

37.8 

74 

4 

3 

27. 

832 

0 

2 

26 

0 

.31 

.11 

14 

7.0 

2 

IT 

1 

0 

0 

PADS 

FvERSOLL  RANCH 

M 

M 

M 

80 

4 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

FORCER  8  S 

49.6 

18. 2M 

33. 9M 

66 

30 

3 

17 

943 

0 

4 

30 

0 

.17 

.07 

18 

6.0 

2 

17. 

a 

a 

0 

MOLLY 

47.2 

17.0 

32.1 

71 

31 

-  2 

19. 

1011 

o 

3  0 

2 

.66 

.22 

18 

6.5 

3 

a 

0 

JOHN  MARTIN  DAM 

46.  T 

20.6 

33.7 

71 

4 

4 

27 

962 

0 

6 

29 

0 

.83 

.29 

14 

6 

17 

3 

0 

0 

KIT  CARSON 

48.4 

15.5 

32.0 

72 

4 

•  3 

17 

1013 

c 

3 

31 

2 

1.11 

.49 

14 

17.5 

10 

18. 

4 

0 

0 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

46.2 

19.3 

32.8 

73 

4 

4 

17 

993 

0 

6 

29 

0 

.51 

.17 

17 

9.4 

4 

18 

2 

0 

0 

LAMAR 

4T.6 

15.3 

31.6 

•  1.2 

79 

4 

.  4 

17 

1030 

0 

6 

31 

2 

1.73 

1.41 

.85 

14 

17.4 

13 

17 

4 

1 

0 

LAS  ANIMAS 

49. T 

17.5 

33.6 

.1 

76 

4 

.  6 

19 

967 

o 

3 

3  l 

I 

.57 

.22 

.20 

14. 

8 

17 

3 

0 

0 

L*  VETA 

43.8 

11.6 

28.7 

65 

31. 

•  5 

16 

1121 

0 

1 

30 

3 

.27 

.18 

15 

7.0 

4 

18 

1 

0 

0 

LEAOVILLE 

36. 9 

a.o 

22.5 

2.2 

55 

4 

-10 

18 

1311 

0 

10 

31 

9 

1.12 

-  .05 

.43 

30 

18.9 

19 

31 

3 

0 

0 

LIMON   10  SSW 

49.7 

20.4 

35.1 

4.3 

73 

4 

.  2 

16 

918 

0 

3 

28 

1 

.20 

•  ,18 

.15 

14 

3.0 

1 

0 

0 

LIMON 

48.  7 

15.9 

32.3 

73 

4 

.  1 

16 

1006 

0 

3 

30 

1 

.16 

.14 

14 

2.0 

2 

16. 

1 

0 

0 

NCRTH  LAKE 

4S.0 

16.5 

30.8 

67 

4 

•  1 

18 

1035 

o 

6 

31 

I 

.87 

.10 

.37 

30 

2 

24 

2 

0 

0 

PALMER  LAKE 

46.7 

22.9 

34.8 

63 

9 

3 

16 

929 

0 

4 

25 

0 

.35 

.17 

24. 

6.0 

3 

24. 

2 

0 

0 

PUEBLO  WB  AIRPORT  //R 

54.  1 

18.0 

36.1 

2.9 

77 

4 

4 

18 

889 

0 

3 

29 

0 

.07 

•  .23 

.03 

15 

1.1 

T 

24. 

0 

0 

0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

49.7 

18.8 

34.  3 

1.8 

73 

4 

J 

19 

943 

0 

3 

30 

0 

no 

.  <  1 

1 A 

6.5 

18. 

1 

0 

0 

RUSH  2  NNE 

51.0 

17.1 

34.1 

75 

4 

.  1 

18 

931 

0 

2 

29 

2 

',z* 

.05 

,08 

14 

4.0 

2 

18. 

0 

0 

0 

RUXTON  PARK 

39.7 

13.1 

26.4 

62 

4 

.  7 

18. 

1191 

o 

8 

3  l 

6 

.64 

.33 

14 

13.0 

S 

24. 

2 

0 

0 

RYE 

51.1 

16.8 

34.0 

70 

8 

1 

18 

932 

0 

2 

31 

0 

.32 

.21 

15 

3 

15 

2 

0 

0 

SAL  IDA 

46.3M 

14, 9M 

SO.  6M 

63 

5 

•  8 

18 

1034 

0 

3 

.74 

.31 

.40 

23 

7.4 

2 

0 

0 

SPRINGFIELD  T  WSW  // 

52.5 

24.  3 

38.4 

77 

4 

6 

16 

816 

0 

3 

26 

0 

1 7 

3  •  8 

3 

1 7 

2 

0 

0 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

34.9 

1.9 

18.4 

53 

4 

.22 

17 

1439 

0 

13 

31 

13 

1.18 

.38 

ii 

21 

31 

6 

0 

0 

TACONY   10  SE 

51.8 

19.8 

35.8 

70 

4 

3 

18 

897 

0 

2 

28 

0 

.05 

.02 

17. 

1.3 

T 

23. 

0 

0 

0 

TRINIOAO 

53.4 

24.9 

39.2 

TO 

5 

S 

18 

793 

0 

1 

25 

0 

.37 

.16 

2* 

2.0 

T 

24 

1 

0 

0 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

54,1 

22.5 

38.3 

76 

4 

6 

16 

822 

0 

2 

27 

0 

.26 

.09 

23 

4,3 

2 

24 

0 

0 

0 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

TWO  BUTTES  1  NW 

56.0 

22.1 

39.1 

78 

2 

10 

18 

797 

0 

0 

31 

0 

.45 

.07 

.29 

17 

8.0 

2 

0 

0 

WAlSENBURG  POWER  PLANT 

52.6 

26.5 

39.6 

73 

4 

4 

16 

781 

0 

3 

21 

0 

.22 

.10 

24. 

3.0 

1 

23. 

2 

0 

0 

WESTCL IFPE  l 

43.3 

12.4 

28.9 

67 

4 

•  11 

18 

1114 

0 

4 

29 

7 

.53 

.20 

23 

8.0 

4 

23 

2 

0 

0 

51.9 

24.5 

38.2 

73 

4 

4 

16 

822 

0 

2 

24 

0 

.39 

.23 

13 

6 

14 

1 

0 

0 

D I V I S ION 

33.7 

2.2 

.51 

.03 

6.6 

•       ft  * 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

40.2 

16.1 

28.2 

52 

29 

-  3 

24 

1135 

0 

6 

29 

3 

1.91 

.41 

30 

16.7 

7 

14 

7 

0 

0  ' 

ASPEN 

36.8 

12.0 

24.4 

49 

29 

.  3 

18 

1230 

0 

9 

31 

2 

1.71 

.55 

30 

15.7 

16 

26 

6 

1 

0 

BASALT 

41.  7M 

15. OM 

28. 4M 

55 

29 

.  2 

1 

1125 

0 

1 

31 

2 

1.00 

.56 

12 

4 

1 

0 

BERTHOUD  pass 

28.6 

7.6 

18.1 

47 

7 

.  7 

18. 

1444 

o 

1  9 

3  \ 

0 

1.65 

.41 

11 

33.3 

27 

24 

6 

0 

0 

BONO 

38.0 

12.0 

23.0 

33 

29 

•  1 

27. 

1234 

0 

8 

30 

6 

.78 

,66 

30 

1.5 

1 

23. 

1 

1 

0 

CcDAqEDGE 

43.5 

22.9 

33.2 

3.1 

57 

8 

9 

19 

979 

0 

2 

28 

0 

1.32 

.46 

.55 

11 

7.0 

0 

4 

1 

CIMARRON 

34.3 

8.3M 

21. 4M 

46 

10 

•  10 

20. 

1351 

0 

13 

31 

4 

.37 

.30 

11 

1 

0 

0 

CLIMAX   2  NW 

29.3 

9.3 

19.4 

46 

6. 

•  12 

14 

1404 

0 

20 

31 

8 

D  1.38 

.60 

30 

17.6 

27 

30 

3 

1 

0 

COCHETQPA  CREEK 

27.0 

•  5.4 

10.8 

46 

11 

•  22 

21 

1676 

o 

23 

3  \ 

26 

.38 

.12 

31 

3.5 

9 

31. 

1 

0 

0 

CCLLBRAN 

41.6 

18.7 

30.2 

4.0 

54 

29 

1 

18 

107! 

0 

3 

30 

0 

1.29 

.34 

1.03 

11 

10.3 

5 

13. 

1 

1 

1 

^fn  fa  a  rif*    a  at  mci 

39.2 

21.9 

30.6 

52 

29 

9 

18 

1061 

0 

4 

29 

0 

.92 

.39 

11 

8.5 

4 

15 

4 

0 

0 

eORTE? 

44.4 

21.0 

32.7 

3.2 

56 

7. 

1 

21 

994 

0 

1 

27 

0 

2.21 

1.09 

.37 

10 

9.5 

4 

18. 

7 

1 

0 

Craig 

36.0 

11.1 

23.6 

50 

8a 

-13 

17 

1278 

0 

10 

31 

9 

1.73 

.37 

11 

21.5 

9 

27. 

7 

0 

0 

CRESTED  BuTTE 

31.1 

2.8 

17.0 

.2 

42 

9 

-20 

18 

1482 

o 

1  fe 

3  i 

1 4 

2.71 

.61 

.86 

30 

43.0 

30 

23 

6 

2 

0 

DEUTA  1  E 

44.  1 

20.6 

32.4 

3.9 

58 

29 

7 

21 

1005 

0 

1 

29 

0 

,69 

.24 

.22 

23 

2.3 

1 

26. 

3 

0 

0 

DILLON  1  E 

37.3 

3.6 

21.6 

3.3 

54 

5 

-16 

18 

1341 

0 

Li 

31 

10 

.55 

-  .73 

.24 

30 

16.0 

10 

30 

2 

0 

0 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

34.  1 

14.6 

24.4 

47 

8. 

0 

25. 

1234 

0 

15 

31 

2 

D  1.37 

.44 

11 

9.6 

7 

23 

t 

0 

0 

DURANGO 

43.0 

17.4 

31.2 

3.3 

64 

6 

•  2 

21 

1039 

0 

3 

31 

1 

4.76 

3.13 

.97 

22 

28.0 

16 

23. 

7 

s 

0 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

36.6 

8.2 

22.4 

32 

.  8 

18 

1315 

o 

G 

3 1 

R 

.38 

.19 

30 

1.9 

2 

29. 

1 

0 

0 

FORT  LEWIS 

39.3 

14.4 

26.9 

1.0 

56 

6* 

.  8 

20 

1178 

0 

8 

31 

3 

3.34 

1.74 

.61 

23. 

41.0 

26 

23 

8 

4 

0 

FR A  SER 

31.1 

-  8.6 

11.3 

•  4.1 

47 

29 

•  34 

18 

1660 

0 

19 

31 

25 

.90 

-  ,24 

.35 

30 

16 

30 

2 

0 

0 

FRUITA 

42.6 

20.5 

31.6 

3.1 

ss 

29 

9 

21 

1027 

0 

1 

29 

0 

.76 

.14 

.54 

11 

.9 

1 

13 

1 

1 

0 

GATEWAY   1  SW 

43. 4M 

23.3 

34.  4M 

55 

29 

12 

24. 

938 

0 

0 

29 

0 

2.12 

.44 

10 

8.0 

1 

24. 

7 

0 

0 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

42. 7M 

12. 7M 

27. 7M 

.3 

56 

27 

•  3 

1 

1147 

o 

2 

3  ^ 

3 

2.06 

.61 

1.03 

31 

T 

T 

14* 

3 

2 

1 

GRAND  JUNCTION  wB  AP  //R 

43.4 

24.2 

33.8 

4.7 

61 

29 

13 

21 

960 

0 

0 

27 

0 

.76 

.19 

.27 

10 

3.5 

1 

14 

3 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

42.5 

23.7 

33.1 

59 

29 

13 

25 

980 

0 

0 

2  3 

0 

.73 

.44 

11 

.5 

1 

22 

2 

0 

0 

GRAND  LAKE   1  NW 

36.4 

3.1 

19.8 

50 

5 

-21 

18 

1394 

0 

9 

31 

12 

1.25 

.53 

11 

19.5 

18 

31 

3 

1 

0 

GRAND  LAKE  6  SSW 

32.3 

8.3 

20.3 

45 

29 

.  8 

21. 

1377 

0 

16 

31 

7 

.45 

.19 

30 

11.9 

12 

31. 

1 

0 

0 

GRAND  VALLEY 

42.0 

20.3 

31.2 

53 

8 

6 

21 

1040 

0 

0 

30 

0 

1.48 

.71 

11 

7.5 

2 

23. 

4 

1 

0 

GRCEN  MOUNTAIN  DAM 

34.6 

9.1 

21.9 

29. 

•  JU 

18 

1329 

0 

1* 

31 

7 

1.01 

.34 

30 

10 

27. 

4 

0 

0 

GUNNISON 

24.8 

-  4.8 

10.0 

-  6.4 

44 

10 

•  23 

21 

1701 

0 

25 

31 

24 

.62 

-  .14 

.29 

30 

10.5 

11 

31. 

2 

0 

0 

mAyDEn 

37.0 

12.6 

24.9 

52 

8 

•  8 

18 

1236 

0 

9 

31 

7 

1.35 

-  .01 

.35 

11 

16.0 

4 

28. 

6 

0 

0 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

33.3 

4.0 

18.8 

49 

29 

•  16 

18 

1426 

0 

11 

31 

13 

.82 

.35 

30 

8.0 

4 

0 

0 

IGNACIO  1  N 

41.6 

16.3 

29.0 

2.1 

59 

6 

.  5 

21 

1112 

0 

3 

31 

2 

3.17 

1.98 

.71 

10 

8 

3 

0 

KREMMLING 

33.4 

.8 

17.1 

50 

29 

•  22 

18 

1479 

0 

13 

31 

16 

.96 

.30 

30 

4 

0 

0 

LAKE  CITY 

34. 3M 

-  3.3 

15,  6M 

46 

29 

-18 

18 

1323 

0 

11 

31 

23 

1.81 

.55 

30 

19.0 

IT 

23. 

6 

2 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


Continued   DECEMBER  1965 


Siauon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Higheal 

• 
a 

■a 
t 
2 

ft, 

Q 

Degree  Day. 

No.  oi  Day. 

a 

t- 

From  Normal 

h 

s 
3 

ft 

£ 

Sao 

v.  S!m 

No.  ot  Day. 

Max. 

Mis. 

3 

r- 

1  = 

i\ 

• 

a 

3 

1 

| 

k 

1.00  or  Mor. 

It 

M 

3  > 

si 

1 » 

si 

li 

LITTLE  hills 

40.4 

8.2 

24.3 

59 

8 

•12 

21. 

1254 

0 

7 

31 

9 

1.51 

.63 

11 

8 

26* 

6 

l 

0 

harvine 

40.0 

15.5 

27.8 

65 

-  8 

U46 

0 

8 

30 

4 

D  2  •  1 5 

.92 

1 1 

12 

26 

6 

i 

0 

MAYBFLL 

33.5 

9.3 

22.4 

51 

8. 

-n 

27* 

1313 

0 

13 

31 

9 

1.48 

.64 

11 

10.8 

6 

2T. 

5 

l 

0 

MECKEL 

40.1 

13.4 

26.8 

58 

8 

.  8 

17 

1179 

Q 

■ 

1.83 

.72 

11 

18.0 

6 

26. 

6 

i 

0 

MEREDITH 

ST. 3 

4.7 

21.0 

48 

26. 

•  14 

18 

1338 

0 

9 

31 

U 

.66 

.37 

11 

2 

0 

0 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

»t.3 

23.1 

32.6 

.5 

58 

6 

5 

20 

1000 

0 

5 

29 

0 

3.36 

1.63 

.90 

10 

22.0 

12 

24. 

8 

3 

0 

MONTROSE  NO  2 

43.* 

20.4 

32.1 

3.5 

57 

20 

1013 

0 

2 

29 

0 

.51 

.08 

.14 

31. 

4.3 

2 

25. 

2 

0 

0 

NORThOALE 

39.5 

14.7 

27.1 

1.2 

55 

5 

-10 

20 

1167 

0 

5 

29 

7 

3.33 

2.26 

.80 

10 

20.0 

14 

24 

9 

2 

0 

NORWOOD 

38.6 

17.3 

28.0 

50 

e 

0 

18 

1142 

8 

3  I 

0  1.78 

.71 

.43 

30 

6 

1 

0 

OURAY 

40.8 

21.2 

31.0 

55 

7 

4 

18 

1047 

0 

3 

30 

0 

1.41 

.69 

30 

17.9 

13 

24 

6 

1 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

40.  8M 

13. 9M 

17. 4M 

59 

6 

•13 

21 

1160 

0 

8 

30 

6 

4.93 

.98 

22 

61.0 

26 

30 

8 

3 

0 

PAL  MACE 

43.5 

23.5 

34.5 

55 

939 

0 

0 

27 

0 

•  "79 

.33 

•  50 

1 1 

0 

3 

1 

0 

PALISAOE  LAKES  6  SSE 

39.1 

8.2 

23.7 

57 

3 

.12 

19 

1272 

0 

9 

31 

9 

5.58 

1.16 

22. 

53.0 

40 

23 

7 

5 

4 

PAON I A 

46.  1 

20.9 

33.5 

61 

8 

6 

IS 

969 

o 

n 

3  0 

o 

1.30 

.71 

11 

15.5 

3 

1 

0 

PARADOX 

44.3 

21.9 

33.1 

58 

8 

9 

21 

982 

0 

0 

28 

0 

2.24 

.71 

10 

5.6 

2 

23. 

7 

1 

0 

PITKIN 

32.1 

2.9 

17.5 

44 

9 

-14 

19 

1462 

0 

17 

31 

14 

1.03 

• 

.14 

.40 

30 

16.0 

23 

31. 

3 

0 

0 

PCWOERHORN 

21.9 

.  7.8 

7.1 

40 

1 1 

-21 

1793 

o 

2  9 

3  i 

2  7 

1)  ^  1 

•  28 

30 

3.5 

2 

0 

0 

9ANGELY 

36.4 

11.9 

24.2 

50 

29 

.  7 

27. 

1261 

0 

14 

30 

6 

1.03 

.33 

11 

3 

1 

0 

RICO 

*»0  •  5 

9.2 

2**9 

55 

7. 

.  7 

18 

1235 

0 

6 

31 

6 

3.37 

1  f)AV 

.90 

30 

33.0 

38 

23 

2 

0 

rifle 

42.  T 

18.6 

30.7 

4.0 

59 

29 

5 

21 

1056 

0 

0 

30 

0 

.38 

• 

.26 

.28 

11 

1.0 

1 

U 

2 

0 

0 

SIIVFRTON 

36.9 

3.5 

20.2 

.9 

47 

3 

•  14 

18 

1381 

0 

5 

31 

13 

3.58 

2.08 

1.01 

29 

38 

29. 

6 

4 

1 

STEAMBOAT  SPRINSS 

35.  1M 

5.6M 

20. 4M 

1.5 

33 

29 

-18 

18 

1375 

o 

3  i 

q 

1.55 

.90 

.64 

11 

11.1 

11 

2T. 

3 

1 

0 

TAYLOR  PARK 

28.9 

-  1.8 

13.6 

40 

4 

-25 

26 

1588 

0 

23 

31 

20 

1.15 

.30 

31. 

13.8 

26 

31. 

3 

0 

0 

TELLURIOE 

39  2 

2 .  Q 

1.5 

7 

•  8 

18 

1232 

0 

6 

31 

6 

2.51 

.77 

.89 

30 

31.0 

22 

30. 

3 

2 

0 

URAVAN 

42^9M 

24. 4M 

33. 7M 

34 

7 

12 

21 

964 

0 

0 

31 

0 

T 

22 

VALLECITO  DAM  // 

40.5 

16.5 

28.5 

59 

6. 

.  1 

19 

1126 

0 

7 

31 

3 

6.13 

1.47 

30 

56.0 

8 

3 

4 

YAMPA 

37.6 

11.6 

24.6 

50 

4 

-11 

18 

1243 

o 

7 

3  \ 

3 

.78 

.23 

11 

12.3 

6 

21. 

4 

0 

0 

YELLOW  JACKET  1NW 

39.  1 

19.3 

29.2 

54 

8. 

0 

18 

1101 

0 

8 

31 

1 

3.10 

.96 

10 

24.5 

14 

24. 

9 

t 

0 

DIVISION 

25.1 

,7 

1.74 

.50 

16.4 

•      *  * 

kansas  Drainage 

8ASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

44.9 

21.2 

33.1 

67 

/. 

4 

16 

982 

0 

7 

28 

0 

.72 

.36 

1 1 

3.6 

2 

0 

0 

BONNY  DAM 

47.8 

19.8 

33.8 

76 

5 

3 

17 

962 

0 

4 

30 

0 

.44 

.16 

11 

3.8 

3 

0 

0 

BURL  I NGTON 

48.5 

24.6 

36.6 

3.6 

75 

4 

9 

16 

874 

o 

2  9 

o 

.31 

.12 

.12 

13 

2 

0 

0 

CHEYENNE  WELLS 

46.5 

18.1 

32.3 

.1 

70 

4 

4 

26. 

1007 

0 

5 

29 

0 

.55 

.32 

.22 

10 

15.0 

4 

0 

0 

FLAGLER  2  NW 

48.4 

17.9 

33  2 

4 

.  2 

17 

0 

5 

29 

2 

.21 

.13 

14 

3.9 

}! 

0 

HOLYOKE 

46.9 

20.3 

33.6 

3.3 

69 

3 

16 

968 

0 

3 

29 

0 

•  88 

.49 

.24 

10 

4 

0 

0 

STRATTON  J  NE 

49.4 

21.2 

33.3 

78 

4 

1 

17 

916 

0 

2 

29 

0 

.44 

.18 

14 

18. 

2 

0 

0 

WRAY 

49.7 

20.4 

33.1 

4.3 

77 

4 

3 

17 

921 

2 

Q 

.58 

.16 

.27 

14 

3.5 

14 

2 

0 

0 

YUMA 

31.6 

19.4 

33.5 

68 

6 

0 

17. 

909 

0 

5 

29 

2 

.78 

.38 

.27 

14 

4 

0 

0 

DIVISION 

14.3 

3.1 

.55 

.13 

5.9 

ft       ft  ft 

Pi  AtTF  DDATNAfiP 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

39. 1M 

19. 3M 

29. 2M 

56 

* 

•  10 

15 

1102 

0 

1 

29 

3 

.84 

.40 

30 

13.0 

4 

0 

0 

ANTERC  RESERVOIR 

38.5 

4.6 

21.6 

58 

•  2* 

1341 

0 

6 

31 

12 

24 

14 

1  r*i  * 
1  0#  3 

2 

24. 

0 

0 

0 

BAILEY 

46.3 

15.0 

30.7 

65 

5 

-a 

16 

1037 

0 

3 

31 

5 

.51 

.35 

14 

7.9 

2 

0 

0 

BOULOFR 

50.6 

26.4 

38.3 

2.7 

75 

4 

t 

16 

813 

Q 

2 

2  0 

o 

.44 

• 

.18 

.26 

14 

10.2 

T 

14 

2 

0 

0 

BR IGGSOALE  2  NW 

45.4 

13.0 

29.2 

69 

7 

.  8 

16 

1104 

0 

5 

31 

3 

.23 

.09 

14 

3.0 

2 

24. 

0 

0 

0 

9YERS 

49.5 

19.1 

34.3 

2.4 

73 

5 

.  2 

IS 

942 

0 

4 

27 

2 

.70 

.30 

.46 

23 

10.3 

8 

23 

2 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

41.1 

17. 9M 

29. 5M 

60 

m  q 

1094 

0 

8 

29 

1 

.24 

.18 

13 

6.0 

1 

0 

0 

CASTLF  ROCK 

49.6 

15.6 

32.6 

69 

i 

.  4 

17. 

996 

0 

3 

31 

2 

.34 

.19 

14 

2 

0 

0 

CHEESMAN 

49.6 

17.2 

33.4 

1.8 

68 

5 

.  2 

18 

973 

28 

.47 

.07 

.33 

14 

4 

14 

2 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

52.  1M 

21. OM 

36.  6M 

72 

5 

.  1 

16 

867 

0 

3 

26 

1 

.30 

.19 

14 

5.3 

4 

15. 

2 

0 

0 

DENVER  wB  AIRPORT  //R 

49.4 

20.6 

33.0 

3.4 

68 

5 

0 

16. 

924 

0 

4 

30 

2 

.53 

.06 

.19 

13 

5.6 

3 

16. 

3 

0 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

50.1 

28.9 

39.5 

3.7 

70 

1 1 

16 

786 

0 

3 

19 

0 

.01 

2 1 

1 3 

5*6 

3 

1?» 

2 

0 

0 

ELBERT 

47.9 

15.3 

31.6 

67 

.  7 

16 

1026 

0 

4 

29 

3 

.32 

.18 

23 

6.0 

3 

24. 

2 

0 

0 

ESTES  PARK 

44.1 

20.8 

32.5 

2.7 

59 

6. 

-12 

15 

1001 

Q 

24 

4 

.40 

• 

.25 

.19 

30 

2 

0 

0 

EVERGREEN 

51.2 

16.9 

33.1 

67 

5 

.  6 

24 

983 

0 

2 

31 

5 

.30 

.40 

14 

6.0 

3 

IS. 

1 

0 

0 

'AIRPLAY  NO.  2 

PORT  COLLINS 

45.5 

18.0 

31.8 

L* 

68 

m  2 

16 

1021 

0 

6 

31 

3 

.02 

•  36 

13 

6.0 

3 

13 

1 

0 

0 

FCRT  LUPTON  1  N 

47.1 

13.8 

30.5 

67 

5. 

.  5 

17. 

1066 

0 

5 

31 

6 

!28 

• 

.07 

.12 

23. 

9.0 

3 

24. 

2 

0 

0 

PORT  MORGAN 

44.6 

16.1 

30.4 

2.4 

70 

6 

0 

25. 

1063 

3  ( 

2 

.56 

.27 

.24 

11 

3 

0 

0 

GEORGETOWN 

42.3 

22.7 

32.5 

60 

4 

2 

IS 

1001 

0 

6 

2' 

0 

.37 

.18 

14 

5.0 

2 

14 

2 

0 

0 

GRANT 

38.6 

13.9 

26.3 

58 

* 

.  3 

18 

1196 

0 

9 

31 

6 

.33 

.26 

30 

8.0 

3 

30 

2 

0 

0 

GREELEY 

45.  1M 

14.  8M 

30. OM 

2.4 

66 

m  I 

i  y* 

1078 

0 

5 

31 

38 

•  30 

14 

1 

0 

0 

GROVER  10  W 

47.1 

22.0 

34.6 

3.8 

68 

J 

2 

16 

937 

0 

4 

25 

0 

.03 

• 

.27 

.03 

23 

3.0 

2 

24. 

0 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

45.1 

18.2 

31.7 

2.5 

64 

4 

.  5 

16. 

1028 

0 

5 

29 

2 

.37 

• 

.03 

.26 

14 

6.6 

t 

0 

0 

JONES  PASS  2  E 

M 

M 

M 

*7 

7 

-13 

18 

0 

31 

.89 

16.0 

IT 

15* 

0 

0 

julesburg 

44.3 

19.4 

31.9 

1.6 

65 

5 

0 

15 

1020 

0 

4 

30 

1 

.87 

.43 

.35 

23 

10.0 

4 

0 

0 

KASSlER 

51.8 

24.6 

38.2 

2.3 

70 

•  3 

16 

823 

0 

3 

23 

I 

.64 

.06 

.44 

14 

11.0 

T 

14 

I 

0 

0 

KAuFFMAN  4  SSE 

46.5 

19.3 

33.0 

68 

1 

15 

984 

0 

6 

29 

0 

.23 

.10 

24. 

3.0 

2 

24 

2 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

33.6 

6.6 

21.1 

50 

•  20 

18 

1335 

0 

8 

31 

10 

.33 

.19 

24 

9.0 

6 

24 

2 

0 

0 

LAKEwOOD 

49.7 

26.1 

37.9 

2.9 

TO 

6 

16 

833 

0 

3 

20 

c 

.38 

.13 

.32 

23 

3.7 

4 

14 

2 

0 

0 

LAST  CHANCE 

LCNG«ONT   2  ESE 

46.1 

17.3M 

31.7M 

.9 

TO 

.  3 

18. 

1022 

0 

6 

30 

3 

.41 

.09 

.28 

14 

a.o 

5 

14 

2 

0 

0 

PARK  PR  9  E 

54.7 

16.8 

33.8 

70 

30 

.  3 

24. 

899 

0 

1 

29 

3 

.30 

.01 

.13 

23. 

7.0 

4 

24. 

2 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

41.7 

16.  5M 

29. 1M 

60 

-18 

13 

U07 

0 

T 

30 

.74 

.40 

13 

5.6 

3 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


Continued  DECEMBER  1965 


Sutkm 

Temperature 

Precipitation 

aj 

<s 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highosl 

Dale 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

3 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More 

.50  or  More  j 

1.00  or  More 

t  I 

"£ 

5  S 

si 

:i 

SEDGwTCK   5  S 

43.9 

21.1 

32.5 

62 

5 

4 

18 

1001 

0 

5 

30 

0 

.96 

.30 

11 

9.0 

5 

24 

5 

0 

0 

SPICTR 

33.  8M 

•  1 5 

18 

1322 

0 

14 

30 

5 

■    *  63 

.19 

30 

16.1 

8 

31 

3 

0 

0 

STERLING 

43.0 

16.5 

29!s 

1.6 

63 

8 

2 

27. 

1085 

0 

fl 

31 

0 

.57 

■  22 

.21 

14 

10.0 

3 

0 

0 

WALDEN 

34.9 

9.9 

22.2 

49 

5. 

•  18 

1317 

0 

12 

31 

5 

.38 

.13 

31 

3.7 

3 

31 

2 

0 

0 

wATEBDALE 

49.6 

20.2 

34.4 

2.5 

70 

4 

0 

16 

941 

0 

s 

29 

I 

,40 

-  .02 

.23 

13 

4.5 

3 

13 

2 

0 

0 

WIGGINS  7  SW 

47.9 

IS.  S 

31.9 

69 

5 

.  8 

16 

1019 

0 

4 

2a 

4 

.54 

.19 

23 

5.0 

3 

0 

0 

Division 

11.5 

1.6 

.47 

-  .01 

7.7 

•    *  » 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  OS 

ALAMOSA  MB  AIRPORT  R 

39.3 

6.2 

22.4 

3.2 

56 

5 

•  15 

19 

1316 

0 

11 

31 

10 

.76 

.51 

.28 

23 

10.8 

5 

25* 

4 

0 

0 

BLANCA 

40  •  4 

a.o 

24.2 

55 

5 

.15 

19 

1257 

o 

31 

1 0 

.47 

.14 

22 

4 

23e 

3 

0 

0 

CENTER 

40.3 

8.1 

24.2 

58 

5 

•  11 

25 

1258 

0 

8 

31 

9 

.95 

.*e 

23 

9.5 

6 

29* 

3 

0 

0 

DEL  NORTE 

40  2 

13.3 

26.8 

3.1 

59 

5 

•  6 

1180 

0 

6 

31 

2 

1.52 

1.18 

.76 

23 

19,0 

4 

1 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

3s!s 

16.1 

27.5 

55 

5 

2 

21 

1158 

0 

8 

31 

0 

D  .38 

.10 

17* 

6.8 

) 

25* 

2 

0 

0 

UERMIT  7  ESE  // 

34.3 

•  4.4 

15.0 

-  .1 

48 

5 

.23 

19 

1543 

0 

13 

30 

24 

3.15 

2.32 

.90 

29. 

28 

29 

6 

3 

0 

MANASSA 

41.  7M 

10.2m 

26. OM 

4.3 

•  6 

19 

1204 

0 

4 

.65 

.39 

.22 

10 

8.0 

2 

29. 

3 

0 

0 

MONTE  VISTA 

37.3 

9.9 

23.6 

57 

5 

.  8 

25 

1276 

0 

12 

31 

7 

1.24 

.57 

23 

16.7 

11 

2* 

3 

1 

0 

SAGUACME 

38.7 

10.4 

24.6 

55 

3 

.  7 

25 

1246 

0 

9 

31 

7 

1.12 

.81 

.65 

23 

18.5 

10 

23 

3 

1 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

30.  3 

-  8.7 

10.9 

46 

11 

.22 

19 

1670 

0 

16 

31 

29 

1.80 

.55 

23 

27.5 

20 

30. 

4 

2 

0 

WOLF  CREEK   PASS   1  E 

31.5 

12.6 

22.1 

SO 

5 

.  3 

16 

1324 

0 

18 

31 

4 

9.12 

2.16 

23 

130.0 

64 

2* 

13 

6 

2 

DIVISION 

22.3 

2.3 

1.92 

1.39 

27.4 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE  i       80°  ON  THE  4TH  AT  EVERSOLL  RANCH 
LOWEST  TEMPERATURE i         -34*  ON  THE  18TH  AT  FRASER 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION!       9.97   INCHES  AT  WOLF  CREEK  PASS  4  W 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,       TRACE  AT  PENROSE  3  NNW 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,       2.16  INCHES  ON  THE  23D  AT  WOLF  CREEK  PASS  1  E 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,       130.0   INCHES  AT  WOLF  CREEK  PASS  1  E 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,       91   INCHES  ON  THE  31ST  AT  WOLF  CREEK  PASS  4  W 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


AMY 

AROYA  6  NE 
AYER  RANCH 
BRANDON 
BRANSON 

BUENA  VISTA 
SUTLER  RANCH 
CAMPO  B  Sri 
CANON  CITY 

COLORADO  SPRINGS  MS  AP 
DELHI 

DOHERTY  RANCH 
EAOS 

EVERSOLL  RANCH 
FORDER  •  S 

FOUNTAIN 
POmlER 
GARDNER 
GUPPEY   10  SE 
HASKELL 

HOLLY 

JOHN  MARTIN  DAN 

KARVAL 

KIT  CARSON 

i A  JUNTA  FAA  AIRPORT 
LAMAR 

LAS  ANIMAS 
L»  VETA 
lEADVlLLE 
LIME  3  SE 

LIMON    |0  SSK 
L  IMON 

NORTH  LAKE 
ORDWAY 
PALMER  LAKE 

PENROSE  >  NNM 

PUEBLO  MB  AIRPORT  //R 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

ROCKY  FORD  !  ESE 

RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAL  IDA 
SPRINGFIELD 


HSW 


SPRINGFIELD 
STONINGTON 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TACONY   10  SE 
TRINIDAD 

TRINIOAO  FAA  AIRPORT 
TROY  1  SE 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 
I. IN  LAKES  RESERVOIR 
THO  BUTTES  1  NW 

WALSENBURG  POwER  PLANT 

HtSTCLIFFE 

METHORE  2  S 


.32 
,7* 
.SI 


10     11     12     13     14     15      16     17     18     19    20     21     22     23     24     25     28     27     28     29     30  31 


.1*     .29  .02 


•02     .07  T 


.01     ,04  T 


T         .10  T 

.02  .0) 
.2S  .02 


.28 
.29 


•  29 
.06 


ALTENBERN  1,91 

AMES  3,08 

ASPEN  1.71 

BASALT  1.00 

BERTHOUO  PASS  1.6* 

BOND  .78 
BONHAM  RESERVOIR 
BRECKENRIDGE 
CEOAREOGE 
CIMARRON 

CLIMAX  2  NM 
COCMETOPA  CREEK 
COlLSRAN 

COLORADO  NAT  HON 
CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  1  E 
DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

OOLORES 
DURANGC 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
ELECTRA  LAKE  //R 
PORT  LEWIS 

PRASER 
PRUITA 

GATEmAy  1  Sa 
GLEnmOOO  SPRINGS  1  N 
GRANO  JUNCTION  MS  AP  //R 

GRAND  JUNCTION  6  ESE  .71 
GRANO  LAKE  1  NH  1,25 
GRAND  LAKE  6  SSM 
GRANO  VALLEY 
GREEN  MOUNTAIN  OAM 

GUNNISON 
MAMIL'CN 

HAYOEN 

HOT  SULRHUR  SPR$  2  S> 
10NAC10  1  N 

KREMMLING 
LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  9  NE 
LITTLE  HILL S 
MANCOS 


MARvINE 
HAYIELL 
MEEKER 
MEREDITH 


D  2.15p  .200  .10 


.010 
.02 


.06     .07  .03 


.01  T 
.090  .03 


.05  .06  T 
.01 


.25     .04  .10 


.04 

T         .10  .03 

.10  .21 

.12  .09 

.10     .07  .12 

.02     .04  .16 

.06     .16  .13  .05 


.01     .09  .01 


.18 

T 

.24 


.16  T 
.02 

.09  T 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 


Day  of  Month 


I  I 

1   |  2  |  3 

I  I 

4       5  6 

I  I 
7  |  8  |  9 

1 

10  j 

11  1 

12 

1 

13 

14 

15 

,_  1 
lb 

._  1 
17 

in 

,„  | 

on  9i 

1 

00  1 

1 

__  | 
25 

rtf?  1 
26 

n 

1 

28  | 

1 

29 

30 

31 

1.36 

.01 

•  90 

.15 

.10 

•  03 

.22 

.04 

.  30 

.60 

.34 

•  03 

.16 

X 

.14 

•  12 

1st 

•  02 

T 

T 

T 

T 

.07 

X 

.06 

.OS 

•  14 

x 

•  14  • 

3  1 33 

•  OS 

■  10 

,10 

.02 

•  2T 

•  10 

•  21 

•  1 0 

X 

.45 

y 

.73 

•  1  3 

•  1 3 

.130 

,43 

.43 

1.91 

.07 

.01 

.02 

T 

.13 

•  W 

■  05 

.02 

•  12 

.38 

.18 

•  01 

.49 

4.  93 

03 

•  07 

•  29 

.9* 

*  79 

.50 

.  [  6 

.01 

x 

T 

T 

T 

.  1  o 

.  IC 

x  , 

3*96 

I 

T 

•  15 

•  07 

.50 

X 

.25 

1.16 

.14 

x 

_ 

*  • 

1  ■  3C 

.0, 

.16 

,03 

.19 

.08 

.00 

.02 

2.2* 

.11 

.71 

.05 

.05 

.11 

•  08 

.16 

.16 

.33 

.48 

1.42 

T 

.35 

T 

1 

•  06 

•  09 

j 

•  14 

• 

1.03 

•  30 

.35 

.4C 

I ,  7S 

•  32 

■  23 

.25  .20 

T 

•  32 

* 

.  1  1 

x  , 

.41 

f 

■ 

T 

.13 

.26 

1.09 

.0. 

■49 

T 

.12 

T 

T 

T 

.30 

.16 

!  .01 

•  24 

i  0  3 

•  02 

3.37 

T  .08 

.47 

.15 

.02 

•  13 

•  02 

•  13 

•  07 

■  09 

.05 

.45 

•  09 

.90 

x 

™ 

•  04 

.02 

.  10 

T 

.06 

*  16 

|  .06 

*04 

• 

.12 

.60 

.15 

.06 

.10 

•  06 

T 

•  10 

.11 

1  •»* 

.02 

•  03 

,06 

x 

.'2 

T     1  .J* 

.1* 

T 

f 

•  23 

T 

.90 

.66 

x 

1.01 

1.33 

.0? 

.64 

.09 

•  03 

.03 

•  IT 

•  13 

.20 

.21 

4,59 

T     |  ..1 

.06 

.06 

•  03 

.19 

•  06 

.03 

.63 

.»4 

•  09 

1.43 

1.13 

.15 

.19 

.03 

T 

•  15 

.  30 

•  09 

T 

T 

•  10  • 

2.31 

.0« 

.2* 

.03 

.13 

.01 

T 

.54 

.46 

.08 

•  09 

.89 

.0* 

.07 

.20 

•  36 

•  05 

.18 

.90 

.31 

6.13 

T  1.10 

•  05 

•  13 

.65 

•  07 

•  26 

.01 

1.19 

1  ,06 

x 

1,47 

l«44 

1 

.36 

•  04 

•  06 

T 

•  06 

•  20 

•  02 

.2". 

•  16 

•  10  • 

.69 

.to 

.04 

■  10 

•  40 

■  26 

1.03 

T 

.10 

.04 

1.60 

2.01 

2.02 

•  96  • 

,70 

.1* 

.25 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

.06 

.11 

.19 

3.10 

.0* 

.19 

T 

.13 

.14 

.20 

•  16 

•  06 

•  23 

.41 

T 

T 

.36 

•  72 

.36 

.04 

•  07 

T 

T 

.01 

.44 

•  16 

*  * 

•  12 

X 

•  02 

•  31 

.u 

•  12 

.05 

.03 

T 

.53 

i  •" 

•  10 

.03 

T 

•  10 

•  10 

•  21 

•  03 

X 

.33 

1  .u 

.13 

.04 

•  09 

T 

.12 

.32 

T 

.04 

.20 

T 

T 

.01 

T 

.88 

.24 

.!• 

.19 

.03 

•  IT 

•01 

.46 

.12 

.03 

T 

•  20 

.07 

T 

.04 

1.08 

.19 

.37 

•  13 

.11 

T 

•  21 

•  09 

.73 

.15 

•  30 

.09 

•  13 

•  10 

.02 

•44 

.04 

.04 

.  Q4 

.31 

1  >W 

.13 

"  32 

•  04 

T 

.39 

.15 

.06 

T 

I 

!27 

.03 

T 

•  04 

.03 

,78 

.15 

1 

.20 

•  27 

T 

.16 

.8* 

1 

T 

T 

.10 

•  24 

T 

T 

•  10 

.40 

T 

.06 

.06 

.02 

.51 

.35 

T 

.11 

.03 

•  44 

T 

•  02 

.  10 

.06 

x 

.23 

I  '°' 

.03 

•  09 

•07 

.03 

,70 

.05 

.19 

,46 

.2* 

16 

* 

•02 

•  04 

•  3* 

1  0 

•  02 

.  1 1 

.47 

' 

.  1  3 

.01 

x 

.30 

.0) 

T 

•  09 

•  02 

•  il 

X 

.33 

.02 

.19 

•  14 

.04 

T 

T 

•  14 

T 

.41 

.01 

•  21 

•  0T 

.22 

T 

T 

•  1 3 

',02 

T 

T 

.  0T 

x  I 

.03 

.33 

III 

•  12 

.32 

•  14 

T 

•  is 

T 

.25 

.  T 

•  10 

j 

T 

X 

x 

T 

x 

x  , 

.16 

.  10 

m 

•  06 

.08 

T 

.  oa 

.20 

10 

•  10 

•  07 

•  03 

•  02 

.40 

.01 

.01 

02 

.  02 

•  1 9 

x  , 

.50 

•Uo 

•  09 

.03 

1 .33 

•44 

•  02 

T 

.67 

.44 

.03 

.34 

T 

T 

•  09 

T 

T 

.26 

•  02 

,  ;  2 

•  02 

.56 

.24 

*  l  ? 

T 

.20 

.37 

. 

*  n 

_ 

0  3 

T 

x 

.  1  3 

.53 

,0» 

* 

.38 

.30 

•06 

.03 

03 

.73 

T 

•  63 

T 

.06 

•  04 

T 

•  3*7 

.01 

T 

•  26 

.02 

T 

T 

•  02 

•  02 

T 

.04 

.89 

T 

.26 

.12 

T 

.0? 

.11 

• 

* 

.13  • 

.87 

.17 

* 

.64 

*02 

* 

.  OS 

•  00 

x 

.25 

.10 

•  10 

.37 

1 

*  j  5 

,22 

.60 

.28  .07 

•  49 

T 

•  33 

T 

•  01  • 

.50 

T 

T 

*  J* 

_ 

T 

,32 

X 

.41 

T 

28 

01 

.  2 

.30 

.15 

T 

•  19 

T 

.74 

T 

T 

.40 

•  06 

.01 

.15 

•  12  • 

.36 

.25  .07 

•  09 

.11 

•  06 

.96 

.15 

.30 

.15 

•  15 

.15 

•  06 

.53 

.0' 

.02 

.11 

T 

•  01 

T 

•  If 

.16  ! 

.57 

T  .10 

.34 

•  02 

•  01 

.10  . 

.57 

.19 

.02 

•  21 

•  19 

.30 

T 

T 

.02 

•  12 

.06 

.05 

•  13  ! 

.40 

.23 

.12 

•09 

.34 

.01 

.13 

.18 

T 

•  19 

•  03 

.40 

•  15 

.16 

.03 

.01 

•  03 

• 

MESA  VEROE  NIT  PARK 
MONTROSE  NO  I 
MONTROSE  NO  2 
NORTHOALE 
NORWOOD 

OURAY 

PA60SA  SPRINGS 
PALISADE 

PALISADE  LAKES  4  SSE 
PAONIA 

PARADOX 

PARSMALL   10  SSE 
PITKIN 
PLACERVlLLE 
POwDERHORN 

PYRAMID 
OANOELY 
RICO 
RIFLE 

SAPtNERO  5  E 

SARGENTS 
SHOSHONE 
SILVERTON 
STEAM80AT  SPRINGS 
TACOHA 

taylor  park 
tellurioe 

URAVAN 

vALLECITO  DAM 

winter  park 

--  '  creek  pass  4  w 

YAMPA 

YELLOW  JACKET  INK 


AKRON  FAA  AIRPORT 
BONNY  DAM 
BURLINGTON 
CHEYENNE  WELLS 
FLAGLER  2  NW 

FLEMING  1  S 
GENOA  1  w 
HOLYOKE 
I  DAL  1 A 
LEROV  7  WSW 

OTIS  11  NE 

5TRATTON  3  NE 

VONA 

wflAY 

YUMA 


ALLENSPARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BRIGGSDAlE  2  NW 
BYERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  WB  AIRPORT 
DENVER  WB  CITY 
EASTONVlLLE   1  NNW 
EASTONVILLE  2  NNE 
EASTONVlLLE  6  WJW 

ELBERT 
ELBERT  3  Nw 
ELBERT  3  SE 
ELBERT  4  SSW 
ELBERT  9  Sw 

ELBERT  B  SW 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 
FAIRPLAY 
FAIRPLAY  NO.  2 

FORT  COLLINS 
FORT  LUPTON  1  N 
FORT  MORGAN 
GEORGETOWN 
GRANT 

GREELFY 
GROVER   10  w 
HARTSEL 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 
J'JLESBuRG 
KASSLER 
KAufFMAN  *  SSE 
KIOWA  5  SE 

KIOWA  .  Sw 

LAKE  GEORGE  a  Sw 

LAKEWOOO 

LAST  CHANCE 

lONGMONT  2  ESE 

PARKER  9  E 

RED  FEATHER  LAKES 

SEDALIA  4  SSE 

SEDGwlCK  5  S 

SP1CER 

SOUAW  MOUNTAIN 
STERLING 
wALOEN 
wATERDALE 
WIGGINS  7  Sw 


WINDSOR 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


ALAMOSA  .9  A I RPORT 

6LANCA 

CENTO 

DEL  NORTE 

CHEAT   SAND  OUNES  NN 

MERUIT  T  E5E 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

■  AGON  XHEEL    GAP  J  N 

molp  creek  pass  t  e 


Day  of  Month 


10     11  12 


.12 
.12 
.10 


13     M  IS 


16     17  18 


.10 

.09 

•  21 


19     20  21 


22     23  24 


.'» 

.2a 

.1* 

.01 

.•' 

•  It 

T 

.T» 

•  10 

.09 

T 

.«0 

.20 

•  10 

•  10 

•  JT 

.!S 

.AS 

.IS 

■19 

T 

.25 

Lit 

25     26  27 


28  29 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Time 

Day  of  month 

• 

6) 
i 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

; 
< 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

32 
37 

30 
35 

33 
38 

34 
38 

34 
39 

33 
37 

34 
39 

34 
38 

33 
38 

35 
40 

37 
39 

33 
36 

33 
36 

33 
35 

33 
33 

29 
31 

27 
31 

25 
29 

25 
29 

26 
29 

24 
30 

26 
31 

2  9 
31 

28 
29 

2, 

29 

27 

23 
26 

24 

28 

30 
33 

32 
33 

32 
32 

30.1 
33.4 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

35 
38 

35 
36 

35 
38 

36 
36 

36 
39 

36 
38 

36 
39 

36 
38 

37 
39 

37 
38 

38 
40 

37 
38 

36 
37 

36 
36 

35 

35 

33 
33 

31 
31 

29 
30 

26 
29 

29 
30 

28 
29 

29 
30 

30 
31 

30 
30 

26 
29 

29 
29 

27 
24 

26 
28 

29 
31 

32 
33 

32 
32 

32.6 
33.7 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

36 
38 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
40 

39 
39 

39 
38 

38 
38 

37 
37 

35 
35 

34 
34 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

31 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

31 
31 

31 
31 

31 

3': 

30 
30 

30 
31 

32 
33 

33 
32 

35.1 
35.1 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

42 
41 

42 
41 

42 
41 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
41 

41 
41 

41 
41 

40 
40 

39 
39 

39 
38 

38 
37 

37 
37 

36 
35 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

35 
35 

35 
15 

35 
35 

35 
35 

30 
36 

39.1 
38.9 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

45 
45 

45 
45 

45 
44 

44 
44 

44 

44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

43 
44 

43 
43 

43 
43 

43 
42 

42 
4? 

41 

Hi 

41 
41 

40 
40 

40 
40 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 

3e 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
36 

41.9 
41.8 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

51 
51 

51 
51 

51 

51 

51 
51 

51 
51 

50 
50 

so 

50 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

48 
49 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
47 

47 
47 

47 

47 

47 
47 

47 
47 

47 
46 

49.4 
49.4 

Th\D^ETRERS°I;iTh\^h^^:RR,GATED  "L0T  W,TH  SPARSE  ^""^  «>VER.     SLOPE  2  ,0  3  PERCENT  W  TO  N.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

$ 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  o  ► 
H  < 

•      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
9AJIN 

02 

MONTROSE   NO  1 

(E) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.02 
7 

.02 
9 

.02 
12 

.01 

10 

.02 
11 

.02 
12 

.03 

12 

.03 

13 

.02 
7 

.02 
13 

.01 
15 

.04 

15 

.02 

20 

.03 

20 

.02 
16 

.02 
10 

.04 

23 

.02 
5 

.03 
10 

.03 

: 

11 

13 

.3 

12 

11 

. 

11 

• 

65 

105 

'6 

622 

(E)     PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 


Sm  fUf#r*t*c«  NolM  Folio  wing  SuUon  IiwUx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tt      #  l 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

MAX 

33 

52 

58 

78 

64 

64 

63 

65 

58 

97 

30 

48 

46 

34 

23 

37 

30 

30 

45 

53 

57 

57 

48 

27 

55 

90 

42 

62 

63 

59 

52 

5  1 

,0 

MIN 

32 

25 

30 

44 

41 

35 

35 

30 

35 

38 

33 

24 

22 

17 

17 

7 

20 

1 3 

1  5 

20 

27 

40 

20 

13 

2  2 

26 

18 

31 

38 

42 

27 

27 

1 

8UENA  VISTA 

MAX 

47 

48 

55 

36 

62 

60 

35 

56 

56 

51 

46 

45 

42 

32 

25 

33 

32 

46 

46 

46 

40 

38 

41 

44 

50 

52 

31 

46 

5 

MB) 

18 

19 

20 

26 

22 

18 

20 

20 

24 

29 

32 

22 

11 

1 1 

10 

3 

2 

4 

7 

6 

22 

14 

3 

10 

23 

27 

31 

16 

e 

CANON  CITY 

MAX 

36 

63 

66 

71 

72 

66 

61 

65 

62 

57 

56 

49 

46 

41 

28 

41 

40 

45 

55 

58 

61 

61 

56 

46 

59 

32 

37 

62 

65 

61 

54 

55 

1 2 

MIN 

41 

31 

42 

43 

48 

34 

36 

35 

39 

35 

41 

21 

22 

2  3 

17 

10 

21 

17 

2  3 

3 1 

33 

44 

27 

12 

28 

37 

1 2 

3  0 

5 1 

45 

24 

30 

,7 

COLORADO  SPRINGS  wB  AF 

MAX 

53 

55 

60 

68 

65 

37 

64 

58 

38 

43 

48 

40 

41 

28 

17 

30 

26 

34 

45 

45 

32 

47 

37 

32 

53 

42 

31 

51 

62 

57 

47 

46 

.6 

MIN 

24 

21 

31 

35 

33 

30 

31 

31 

36 

33 

28 

22 

19 

17 

14 

1 

6 

7 

8 

21 

22 

31 

20 

17 

17 

16 

12 

25 

36 

13 

29 

22 

i6 

DELHI 

MAX 

93 

61 

64 

74 

69 

64 

64 

61 

59 

63 

52 

52 

62 

33 

29 

37 

28 

40 

54 

58 

60 

67 

53 

39 

63 

90 

35 

65 

69 

65 

59 

54 

,  1 

MIN 

36 

16 

21 

37 

35 

18 

27 

19 

20 

32 

35 

21 

12 

21 

18 

10 

9 

9 

14 

25 

12 

28 

23 

18 

18 

27 

5 

1  1 

40 

32 

19 

21 

,5 

CADS 

MAX 

MIN 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

60 

60 

61 

80 

75 

68 

69 

67 

63 

57 

96 

53 

52 

38 

MIN 

38 

24 

27 

33 

20 

30 

25 

32 

38 

40 

34 

30 

30 

30 

FCRDFR  8  S 

MAX 

59 

60 

39 

51 

65 

54 

65 

60 

61 

48 

51 

48 

39 

32 

23 

35 

28 

41 

94 

51 

55 

38 

43 

42 

49 

42 

30 

54 

58 

66 

96 

49 

,  6 

MIN 

23 

14 

22 

10 

23 

23 

13 

13 

22 

30 

24 

19 

19 

19 

17 

3 

5 

12 

14 

18 

24 

20 

11 

23 

6 

13 

35 

32 

l' 

u 

,2 

HOLLY 

MAX 

56 

53 

59 

70 

65 

67 

56 

64 

60 

61 

52 

53 

32 

44 

29 

27 

21 

20 

25 

29 

37 

41 

32 

34 

36 

48 

36 

30 

44 

69 

71 

47 

.2 

MIN 

21 

18 

21 

20 

21 

20 

IT 

18 

24 

26 

25 

26 

24 

25 

21 

16 

-  2 

1 

-  2 

4 

2 

15 

28 

21 

9 

12 

10 

1  2 

13 

22 

37 

1  7 

.0 

JOHN  MART  IN  DAM 

MAX 

37 

57 

64 

71 

68 

64 

56 

59 

34 

94 

51 

49 

46 

37 

27 

22 

23 

28 

37 

32 

37 

40 

40 

34 

35 

43 

30 

42 

61 

68 

60 

46 

,  7 

MIN 

28 

25 

24 

32 

32 

19 

23 

20 

29 

29 

26 

33 

23 

25 

15 

14 

10 

17 

11 

9 

10 

20 

21 

20 

7 

17 

4 

11 

26 

35 

25 

20 

.6 

KIT  CARSON 

MAX 

57 

60 

61 

72 

68 

55 

66 

63 

62 

60 

59 

50 

31 

37 

34 

38 

25 

32 

34 

38 

48 

42 

38 

38 

40 

38 

25 

46 

54 

57 

91 

48 

,4 

MIN 

16 

14 

21 

22 

27 

22 

15 

18 

19 

26 

28 

23 

27 

22 

8 

6 

-  3 

-  1 

1 

9 

6 

1 1 

17 

19 

6 

12 

2 

1  3 

19 

31 

22 

15 

.5 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

54 

58 

62 

73 

66 

55 

61 

56 

60 

47 

49 

47 

39 

30 

23 

25 

22 

27 

39 

38 

44 

39 

35 

35 

40 

44 

27 

53 

65 

66 

93 

46 

,  2 

MIN 

28 

20 

24 

27 

30 

20 

19 

1  8 

29 

32 

27 

24 

16 

16 

17 

5 

4 

5 

7 

6 

13 

19 

23 

15 

13 

14 

6 

14 

34 

40 

30 

19 

.3 

LAMAR 

MAX 

59 

60 

63 

79 

72 

61 

65 

61 

60 

58 

51 

52 

44 

32 

26 

28 

25 

30 

38 

40 

43 

43 

33 

36 

33 

38 

30 

42 

55 

99 

97 

4  7 

t  6 

MIN 

25 

18 

20 

23 

28 

23 

16 

20 

25 

27 

26 

30 

27 

24 

20 

3 

•  4 

4 

2 

1 

•  2 

11 

20 

8 

1 

5 

2 

6 

17 

31 

2* 

IS 

,3 

LAS  ANIMAS 

MAX 

56 

60 

63 

76 

67 

60 

71 

61 

66 

60 

34 

52 

45 

36 

28 

28 

26 

33 

42 

44 

46 

43 

39 

40 

38 

39 

33 

47 

64 

68 

97 

49 

MIN 

27 

17 

21 

25 

25 

18 

18 

20 

28 

30 

27 

27 

20 

26 

18 

10 

4 

9 

•  6 

5 

7 

16 

20 

22 

8 

13 

2 

9 

16 

32 

27 

17 

!s 

LA  VETA 

MAX 

60 

48 

48 

42 

38 

34 

42 

52 

44 

58 

55 

52 

50 

40 

38 

36 

40 

40 

40 

28 

44 

42 

42 

42 

40 

45 

46 

50 

94 

63 

69 

4  5 

*  6 

MIN 

24 

6 

9 

10 

10 

8 

20 

18 

16 

12 

10 

10 

6 

2 

0 

-  5 

4 

8 

8 

8 

12 

10 

15 

7 

12 

20 

12 

22 

38 

30 

11 

.6 

LEAOVILLE 

MAX 

39 

38 

45 

55 

50 

54 

45 

50 

45 

38 

30 

37 

40 

26 

26 

22 

22 

23 

31 

35 

47 

36 

37 

25 

37 

23 

41 

41 

49 

34 

23 

3  6 

.  9 

MIN 

10 

5 

12 

20 

15 

14 

15 

15 

12 

23 

20 

4 

0 

-  3 

-  4 

0 

-  6 

•  10 

■  2 

5 

13 

19 

•  2 

9 

9 

10 

1  V 

21 

8 

.0 

L I  HON  10  SSW 

MAX 

31 

60 

61 

75 

62 

56 

65 

63 

62 

47 

43 

45 

34 

31 

20 

38 

30 

40 

45 

91 

58 

59 

99 

42 

54 

33 

35 

54 

96 

63 

30 

49 

,  7 

MIN 

24 

20 

28 

40 

30 

25 

25 

26 

29 

28 

26 

19 

20 

17 

13 

•  2 

3 

13 

9 

19 

19 

SO 

20 

14 

13 

20 

6 

15 

33 

33 

20 

,4 

LIMON 

MAX 

51 

60 

61 

73 

65 

56 

64 

64 

55 

43 

45 

45 

33 

27 

22 

37 

28 

35 

45 

93 

58 

37 

34 

34 

55 

40 

35 

59 

65 

6* 

48 

48 

,  7 

MIN 

15 

12 

23 

24 

23 

17 

13 

18 

20 

23 

26 

18 

26 

16 

10 

-  1 

1 

4 

9 

10 

12 

20 

17 

10 

9 

15 

12 

13 

40 

28 

15 

,9 

NORTH  LAKE 

MAX 

47 

50 

56 

67 

64 

60 

61 

62 

53 

43 

32 

45 

31 

24 

23 

28 

28 

35 

48 

51 

33 

48 

41 

39 

46 

40 

46 

48 

50 

44 

33 

45 

•  0 

MIN 

23 

13 

18 

21 

30 

25 

21 

24 

23 

29 

27 

15 

1* 

6 

1 

1 

3 

-  1 

2 

21 

21 

14 

6 

1  3 

22 

6 

23 

32 

29 

21 

1  6 

,5 

PALMER  LAKE 

MAX 

47 

52 

58 

62 

61 

62 

61 

62 

65 

56 

42 

42 

36 

38 

20 

17 

35 

29 

38 

47 

54 

98 

34 

24 

36 

30 

36 

40 

56 

39 

31 

46 

,  7 

MIN 

28 

21 

30 

37 

39 

35 

35 

32 

32 

30 

28 

21 

20 

14 

6 

3 

12 

11 

13 

26 

28 

29 

21 

11 

10 

19 

6 

e 

37 

37 

28 

22 

,  9 

PUEBLO  wB  AIRPORT 

MAX 

39 

63 

65 

77 

67 

60 

63 

62 

65 

32 

55 

50 

46 

32 

26 

40 

29 

46 

61 

58 

63 

62 

37 

41 

57 

43 

37 

64 

67 

67 

36 

54 

.  1 

Mm 

22 

12 

20 

20 

29 

20 

17 

17 

22 

33 

29 

17 

16 

19 

19 

9 

7 

4 

6 

15 

8 

19 

23 

15 

9 

13 

5 

13 

32 

37 

29 

le 

.0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

36 

62 

64 

75 

68 

57 

64 

58 

62 

*8 

53 

48 

43 

35 

25 

33 

24 

33 

45 

49 

49 

44 

38 

40 

44 

48 

30 

54 

68 

69 

55 

49 

,  7 

MIN 

25 

15 

19 

22 

27 

15 

17 

17 

25 

32 

25 

22 

1  B 

25 

18 

12 

7 

2 

1 

9 

17 

26 

23 

12 

23 

10 

17 

30 

38 

27 

u 

,8 

RUSH  2  NNE 

MAX 

53 

63 

66 

75 

68 

64 

63 

64 

62 

47 

50 

45 

43 

30 

19 

34 

36 

38 

51 

99 

56 

37 

41 

31 

54 

43 

35 

59 

64 

63 

31 

51 

» 0 

MIN 

19 

12 

21 

26 

33 

23 

22 

24 

26 

26 

22 

18 

15 

14 

14 

0 

4 

•  1 

6 

1 1 

14 

18 

13 

9 

12 

18 

9 

12 

26 

37 

26 

17 

,1 

RUXTON  PARK 

MAX 

36 

40 

45 

62 

54 

52 

53 

52 

46 

42 

42 

31 

28 

23 

24 

24 

21 

27 

41 

40 

45 

47 

36 

30 

41 

33 

42 

46 

48 

45 

34 

39 

,  7 

MIN 

26 

12 

23 

21 

23 

17 

21 

21 

21 

24 

28 

10 

7 

3 

0 

-  6 

-  7 

•  7 

.  2 

5 

4 

21 

15 

-  2 

16 

13 

6 

16 

30 

29 

17 

13 

,  1 

RYE 

MAX 

30 

55 

62 

69 

64 

38 

62 

70 

55 

30 

64 

30 

61 

33 

28 

35 

29 

40 

47 

51 

53 

56 

52 

43 

52 

49 

43 

57 

60 

56 

30 

51 

,  1 

MIN 

24 

1 1 

19 

24 

28 

20 

21 

23 

22 

29 

26 

15 

10 

15 

9 

2 

6 

1 

6 

11 

11 

23 

21 

3 

11 

22 

6 

20 

27 

25 

29 

16 

.8 

SAl IOA 

MAX 

49 

47 

54 

54 

63 

59 

90 

61 

57 

93 

45 

44 

31 

28 

34 

28 

34 

44 

47 

49 

47 

41 

37 

41 

30 

52 

34 

31 

40 

46 

.  3 

MIN 

13 

14 

20 

19 

19 

19 

t  B 

13 

14 

14 

26 

13 

1 1 

12 

•  2 

3 

-  8 

2 

7 

25 

21 

9 

3 

29 

34 

34 

19 

14 

,9 

SPRINGFIELD  T  wSw 

MAX 

36 

61 

60 

77 

66 

58 

69 

63 

60 

60 

50 

48 

45 

34 

23 

38 

30 

33 

48 

51 

56 

59 

53 

33 

62 

43 

29 

67 

70 

67 

37 

52 

,  5 

MIN 

31 

21 

29 

34 

36 

24 

30 

28 

31 

36 

32 

28 

20 

23 

18 

6 

14 

15 

8 

17 

22 

30 

26 

18 

18 

24 

16 

19 

33 

42 

25 

24 

3 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

46 

42 

46 

53 

31 

49 

45 

36 

38 

43 

35 

35 

32 

24 

22 

22 

17 

25 

27 

33 

41 

28 

31 

27 

34 

26 

39 

40 

41 

30 

23 

34 

9 

Mm 

4 

16 

13 

14 

12 

4 

9 

11 

6 

23 

23 

5 

-16 

0 

.  7 

•  14 

.22 

.20 

•  12 

•  16 

2 

16 

.  5 

-  8 

12 

.  9 

4 

16 

12 

•  13 

1 

,9 

TACONY  10  SE 

MAX 

36 

62 

62 

70 

65 

55 

63 

63 

60 

30 

33 

46 

40 

33 

22 

41 

28 

41 

57 

53 

61 

61 

42 

42 

55 

45 

33 

61 

66 

66 

SI 

8 

Mm 

26 

12 

23 

28 

32 

22 

19 

20 

26 

33 

26 

20 

18 

22 

15 

15 

9 

3 

10 

14 

17 

19 

24 

19 

12 

24 

6 

13 

33 

38 

J* 

1  9 

,8 

TRINIDAD 

MAX 

54 

60 

61 

61 

70 

66 

65 

61 

60 

32 

59 

50 

45 

36 

28 

42 

35 

37 

55 

56 

62 

60 

52 

40 

38 

54 

41 

62 

63 

59 

50 

5  3 

4 

Mm 

33 

24 

27 

30 

33 

26 

28 

28 

29 

33 

33 

21 

18 

22 

18 

10 

15 

8 

12 

19 

19 

35 

24 

17 

21 

32 

14 

32 

31 

49 

31 

24 

9 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

35 

61 

63 

76 

70 

66 

68 

63 

63 

60 

36 

50 

45 

28 

33 

43 

31 

41 

53 

55 

61 

65 

42 

37 

61 

47 

43 

60 

67 

61 

32 

34 

1 

Mm 

27 

2 1 

25 

34 

29 

28 

28 

28 

29 

33 

26 

21 

17 

21 

19 

6 

14 

7 

12 

16 

17 

35 

21 

17 

19 

15 

12 

26 

27 

38 

30 

22 

S 

Twin  lakes  evaporation 

MAX 

Mm 

TWO  BUTTES  I  NW 

MAX 

67 

78 

74 

65 

67 

61 

56 

59 

60 

98 

55 

60 

58 

49 

35 

40 

42 

34 

37 

42 

60 

59 

55 

96 

57 

90 

55 

66 

62 

54. 

63 

56 

0 

Mm 

19 

30 

29 

28 

25 

24 

20 

26 

28 

26 

22 

29 

26 

17 

15 

12 

15 

10 

19 

23 

20 

19 

23 

29 

17 

27 

28 

17 

19 

21 

27 

22 

1 

WALSENBURG  power  plant 

MAX 

54 

57 

64 

73 

71 

70 

67 

65 

60 

96 

52 

51 

45 

32 

25 

36 

30 

39 

51 

55 

59 

61 

48 

43 

96 

50 

43 

56 

58 

98 

47 

52 

6 

Mm 

40 

20 

32 

39 

35 

27 

36 

25 

29 

31 

41 

21 

17 

21 

18 

4 

14 

9 

19 

27 

33 

34 

23 

6 

29 

31 

9 

29 

39 

46 

36 

26 

5 

wESTCLIFFE 

MAX 

50 

51 

55 

67 

62 

59 

55 

59 

57 

45 

48 

48 

41 

25 

24 

33 

23 

33 

41 

41 

51 

31 

41 

31 

41 

42 

46 

50 

54 

45 

36 

43 

3 

Mm 

24 

6 

14 

14 

17 

7 

15 

13 

20 

27 

35 

10 

8 

13 

8 

•  1 

•  3 

.11 

-  5 

0 

25 

21 

.  1 

4 

20 

3 

23 

24 

33 

24 

12 

4 

WETMORE  2  S 

MAX 

53 

60 

63 

75 

69 

62 

65 

64 

59 

52 

55 

47 

43 

34 

23 

38 

30 

41 

51 

56 

58 

58 

50 

40 

99 

47 

35 

62 

63 

56 

46 

51 

9 

Mm 

32 

20 

30 

42 

39 

32 

33 

34 

S5 

30 

34 

22 

18 

20 

16 

4 

15 

10 

13 

21 

22 

29 

14 

9 

21 

2a 

12 

23 

30 

45 

23 

24 

5 

Set<  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  222  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
DECEMBER  1965 


Day  of  Month 

• 

a 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

|  14 

15 

IS 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

28 

30 

31 

Avor 

M       ft  i 

COLORADO  DRAINAGE 



BASIN 

02 

ALTEN8ERN 

MAX 

43 

42 

49 

46 

50 

48 

45 

51 

46 

41 

38 

39 

36 

32 

35 

32 

33 

30 

32 

36 

35 

32 

31 

33 

47 

33 

41 

45 

■,2 

SO 

40 

40.2 

MIN 

20 

15 

18 

19 

18 

16 

17 

19 

26 

30 

36 

29 

23 

19 

14 

15 

3 

0 

1 

3 

0 

18 

23 

.  3 

3 

14 

1 

12 

24 

36 

22 

16  1 

ASPEN 

MAX 

24 

35 

*S 

45 

45 

46 

47 

46 

40 

44 

33 

36 

33 

29 

25 

24 

20 

23 

29 

33 

36 

42 

37 

27 

44 

39 

38 

48 

49 

41 

32 

36,6 

MIN 

2 

6 

12 

16 

18 

15 

12 

16 

19 

26 

23 

18 

8 

7 

3 

9 

.  2 

-  3 

1 

4 

3 

IS 

24 

2 

8 

17 

10 

IS 

2  5 

24 

18 

1 2  ■  0 

BASALT 

MAX 

38 

40 

43 

45 

45 

46 

47 

46 

48 

44 

39 

49 

39 

35 

33 

31 

34 

37 

34 

42 

44 

55 

45 

41,7 

Mm 

•  2 

5 

10 

12 

10 

11 

15 

30 

25 

24 

22 

20 

15 

10 

2 

0 

S 

6 

27 

15 

27 

30 

25 

'* 

8ERTM0UD  PASS 

MAX 

25 

21 

26 

35 

46 

44 

47 

41 

39 

39 

35 

21 

20 

21 

19 

16 

13 

18 

17 

20 

28 

36 

37 

27 

22 

31 

16 

29 

38 

36 

27 

26.6 

Mm 

10 

3 

9 

16 

23 

19 

19 

18 

18 

20 

18 

11 

3 

.  3 

•  4 

.  4 

-  7 

.  7 

-  5 

-  1 

4 

8 

13 

.  2 

•  1 

10 

2 

4 

16 

24 

7 

7.6 

BOND 

MAX 

35 

33 

62 

37 

47 

64 

40 

44 

43 

39 

40 

43 

37 

34 

30 

29 

30 

27 

29 

29 

33 

32 

34 

31 

49 

45 

37 

40 

55 

SO 

37 

38.0 

MIN 

12 

7 

10 

11 

10 

9 

8 

12 

14 

23 

31 

23 

20 

14 

12 

12 

2 

0 

0 

0 

-  1 

13 

14 

10 

-  1 

19 

•  1 

8 

22 

33 

25 

12.0 

CEDAREDGE 

MAX 

46 

44 

52 

50 

54 

53 

52 

37 

47 

44 

38 

41 

42 

38 

34 

36 

28 

3C 

36 

38 

42 

39 

39 

35 

53 

40 

48 

52 

68 

48 

43 

43.5 

MIN 

21 

18 

21 

24 

22 

21 

23 

24 

28 

33 

32 

32 

28 

24 

20 

22 

15 

12 

9 

10 

10 

26 

30 

20 

18 

24 

20 

24 

35 

37 

23 

22.9 

CIMARRON 

MAX 

32 

32 

32 

35 

35 

35 

32 

38 

44 

46 

42 

42 

38 

36 

34 

33 

28 

23 

24 

24 

32 

32 

30 

34 

38 

32 

36 

32 

40 

40 

40 

34.3 

MIN 

12 

.  2 

4 

4 

4 

6 

3 

5 

10 

32 

25 

25 

12 

12 

8 

17 

5 

6 

•  10 

.10 

4 

4 

15 

20 

7 

-  4 

8 

2 

1  b 

8.3 

CLIMAX  2  NW 

MAX 

31 

31 

35 

46 

45 

46 

40 

41 

37 

37 

28 

27 

23 

15 

20 

12 

18 

16 

22 

27 

33 

30 

28 

.'0 

28 

26 

31 

36 

37 

31 

18 

29.5 

MIN 

12 

6 

13 

19 

20 

19 

19 

20 

20 

23 

19 

13 

4 

-12 

-  7 

0 

-  6 

-  7 

-  1 

.  2 

7 

20 

16 

-  4 

7 

10 

6 

17 

17 

13 

6 

9.3 

COCwETOPA  CREEK 

MAX 

U 

25 

23 

27 

30 

27 

17 

22 

25 

37 

46 

36 

37 

18 

26 

20 

27 

23 

20 

13 

17 

20 

37 

3. 

25 

30 

30 

27 

25 

35 

42 

27.0 

Mm 

-15 

-10 

-  9 

-  6 

-  8 

-14 

-14 

-  9 

-  3 

14 

22 

8 

•  6 

.  3 

•  6 

0 

.10 

•  3 

•  20 

.20 

-22 

-16 

15 

•  1 

-15 

-10 

0 

-  8 

-  5 

10 

-  5 

5.4 

C0LL8RAN 

MAX 

43 

44 

49 

44 

50 

50 

45 

52 

45 

42 

36 

45 

44 

35 

31 

34 

32 

30 

34 

35 

35 

43 

43 

34 

48 

40 

40 

42 

54 

49 

43 

41,6 

MIN 

19 

15 

19 

22 

22 

20 

22 

24 

27 

30 

31 

29 

.'5 

16 

14 

17 

7 

1 

5 

5 

3 

20 

30 

12 

9 

21 

11 

14 

30 

35 

26 

16,7 

COLORADO  NAT  HON 

MAX 

»1 

40 

45 

47 

45 

46 

47 

49 

43 

42 

37 

3) 

40 

37 

30 

31 

33 

33 

31 

34 

34 

32 

38 

34 

35 

36 

36 

39 

52 

50 

60 

39.2 

MIN 

26 

22 

25 

29 

31 

S3 

25 

28 

30 

31 

27 

29 

24 

19 

19 

18 

15 

9 

12 

13 

14 

18 

26 

14 

13 

21 

18 

18 

1  3 

S4 

23 

21.9 

C0RTE2 

MAX 

49 

48 

53 

34 

53 

56 

56 

35 

46 

45 

45 

47 

40 

38 

33 

36 

32 

33 

33 

35 

39 

40 

38 

39 

47 

44 

48 

32 

51 

45 

42 

44,4 

MIN 

21 

18 

20 

21 

21 

21 

24 

24 

33 

35 

35 

31 

23 

24 

25 

19 

13 

IS 

2 

2 

1 

26 

31 

10 

U 

16 

17 

20 

32 

37 

23 

21.0 

CRAIG 

MAX 

39 

37 

45 

49 

30 

50 

46 

30 

42 

36 

35 

37 

35 

29 

2C 

26 

20 

18 

29 

28 

35 

35 

34 

28 

42 

26 

32 

33 

49 

45 

33 

36.0 

min 

11 

9 

13 

23 

21 

17 

18 

22 

24 

27 

29 

27 

22 

17 

0 

.  5 

•  13 

.  5 

•  7 

.  5 

0 

13 

11 

0 

0 

13 

6 

2 

25 

24 

6 

11,1 

crested  Butte 

MAX 

32 

26 

33 

33 

35 

36 

31 

35 

42 

39 

34 

35 

33 

29 

2b 

30 

17 

16 

21 

25 

26 

32 

31 

27 

36 

35 

3- 

32 

38 

38 

26 

31,1 

Mm 

-  1 

-  8 

-  2 

5 

3 

•  2 

0 

4 

10 

23 

26 

16 

1 

7 

.  4 

4 

•  12 

.20 

•  16 

.12 

-15 

4 

23 

.  3 

•  10 

20 

S 

.  1 

6 

23 

12 

2.8 

OElTA  1  E 

MAX 

43 

44 

51 

50 

52 

51 

49 

54 

47 

43 

41 

47 

•.5 

42 

39 

38 

31 

33 

36 

37 

39 

38 

37 

38 

SO 

42 

45 

46 

38 

so 

48 

44.1 

Mm 

20 

16 

17 

18 

17 

15 

16 

20 

23 

32 

33 

32 

28 

27 

23 

23 

16 

IS 

10 

8 

7 

23 

22 

22 

11 

20 

18 

18 

27 

38 

23 

20.6 

DILLON  1  E 

MAX 

31 

31 

46 

49 

54 

46 

43 

46 

43 

44 

31 

43 

28 

31 

22 

22 

22 

24 

30 

40 

42 

43 

39 

!) 

42 

37 

43 

47 

41 

42 

31 

37,3 

Mm 

9 

.  3 

8 

12 

13 

6 

9 

9 

9 

11 

23 

13 

0 

2 

-1C 

0 

.10 

.16 

•  9 

.  2 

.  2 

10 

19 

.  2 

4 

14 

S 

10 

16 

21 

5 

5,6 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

41 

41 

*? 

45 

46 

45 

46 

47 

42 

36 

43 

36 

38 

30 

29 

24 

20 

20 

24 

25 

13 

22 

31 

29 

31 

28 

26 

25 

44 

44 

36 

34.1 

Mm 

20 

18 

20 

21 

20 

19 

20 

21 

23 

27 

30 

26 

19 

18 

16 

12 

3 

8 

2 

0 

S 

9 

18 

7 

0 

4 

2 

5 

14 

32 

16 

14,6 

OURANGO 

MAX 

50 

31 

59 

59 

60 

64 

59 

58 

47 

40 

49 

47 

37 

37 

32 

37 

33 

36 

32 

31 

45 

37 

38 

38 

46 

44 

49 

52 

39 

47 

42 

45.0 

Mm 

19 

15 

U 

20 

18 

22 

23 

21 

32 

32 

32 

20 

22 

15 

23 

13 

12 

* 

5 

10 

-  2 

27 

30 

13 

9 

6 

10 

1  1 

18 

29 

12 

17,4 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

31 

36 

40 

37 

43 

41 

37 

40 

40 

40 

43 

43 

39 

37 

26 

32 

25 

26 

25 

34 

33 

29 

34 

32 

47 

32 

38 

38 

52 

47 

38 

36,6 

Mm 

3 

.  2 

1 

5 

3 

2 

2 

6 

11 

21 

31 

25 

21 

9 

7 

7 

.  1 

.  8 

-  5 

.  4 

.  f, 

13 

13 

0 

.  7 

18 

3 

7 

25 

27 

24 

8,2 

FORT  LEWIS 

MAX 

46 

45 

56 

54 

55 

56 

32 

53 

40 

38 

36 

38 

32 

29 

2  7 

29 

31 

28 

31 

40 

36 

33 

31 

35 

39 

40 

42 

39 

38 

36 

39.3 

MIN 

12 

15 

20 

20 

20 

24 

26 

27 

30 

31 

29 

18 

16 

7 

1 

11 

6 

6 

-  5 

.  8 

•  2 

22 

27 

4 

10 

11 

9 

17 

23 

10 

8 

16,4 

FRASER 

MAX 

28 

28 

44 

30 

42 

3)7 

22 

39 

36 

41 

31 

55 

27 

20 

20 

21 

16 

21 

21 

31 

27 

39 

32 

27 

42 

29 

26 

37 

47 

38 

27 

31.1 

Mm 

•  5 

-20 

.  7 

-  4 

.  8 

-1! 

-12 

.10 

.  4 

12 

25 

2 

-10 

-15 

.22 

.  8 

•  30 

.34 

•  24 

-18 

-26 

•  8 

0 

•  9 

•  22 

14 

-17 

.  7 

9 

5 

0 

*  8,6 

FRUITA 

MAX 

47 

47 

52 

48 

52 

49 

50 

53 

47 

41 

41 

42 

41 

36 

33 

37 

39 

35 

37 

40 

37 

32 

38 

40 

37 

37 

41 

41 

55 

54 

43 

42.6 

Mm 

22 

17 

19 

20 

18 

19 

18 

22 

26 

34 

32 

31 

27 

23 

24 

24 

15 

13 

12 

10 

9 

22 

23 

13 

12 

14 

16 

18 

22 

39 

21 

20,5 

GATEWAY  1  SW 

MAX 

47 

47 

51 

51 

50 

50 

49 

S3 

48 

46 

30 

47 

43 

42 

36 

40 

34 

37 

39 

38 

41 

43 

40 

44 

43 

47 

49 

55 

53 

48 

45.4 

Mm 

25 

20 

22 

24 

22 

22 

22 

21 

28 

30 

32 

32 

31 

26 

25 

25 

19 

12 

14 

14 

IS 

14 

31 

12 

22 

21 

22 

23 

35 

37 

27 

23,3 

GLENHOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

37 

40 

45 

48 

93 

46 

30 

30 

42 

44 

38 

38 

3  3 

33 

33 

30 

32 

37 

38 

30 

42 

43 

49 

42 

56 

42 

52 

48 

48 

42.7 

Mm 

-  3 

3 

10 

13 

15 

IS 

19 

19 

23 

25 

20 

16 

10 

9 

8 

•  1 

8 

.  1 

8 

15 

13 

8 

9 

18 

18 

9 

9 

30 

20 

12,7 

GRAND  JUNCTION  hB 

kP 

MAX 

44 

47 

52 

48 

52 

50 

50 

55 

50 

44 

42 

47 

43 

37 

36 

37 

37 

36 

34 

36 

36 

35 

37 

37 

37 

40 

43 

40 

61 

56 

46 

43,4 

Mm 

27 

25 

27 

28 

27 

25 

26 

27 

32 

35 

34 

34 

23 

23 

26 

20 

20 

16 

17 

16 

13 

27 

26 

17 

15 

18 

18 

21 

25 

33 

29 

24,2 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

43 

47 

50 

48 

50 

48 

48 

51 

*9 

45 

41 

47 

49 

37 

3*» 

33 

36 

35 

33 

36 

35 

36 

35 

36 

36 

38 

42 

36 

59 

54 

47 

42,5 

Mm 

23 

24 

26 

28 

27 

25 

24 

24 

28 

35 

31 

31 

31 

24 

25 

24 

20 

16 

17 

16 

16 

23 

25 

17 

13 

16 

21 

20 

23 

39 

24 

23.7 

GRAND  LAKE   1  NN 

MAX 

35 

32 

42 

42 

50 

43 

38 

46 

43 

44 

33 

34 

35 

27 

I  2 

22 

29 

23 

23 

32 

38 

44 

39 

33 

42 

33 

39 

43 

47 

42 

30 

36.4 

Mm 

0 

•  9 

2 

6 

5 

3 

1 

4 

8 

27 

27 

12 

0 

10 

.  7 

4 

-10 

•21 

-17 

.  7 

-15 

3 

.  1 

9 

•  10 

15 

•  3 

7 

18 

23 

17 

3. 1 

GRAND  LAKE  6  SSh 

MAX 

28 

29 

39 

38 

38 

36 

32 

42 

37 

39 

36 

32 

30 

26 

25 

22 

21 

21 

19 

27 

28 

34 

34 

27 

36 

37 

28 

42 

45 

43 

29 

32.3 

Mm 

7 

4 

e 

12 

10 

8 

14 

9 

11 

20 

29 

14 

7 

9 

.  3 

6 

.  1 

•  8 

•  7 

4 

-  8 

4 

14 

6 

.  S 

16 

-  2 

11 

29 

26 

16 

6.3 

GRAND  VALLEY 

MAX 

46 

45 

52 

44 

52 

50 

48 

53 

43 

40 

40 

44 

40 

40 

33 

38 

37 

34 

33 

38 

37 

34 

35 

36 

42 

37 

42 

38 

52 

52 

44 

62.0 

Mm 

22 

19 

Zl 

18 

18 

17 

18 

19 

2  5 

20 

32 

31 

29 

21 

22 

23 

16 

10 

10 

10 

6 

22 

29 

IS 

11 

24 

15 

15 

23 

39 

29 

20,3 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

27 

26 

41 

40 

40 

36 

32 

38 

60 

39 

37 

43 

31 

34 

25 

26 

24 

19 

22 

31 

24 

30 

33 

29 

48 

42 

38 

50 

50 

47 

32 

34.6 

Mm 

8 

2 

8 

12 

9 

7 

7 

8 

11 

21 

29 

20 

15 

13 

3 

6 

.  5 

•  10 

-  6 

•  2 

-  S 

6 

17 

1 

-  2 

15 

•  1 

15 

28 

28 

21 

9.1 

GUNNISON 

MAX 

21 

20 

22 

25 

22 

16 

22 

23 

34 

44 

38 

37 

25 

29 

26 

27 

14 

20 

10 

11 

13 

29 

35 

26 

15 

29 

24 

23 

21 

39 

28 

24,9 

Mm 

•  5 

-14 

-10 

-  8 

-10 

-14 

-17 

-  9 

-  1 

16 

25 

9 

•  4 

3 

•  7 

6 

•  12 

•  4 

-18 

-22 

•23 

-  2 

20 

-  8 

-20 

-  2 

-  4 

-10 

-  6 

13 

•  12 

-  4,6 

MAYDEN 

MAX 

38 

36 

45 

47 

51 

51 

41 

52 

46 

38 

35 

38 

37 

37 

23 

27 

17 

17 

30 

34 

32 

37 

30 

30 

45 

33 

31 

33 

50 

45 

ii 

37,0 

Mm 

13 

11 

12 

21 

18 

21 

18 

14 

25 

27 

32 

28 

20 

18 

10 

6 

■  2 

•  8 

-  2 

0 

4 

15 

20 

4 

0 

17 

•  4 

0 

24 

30 

2 

12,6 

HOT  SULPHUR  SPRS  2 

SW 

MAX 

28 

31 

40 

34 

40 

36 

38 

38 

37 

37 

35 

40 

36 

32 

23 

27 

1  6 

16 

19 

26 

23 

32 

33 

34 

37 

42 

3- 

47 

49 

*2 

33 

33,5 

Mm 

•  3 

-  3 

.  2 

8 

5 

2 

2 

8 

15 

29 

12 

11 

10 

.  4 

0 

•  11 

-U 

-12 

.  7 

.12 

0 

12 

5 

8 

0 

-  3 

8 

19 

25 

IS 

6.0 

I6NACIO  1  N 

MAX 

46 

47 

54 

55 

57 

39 

36 

55 

45 

46 

44 

43 

39 

37 

30 

36 

35 

34 

29 

29 

36 

35 

37 

33 

37 

38 

35 

40 

39 

43 

40 

41.6 

Mm 

21 

17 

U 

18 

18 

15 

20 

19 

31 

32 

32 

23 

21 

15 

25 

15 

9 

16 

7 

12 

.  S 

21 

31 

11 

4 

0 

4 

4 

10 

32 

10 

16.3 

KREMMLING 

MAX 

28 

27 

39 

33 

37 

41 

28 

37 

37 

36 

42 

41 

39 

32 

25 

25 

20 

18 

19 

21 

23 

30 

32 

30 

44 

40 

29 

47 

90 

47 

36 

33.4 

Mm 

1 

-  6 

3 

2 

.  1 

- 

.  3 

.  1 

2 

12 

22 

11 

11 

6 

-  5 

.  5 

-16 

•  22 

-16 

.14 

-21 

-  6 

8 

6 

-12 

14 

-12 

0 

25 

25 

19 

.6 

LAKE  CITY 

MAX 

36 

33 

44 

38 

41 

33 

38 

39 

45 

36 

40 

40 

SO 

22 

27 

22 

20 

23 

38 

28 

32 

30 

31 

40 

38 

35 

33 

46 

42 

34.3 

Mm 

•  8 

•  1 

0 

1 

-  1 

-  7 

-  3 

-  3 

-  - 

3 

3 

3 

-12 

.  8 

-  - 

-  5 

.  7 

.18 

.12 

.  6 

-15 

7 

.  9 

.10 

•  13 

2 

.  3 

-  2 

9 

30 

•  6 

•  3.3 

LITTLE  HILLS 

MAX 

46 

47 

56 

37 

34 

53 

48 

59 

68 

40 

41 

60 

37 

32 

27 

34 

21 

23 

33 

33 

22 

29 

29 

36 

46 

40 

33 

45 

53 

48 

42 

40.4 

Mm 

0 

1 

9 

1  1 

10 

8 

10 

12 

19 

26 

30 

21 

:  1 

14 

1« 

7 

•  11 

S 

•10 

-12 

•  12 

5 

16 

•  6 

-  3 

13 

-  6 

-  7 

;> 

32 

IS 

6.2 

S««  R«(«r«o.c«  Notoi  Following  Sutton  Index 
-  223  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
DECEMBER  1965 


Day  ot  Month 

01 

rt 

Station 

O 

2 

g 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

► 
< 

NARVINE 

MAX 

38 

41 

40 

54 

52 

47 

53 

50 

48 

48 

42 

38 

36 

28 

28 

31 

22 

28 

35 

29 

39 

43 

34 

28 

39 

26 

39 

50 

65 

31 

38 

40.0 

M1N 

18 

16 

18 

26 

25 

21 

18 

24 

22 

28 

29 

SO 

11 

15 

2 

10 

0 

.  8 

0 

.  2 

4 

33 

21 

1 

9 

9 

4 

19 

27 

32 

20 

15.5 

MAYBFLL 

MAX 

39 

37 

47 

51 

50 

48 

49 

51 

63 

34 

39 

36 

36 

29 

21 

27 

1 4 

17 

28 

27 

SO 

32 

30 

26 

34 

24 

27 

41 

50 

45 

37 

35.5 

M1N 

8 

10 

15 

17 

16 

14 

15 

20 

22 

26 

32 

29 

21 

18 

10 

•  11 

•10 

.  5 

-  6 

.  7 

-10 

7 

14 

■11 

.  3 

15 

•  11 

3 

13 

29 

9 

9.3 

MEEKER 

MAX 

4  3 

43 

52 

56 

56 

53 

52 

58 

47 

41 

37 

40 

37 

32 

29 

29 

32 

17 

30 

32 

34 

31 

S7 

30 

45 

39 

35 

38 

32 

47 

39 

40,1 

Mm 

15 

12 

16 

20 

20 

17 

15 

19 

24 

27 

32 

27 

17 

15 

12 

11 

-  g 

0 

-  6 

.  5 

-  4 

12 

24 

•  6 

-  1 

18 

0 

8 

29 

34 

20 

13.4 

MEREDI TH 

MAX 

39 

32 

43 

46 

45 

64 

38 

48 

43 

46 

35 

39 

34 

30 

26 

26 

23 

27 

33 

35 

39 

40 

36 

31 

31 

48 

40 

39 

38 

30 

47 

37.3 

min 

7 

-  2 

5 

16 

9 

5 

5 

8 

11 

10 

24 

13 

4 

0 

.  3 

•  6 

.14 

•  7 

.  5 

•  6 

10 

20 

0 

3 

.  2 

i 

6 

9 

11 

12 

4.7 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

48 

41 

54 

56 

56 

58 

55 

55 

43 

40 

39 

41 

34 

30 

30 

28 

28 

32 

38 

33 

42 

S7 

34 

36 

38 

43 

45 

41 

42 

42 

40 

41.3 

Mm 

26 

22 

24 

27 

28 

30 

34 

32 

32 

32 

SI 

29 

23 

22 

23 

19 

16 

19 

7 

5 

9 

29 

30 

14 

16 

21 

23 

29 

32 

33 

20 

23,8 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

45 

43 

47 

51 

50 

32 

53 

30 

35 

48 

45 

42 

48 

43 

40 

35 

34 

27 

32 

36 

39 

41 

43 

35 

34 

44 

38 

44 

35 

37 

51 

43.8 

Mm 

15 

17 

19 

20 

20 

20 

20 

21 

22 

32 

34 

29 

26 

24 

20 

19 

17 

13 

10 

9 

10 

12 

24 

16 

13 

20 

20 

20 

22 

41 

24 

20,4 

NORTHDAlE 

MAX 

45 

46 

S3 

51 

55 

50 

48 

54 

45 

40 

38 

40 

37 

33 

33 

33 

25 

25 

37 

27 

30 

S7 

34 

31 

33 

35 

39 

41 

43 

43 

40 

39,5 

Mm 

15 

20 

24 

21 

19 

19 

19 

22 

30 

30 

34 

24 

26 

16 

11 

12 

.  2 

8 

•  4 

.10 

.  4 

18 

27 

3 

.  3 

8 

0 

0 

24 

33 

IT 

14.7 

NORWOOD 

MAX 

4  1 

39 

47 

48 

49 

49 

47 

SO 

43 

42 

38 

39 

37 

33 

30 

30 

25 

27 

30 

30 

36 

42 

27 

27 

42 

36 

42 

43 

46 

44 

36 

38.6 

Mm 

19 

16 

16 

20 

20 

19 

23 

26 

28 

32 

32 

23 

20 

14 

14 

10 

7 

0 

2 

2 

7 

25 

27 

1 

4 

16 

13 

16 

32 

30 

23 

17.3 

OURAY 

MAX 

42 

40 

48 

54 

54 

52 

55 

51 

41 

45 

37 

40 

37 

32 

29 

30 

21 

26 

37 

37 

44 

42 

36 

35 

44 

38 

41 

30 

46 

44 

36 

60.6 

Mm 

23 

17 

21 

29 

28 

30 

28 

26 

31 

33 

28 

20 

18 

15 

17 

15 

8 

4 

8 

14 

18 

29 

27 

9 

19 

18 

17 

24 

32 

30 

20 

21.2 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

48 

48 

58 

56 

58 

59 

55 

56 

48 

40 

37 

42 

31 

31 

27 

32 

28 

32 

28 

32 

40 

34 

34 

34 

37 

38 

37 

43 

41 

39 

40.8 

Mm 

16 

12 

15 

17 

16 

13 

16 

18 

SO 

34 

31 

26 

22 

18 

21 

15 

0 

8 

3 

2 

.15 

19 

29 

20 

.  3 

.  7 

-  4 

.  3 

32 

13 

13.9 

PAl 1 SADE 

MAX 

42 

44 

47 

52 

47 

53 

50 

50 

34 

46 

42 

40 

45 

40 

39 

34 

38 

37 

35 

36 

38 

47 

33 

40 

39 

39 

41 

43 

48 

35 

51 

43.5 

Mm 

26 

26 

28 

28 

30 

27 

24 

26 

29 

34 

32 

33 

33 

27 

26 

26 

22 

18 

19 

20 

17 

20 

25 

21 

17 

18 

23 

22 

24 

41 

30 

25.5 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

MAX 

45 

47 

57 

52 

55 

54 

50 

50 

43 

36 

61 

40 

31 

30 

26 

29 

27 

31 

28 

36 

41 

32 

34 

32 

42 

33 

40 

44 

33 

38 

36 

39.1 

Mm 

13 

7 

12 

13 

13 

10 

14 

15 

25 

31 

27 

13 

11 

9 

8 

1 

.  2 

-  8 

•  12 

-11 

-  6 

17 

27 

.  2 

•  3 

•  3 

•  1 

1 

4 

23 

9 

8.2 

PAONTA 

MAX 

47 

47 

55 

51 

56 

56 

52 

61 

48 

45 

40 

48 

47 

43 

35 

38 

33 

35 

40 

40 

47 

41 

40 

40 

55 

45 

50 

55 

48 

48 

44 

46.1 

Mm 

20 

16 

20 

23 

18 

18 

20 

21 

24 

31 

30 

29 

25 

24 

19 

21 

13 

6 

11 

9 

10 

24 

30 

22 

16 

20 

21 

20 

26 

36 

24 

20.9 

PARAOCX 

MAX 

53 

50 

55 

48 

56 

50 

56 

58 

42 

42 

45 

45 

39 

36 

38 

35 

33 

39 

35 

37 

35 

38 

38 

39 

47 

45 

46 

43 

32 

49 

46 

44,3 

Mm 

27 

17 

18 

19 

19 

19 

20 

21 

31 

35 

33 

28 

27 

23 

24 

19 

15 

13 

19 

10 

9 

26 

30 

18 

13 

22 

19 

19 

26 

35 

24 

21.9 

PITKIN 

MAX 

31 

30 

39 

36 

39 

37 

37 

39 

44 

41 

33 

35 

31 

25 

25 

2 1 

15 

15 

24 

31 

32 

34 

31 

28 

40 

31 

32 

39 

40 

31 

29 

32.1 

Mm 

2 

.  5 

0 

6 

5 

2 

2 

6 

12 

23 

25 

15 

•  2 

0 

-  6 

0 

•  12 

-  6 

•  14 

.12 

-10 

10 

22 

5 

.  3 

3 

.  1 

1 

9 

20 

•  6 

2,9 

PCwDERHORN 

MAX 

22 

22 

19 

22 

23 

20 

16 

22 

28 

35 

40 

32 

20 

15 

19 

17 

16 

11 

14 

15 

14 

27 

25 

18 

27 

26 

23 

19 

25 

24 

22 

21.9 

Mm 

.  2 

.10 

-11 

.  5 

.  9 

•  12 

.10 

.  5 

4 

.  4 

24 

5 

6 

.  7 

_  8 

.14 

•  11 

.12 

•20 

.17 

.21 

.17 

-  5 

-  9 

.17 

.16 

-  7 

.  8 

.  4 

-  8 

•  12 

.  7,8 

RANGELY 

MAX 

44 

43 

48 

44 

49 

48 

41 

47 

45 

36 

43 

38 

41 

33 

27 

32 

26 

28 

29 

25 

19 

26 

32 

30 

26 

32 

30 

24 

50 

49 

40 

36.6 

Mm 

18 

14 

15 

16 

13 

12 

13 

14 

18 

26 

30 

28 

18 

19 

17 

10 

2 

15 

1 

.  3 

8 

7 

18 

.  2 

-  7 

0 

-  7 

.  4 

8 

34 

18 

11.9 

RICO 

MAX 

46 

49 

55 

53 

50 

54 

55 

53 

37 

35 

38 

40 

33 

28 

26 

27 

26 

34 

44 

45 

44 

34 

30 

41 

41 

35 

43 

45 

44 

41 

31 

40.5 

Mm 

7 

2 

12 

13 

10 

10 

11 

12 

22 

29 

25 

10 

13 

9 

9 

3 

.  2 

.  7 

.  2 

.  4 

-  1 

23 

23 

-  1 

1 

1 

3 

8 

17 

22 

4 

9.2 

RIFLE 

MAX 

43 

45 

52 

47 

53 

50 

48 

52 

50 

42 

39 

43 

39 

36 

35 

38 

36 

34 

36 

37 

40 

36 

38 

37 

43 

40 

42 

41 

59 

50 

44 

42.7 

Mm 

21 

16 

19 

19 

17 

18 

16 

21 

2S 

28 

SO 

31 

24 

23 

18 

23 

12 

7 

8 

6 

5 

20 

25 

9 

9 

20 

12 

15 

22 

39 

21 

18.6 

SlLvERTON 

MAX 

41 

40 

47 

44 

44 

43 

42 

44 

38 

35 

34 

40 

38 

40 

32 

25 

24 

26 

38 

40 

36 

60 

36 

34 

35 

34 

36 

34 

38 

34 

32 

36.9 

Mm 

5 

-  t, 

3 

4 

2 

.  2 

0 

4 

18 

28 

25 

6 

4 

0 

2 

6 

.  8 

.16 

.11 

.  7 

.11 

19 

10 

.  9 

.  » 

.  3 

.  2 

4 

15 

19 

15 

3.5 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

35 

33 

42 

40 

43 

42 

39 

49 

47 

42 

35 

39 

35 

30 

27 

25 

20 

18 

24 

24 

26 

39 

33 

29 

46 

35 

29 

29 

53 

43 

35.1 

Mm 

4 

-  1 

7 

8 

7 

7 

6 

9 

14 

20 

32 

25 

9 

10 

6 

8 

•  15 

-18 

-11 

-  9 

-12 

6 

21 

8 

-11 

13 

.  7 

.  4 

10 

24 

5.6 

TAYLOR  PARK 

MAX 

23 

32 

32 

40 

30 

27 

31 

23 

26 

30 

36 

34 

30 

23 

24 

20 

22 

13 

17 

28 

36 

23 

28 

30 

28 

32 

37 

34 

32 

39 

33 

28.9 

Mm 

-  5 

5 

•  2 

.  1 

7 

4 

-  2 

•  4 

0 

8 

21 

26 

3 

.14 

.  3 

-13 

.  2 

-20 

-19 

.21 

.10 

.20 

15 

•  14 

•  25 

19 

.  7 

.  8 

23 

.  1,8 

TELLURIOE 

MAX 

45 

42 

48 

49 

50 

48 

51 

47 

48 

41 

35 

40 

33 

33 

29 

24 

25 

30 

37 

38 

43 

36 

31 

3S 

44 

37 

39 

48 

40 

39 

30 

39.2 

Mm 

11 

3 

11 

13 

11 

8 

13 

14 

23 

32 

28 

7 

11 

3 

9 

11 

0 

-  8 

•  3 

.  2 

.  1 

26 

24 

.  1 

5 

8 

8 

13 

25 

20 

12 

10.8 

URAVAN 

MAX 

48 

42 

48 

48 

50 

48 

54 

51 

49 

44 

47 

46 

45 

38 

37 

38 

35 

36 

37 

34 

37 

38 

36 

43 

43 

43 

43 

42.9 

Mm 

31 

22 

24 

24 

24 

25 

24 

25 

33 

37 

32 

33 

32 

29 

26 

25 

20 

17 

13 

12 

23 

32 

18 

17 

16 

23 

22 

24.4 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

45 

45 

57 

55 

59 

59 

55 

55 

45 

37 

43 

41 

33 

29 

26 

27 

27 

24 

29 

38 

45 

36 

33 

32 

39 

39 

40 

48 

36 

39 

36 

40,5 

Mm 

U 

13 

21 

22 

24 

22 

23 

23 

29 

31 

29 

15 

23 

15 

19 

10 

9 

0 

-  1 

0 

7 

23 

30 

8 

8 

7 

8 

11 

17 

30 

16 

16,5 

YAMPA 

MAX 

39 

36 

45 

50 

48 

45 

42 

49 

46 

40 

33 

33 

33 

27 

24 

24 

29 

29 

32 

39 

40 

39 

38 

26 

40 

33 

41 

44 

45 

43 

33 

37,6 

Mm 

14 

7 

11 

22 

22 

21 

18 

24 

22 

27 

28 

17 

10 

10 

_  2 

0 

-  6 

.11 

.  2 

1 

11 

22 

18 

.  5 

.  7 

11 

.  5 

10 

32 

23 

16 

11,6 

YELLOW  JACKET  1NW 

MAX 

44 

45 

50 

53 

53 

53 

54 

54 

41 

40 

38 

40 

32 

31 

31 

30 

28 

27 

30 

30 

34 

33 

34 

33 

36 

38 

40 

43 

42 

38 

35 

39.1 

«       *  « 

Mm 

26 

22 

25 

27 

29 

30 

30 

30 

32 

31 

31 

29 

19 

15 

17 

10 

5 

0 

2 

4 

5 

23 

25 

5 

7 

16 

15 

20 

25 

24 

18 

19,3 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

48 

58 

60 

67 

66 

54 

61 

60 

53 

38 

38 

44 

34 

23 

23 

27 

31 

30 

41 

45 

53 

46 

35 

30 

30 

31 

36 

30 

56 

58 

44 

44,9 

Mm 

23 

18 

26 

34 

32 

23 

28 

26 

25 

31 

34 

27 

24 

9 

9 

4 

6 

9 

17 

18 

24 

29 

17 

15 

13 

16 

13 

20 

37 

24 

24 

21.2 

BONNY  DAM 

MAX 

57 

54 

63 

60 

76 

66 

50 

64 

64 

32 

43 

42 

47 

34 

26 

24 

33 

34 

36 

46 

49 

54 

46 

29 

34 

63 

30 

37 

35 

67 

66 

47,8 

Mm 

18 

18 

19 

25 

33 

23 

22 

23 

24 

24 

30 

28 

26 

23 

18 

6 

3 

6 

6 

16 

20 

20 

26 

21 

17 

23 

11 

11 

19 

32 

22 

19.6 

BURLINGTON 

MAX 

53 

61 

60 

75 

63 

60 

63 

65 

55 

47 

45 

46 

36 

26 

23 

36 

32 

34 

43 

44 

32 

34 

48 

32 

42 

36 

34 

57 

61 

65 

33 

48.5 

Mm 

24 

26 

37 

40 

so 

28 

30 

29 

30 

31 

29 

32 

22 

15 

1 1 

9 

10 

17 

21 

26 

31 

24 

19 

21 

24 

16 

18 

26 

39 

24 

24 

24.6 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

56 

60 

58 

70 

67 

33 

65 

60 

34 

50 

41 

47 

39 

33 

24 

31 

30 

28 

40 

47 

51 

67 

40 

38 

35 

28 

35 

51 

34 

61 

49 

46.5 

Mm 

U 

24 

30 

34 

24 

25 

21 

26 

25 

28 

28 

25 

20 

4 

5 

4 

g 

4 

6 

17 

16 

15 

10 

15 

10 

14 

21 

33 

24 

22 

18.1 

FLAGLER   2  NW 

MAX 

52 

59 

62 

74 

65 

67 

64 

63 

55 

44 

41 

44 

35 

29 

22 

37 

28 

31 

42 

52 

32 

35 

40 

29 

47 

67 

35 

55 

59 

66 

48 

48,4 

Mm 

23 

13 

21 

28 

35 

33 

27 

20 

23 

26 

SO 

17 

23 

17 

5 

.  1 

.  2 

1 

S 

11 

14 

27 

22 

15 

3 

11 

9 

13 

32 

33 

20 

17.9 

HOLYOKE 

MAX 

47 

61 

60 

69 

64 

54 

61 

65 

53 

37 

38 

46 

36 

31 

27 

35 

38 

39 

47 

53 

55 

47 

36 

34 

44 

31 

40 

50 

46 

61 

30 

46.9 

Mm 

22 

20 

28 

32 

34 

20 

20 

20 

23 

24 

34 

30 

26 

21 

3 

3 

6 

6 

15 

27 

25 

25 

22 

15 

4 

16 

7 

16 

29 

29 

24 

20.3 

STRATTON  3  NE 

MAX 

55 

61 

61 

78 

66 

53 

64 

63 

52 

42 

44 

46 

37 

37 

30 

36 

32 

33 

42 

40 

52 

52 

39 

33 

58 

38 

36 

56 

64 

68 

62 

49.4 

Mm 

24 

20 

23 

36 

32 

25 

27 

25 

25 

30 

30 

26 

27 

22 

7 

2 

1 

7 

10 

20 

20 

33 

25 

20 

17 

23 

12 

16 

32 

20 

20 

21.2 

WRAY 

MAX 

51 

62 

61 

77 

68 

54 

63 

62 

54 

49 

41 

47 

43 

32 

26 

37 

38 

38 

47 

50 

59 

49 

43 

35 

46 

37 

40 

54 

57 

67 

55 

49.7 

Mm 

19 

17 

21 

28 

30 

22 

21 

17 

21 

23 

36 

29 

22 

23 

9 

6 

5 

8 

12 

26 

20 

31 

27 

21 

12 

19 

9 

17 

31 

29 

20 

20.4 

YUMA 

MAX 

65 

63 

64 

65 

65 

68 

65 

63 

6c 

52 

52 

46 

43 

32 

32 

29 

32 

36 

46 

51 

58 

62 

46 

32 

50 

51 

38 

52 

51 

63 

64 

31.6 

Mm 

21 

17 

23 

30 

30 

22 

23 

18 

20 

24 

32 

21 

23 

18 

11 

0 

0 

6 

12 

22 

18 

36 

22 

11 

10 

15 

14 

18 

30 

35 

19 

19.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  224  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
DECEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

• 

01 
<o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

•      •  • 

PLATTE  drainage 

BASIN 

OA 

ALLENSPARK 

MAX 

89 

40 

46 

56 

54 

51 

51 

51 

90 

40 

40 

39 

30 

20 

19 

22 

23 

29 

99 

42 

ii- 

96 

24 

44 

40 

41 

49 

42 

30 

39 

,1 

Ml  N 

2} 

24 

30 

38 

31 

32 

31 

24 

23 

23 

21 

23 

10 

3 

.10 

0 

3 

0 

20 

II 

io 

12 

3 

16 

10 

26 

40 

29 

2C 

* 

3 

ANTE RC  RESERVOIR 

MAX 

41 

65 

30 

58 

53 

53 

62 

50 

49 

40 

37 

37 

33 

23 

11 

2a 

15 

25 

33 

41 

42 

37 

99 

33 

40 

31 

37 

46 

45 

it 

37 

38 

,5 

min 

9 

3 

12 

9 

9 

0 

9 

8 

19 

24 

24 

11 

0 

0 

.  5 

-24 

-18 

-23 

•  16 

7 

.  6 

10 

11 

.20 

.  3 

14 

0 

20 

25 

27 

7 

.6 

BAILEY 

MAX 

48 

52 

56 

59 

65 

58 

39 

58 

53 

50 

45 

48 

35 

26 

20 

30 

37 

96 

40 

49 

51 

31 

39 

41 

47 

37 

49 

34 

57 

49 

37 

66 

,3 

Mm 

22 

1 1 

32 

28 

29 

19 

24 

17 

20 

24 

27 

11 

7 

12 

.  7 

•  11 

.  4 

•  6 

16 

16 

12 

20 

19 

.  3 

31 

14 

6 

18 

23 

91 

9 

0 

BOULDER 

MAX 

SI 

60 

64 

75 

70 

34 

64 

60 

60 

44 

53 

46 

36 

32 

22 

34 

33 

49 

50 

59 

65 

52 

42 

36 

61 

34 

35 

65 

69 

59 

30 

,6 

Mm 

91 

23 

33 

37 

40 

33 

37 

36 

33 

35 

34 

26 

26 

14 

12 

8 

12 

12 

22 

92 

25 

29 

29 

12 

18 

22 

14 

20 

40 

42 

32 

* 

4 

BRIGGSOALE  2  NN 

MAX 

56 

55 

6? 

62 

66 

33 

69 

60 

38 

42 

44 

43 

45 

30 

22 

32 

33 

34 

47 

45 

54 

46 

41 

23 

65 

29 

39 

40 

54 

98 

49 

43 

4 

Mm 

16 

11 

22 

20 

31 

12 

16 

20 

20 

22 

31 

21 

17 

7 

.  1 

.  8 

-  3 

.  7 

6 

19 

8 

20 

21 

1 

1 

15 

.  1 

8 

22 

25 

12 

BYERS 

MAX 

53 

63 

64 

67 

73 

62 

65 

60 

58 

53 

47 

42 

39 

31 

22 

39 

92 

49 

44 

54 

59 

47 

99 

31 

49 

43 

40 

48 

58 

60 

50 

49 

,5 

Mm 

23 

29 

23 

33 

37 

26 

27 

23 

23 

26 

30 

18 

19 

14 

•  2 

0 

5 

4 

15 

IT 

20 

31 

17 

12 

8 

10 

1 

13 

34 

96 

19 

1  9 

1 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

44 

42 

47 

60 

37 

56 

33 

33 

39 

40 

38 

40 

27 

17 

25 

27 

93 

32 

41 

45 

46 

30 

31 

36 

36 

48 

53 

44 

42 

40 

31 

41 

,1 

Mm 

27 

12 

30 

36 

26 

28 

34 

25 

24 

26 

29 

22 

6 

•  9 

7 

4 

4 

1  1 

16 

22 

22 

12 

3 

2 

21 

23 

20 

26 

11 

17 

9 

CASTLE  ROCK 

MAX 

51 

57 

62 

66 

69 

62 

66 

64 

37 

51 

46 

44 

40 

30 

19 

36 

29 

36 

46 

55 

59 

32 

43 

39 

32 

49 

42 

37 

64 

98 

44 

49 

,6 

Mm 

2* 

17 

16 

26 

28 

27 

29 

24 

24 

24 

24 

19 

14 

14 

12 

.  4 

•  4 

2 

4 

11 

11 

10 

16 

6 

16 

18 

9 

11 

16 

21 

17 

1 5 

6 

CHESSMAN 

MAX 

5* 

58 

62 

57 

68 

66 

38 

64 

60 

50 

49 

51 

42 

28 

22 

40 

25 

".2 

50 

59 

53 

52 

47 

98 

49 

42 

50 

34 

60 

59 

42 

49 

,6 

Mm 

25 

10 

2  2 

19 

22 

20 

20 

24 

25 

30 

33 

17 

11 

15 

1 

2 

9 

.  2 

6 

10 

10 

26 

20 

5 

6 

26 

9 

26 

34 

36 

18 

I  7 

2 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

60 

64 

62 

72 

67 

71 

64 

70 

34 

49 

50 

39 

30 

21 

43 

90 

44 

47 

60 

55 

52 

36 

55 

45 

44 

55 

67 

58 

48 

52 

1 

Mm 

30 

26 

34 

39 

28 

31 

25 

30 

30 

28 

20 

16 

15 

10 

.  1 

8 

3 

19 

18 

27 

6 

4 

18 

17 

8 

20 

97 

43 

25 

2 1 

0 

DENVER  "B  AIRPORT 

MAX 

50 

60 

64 

66 

68 

61 

67 

63 

38 

64 

30 

50 

37 

27 

20 

33 

29 

40 

49 

53 

31 

48 

27 

40 

58 

41 

39 

37 

67 

62 

51 

49 

4 

Mm 

25 

23 

27 

3S 

31 

24 

27 

23 

27 

31 

28 

20 

19 

17 

0 

0 

8 

3 

17 

14 

24 

26 

18 

6 

22 

17 

1  3 

23 

29 

27 

24 

20 

6 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

53 

59 

65 

66 

70 

57 

68 

60 

57 

42 

30 

49 

37 

25 

17 

38 

91 

42 

48 

55 

62 

32 

37 

42 

62 

41 

34 

39 

67 

60 

49 

50 

1 

Mm 

31 

29 

37 

44 

43 

35 

40 

36 

35 

36 

32 

29 

25 

16 

13 

11 

19 

14 

26 

90 

33 

37 

21 

21 

30 

17 

18 

28 

97 

36 

32 

26 

9 

ELBERT 

MAX 

51 

58 

60 

66 

66 

66 

67 

63 

55 

48 

45 

40 

38 

29 

19 

19 

91 

38 

43 

50 

56 

50 

98 

42 

31 

45 

35 

32 

60 

58 

45 

47 

9 

Mm 

19 

10 

18 

21 

24 

22 

24 

22 

19 

22 

24 

13 

9 

14 

2 

.  7 

0 

•  5 

5 

3 

9 

27 

15 

12 

8 

12 

14 

23 

60 

36 

20 

lj 

9 

ESTES  PARK 

MAX 

AS 

66 

50 

39 

58 

39 

58 

55 

53 

47 

42 

40 

35 

26 

21 

27 

91 

3b 

36 

40 

-9 

52 

40 

99 

47 

44 

45 

51 

32 

48 

34 

44 

1 

Mm 

35 

15 

36 

45 

29 

17 

39 

18 

16 

21 

31 

32 

17 

11 

.12 

.  7 

9 

-  9 

25 

27 

)3 

18 

19 

-  4 

24 

29 

11 

37 

43 

29 

22 

20 

fl 

EVERGREEN 

MAX 

51 

56 

61 

64 

67 

64 

65 

62 

57 

33 

46 

46 

37 

28 

24 

39 

97 

45 

48 

56 

59 

33 

49 

-8 

51 

47 

47 

39 

64 

62 

46 

51 

2 

Mm 

21 

12 

25 

24 

22 

23 

24 

21 

20 

25 

30 

15 

15 

14 

•  3 

.  5 

0 

.  3 

6 

21 

15 

20 

16 

•  6 

11 

13 

4 

18 

23 

30 

12 

14 

9 

PA  1 RPLAY   NO.  2 

MAX 

Mm 

PORT  COLLINS 

MAX 

52 

52 

63 

68 

64 

50 

63 

53 

55 

43 

50 

43 

34 

29 

19 

30 

90 

33 

48 

62 

47 

50 

99 

30 

38 

49 

28 

41 

65 

39 

44 

45 

5 

Mm 

25 

17 

28 

25 

30 

22 

27 

26 

27 

30 

32 

21 

29 

15 

6 

•  2 

-  1 

•  1 

7 

15 

10 

20 

21 

11 

7 

16 

7 

14 

28 

31 

21 

18 

0 

COPT  LUPTON  1  N 

MAX 

56 

63 

67 

63 

67 

6a 

64 

39 

58 

39 

51 

45 

36 

31 

21 

23 

25 

41 

48 

47 

59 

45 

96 

34 

44 

33 

29 

49 

66 

60 

50 

47 

1 

Mm 

22 

12 

22 

29 

31 

18 

21 

21 

19 

24 

31 

15 

13 

16 

13 

.  5 

.  5 

.  3 

4 

10 

3 

21 

19 

•  2 

•  1 

11 

.  2 

9 

28 

12 

20 

13 

8 

PORT  MORGAN 

MAX 

61 

52 

33 

64 

55 

70 

51 

64 

58 

34 

41 

45 

68 

34 

25 

27 

30 

32 

34 

43 

49 

44 

38 

27 

39 

49 

22 

41 

35 

32 

53 

44, 

6 

Mm 

18 

15 

19 

23 

28 

20 

22 

23 

22 

25 

30 

28 

28 

21 

11 

0 

2 

1 

4 

15 

11 

11 

21 

20 

0 

4 

7 

8 

18 

23 

21 

16, 

1 

GEORGETOWN 

MAX 

A3 

42 

53 

60 

56 

57 

54 

55 

53 

40 

37 

38 

34 

25 

25 

25 

29 

32 

36 

42 

47 

49 

41 

94 

45 

40 

4  k 

30 

51 

41 

32 

42, 

3 

Mm 

29 

25 

" 

38 

30 

28 

34 

32 

27 

29 

31 

25 

14 

6 

2 

8 

5 

8 

19 

26 

16 

31 

17 

12 

23 

24 

17 

91 

40 

27 

15 

22, 

7 

GRANT 

MAX 

A3 

42 

47 

sa 

30 

51 

32 

47 

66 

41 

39 

36 

29 

22 

25 

24 

22 

26 

35 

44 

40 

41 

94 

30 

39 

32 

37 

47 

51 

38 

28 

38 

6 

Mm 

20 

9 

23 

2a 

22 

20 

22 

21 

22 

23 

27 

14 

6 

9 

•  1 

•  1 

•  2 

-  3 

7 

16 

13 

19 

14 

0 

13 

9 

10 

24 

21 

23 

0 

13, 

9 

GREELEY 

MAX 

53 

57 

54 

66 

45 

65 

59 

37 

30 

36 

25 

21 

22 

48 

46 

45 

47 

90 

39 

28 

37 

32 

55 

65, 

1 

Mm 

17 

16 

17 

22 

23 

22 

22 

28 

21 

17 

12 

.  1 

•  1 

0 

8 

11 

22 

8 

4 

7 

17 

24 

25 

16, 

8 

GROVER   10  M 

MAX 

52 

59 

63 

66 

68 

56 

66 

60 

58 

48 

42 

46 

34 

28 

21 

35 

95 

40 

46 

48 

36 

43 

41 

2  8 

42 

40 

30 

46 

62 

54 

43 

47, 

1 

Mm 

29 

23 

55 

34 

42 

23 

30 

30 

34 

28 

32 

22 

28 

8 

6 

2 

9 

10 

23 

27 

23 

27 

20 

7 

10 

10 

7 

16 

33 

36 

18 

22 , 

0 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

*7 

48 

56 

64 

61 

30 

58 

37 

52 

42 

42 

43 

32 

25 

20 

31 

28 

38 

39 

47 

13 

48 

42 

99 

30 

40 

50 

56 

58 

47 

17 

45, 

1 

Mm 

25 

18 

35 

38 

25 

20 

29 

24 

23 

26 

30 

25 

12 

12 

.  5 

.  5 

9 

2 

15 

29 

IS 

18 

16 

1 

11 

21 

8 

24 

26 

30 

14 

1 8 , 

2 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

31 

31 

3a 

43 

45 

67 

44 

40 

38 

23 

21 

16 

12 

21 

20 

23 

31 

36 

40 

29 

17 

Mm 

10 

1 

•  1 

13 

13 

16 

12 

13 

17 

-  2 

.  4 

•  9 

5 

•  10 

-13 

•  8 

.10 

6 

17 

19 

.  4 

JULESBURG 

MAX 

55 

57 

5a 

30 

65 

53 

60 

63 

31 

42 

38 

46 

39 

30 

24 

27 

99 

33 

44 

50 

30 

43 

36 

31 

39 

33 

38 

40 

40 

56 

49 

44, 

3 

Mm 

19 

18 

25 

30 

28 

25 

22 

20 

20 

22 

33 

28 

24 

22 

0 

8 

6 

4 

15 

29 

22 

24 

24 

20 

2 

14 

8 

14 

26 

24 

25 

19, 

4 

KASSLER 

MAX 

*9 

62 

6a 

63 

TO 

63 

66 

68 

59 

36 

50 

59 

40 

31 

21 

39 

27 

40 

47 

52 

36 

53 

41 

40 

35 

55 

38 

59 

67 

60 

48 

51, 

Mm 

28 

25 

29 

39 

65 

33 

33 

26 

37 

34 

29 

25 

16 

18 

13 

.  3 

14 

3 

23 

23 

30 

32 

19 

17 

16 

19 

14 

19 

37 

45 

22 

24, 

6 

KAuFFMAN  .  SSE 

MAX 

53 

58 

62 

64 

68 

57 

64 

63 

56 

38 

39 

43 

32 

28 

21 

32 

33 

36 

44 

48 

57 

49 

42 

28 

45 

37 

32 

51 

61 

57 

45 

46, 

5 

Mm 

21 

17 

45 

40 

35 

20 

21 

20 

26 

21 

25 

29 

18 

8 

1 

4 

7 

7 

17 

24 

20 

21 

20 

18 

6 

13 

9 

16 

90 

29 

15 

19, 

S 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

MAX 

44 

45 

67 

46 

50 

45 

43 

45 

43 

42 

40 

39 

29 

26 

I* 

7 

8 

8 

33 

33 

29 

40 

37 

27 

40 

35 

41 

44 

48 

42 

33 

95, 

6 

Mm 

18 

10 

20 

19 

16 

10 

15 

14 

19 

23 

29 

8 

4 

11 

.  4 

-13 

-17 

-20 

-14 

0 

.  4 

6 

9 

•  6 

•  16 

9 

.  1 

12 

20 

26 

3 

6t 

t 

LAKEWOOD 

MAX 

50 

58 

65 

70 

68 

AO 

67 

60 

38 

45 

49 

45 

38 

30 

17 

36 

31 

38 

48 

32 

36 

31 

41 

39 

57 

47 

37 

57 

65 

59 

47 

49, 

7 

Mm 

31 

22 

3a 

37 

47 

34 

99 

31 

33 

35 

31 

23 

20 

16 

11 

6 

11 

8 

22 

37 

27 

33 

22 

13 

22 

21 

12 

22 

33 

40 

29 

26, 

1 

last  Chance 

MAX 

Mm 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

5* 

53 

34 

69 

68 

70 

45 

59 

60 

56 

43 

42 

43 

34 

24 

19 

28 

28 

37 

46 

43 

36 

46 

27 

34 

41 

33 

51 

58 

66 

59 

66, 

1 

Mm 

21 

17 

25 

24 

33 

25 

27 

26 

24 

28 

32 

19 

18 

13 

.  3 

•  1 

•  1 

3 

16 

12 

19 

20 

13 

7 

10 

7 

10 

22 

32 

22 

17, 

1 

PARKER   9  E 

MAX 

61 

58 

62 

68 

67 

68 

68 

63 

64 

64 

57 

63 

31 

35 

22 

36 

42 

42 

50 

57 

60 

56 

40 

40 

56 

50 

44 

55 

67 

70 

58 

54, 

7 

Mm 

20 

16 

20 

30 

37 

26 

32 

23 

19 

24 

20 

1* 

12 

14 

0 

-  3 

3 

0 

9 

7 

13 

31 

12 

•  3 

10 

12 

.  1 

25 

36 

40 

20 

16. 

f 

RED  FEATHER  LAKES  2 

SE 

MAX 

A5 

44 

53 

39 

57 

60 

32 

55 

31 

40 

38 

40 

28 

22 

24 

25 

33 

36 

95 

39 

30 

49 

30 

39 

44 

28 

46 

51 

30 

44 

31 

41, 

7 

Mm 

22 

19 

32 

32 

35 

15 

32 

14 

16 

31 

27 

28 

12 

7 

.18 

.  5 

-  2 

-10 

20 

19 

21 

21 

9 

.  3 

12 

2 

27 

42 

24 

15 

16. 

5 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

A7 

58 

57 

56 

62 

33 

60 

61 

69 

47 

37 

45 

37 

34 

23 

27 

30 

33 

49 

50 

50 

42 

35 

29 

40 

29 

33 

49 

45 

55 

46 

49. 

9 

Mm 

27 

16 

31 

29 

33 

25 

23 

27 

?6 

25 

32 

29 

26 

16 

6 

5 

15 

4 

19 

29 

20 

27 

22 

1  7 

6 

11 

9 

13 

28 

30 

26 

21. 

1 

SPICER 

MAX 

34 

30 

46 

46 

64 

40 

42 

45 

40 

36 

31 

30 

24 

It 

21 

20 

19 

27 

30 

32 

40 

35 

25 

40 

29 

36 

41 

43 

40 

29 

99. 

6 

Mm 

8 

7 

3 

12 

18 

18 

17 

17 

19 

29 

20 

1  1 

■  2 

.  2 

4 

.12 

-lb 

2 

10 

8 

17 

15 

-  4 

15 

11 

12 

15 

33 

22 

3 

10. 

3 

STERLING 

MAX 

53 

48 

38 

59 

62 

61 

37 

63 

16 

50 

39 

43 

46 

33 

26 

26 

27 

10 

95 

46 

".9 

48 

39 

26 

31 

28 

20 

98 

99 

42 

5* 

43. 

: 

Mm 

21 

1 1 

22 

27 

29 

IS 

22 

19 

21 

22 

27 

29 

24 

20 

• 

2 

9 

3 

5 

18 

19 

20 

24 

19 

2 

3 

2 

7 

21 

22 

19 

16. 

9 

&••  R«l«r«oc«  NolM  Following  SUtioa  Indtw 


-  225  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

WAlOEN 

MAX 

Mm 

38 

10 

33 
2 

44 

20 

49 
18 

49 

22 

42 

12 

43 

22 

48 
13 

43 

12 

36 
18 

33 
22 

33 
12 

32 

12 

27 
6 

13 
-11 

21 
-10 

17 
-IT 

13 
-18 

27 
•  4 

32 

9 

41 

2 

41 
10 

26 
15 

30 
19 

30 
8 

37 

9 

42 

21 

46 
23 

39 
24 

26 
11 

34,3 
9.9 

wATERDALE 

MAX 
MIN 

50 
23 

50 
21 

63 
29 

70 
31 

68 
37 

35 
23 

64 

29 

60 
30 

38 
29 

47 
31 

51 
29 

51 
20 

49 
21 

39 
12 

20 
10 

30 
0 

31 
5 

37 
3 

41 
15 

46 
18 

60 
15 

33 
21 

« 

35 
12 

50 
19 

40 
20 

33 
8 

47 
15 

61 

30 

58 
34 

47 
21 

48.6 
20.2 

WIGGINS  7  Sw 
*       *  * 

MAX 
MIN 

57 

20 

65 
11 

64 

20 

63 
21 

69 
30 

53 
16 

64 

22 

61 
20 

56 
18 

47 
24 

44 
33 

44 

21 

36 
28 

36 
19 

25 
11 

31 

33 
.  3 

41 
•  1 

50 
4 

47 
11 

51 
8 

39 
25 

16 

32 
3 

49 
•  1 

45 
14 

30 
6 

47 
15 

63 
34 

38 
35 

49 
19 

47.9 
15.8 

mo  Grande  Drainage 

BASIN  09 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 

11 

45 
11 

53 

10 

33 
12 

36 

12 

32 
6 

46 

8 

49 

7 

32 

20 

44 

29 

43 
27 

41 
16 

32 
8 

26 
12 

27 
2 

27 
1 

27 
-  6 

30 
.15 

33 
.13 

M 

'J 

39 
20 

32 
-  8 

24 
•  10 

37 
•  1 

30 
-  6 

30 
•  6 

42 
.  3 

42 
26 

•I 

38.3 
6.2 

BLANC* 

MAX 
MIN 

47 
11 

A3 

10 

51 
10 

33 

10 

55 
15 

51 
4 

34 
8 

53 

8 

53 
18 

45 
26 

45 

19 

37 
17 

» 

26 
13 

27 
•  3 

27 

0 

27 
-  3 

26 

3 

28 
-15 

33 
.11 

M 

40 
26 

36 

12 

38 

41 

15 

-32 

42 
•  3 

47 
.  2 

48 

31 

40.4 
8.0 

CENTER 

MAX 
MIN 

SO 
17 

30 
16 

57 

16 

31 

16 

58 
13 

54 

6 

31 
11 

52 
12 

31 
21 

44 
28 

46 
22 

42 
13 

** 

43 
5 

28 
10 

28 
3 

28 
2 

30 
0 

32 
-  7 

38 
.  4 

-J5 

34 
23 

31 
9 

20 

32 

» 

33 

38 

42 
24 

': 

40.3 
8.1 

DEL  NORTE 

MAX 

Mm 

48 

22 

51 
19 

58 

20 

35 
23 

59 
24 

54 
IS 

46 

19 

55 

22 

32 
26 

42 
30 

45 
23 

42 

17 

l\ 

36 
8 

25 
12 

28 

3 

25 
5 

33 
2 

33 
0 

39 
1 

13 

33 
21 

29 
3 

30 

34 
3 

33 
1 

47 
5 

42 
32 

16 

40.2 
13.3 

GREAT  SAND  DUNES  NM. 

MAX 

Mm 

45 

21 

42 
18 

53 
18 

51 
21 

55 
23 

51 
17 

47 

20 

30 
20 

49 

23 

45 
31 

37 
28 

38 
18 

16 

28 
12 

25 
14 

25 
8 

25 
3 

25 
6 

35 
3 

40 
7 

40 
26 

31 
14 

32 

39 
19 

33 
11 

44 

12 

44 

31 

38.8 

16.1 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

Mm 

40 
-  2 

40 
-  5 

44 
•  3 

47 
0 

48 
1 

41 
•  2 

32 
•  3 

40 
-  5 

44 
.  2 

43 
35 

40 
5 

38 
.  6 

" 

23 
-14 

25 
-  5 

28 
-  6 

26 
-  4 

24 
-16 

26 
-23 

26 
-  8 

-20 

» 

34 

10 

30 
4 

28 
•  IS 

30 
•11 

35 
•  15 

38 
.  2 

36 

34.3 
•  4.4 

MANASSA 

MAX 

Mm 

50 
13 

49 

12 

54 
13 

38 

14 

39 
8 

31 
12 

51 
12 

34 

22 

42 
30 

48 
28 

42 
19 

21 

34 
7 

26 
19 

30 
1 

27 
3 

30 
3 

36 
•  6 

39 
.  4 

.': 

39 
16 

42 

» 

34 
2 

8 

30 

♦1.7 

10.2 

MONTE  VISTA 

MAX 

Mm 

47 
17 

47 
14 

55 
17 

53 
16 

57 

15 

30 
10 

43 
13 

49 
14 

49 

23 

43 
30 

46 
26 

40 
17 

31 
8 

26 
15 

25 
S 

25 
3 

26 
0 

30 
-  3 

35 
•  2 

?! 

35 

22 

30 
3 

19 

28 
1 

27 
.  3 

36 
4 

42 
23 

U 

37.3 
9.9 

SAGUACHE 

MAX 

Mm 

48 

u 

48 
21 

35 
23 

32 
17 

47 
15 

30 
19 

47 
17 

52 
13 

30 

23 

45 
28 

39 
28 

42 
20 

31 

10 

29 
10 

25 
4 

28 
•  2 

28 
•  2 

30 
•  4 

35 

0 

35 
17 

32 
14 

23 

S3 
-  2 

33 
1 

38 
2 

48 
13 

38.7 
10.4 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 

Mm 

23 
-13 

36 
•  7 

33 
-  5 

40 
-  1 

37 
•  2 

41 
-  9 

36 
.  7 

35 

39 
-  2 

38 
•  2 

46 
10 

42 
-  5 

24 
-16 

17 
-  6 

20 
-11 

17 
•  16 

15 
•  21 

15 
•  22 

28 
•  13 

29 
19 

33 
.  3 

2S 
-21 

34 
-18 

26 
.11 

28 
.  9 

42 

30.3 
•  8.7 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

MAX 

Mm 

26 
13 

40 
10 

43 
18 

46 
21 

30 
22 

47 
21 

45 
21 

44 

20 

44 
25 

42 
22 

27 
20 

28 
12 

27 
8 

16 
4 

15 
6 

11 
-  3 

14 
-  2 

22 
•  2 

31 
0 

36 
7 

36 
10 

26 
18 

28 
3 

28 
10 

24 
11 

30 
9 

36 

12 

34 
24 

28 
17 

20 
11 

31.  5 
12.6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

|i| 

id 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fasteet 
mile 

Direction 

of 

tastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MOUNTAIN   STANDARD  TIME 
5   AM      11    AM        5    PM      11  PM 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

100-199 

2  00 
and  over 

Total 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

84 

65 

62 

1 

3 

4 

0 

0 

0 

8 

4.9 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

6 

1.5 

9.2 

35++ 

26 

30+ 

51 

39 

43 

53 

4 

3 

2 

0 

0 

0 

9 

6.2 

DENVER  WB  AIRPORT 

21 

2.3 

6.4 

33 

sw 

30 

66 

46 

53 

66 

3 

2 

3 

0 

0 

0 

8 

68 

6.5 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

7 

1.0 

4.0 

30 

sw 

29 

80 

62 

66 

78 

4 

5 

3 

0 

0 

0 

12 

52 

6.8 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

1 

0.9 

7.7 

49 

sw 

30 

52 

40 

39 

58 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

7 

73 

5.8 

Sea  Reloronce  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*       .  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

o.a 

2.5 

2 
.2 

2.2 
3 
.2 

T 

3 
.3 

T 

2 
.2 

2 
.2 

2 
.1 

1 

T 

T 

0.4 
T 

0.2 

T 

T 

EvERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

- 

FOROER  9  S 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

2.0 
1 

1.0 

2 

1 

1.0 
2 

2.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

2.0 

4.0 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

4 

% 

2 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

*2 

2 

1 

1 

LA  VETA 

5NOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.0 
4 

1.0 
2 

T 

1 

1.0 

1.0 

T 

T 

LI  HON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 

2 

0.5 

2 

2 

T 

1 

1 

i;  t 

T 

T 
T 

T 
T 

PUEBLO  wB  AIRPORT  , 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

0.  1 

0.3 
T 

0.5 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

0.2 

T 

ROCKY  FORD  2  ESE 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1 

1.0 
I 

I 

2.0 
3 

9.9 
3 

i 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.0 

7 

3 

3 

0.5 
4 

4 

3 

3 

3.0 
8 

8 

4 

4 

2 

1 

1 

0.5 
2 

1 

SAL  I  DA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

o.a 

1.0 

0.1 

9.9 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

o.a 

l 

T 

3.0 
3 

T 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

12 

ia 

IT 

16 

16 

15 

13 

15 

13 

1  5 

15 

15 

15 

19 

19 

19 

17 

1  7 

17 

18 

20 

21 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

1.0 
T 

T 

1 

T 

1.0 

1 

1.4 

0.6 

2 

1 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

T 

1.0 
1 

4.0 
4 

2.0 
3 

•      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

1 

2.5 

3 

6.0 
7 

0.2 
6 

9 

3 

3 

4 

4 

4 

4.0 
6 

1.0 
9 

9 

4 

3 

3 

2 

> 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

t 

1.0 
9 

4.5 

12 

0.5 
12 

12 

T 

12 

T 

11 

1.0 
12 

11 

11 

11 

11 

11 

T 

9 

2.9 

12 

2.7 
14 

14 

0.9 
16 

14 

13 

1.0 
11 

11 

2.0 

BERTHOUD  PASS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

ia 

IB 

IT 

IT 

IT 

17 

17 

17 

17 

0.5 
16 

6.0 
21 

4.0 

24 

T 
IS 

3.0 
24 

0.8 
24 

1.0 
24 

0.5 
24 

2* 

24 

r 

22 

22 

22 

T 
21 

6.0 

27 

2. 

T 

22 

2.0 
23 

23 

20 

3.5 

22 

6.0 
24 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

0.5 

1 

1.0 
1 

T 
T 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.0 

0.9 

0.9 

0.9 

2.0 

0.9 

T 

cochetopa  creek 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

a 

1.0 

1.0 

1.9 

T 

9 

T 

9 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

9.0 
3 

4 

1.0 
5 

4 

0.9 
4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

C0RTE2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
T 

1.9 

2 

2.0 
3 

1.0 
3 

1.0 
4 

4 

3 

2 

1 

2.0 
1 

2 

2 

CRAIG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i 

1 

1.0 

1.4 

3 

0.2 
2 

2.1 
3 

0.1 
3 

3 

0.4 

3 

3 

3 

2 

0.2 
2 

2.3 
4 

0.2 
4 

T 

3 

9.9 

9 

T 

9 

• 

3 

2.5 

1 

3.0 
5 

CRESTED  BuTTE 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

24 

22 

21 

20 

19 

ia 

ia 

18 

IT 

t.OU.O 

21  2a 

0.5 

2a 

26 

1.9 
26 

0.9 
26 

1.0 
27 

29 

24 

24 

21 

21 

3.0 
27 

4.9 

30 

0.3 
26 

23 

0.9 
23 

22 

21 

1.511.0 
22  28 

1.9 

2a 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1.0 
3 

2.0 
3 

3 

» 

2.0 
* 

4 

T 

4 

4 

4 

4 

4 

i 

3 

T 

3 

2.0 

4 

4 

1.0 
4 

T 

4 

4 

4 

a.o 

10 

T 

a 

OINOSAUR  NATL  MONUMENT 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1 

1.0 
2 

0.3 
2 

0.2 
2 

1.9 
4 

0.4 
4 

3 

3 

O.I 

4 

4 

4 

» 

i.e 

3 

2.2 

T 

6 

* 

0.1 

6 

4 

6 

3 

3 

3 

DURANGO 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 
T 

T 

T 

4.0 

1.0 
5 

13.0 

13 

T 

12 

1.0 
12 

10 

10 

T 

10 

10 

4.9 

16 

4.0 
16 

14 

12 

12 

12 

12 

T 
12 

12 

12 

EAGLE   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0.4 

1 

0.9 

1 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

1.0 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

10 

1.0 
15 

T 
12 

1.0 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

1.0 
12 

12 

11 

1.0 
12 

1.0 

11 

13 

12 

4.0 
16 

15 

GLENwOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

GRAND  JUNCTION  wB  AP 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

T 

T 

0.5 
T 

T 

2.1 

T 

T 

1 

0.4 

T 

0.1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.2 

T 

0.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

GRAND   LAKE    1  Nw 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

a 

a 

7 

7 

7 

T 

7 

T 

7 

6.0 

12 

1.0 
13 

1 J 

1.0 
13 

T 

13 

T 
11 

19 

13 

0.9 
U 

12 

12 

12 

12 

T 
11 

11 

1.0 
12 

2.: 

14 

14 

13 

... 

16 

3.0 

ia 

LAKE  CITY 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

9 

a 

a 

T 

7 

6 

6 

6 

6 

1.0 

6 

3.0 
7 

7 

6 

2.0 

a 

8 

T 

8 

8 

8 

8; 

a 

2.0 

ic 

7.0 
17 

17 

17 

16 

16 

13 

13 

4.0 

12 

. 

MAVBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

l 

T 

0.9 

T 

2. a 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.0 
2 

1.0 

1 

1 

4.0 
6 

6 

3 

4 

1.5 
1 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

l 

l 

I 

T 
T 

2.0 

2 

2.0 
2 

3.5 
4 

6.0 
6 

1.0 
6 

T 

5 

3 

* 

5 

aJ 

4 

T 

4 

2.9 
6 

J 

J 

1.0 
* 

si 

J 

j 

T 

T 

Soe  Roloronco  Nolo*  Following  Station  Ind*x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
DECEMBER  1965 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MONTROSE  NO  2 

5N0»FALL 
SN  ON  GNC 

l.C 

1 

1.5 

2 

7 

2.0 
2 

2 

7 

T 

NORTNDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

*.e 

! 

2.C 
4 

3.0 
* 

2.0 
7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

t 

4.0 

10 

5.0 
14 

7 
13 

12 

1 1 

U 

10 

4 

3 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

] 

T 

T 

X 

T 

l.C 
1 

0.3 
I 

T 

I 

1 

3.3 
* 

2.5 

t 

0.5 
4 

0.3 
9 

9 

4 

4 

7 

3 

3.3 
9 

4.9 

1  3 

10 

10 

a 

( 

i 

4 

PA60SA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

A.O 

2 

3.0 
J 

1 

2.C 
1 

2 

2 

1 

11.0 
12 

12 

11 

11 

10 

15. C 

11 

16.0 
24 

2.0 
24 

24 

24 

23 

23 

8.0 
26 

24 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

1 

0.5 
T 

2.5 

2 

2 

2 

2 

J 

2 

3 

O.fl 

] 

1.3 

J 

] 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

12 

12 

10 

to 

10 

10 

T 
10 

a.o 
te 

2.0 

20 

T 

te 

18 

I. 

2.0 

20 

18 

7 
18 

18 

18 

18 

19 

12. C 

30 

m 

it 

34 

30 

2a 

28 

7 
28 

10.0 
38 

34 

34 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

J 

3      31  3 

3 

2 

2 

1 

1 

3.6 
4 

1.0 

♦I  4 

0.6 
4 

* 

1.8 

9 

5 

9 

9 

4 

4 

4 

3.2 
7 

1.8 
1 

a 

3.8 

11 

11 

10 

« 

2.3 
• 

WOLF  CREEK  PASS  A  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6 

6 

4 

4 

2 

2 

6.0 
1 

u.o 

19 

2.0 

20 

3.0 
23 

T.O 
24 

3.510.0 
32  42 

7 

42 

2.0 
44 

44 

43 

43 

40 

2.012.0 
42  55 

28.0 
83 

83 

80 

71 

74 

15.0 
74  89 

4.0 
91 

•      •  • 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.4 

1.6 
1 

7 

2 

7 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

1.5 

7 

0.1 
2 

2 

7 

T 

7 

7 

7 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

7 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

m 

3 

4 

3 

2 

I 

3.0 
3 

1.5 
3 

2 

1 

1 

•      •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  OA 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.2 
7 

0.7 
6 

3 

2 

] 

] 

7 

2.0 
1 

0.3 
] 

I 

I 

j 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.9 

3 

1 

7 

7 

8.0 
t 

3 

4 

3 

2 

1 

7 

CHEESHAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

3 

3 

2 

1 

2 

2 

1 

DENVER  .6  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

1.9 

1.5 
3 
.3 

0.4 
3 
.3 

7 

3 
.3 

2 
.2 

2 
.2 

2 

1 

7 

T 

l.a 

7 

2 
,2 

1 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

• 

T 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
5 

3 

2 

2 

I 

1.0 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
5 

7 

4 

T 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1.5 
3 

7 

2 

2 

I 

1 

1 

7 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

3.0 

GROVER  10  H 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

7 

7 

2.0 
2 

2 

j 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

IS 

1* 

13 

12 

12 

12 

1 1 

T 

10 

6.0 
16 

16 

16 

2.0 

7 

J  7 

16 

16 

15 

14 

12 

11 

1  0 

1.0 
11 

2.0 
13 

• 

• 

5.0 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7 

3.0 
3 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

S.5 
6 

5 

2 

2 

2 

1 

0.5 
1 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

7 

3 

2 

1 

4.0 
4 

T 

2 

2 

i 

I 

7 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.8 

0.8 

7 

7 

T 

SEDGWICK  ;  s 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

3.0 
4 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

4.0 

4 

1.0 
5 

3 

3 

3 

2 

2 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

5 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2.0 
2 

2 

2 

1.0 
2 

3.0 
4 

7 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

0.1 
2 

2 

1 

1 

1 

7 

7 
7 

3.0 
3 

5.0 
8 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

0.5 

1 

1 

1.3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1.0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

0.7 
1 

2.0 
3 

•      •  • 

RIO  GRANDE  OrAinAGE 
BASIN  OS 

ALAMOSA   MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

2.3 
1 

T 

1.4 
1 

T 

1 

1.0 

1 

0.3 
2 
#  I 

1 

I 

1 

0.8 

1 

5.0 
2 
.1 

5 

5 

4 

3 

2 

2 
.1 

2 
.1 

T 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

2.0 

1 

T 

2.0 

2 

2 

0.5 
2 

2 

2 

2 

1.8 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

1.3 

1 

1.1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12.7 
10 

« 

a 

8 

7 

7 

7 

2.0 
7 

6 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

5.0 
* 

1.0 
• 

T 

T 

1.0 

1.0 
10 

1.0 

10 

2.5 

12.  0 
20 

7 

16 

4.0 
20 

T 

See  Reference  Notes  Following  Slatlon  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
DELAYED  DATA 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

H 

<  z 

&1 

H 

<  2 

1 
< 

Departure 
From  Normal 

s 

J 
2" 

a 

| 
3 

S 
m 

a 

5. 
a 
1 

! 

No.  of  Day. 

1 

H 

f] 

|z 

h 

a 

e 

1 

a 

Snow.  Sl**t 

No.  ol  Day» 

Mu. 

3 

a  e 

i 

• 
< 

G 

1 

5 

| 

g 
s 

i 

S  < 

1 I 
•  J 

-  n 

5  | 
"  2. 

it 
fa  i 

MAY  1965 

FAIRPlAy  NO.  2 

N 

* 

0 

0 

0 

.0 

c 

•      #  • 

JUNE  1965 

FAIRPLAY  NO.  2 

63.  3t» 

33  .  5y 

48  .  4M 

72 

2 

49 

0 

0 

0 

1,07 

.47 

1 1 

2.0 

0 

3 

0 

0 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

M 

35.0 

M 

27 

1  9 

0 

0 

7 

0 

1.84 

.35 

27 

.0 

0 

8 

0 

0 

ft       ft  • 

SEPTEMBER  1965 

CPA  I G 

64.1 

35.9 

50.0 

77 

13. 

23 

18* 

4*4, 

0 

0 

10 

0 

2.48 

.58 

18 

18.5 

10 

U 

10 

1 

0 

RIFLE 

71.3 

40.1 

55.7 

81 

13 

29 

30 

271 

0 

0 

3 

0 

2.31 

1  .39 

.79 

18 

7.0 

5 

ie 

B 

1 

0 

«       •  • 

OCTOBER  1965 

BASALT 

70.6 

30.8 

50.7 

83 

10 

26 

28* 

436 

0 

0 

20 

0 

.39 

.55 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1  1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7  j 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13  1 
1 

14 

15 

16 

17  | 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28  | 

29 

30 

31 

ill 

T 

.96 

T 

T 

.16 

7 

.16 

.11 

7 

T 

T 

•  09 

•  07 

T* 

.29 

.  08 

7 

T 

•  16 

1.60 

.20 

•  69 

.95 

■  15 

.22 

.67 

.01 

.01 

.07 

•  07 

7 

T 

!l9 

lis 

7 

T 

.20 

T 

.29 

.26 

7 

.20 

.10 

2. tO 

■01 

.IS 

• 

.92 

.06 

9.06 

.09 

.11 

.09 

.01 

.01 

.01 

.09 

.1! 

.06 

T 

.19 

.2* 

.66 

•  01 

.o» 

7 

.12 

.07 

.Oi 

•02 

.10 

.07 

T 

.70 

T 

T 

T 

.10 

7 

7 

.06 

T 

.16 

.09 

.<.2 

7 

.10 

1.40 

T  ^ 

•  •I 

.10 

1.0? 

1.92 

•  90 

•SI 

.99 

.06 

.09 

.01 

T 

.91 

•  90 

.69 

.29 

.29 

.22 

.99 

.21 

T 

.06 

T 

.01 

T 

,  >3 

.76 

T 

.95 

1.60 

.69 

.09 

.19 

.06 

7 

•  07 

T 

,0* 

T 

•  06 

.29 

.02 

.09 

.12 

•  1 1 

,98 

.12 

.  10 

.01 

.02 

.01 

_ 

'  0 1 

*66 

*02 

.10 

IlO 

•  26 

.19 

!»9 

.  20 

T 

.10 

.19 

.96 

•  II 

.06 

.01 

I 

.01 

.12 

.79 

.62 

T 

.09 

7 

.02 

7 

.06 

.90 

.06 

T 

.99 

• 

1.9S 

1.9* 

.02 

.15 

.02 

7 

.19 

.21 

7 

2.79 

.30 

•PHIL  1969 
HAR71IL 


JUNE  1969 


Bu'ien  RANCH 
FAIRPLAY  NO.  2 
H6RTSEL 

P6L1960E  LAKES  6  S5E 
SIOALIA  6  JSC 


FAIRPLAY 
HAR7SCI 
IMINWIEU 


JEP7EMBER  1969 

CRAIG 
'AIRPLAY 
LIME  9  5E 
PENROSE  9  NNM 
RIFLE 

SEDAL1A  6  SSE 

•  66 

OCTOBER  1969 

BA3AL7 

FA1RPLAY 

SPRIN4HELD 


9.01 
1.07 
1.97 
1,16 
6.  »• 


2.69 

1.29 
1.91 
1.90 
2.91 

6.27 


Sm  Releronce  NotM  following  Station  lnd«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  ol  Month 

• 

O) 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave] 

•      «  • 

MAY  1965 

FA  I RPL  AY   NO.  2 

MAX 

min 

42 

20 

42 
24 

45 
25 

55 
23 

61 
23 

63 
26 

eO 
31 

ft       ft  • 

JUNE  1965 

PAIRPIAY  NO.  2 

MAX 
MOT 

62 
12 

61 

2T 

59 
30 

56 
28 

66 
31 

59 
37 

53 
36 

38 

33 

39 
31 

63 
34 

64 
34 

65 
38 

66 
41 

66 

3a 

70 
33 

61 
31 

67 
19 

60 
36 

61 
29 

61 
30 

TO 
31 

72 
32 

72 
37 

63 
33 

3 
5 

PAlISAOE  LAKES   6  S5E 
•       •  • 

MAX 
MOT 

34 

51 

36 

36 

39 

34 

34 

30 

30 

32 

34 

36 

3a 

34 

36 

34 

36 

30 

27 

32 

34 

30 

34 

39 

36 

40 

41 

39 

40 

44 

15 

0 

SEPTEMBER  1965 

CRAIG 

MAX 
MOT 

77 
JS 

73 
41 

74 
42 

73 
42 

72 
49 

75 
46 

71 
46 

72 
46 

71 
36 

77 
34 

74 
39 

74 
43 

77 
41 

72 
38 

69 
40 

55 
25 

37 
23 

37 
23 

41 

23 

35 
26 

45 

28 

39 
33 

36 
34 

65 
27 

72 
30 

75 
44 

73 
42 

69 
40 

44 

32 

54 

26 

66 
35 

1 

Q 

RIFLE 

MAX 
MOT 

ao 

35 

78 
46 

76 
*T 

77 
46 

73 
43 

78 
48 

78 
49 

76 
49 

74 
42 

80 
38 

79 
43 

78 
46 

81 
41 

78 
34 

76 
36 

72 
48 

65 
36 

49 
31 

59 
36 

54 
39 

51 
31 

39 
38 

71 
38 

72 
16 

75 

36 

76 
41 

76 
40 

76 
41 

65 
42 

56 

29 

71 
40 

3 
1 

ft      ft  ft 

OCTOBER  196) 

BASALT 

MAX 
MOT 

65 

Z7 

77 
30 

80 
33 

79 
27 

76 
32 

70 
34 

74 

37 

70 
35 

81 
36 

83 
34 

71 

32 

76 

35 

73 
29 

73 
33 

74 
31 

71 
33 

73 
10 

69 
27 

48 

26 

60 
29 

63 
27 

69 
30 

71 
33 

70 
12 

70 

14 

67 
29 

69 

27 

65 
26 

67 
29 

6a 

30 

63 

If 

70 
30 

6 

1 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


StaUon 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      *  • 

SEPTEMBER  1965 

CUM 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

4.1 

3 

10 

2.2 
4 

2.2 

3 

0.1 

1 

0.2 

S»*  H«ier«nc»  Not***  Following  Station  lnd« 

-  231  - 


STATION  INDEX 


CTBTIHM 

oi  ahum 

INDEX  NO. 

s 

i 

n  fruiMTV 
J     L/UUH  1  I 

i 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDb LK  V  Lti 

1 

G 

SPECIAL 

AKRON   *  F. 

3  -ASHlNOlON 

DftT   LAND   FIELD  STA 

AC RON  FAA  AIRPORT 

on*  i 

J  WASHINGTON 

3 

*0  10 

103  13 

466! 

"  H 

fed  aviation  agency 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

0130  C 

5  ALAMOSA 

! 

37  27 

103  32 

7536 

:  hj 

u  s  weather  bureau 

ALLENSPARK 

»  BOULDER 

H  LESTER  COATS 

ALTENBERN 

2  GARFIELD 

ORVILLE  C  ALTENBERN 

WEST  COLO  POWER  CO 

1  LINCOLN 

6P 

BEN  H  MARSHALL 

ANTERO  RESERVOIR 

*  PARK 

3P 

W 

BOARD  OF  WATER  COMM 

ARAPAHOE 

3  CHEYENNE 

JOSEPH  H  PFOST 

AROYA  6  NE 

1  CHEYENNE 

MERRILL  LINOOUlST 

ASPEN 

2  PITKIN 

MRS.  MAR I HA  W.  MADSEN 

AVER  RANCH 

0*37  C 

1  EL  PASO 

39  01 

104  36 

7232 

RALPH  J  AYER 

0*5*  C 

39  2* 

105  29 

7733 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 

BERTHOUD  PASS 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIC  SPRINGS  RANCH 

1  EL  PASO 

ARTHUR  H.  NUTT 

5  COSTILLA 

SP 

3P 

LlNDEL  J  HUDSON 

*P 

*P 

BONHAH  RESERVOIR 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BONNY  DAN 

3  YUMA 

7A 

It 

7A 

U  S  6UR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

*  BOULDER 

THOMAS  L  PLATT 

BOULDER 

08*6  i 

*  BOULDER 

*0  01 

103  17 

5385 

H 

CITY  OF  BOULDER 

BRANDON 

0895  C 

1  KIOWA 

] 

38  27 

102  27 

3925 

%i 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

1  LAS  AN  1 MAS 

5P 

CHARLES  S  MITCHELL 

BRECkENRIDGE 

MRS  ELVA  J  ENYEART 

BRIGGSDAlE  2  NW 

U  S  FOREST  SERVICE 

BUENA  VISTA 

1  CHAFFEE 

4P 

41 

LLOYD  R  SWEOHIN 

BURLINGTON 

3  KIT  CARSON 

SP 

JACK  W  BROWN 

BURLINGTON  12  NNE 

SHIRLEY  M  JAMES 

butler  Ranch 

1  PUEBLO 

MRS  WINIFRED  ORR 

BTERS 

*  ARAPAHOE 

MRS.  CRYSTAL  R1TTER 

CAHPO  8  SW 

1268  i 

1  BACA 

] 

37  02 

102  41 

44*0 

BURT  L  SALISBURY 

CANON  CITY 

129*  C 

1  FREMONT 

1 

53*3 

WARDEN  PENITENTIARY 

CARIBOU  RANCH 

*  BOULDER 

40  00 

105  31 

0356 

SP 

SP 

caribou  Ranch 

2  SAN  JUAN 

WEST  COLO  POWER  CO 

CASTLE  ROCK 

*  DOUGLAS 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CEDAREDGE 

9P 

*P 

CENTER 

5  SAGUACHE 

0P 

WILLIAM  B  SUTLEY 

CHEESMAN 

*  JEFFERSON 

SP 

BOARD  OF  WATER  COMM 

CMERAW 

1  OTERO 

SIMON  8  SCHULTZ 

CHERRY  CREEK  DAM 

*  ARAPAHOE 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHEYENNE  WELLS 

156*  1 

3  CHEYENNE 

3 

38  *9 

102  21 

*230 

CARL  A  LOVELL 

CIMARRON 

1609  C 

2  MONTROSE 

3 

38  27 

107  33 

III*. 

5P 

SP 

W.  M.  NEWBERRY 

CLIFF  LAKES 

2  RIO  BLANCO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CLIMAX  2  NM 

2  EAGLE 

4P 

*P 

HIGH  ALTITUDE  OBS 

COALDALE  1  NW 

1  FREMONT 

R  L  BANTA 

COALDALE  2  Sw 

1  FREMONT 

SP 

5P 

INACTIVE  4/6/63 

COCHETOPA  CREEK 

2  GUNNISON 

HA 

HAROLD  F  KREUGER 

COLL8RAN 

y 

TED  A  SMITH 

COLORADO  NAT  HON 

2  MESA 

SUPT  COLO  NAT  HON 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

1  EL  PASO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

COLUMBINE 

17M  ' 

2  ROUTT 

1 

*0  51 

106  38 

6699 

u  s  weather  Bureau 

CON  I  FEB  JUNCT ION 

1826  C 

4  JEFFERSON 

* 

109  18 

8330 

: 

CORTEX 

2  MONTE2UMA 

37  21 

MONTEZUMA  VAL  IRR1G 

MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

2  GUNNISON 

MRS  MARY    A  YELENICK 

CRIPPLE  CREEK  9  NM 

CUCHARAS  DAM 

1  HUERFANO 

ARCHER  B  CRISP 

5  CONEJOS 

INACTIVE  1/1/65 

DEADMAN  HILL 

u  s  weather  Bureau 

DEERTRAIL 

*  ARAPAHOE 

EVER  I TT  L  0AV1S 

DELHI 

2170  ■ 

1    LAS  ANIMAS 

1 

37  38 

10*  01 

5090 

CHARLES  F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

218*  C 

5  RIO  GRANDE 

! 

37  *0 

106  21 

DELTA  1  E 

2  DELTA 

5125 

W  D  PRESTON 

DENVER  WB  AIRPORT 

*  DENVER 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•DENVER  WB  CITY 

*  DENVER 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DILLON  1  E 

2  SUMMIT 

41 

M4P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

2  MOFFAT 

5P 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

DOHERTY  RANCH 

I   LAS  ANIMAS 

SP 

MRS  M  A  CHOWDER 

DOLORES 

2  MONTEZUMA 

Bi 

V.O.  HODGES 

DURANGO 

2  LA  PLATA 

MALCOLM  R  DAYTON 

2**6  C 

] 

30  29 

102  47 

4215 

: 

RUSSELL  J.  GARDNER 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

2*94  i 

2  EAGLE 

1 

39  39 

106  55 

6*97 

MIC 

C  H 

FED  AVIATION  AGENCY 

EASTONVILLE   1  NNW 

*  EL  PASO 

CARL  R  GUY 

EAST0NV1LLE  2  NNE 

*  EL  PASO 

HAROLD  W  TWEEDY 

EASTONVILLE  3  NW 

*  EL  PASO 

RALPH  H  EVANS 

EASTONVILLE  6  W$U 

2501  i 

*  EL  PASO 

10A 

DARWIN  D  WOOLLET 

ECKLEY 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

FLSERT 

*  ELBERT 

SP 

ELBERT  3  NW 

ELBERT   3  SE 

*  ELBERT 

EARL  RAMEv 

2598  C 

*  ELBERT 

( 

39  10 

10*  3* 

7220 

HUGH  MUNDV 

ELBERT  6  SSE 

2600  C 

*  ELBERT 

J 

39  08 

104  32 

7210 

C 

ELBERT  5  sw 

*  ELBERT 

CHARLES  A  MEL6URN 

ELBERT  6  SW 

*  ELBERT 

ELECTRA  LAKE 

2  la  Plata 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ESTES  PARK 

*P 

*P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

*  JEFFERSON 

3P 

3P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

EVERGREEN  2  SW 

*  JEFFERSON 

RAY  S  FLEMING 

EVERSOLL  RANCH 

1  BACA 

J  C  EVERSOLL 

FAIRPLAY 

*  PARK 

U  S  FOREST  SERVICE 

2B19  i 

39  13 

106  00 

9950 

VICTOR  V.  GERBER 

FLAGLER  2  NW 

2932  C 

3  MT*CARSON 

39  19 

103  05 

*975 

A  E  GAINES  JR 

FLEMING  1  S 

: 

JOHN  G  MORI  SON 

F ORDER  0  S 

MELV1N  B  SAVAGE 

FORT  COLLINS 

COLORAOO  STATE  UNlv 

FORT  LEWIS 

SP 

51 

FORT  LUPTON  1  N 

5f 

FORT  MORGAN 

*  MORGAN 

gt  west  sugar  co 

FOWLER 

I  OTERO 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FRASER 

3113  i 

2  GRAND 

3 

39  5? 

105  50 

8560 

H 

RONALO  R  TUC1ER 

FRUITA 

31*6  i 

2 

39  10 

100  ** 

4507 

GARDNER 

1  HUERFANO 

FRED  G  WAGGONER 

GATEWAY  1  Sw 

2  MESA 

MRS   M   5  HUBBARD 

GENOA  1  w 

3  LINCOLN 

GEORGETOWN 

*  CLEAR  CREEK 

5P 

SP 

PUBLIC  SERVICE  CO 

GLENwOOD  SPRINGS  1  N 

3359  i 

2  GARFIELD 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KGLN 

GRANADA 

1  PROWERS 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

2  MESA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

3*89  C 

2  MESA 

SP 

W  SLOPE  BRANCH  EXP  ST 

2 

*0  16 

105  50 

868< 

SF 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3500  1 

2  GRAND 

i 

*0  11 

105  52 

82S8 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

2  GARF 1  ELD 

HARRY  BLUE 

GRANT 

*  PARK 

BOARD  OF  WATER  COMHS 

GREAT  OIVIDE  B  SE 

2  MOFFAT 

WILL  I AM  R.  STEWART 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

5  ALAMOSA 

SP 

SP 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

*  WELD 

BJ 

gt  west  sugar  co 

GREENLAND  •  SE 

FRANK   A  ROGERS 

GREENLAND  7  NE 

*  DOUGLAS 

MRS.    NORMA   J.  BAIN 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

2  SUMMIT 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GREYSTONE 

3609  l 

2  MOFFAT 

1 

*0  37 

100  40 

6S0C 

INACTIVE  1/1/63 

GROVER  10  W 

36*3  C 

*0  51 

104  24 

3090 

GUFFEY  10  SE 

3656  C 

39  *1 

103  23 

0200 

mrs  Clara  g  nash 

3662  C 

2 

38  32 

106  56 

c 

HAMI L  TON 

3730  C 

2 

40  22 

107  37 

6230 

HARTSEL 

3811  C 

6f 

HASWELL 

3020  C 

1 

30  27 

103  10 

*535 

6F 

HAWTHORNE 

3050  C 

*  BOULDER 

* 

39  56 

105  17 

5922 

U 

HAVDEN 

3067  C 

2 

*0  30 

107  15 

6F 

6t 

HERMIT  T  ESE 

3951  C 

5  MINERAL 

5 

37  66 

107  08 

9001 

6P 

6P 

MRS  MABEL  WRIGHT 

hOEHnE  2  SW 

*0*T  C 

1  LAS  ANIMAS 

1 

37  15 

104  24 

5722 

c 

JIMMY  P.  VELTR I 

MOLLY 

*076  C 

1  PROWERS 

1 

30  03 

102  07 

3393 

"a 

TA 

w  R  OAVIS 

HO  I.  YOKE 

*O02  C 

1  PHRLIPS 

3 

AO  35 

102  10 

37*6 

6F 

F  B  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 

*129  C 

2  GRAND 

2 

106  09 

7800 

bt 

6F 

c 

COLO  GAME  ♦  FISH  OEP 

HOVT 

*1S5  e 

*  MORGAN 

4 

*0  00 

10*  05 

*995 

c 

MRS  BERTHA  W  MEYER 

HUGO 

♦172  C 

1  LINCOLN 

39  08 

103  20 

503* 

c 

BARBARA  L  MATTIX 

IDAHO  SPRINGS 

•23*  e 

*  CLEAR  CREEK 

39  45 

103  31 

75*1 

it 

6P 

WlLLARD  G  HOLMAN 

IDALIA 

*2*2  C 

3 

39  42 

102  17 

6P 

THEODORE  W  CLARK 

IGNACIO  1  N 

*250  C 

2  LA  PLATA 

2 

37  09 

107  30 

SP 

SF 

CONSOL  UTE  AGENCY 

CTI1  Tir»N 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  j 

L^LJUFi  1  I 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE  i 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UBSbRVLR 

PRECIP 

i 

SPECIAL 

INDEPENDENCE  PASS  3  SW 

4270 

PITKIN 

39  OS 

106  37 

10550 

a 

TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 

Ci 

39  39 

102  41 

4200 

: 

mrs  Ruth  e  snyder 

JOHN  MARTIN  DAM 

*"l 

BENT 

*p 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

:<. 

CLEAR  CREEK 

39  46 

105  51 

1032* 

31 

5P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

4*13 

0* 

SE0GW1CK 

*1  00 

102  13 

3469 

SP 

SP 

MUNICIPAL  PwR  PLANT 

KARVAL 

01 

LINCOLN 

38  4* 

103  32 

3075 

7JI 

EMANUEL    S  INNESS 

HASSLED 

4*5] 

JEFFERSON 

39  30 

105  06 

5495 

S! 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  •  SSE 

0' 

WELD 

*0  50 

103  56 

Si 

MISS  THYRA  M  NELSON 

KIM  15  NNE 

38 

01 

LAS  ANIMAS 

37  27 

103  19 

5240 

: 

ROBERT  L  PLATT 

KIOWA   1  W 

496] 

0* 

ELBERT 

39  21 

104  29 

6350 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIOWA  5  SE 

34 

ELBERT 

39  17 

6707 

6F 

CLARENCE  WHEELER 

450! 

0* 

39  18 

104  31 

6550 

6F 

MERLE  E  HENRY 

KIOWA  5  S 

ELBERT 

c 

MR  A  B  LUCORE 

KIT  CARSON 

01 

CHEYENNE 

38  *6 

102  *T 

*26* 

6P 

t  r 

KREMMLING 

GRAND 

%0  )4 

106  24 

7  359 

SP 

SP 

NEIL  W.  HASSLER 

KUTCH  6  SSE 

4681 

01 

LINCOLN 

38  30 

103  30 

5390 

c 

JAMES  R  PICKENPAUGM 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

*720 

01 

OTERO 

38  03 

103  31 

4196 

MID 

"1 , 

FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

*  j  3* 

0  2 

HINSDALE 

38  03 

107  19 

8890 

SP 

MRS  EMMA   L  L1SKA 

LAKE  GEORGE  0  SW 

0* 

PARK 

36  55 

105  29 

6300 

SP 

BA 

C  H 

BOARO  OF  WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

^  !  ft 

0  1 

EL  PASO 

38  *9 

105  01 

10265 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LAKE WOOD 

*  rti 

JEFFERSON 

39  *5 

105  08 

5637 

BOARO  OF  WATER  COMM 

*7T( 

31 

38  0* 

102  37 

3635 

HII 

Mil 

CHAS  E  MC  PHERSON  JR 

LAS  ANIMAS 

BENT 

AM  CRTS  SUGAR  CO 

LAST  CHANCE 

-M'.r 

-><• 

WASHINGTON 

39  *5 

103  36 

4790 

6P 

61 

Thomas  a.  ross 

LA  VETA 

0  1 

HUERFANO 

37  30 

105  00 

7026 

SP 

5F 

CHARLES  J  MAS I N TON 

LEAOVILLE 

..  n  >■ ., 

01 

LAKE 

39  15 

106  18 

10099 

IIP 

IIP 

RADIO  STATION  KBRR 

LEAOVlLLE    10  WNW 

01 

LAKE 

39  17 

106  28 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

LEROY  7  WSW 

03 

LOGAN 

40  29 

103  01 

*390 

6F 

GILBERT  L 1  NO ST ROM 

LIME  3  SE 

!   1  t 

01 

PUEBLO 

38  07 

104  35 

4900 

(1 

HAROLD  GARNER 

LIMON  10  SSW 

5C  ] ' 

Oi 

ELBERT 

39  09 

103  46 

5560 

6F 

6P 

S  G  PETERSON 

LI  HON 

SO]  F 

0  1 

LINCOLN 

39  16 

103  42 

5362 

MRS.  KATHLEEN  BUTLER 

LITTLE  DOLORES  5  NE 

SO*] 

0  2 

39  03 

106  51 

6375 

31 

CHARLES  V  ECKMAN 

LITTLE  HILLS 

RIO  BLANCO 

6P 

COLO  GAME  ♦  FISH  OEP 

LONGMONT  2  ESE 

'■11' 

04 

*0  10 

105  0* 

4950 

8A 

e* 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LONGMONT  6  NW 

5121 

0*. 

BOULDER 

40  13 

105  09 

51*5 

i 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

31*1 

04 

LARIMER 

*0  17 

105  33 

8960 

I 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  P1NOS  PASS  1  SE 

S  L6( 

SAGUACHE 

36  05 

106  57 

10205 

i 

U  S  WEATHER  BUREAU 

0  5 

CONEJOS 

37  10 

105  56 

7680 

6F 

6P 

CLETUS  M.  GILLELAND 

MANCOS 

S  32 1 

02 

MONTEZUMA 

37  21 

108  18 

rou 

SP 

EDGAR  A  NOLAND 

MANITOU  SPRINGS 

0  1 

EL  PASO 

38  51 

10*  56 

c 

MANITOU  SPRGS  HYDRO  PL 

MARV1NE 

5400 

o; 

RIO  BLANCO 

40  01 

107  33 

7283 

6P 

6P 

MRS.  MARIE  M.  MURRAY 

S**( 

32 

40  31 

106  05 

5920 

6P 

61 

'  H 

JOHN  P  WIESE 

MEEKER 

RIO  BLANCO 

SS 

:  h 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

MEREDITH 

o: 

PITKIN 

39  22 

106  *9 

779: 

6P 

(.r 

HOWARD  1  DEARHAMER 

MESA  VERDE  NAT  PARK. 

'.-■)! 

0  2 

MONTEZUMA 

37  12 

106  29 

7070 

5P 

SF 

: 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

CHAFFEE 

38  30 

106  20 

113*2 

EARL  J  MILLIGAN 

MONTE  VISTA 

5706 

j' 

RIO  GRANDE 

37  34 

106  09 

SP 

5F 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE  VISTA  REFUGE 

0! 

RIO  GRANDE 

37  29 

106  09 

7675 

z 

MONTE  VISTA  NATL  WL  REF 

MONTROSE  NO  1 

571  7 

MONTROSE 

SP 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

5722 

MONTROSE 

Til 

7j 

UNCOMPAHGRE   V  W  U  A 

MORRISON  1  SW 

JEFFERSON 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE   1  SSE 

381' 

j. 

37  35 

105  11 

8890 

z 

JOHN  A  ZEMBER 

NEW  RAYMER 

592! 

0* 

WELD 

40  36 

103  51 

4783 

K.D.THOMPSON 

NORTHDALE 

59Te 

02 

DOLORES 

37  49 

109  01 

6693 

5F 

NORTH  LAKE 

S  9  ' 

01 

LAS  ANIMAS 

37  13 

105  03 

8800 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

-..  .  i : 

SAN  MIGUEL 

38  08 

106  17 

7017 

61 

JOSEPH  L  HANNIGAN 

6 1  ■'  ?  i 

c  - 

WELD 

40  *2 

10*  *7 

5185 

: 

LLOYD  A  G1FF1N 

ORDWAY 

Mil 

01 

CROWLEY 

38  13 

103  *5 

4  300 

8* 

TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 

OTIS  11  NE 

mi: 

WASHINGTON 

40  16 

102  51 

4263 

71 

E  E  L1NDGREN 

t  j  [  i 

3J 

38  01 

107  40 

7740 

5F 

:  h 

FRANCIS  J  COUGHLIN 

PAGOSA  SPRINGS 

62  58 

02 

ARCHULETA 

37  16 

107  01 

7238 

5C 

SF 

GLEN  D  EDMONDS 

PAL  I SADE 

<,.->*.(, 

o; 

V,    Q  1 

108  21 

4720 

70 

7A 

TOWN  OF  PALI SADE 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

HINSDALE 

37  26 

SP 

RONALD  R.  ROBINSON 

PALMER  LAKE 

626C 

01 

EL  PASO 

39  07 

10*  55 

7280 

: 

MRS.  ANNA8ELLE  MECK 

PAOLI 

1 299 

03 

PHILLIPS 

40  37 

102  2B 

3898 

c. 

LEE  W  SCHNIEDER 

PAON 1  A 

02 

DELTA 

38  32 

107  35 

5685 

5P 

5F 

TED  S  CRAWFORD 

PARADOX 

531! 

0? 

MONTROSE 

38  22 

108  58 

5309 

71 

CHALMER  M  GARBER 

PARKER  9  E 

t.j.-''_ 

04 

39  31 

10*  39 

6300 

SP 

31 

:  h 

LOUIS  D  RUGGLES 

PARSHALL  10  SSE 

t.  3  u  I 

0? 

GRAND 

39  55 

106  07 

8270 

3^ 

JONAS  A  RUSSELL 

PENROSE  3  NNW 

'..'.i  : 

01 

FREMONT 

38  27 

105  0* 

5501 

8J 

BEAVER  PARK  CO 

PITKIN 

6313 

02 

GUNNISON 

36  36 

106  32 

9200 

6P 

6P 

ROBERT  A  RAY 

PLACERVI LLE 

632* 

02 

36  02 

108  03 

7322 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATORO  DAM    1  w 

05 

CONEJOS 

37  21 

106  32 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEW  2  W 

6591 

0! 

MONTEZUMA 

37  35 

108  *B 

6860 

c 

DON  W  CLEVER 

POWDERHORN 

6651 

GUNNI SON 

36  16 

107  06 

8087 

5P 

SP 

FRED  W.  YOUMANS 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

6740 

0] 

PUEBLO 

38  17 

104  31 

4684 

MIC 

:  hj 

u  s  weather  Bureau 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

6743 

01 

PUEBLO 

38  17 

104  39 

4687 

7A 

7A 

COL  WTR  CONT  BOARD 

PUEBLO  KCSJ-TV 

01 

38  17 

104  37 

INACTIVE  1/1/63 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6762 

01 

PUEBLO 

38  18 

104  21 

4680 

6A 

MRS  OPAL  J  WATERS 

PYRAMID 

i.  r»7 

02 

ROUTT 

40  14 

107  05 

8009 

6F 

DAN  H.  KNOTT 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

6S11 

C2 

ROUTT 

40  22 

106  43 

9340 

: 

u  s  weather  bureau 

603] 

Oi 

RIO  BLANCO 

*0  05 

;  c  I  4  7 

5216 

SP 

SP 

TOWN  OF  RANGELY 

REO  FEATHER  LAKES  2  SE 

LARIMER 

5P 

H 

CALVIN  G.  BRAA 

RICO 

70  1  V 

0  2 

DOLORES 

37  *1 

108  02 

ee*; 

6P 

61 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

7031 

02 

GARFIELD 

39  32 

107  48 

5*00 

5P 

5F 

: 

MRS.  MAR JOR 1 E  L  SHIRLEY 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

7050 

09 

HINSDALE 

37  43 

107  16 

9*95 

ROLL  1 N  LUNTEY 

RIVER  SPRINGS  RS 

709* 

09 

CONEJOS 

37  05 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  ESE 

7167 

0  1 

OTERO 

38  02 

103  42 

4171 

SP 

COLO  EXP  STATION 

RUSH  2  NNE 

7261 

01 

EL  PASO 

38  52 

10*  05 

61 

Mil 

ROBERT  B  RAPP 

RUXTON  PARK 

EL  PASO 

6P 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

PUEBLO 

SP 

MR  W  M  HASTY 

SAGUACHE 

7331 

0! 

SAGUACHE 

38  05 

106  09 

769: 

SP 

SP 

:  h 

CLARENCE  R  ICKES 

SAL  1  DA 

1 

CHAFFEE 

38  32 

106  00 

7060 

5P 

9P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

SAN  LUIS 

7421 

05 

COSTILLA 

37  12 

105  27 

7965 

C 

MRS  NE A  G  GALLEGOS 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7450 

0! 

37  49 

107  07 

9706 

ALVIN  L  W|NTZ 

SAPIHEHO  8  E 

71.55 

COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 

S ARGENTS 

SAGUACHE 

BERNARD  IRBY 

SEDAL1A  *  SSE 

79]  . 

DOUGLAS 

9A 

MRS  GWENDOLYN  NICHOLS 

SEDGWICK  3  S 

7515 

SEDGWICK 

SP 

SP 

LAYTON  D  MUNSON 

SEISEHT 

7519 

0  3 

KIT  CARSON 

39  18 

102  52 

*703 

C 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAW  S  SSE 

7557 

03 

LINCOLN 

39  29 

103  20 

5167 

c 

MRS.  ETHEL  V.  DOBRINSK 1 

SHOSHONE 

7616 

3! 

GARFIELD 

39  3* 

107  14 

5933 

6P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

BOULDER 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLB 

76  91 

OS 

CONEJOS 

37  23 

106  24 

9300 

i 

SILVER  LAKES  TROUT  CL 

SILVERTON 

7651 

02 

37  48 

107  40 

9322 

SP 

SP 

C  H 

SIMLA 

71 1  - 

ELBERT 

39  09 

104  05 

6020 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SPICER 

7848 

JACKSON 

*0  27 

106  28 

8379 

SP 

SP 

MRS  M  A  MC  NAMARA 

SPRINGFIELD 

rat  i 

0  1 

BACA 

37  2* 

102  37 

fc*05 

HERBERT   E  HOMSHER •  JR. 

SPRINGFIELD  7  WSW 

706 1 

01 

BACA 

37  23 

102  42 

*575 

SP 

SP 

SE  COLO  BRCH  EXP  STA 

SPRINGFIELD  B  S 

iff.  - 

:  1 

37  17 

102  37 

*500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOUAW  MOUNT A  I N 

7861 

CLEAR  CREEK 

39  *] 

105  30 

1 1500 

FRANK  A.  SWANLUND 

7936 

JJ 

106  50 

6770 

SS 

S'j 

H 

STERLING 

7  g o 

04 

LOGAN 

103  12 

3939 

6A 

8A 

GT  WEST   SUGAR  CO 

STON1NGTON 

7  g  •-,  i 

BACA 

37  17 

6P 

MRS  ARMILDA  BURHENN 

S  TR AT  TON  3  NE 

8008 

33 

KIT  CARSON 

*33* 

6P 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

LAKE 

6P 

6F 

JOHN  SOOIC 

SUMM1 TVILLE 

05 

RIO  GRANDE 

1 1  35C 

$ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LA  PLATA 

TACONY  10  SE 

8157 

pueblo 

5P 

5F 

JOHN  M.  HI2A 

TAYLOR  PARK 

8164 

GUNNI son 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

TELLURIOE 

SAN  MIGUEL 

HARRY  B  WRIGHT 

TERCIO  *  nw 

0  1 

LAS  ANIMAS 

37  05 

105  03 

80*C 

i 

JUAN 1 T A  G  TORRES 

TRINIDAD 

a  - 1  ■- 

01 

LAS  ANIMAS 

37  10 

10*  29 

6030 

SF 

CITY  OF  TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

8*3* 

01 

LAS   AN  I MAS 

37  15 

104  20 

37*6 

FED  AVIATION  AGENCY 

8*5* 

37  50 

107  53 

9680 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

TROY  1  SE 

8*68 

01 

37  08 

103  19 

3460 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

8*96 

01 

39  OS 

106  18 

9170 

7A 

T* 

GEORGE  L.  BLAKE 

Twin  lakes  reservoir 

6501 

39  05 

It 

TWIN  LAKE  R  *  C  CO 

TWO  BUT TES  1  NW 

1 !  1  0 

01 

37  34 

102  2* 

*075 

6P 

JOHN  P  NUTT 

URAVAN 

8960 

>2 

MONTROSE 

38  22 

108  44 

5013 

5P 

5P 

UNION  CARBIDE  CORP 

VALLECI TO  DAM 

ise; 

02 

LA  PLATA 

37  22 

107  35 

7650 

SF 

5F 

U  S  BUR  RECLAMATION 

VONA 

6  7;; 

0  3 

KIT  CARSON 

39  16 

102  44 

*500 

7A 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

87*2 

MINERAL 

37  48 

106  50 

8500 

7A 

GEORGE  A  WINTZ 

WALDEN 

8756 

JACKSON 

106  16 

8099 

5F 

5F 

0  M  DONOHOE 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

8781 

01 

HUERFANO 

37  37 

10*  *8 

6221 

5F 

5F 

: 

WALSENBURG'  UTILITIES 

WATERDALE 

1839 

LARIMER 

40  25 

105  12 

3200 

SP 

SF 

P  M  BOOTHROYD 

wESTCL 1 FFE 

8931 

CI 

CUSTER 

38  08 

105  29 

7860 

SP 

SF 

M  0  RANK  I N 

WEST  MUDDY  RS 

9.6  3 

02 

DELTA 

39  06 

107  31 

8*50 

U  S  FOREST  SERVICE 

WETMORE  2  S 

8986 

01 

CUSTER 

38  13 

105  06 

6575 

SP 

SF 

MRS  NETTIE  R  BREECE 

WHITE  ROCK 

8997 

■:  i 

PUEBLO 

37  52 

10*  07 

: 

WILLIAM  F  KREIDER 

-  232  - 


STATION  INDEX 


STATION 


WIGGINS  T  sw 

WILCO*  RANCH 

W INDSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CHECK  PASS  1  E 

WOLF  CREEK  PASS  4  w 

WOOOLANO  PARK    1  NNW 

WRAT 

VAMPA 

YELLOW  JACKET  1NW 
VUMA 


9025  I 
9045  I 
914?  i 
91  TS  i 
9111  I 


WELD 
DELTA 
WELD 
GRANO 


40  29 
39  54 
37  29 
37  J9 
19  06 
AO  0* 


10*  A6 
106  *7 
106  32 
109  OS 
102  13 
106  S* 
10t  4* 

102  44 


9031 
10642 
9425 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


edward  m  epple 
ralph  h  climc 
gt  west  sugar  co 
hi  ik  peters 
colo  dept  of  highwat 
colo  ocpt  of  highwat 
u  s  forest  service 
harlan  a  z ion 
floyd  m. montgomery 
mr  charles  0  wood 

vuma  police  oept 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


I    DRAINAGE  CODE:     1  -ARKANSAS    2 -COLOR  A  DO  1 -KANSAS  4-PLATTE  5-IUO  GRANDE 


RENCE  NOTES 


ate  of  Colorado  aay  b«  obta: 


DIMENSIONAL  UNITS.  Unlets  otherwise  Indicated,  dimensions)  unit*  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  *F,  precipitation  and  evaporation  In  inchei 
are  the  mnu  of  the  negative  departure*  of  average  dally  temperatures  from  85*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  flfures  are  tens  of  deg 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


Weather  Bureau  State  Cllaatologl.t,  P.O.Boi  1079,  Denver,  Colorado  BO 20 1 ,  or  to  any 

miles.    Monthly  degree  day  t 


Resultant  wind  i 


i  of  « 


t.)HM-:m  A  I  ;.  \   1  1NU  H>r  St.Hi-r.  [ride,  r.hovi,  nh.rrvation  Urn. 

and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  W 
lion"  table.  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  t 


i  local  standard  time.    During  the 
er  Bureau  and  FAA  stations.    For  these 
I,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 


months  a> 

J  Ground" 

>wn  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind' 


observers  lake  the  observat 
i  ground  values  are  at  500  • 
1c.  when  published,  are  for  1 


-stall  tn  the  "Cllmatologlcal  Data" 


"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  i 


i  the  "Seas< 


al  Snowfall" 


SNOWFALL:      Entrlea  of  s 
sleet,  and  Lee. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normala  based  on  the  period  1031-1960. 
DIVISIONS,  as  used  ui  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1041. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office, 
SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  healing  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  c.rried  L 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication, 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table. 


n  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
M.S.T.  Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  Pre clpl ta- 
rt ours  ending  at  time  of  observation. 

Maa  and  Mln  tn  "Evaporation  and  Wind"  table 
t  taken  from  different  points 
sleet.    Entries  of  snow  on  ground  Include  snow. 


No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  t 

4  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*-  Highest  observed  one  minute  wlndapeed.    This  station  la  not  equipped  with  a 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1 


byr 


i  10  days  i 


ord  1 


every  10  Inches  of  new  *nc 
ig.    See  "Dally  Tempcratui 


R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  t 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Include*  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR     This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


e  for  detailed  dally  record.  Degree  day  data,  if  c 
In  Hourly  Precipitation  Data.) 


Recording  .tain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  val 
"Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separai 
tna  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


■  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  dally  amounta  are  published  in 
recording  gage,  except  where  Indicated  by  .eference  'R\    Such  amounts  may  differ  from  amounta  published  from  the  recording  gage  in 


C  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  daU  In  any  month  Indicatea  no  snowfi 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  i 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

I  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  U 


i  publiahed  later  In  "Precipitation  Data  from  Storage-Cage  Stations"  Bulletin. 


eod-covered  ground:  however,  thla  reference  Indicatea  that  l 
e  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  las 


it  the  roof  of  s 


Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  I 
which  may  b 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevatlone,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Subet 

information  for  regutar  Weather  tlu re. u  station,  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  15  cenU.   These  publication,  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Document.  . 


he  U.  S.  for  each  month  are  de.cribed  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CL1 MATOLOGIC A L  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
from  th*  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Waahlngton,  D.  C.  20402. 


|  History"  for  this  State,  price  50  cents.  Similar 


Subscription  Price:     20  cent-  per  copy,  monthly  and  annual.  12.50  per  ye.r.     (Ye.rl,  subscription  include,  the  Annual  Summary.)  Check,  and  money  ^™*^»jr*£?MM  * 

of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscription,  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  W.shlngton,  D,  C.  20402,  


CL (MATOLOGIC AL  OAT A  TABLE 


CORRECTIONS 

AJtTES  I A  2  E 


AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  31.9,  AVERAGE 
TEMPERATURE  44.1,  LOWEST  TEMPERATURE  21ST,  12. 
TOTAL  DEGREE  DAYS  622,  NUMBER  OF  0AVS  WITH 
MINIMUM  TEMPERATURE  32*  OR  LESS,   IT,  NUMBER  OF 
0AYS  WITH  MINIMUM  TEMPERATURE  0*  OA  LESS ,  0 


APRIL  1965 
JULY  1965 


DAILY  TEMPERATURE  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 


AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  49.5,  AVERAGE 
TEMPERATURE  67.3,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -1.0, 
TOTAL  DEGREE  DAYS  2 


DAILY  TEMPERATURE  TABLE 


USCOMM-I^A-ASHEVlLLE^ll/BB-iOM 


-  333  - 


<     1    1'  iaaaSSl 


hi  s 

Tin* 


5  ijlf  r4#. 

a!  J  |  [?"„ 

IL.ji!!yjt_Hr 

af,|  


I     ^  1  Li 


1  / 

/  !• 


I* 


-**-V-3 


 \.  


'■1 
rr 


1<> 


*3- 


I  I 

•    ♦  +  *  I 

o  e  ^  j  •  1  t 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T.  CONNOR,  Secretary 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 


ANNUAL  SUMMARY  1965 
Volume  70      No.  13 
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LIMON 

MONUMENT  2  WSW 

NORTH  LAKE 
PALMER  LAKE 
PUEBLO  MB  AIRPORT 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 

RUXTON  PARK 

RYE 

SAL  IDA 

SPRINGFIELD  7  WSW 
SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACONY  10  5E 
TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 
THIN  LAKES  EVAPORATION 
TWO  BUTTES  1  N« 

■ALSEN8URG  POWER  PLANT 

WESTCLIFFE 

WETMORE  2  S 


32.5 
20.9 
)-.  1 

30.8 


36.3 
35.9 
34.0 


38. o 

29.* 
3T.3 


30.3 
27.  OM 
33.9 


27. 8  j  -  3.7 

32,6 
32.* 
36. OM 
29.6 
30.  8M 


34.0 
29,  4M 


27.3 
17.7 
.1 
24,7 


29.5 
32.6 
28. 


31, 1M 

33.1 

30.6 


42. OM  0.7 


37. 6M 
29.  5M 
32.3 


22.9 
18.6 
23.0 
24.4 


20.9 
27.0 


29.8 
23.  3* 

29.1 


43. 

54.7 

26.4 

53.4 
51. 


50.8 
41.9 
48,9 


63.9 
66. OM 
60. SM 


3.1 
2.7 


60.  6M 
37.6 
St, 6 

61.1 

57,2 
48,8 
56.0 

36.8 


65.0 
56. 6M 


39. 4M  •  2.6 


July 


72.3 
2.3!  64. 3M 
2.6!  73.3 


62.1     -  2.41  69,4 


|  76.8 
I  79. 1M 
74. 7M 


69.3  I 
60. »M 


68,2 
69,3 
70,6 


57,6 
47.8 


61.4 

48,6 
61.3 
59.2 
67,5 
46.9 

66,8 
65.1 
66.2 
48.0 


55.7    -  1.2 


76.2     •  0.6 


70.9 
63,  6M 
70.  6M 


67.1 
59,2 
66.2 


Septemb«i 


74.3     .  3.1 


60.1 
52.9 
60.7 

53.0  I  -  6.6 


64.2 
57.5 
59.5 


53.9 
50. OM 


4.3 
3.1 


71.7    .  3,2 


49. 6M 
47. 4M 
61,6  [ 


60.6 
53,6 
31.1 


49.0 
48.  3M 
53.8 


59.2 
50.  2M 


46.3 
38,  4M 
49,8 

43.8 

47,9 

50,1 
43. 6M 
44,4 


43.8 
29.2 
43.3 


39.1 
31.  7M 
43.0 

34.7 

37,8 


31,6     -  1.2 


30.8 
34,8 
36.1 
34,3 
34.1 

26.6 
34,0 
30, 6M 
38.4 
18.4 

33.8 
39.2 


39.6 
28.9 
38.2 


ALTENBERN 
ARTESIA  2  E 
ASPEN 
BASALT 

8ERTH0UD  PASS 
BOND 

CEOAREDGE 
CIMARRON 
CLIMAX  2  NW 
COCHETOPA  CREEK 

COLLBRAN 

COLORADO  NAT  MON 

C0RTE2 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

DELTA  I  E 
DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 
OURANGO 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

FORT  LEWIS 

FRA5ER 

FRUITA 

GATEWAY  1  SW 
GLENWOOD  SPRINGS  1  ft 

GRAND  JUNCTION  W8  AP 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE   1  NW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GRANO  VALLEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

GUNNISON 

HAYDEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 
IGNACIO   1  N 

KREMMLING 
LAKE  CITY 
LITTLE  MILLS 
MARVINE 
MAYBELL 

MEEKER 
MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  2 
NORTMOALE 

NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

PA0N1A 

PARADOX 

PITKIN 

POWDERHORN 

RANGELY 

REDSTONE 

RICO 

RIFLE 


29,3 
20,6 
16,3 


24,3 
12.7 


12.0 
20.3 
14.0 
26.2 


12.6 

24,8 
31,5 
20.4 
14.0 
12.6 

28.3 


32,4 
17.0 


23,3 

23,6 
10.7 
32.7 
33, 8M 
26.9 

32,9 
33,9 
16,2 
14,6 


19.0 
10.8 
18.6 
13.4 


39.5     -  9.2 


21.5 

33.1 
35.9 
33.6 
19.9 
19.1 


2T.1     -  1.9 


24.  3M 

23,6 

20,4 


I, 
3.2 


24,8 

27.7 
22.2 
34,7 

22.2 

30,8 
32.2 
11.3 


44.9 
44.1 
39.6 

26.7 

49,4 
46.8 
42.1 
27.4 
39,0 


3.9 
9,9 


19.1 
21.0 
19.7 
13. 2M 
39.7 

1*.' 

17.4 
26.7 
28.0 
22.8 

27.5 
20.2 
34.6 
34.3 
33.2 

30.3 
28.5 
29. 2M 
39,6 
26.6 


39.3 
16.6 
20.3 
26. 1M 


39.8 
30.0 


39.2 
39.0 


42.1 
45,4 
45.  8M 


41.4 
52.1 
32.9 

46.9 
48.2 
32.3 


54.1 
57.0 


33.1     •  0,9 


57,7 
41.9 


46. OM 

40.2 

49.9 


50.9 
43.9 
52.6 
54.0 


48.1 
47.  4M 
60.3 
42.1 


40.4 
43. 4M 
59. 


3.1 
0.3 


62.2 

M 

44.0 


61.8     •  1.4 


65,0 
48,8 
60,0 


3.9 

0.9 


57.8  •  3.2 
58.  5M 

51.7     -  6.6 


61,6 

70,3 
67.7 
69,0 
SO, 6 
63,6 

55.6 


45.7     .  2.6 


50,7     .  2.7 


72.2     •  2,6 


53.2  . 
73.6  | . 
74. I» 

68.8  I  -  2,3 


60.9 
64.4 
60.1 


70.2     •  2,7 


64.4 

77,5 
59,1 


51,6 
56,8 
52,0 


56,8 
59,2 


50.0 
47.3 


52.8 
56.1 
51.4 


44.0 
46.2 
57.6 


56.9     •  3.7 


64.3     -  2,3 


52.0 
40.6 


55.7MI 
50.2 

58.1 
56. b 
40.6 


49.0 
46,7 
54,7 

49. 9M 
4T.9 


50,9 
46.9 
58.6 


58.1 
58.0 
43,9 
47,6 


4,5 
4.9 


44.1 
50.0 


47,8 
48,3 
46,7 
57,9 


39.8 
38.2 
46. 8M 


3.0 
0.5 
0.4 


40.7 
34.2 

M 

24.0 

37.5 
41.7 
35,4 
24.  8M 
26,9 

41.8 
44,3 
42.9 
37.9 
32.4 

43.3 
29.5 
40.2 
41.0 
34.8 

3f,l 
23.4 
43.8 
46.  9M 
38.0 


39.6 

31.6 
30.1 
37.6 
38.2 
37.3 


27.2 
27. 9M 
40.2 


33.2 
21. 4M 
19.4 


4.9 
0.5 
6.6 


33.5 
33.1 
17.5 


3.2 
0.2 


3.9 
3.3 


1.0 
4.1 
3.1 


44,7 

43. 6M 
43,8 
42. OM 
53.  6M 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  l-Continu«l 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Station 

Iaouatv 

Fabrtiary 

March 

Ap 

• 

5 
B 

« 

i 

a 

• 

J 
a 

• 

| 

I 

a 
• 

H 

• 

f 

1 

■ 

s 

a 
• 

6- 

• 
• 

a 

• 

2 
s 
| 

J 

S I L  Vf  TON 

s.i 

16.9 

21.1 

'a.t 

S T6 AM90A T  SPRINGS 

19. A 

2 

3 

*  j 

38.5 

TAYLOR  PARK 

12. •» 

9 

9 

l» 

6 

30.8 

TELLU9IDE 

2*.  2 

z 

T 

21 

2 

2 

A 

2A 

0 

•  6 

3 

33.* 

ORAVAN 

33,9 

55 

0 

31. AH 

dam 

25.5 

22 

, 

41  .0 

22.5 

19 

9 

11 

3 

37.9 

»ELL0»  jacket  INe 

2a.  5m 

29 

7 

10 

ON 

42,3 

0IV1S10N 

29.6 

2 

,4 

29 

0 

2 

3 

2A 

,3 

•  A 

1 

Al.  3 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

35.2 

26 

26 

30.3 

BONNY  DAM 

39.0 

36.3 

1.0 

30 

•  8 

4 

CHfvENNE  ••'ELLS 

3  3.9 

6 

9 

<  1 

5 

A 

0 

26 

-12.2 

32.3 

'LAGLtR  2  N» 

21 

2 

" 

30.7 

H0LV0K6 

33.9 

6 

29 

0 

3 

27 

-  9.3 

5J 

STRATTON    3  NE 

*6,  3 

?J 

53.1 

35,9 

90 

0 

3 

-  q 

5 

33.2 

VUMA 

JT,9 

32 

9 

30 

36, 1H 

DIVISION 

3*,9 

g 

29 

- 

2 

0 

2  B 

-  9 

0 

53.1 

•       a  • 

PLATTE  drainage 

OA 

ALLENSPARK 

25.  *N 

22 

36*  7M 

ANTERQ  RESERVOIR 

19.5 

\  ' 

10 

29.0 

21 

0 

40*  3 

8  01.  L  0  f  R 

38.  A 

- 

1 , 

_ 

2 

0 

30 

8 

-  8 

5 

32!o 

BRIOGSDAlE  2  Nm 

31.8 

2T 

9 

2t 

3 

49,9 

"VERS 

36,2 

A, 

29 

2 

• 

2 

T 

23 

2 

-  9 

3 

30,7 

26.  5N 

j  J 

19 

T 

CASTLE  rock 

3*.  3 

26 

8 

46*  T 

C HE  E  SMAN 

32,0 

o 

2 

0 

23 

T 

•  t 

4 

AA^3 

(MERRY  CREEK  Dam 

3',  IN 

29 

9 

29 

2H 

A9.2 

DENVE*  AIRPORT 

39,0 

9 

2T 

• 

A 

1 

29 

0 

-  T 

' 

31.2 

DENVER  *lB  CITY 

39.1 

30 

3 

■ 

29 

3 

-  9 

9 

32,2 

31,6 

2  * 

, 

M 

E  ST E S  PARK 

30.8 

0 

0 

22 

3 

•  9 

1 

61.8 

E  vE RGREE N 

32,2 

28 

9 

23 

! 

A3. 2 

fAIRPCAY  NO*  2 

• 

FORT  COLL  INS 

39.9 

_ 

]  ■ 

1 

T 

27.1 

•  9 

1 

A9*0 

FORT  LUPTON   1  N 

32,1 

It 

50.  7 

FORT  MORGAN 

31.6 

_ 

) 

2 

27 

1 

•  8 

9 

31.4 

GEORGE  TOWN 

29,* 

2T 

0 

23 

S 

39.5 

GRANT 

29,9 

z  i 

20 

6 

36.6 

33,  ON 

I 

4 

28 

1 

-  T 

9 

30.4H 

GROvER   10  H 

36,1 

- 

2  1 

_ 

0 

3 

26 

4 

•  a 

3 

I0AH0  SPRINGS 

30,2 

0 

3 

23 

2 

•  9 

1 

41.7 

JONES  PASS  2  E 

1  1 

8M 

12 

)« 

M 

JULES8URG 

39,9 

9 

a 

28 

6 

• 

2 

A 

28 

2 

•  9 

3 

33.3 

KAS3LER 

JT,  A 

4 

T 

90 

4 

6 

23 

9 

-11 

1 

30.6 

KAU'*HAN  A  SSE 

31, A 

? 

23 

5 

LAKE  GEORGE   8  Sw 

lT,  TM 

17 

16 

3 

37!' 

LAICEMOOO 

35  ,  A 

S 

9 

29 

6 

A 

8 

27 

A 

•  12 

1 

50.3 

LAST  CHANCE 

39.9 

26 

ON 

27 

0 

LONGNONT  2  ESE 

32.  T 

9 

7 

26 

) 

A.] 

27 

2 

•  9 

7 

30.1 

PARKER  9  E 

3T.0 

* 

23 

T 

46.7 

RED  LEATHER  LAKES  2 

SE 

2T.9 

|  j 

1? 

38.8 

SEOOsICK  5  S 

33,5 

6 

27 

1 

33.1 

SOICER 

20,  TH 

14 

5 

33.1 

STERLING 

31,0 

* 

-  , 

* 

3 

7 

25 

7 

-10 

3 

■ALDEN 

16,9 

12 

7 

1*49 

.aterOAlE 

3A,  9 

0 

7 

2« 

7 

•  3 

0 

49.3 

kIGGINS  1  S* 

32.9 

2ft 

9 

20 

1 

30.5 

DIVISION 

30,9 

4 

<• 

29 

8 

•* 

3 

3 

24 

2 

•  10 

6 

A3. 8 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN 

05 

ALAMOSA  »B  AIRPORT 

16.6 

•  0 

9 

18 

4 

3 

1 

2<. 

1 

•  A 

0 

41.6 

6LANCA 

20,1 

22 

t> 

27 

8 

CENTER 

18,9 

21 

2 

28 

9 

42*2 

DEL  NORTE 

20,8 

0 

0 

2? 

9 

2 

21 

5 

•  5. 

1 

42)4 

great  sand  dunes  nn 

23,7 

29 

T 

27 

7 

41.7 

MERNIT  7  ESE 

12,7 

0 

0 

1* 

0 

2 

0 

1A 

2 

-  9 

0 

30.0 

NANASSA 

NONTE  VISTA 

19.0 

LI 

9 

26 

J 

41.7 

SAGUACHE 

21.9 

29 

1 

29 

fr 

42.2 

WAGON  aHEEL  GAP  3  N 

M 

1 

9 

IT 

9 

31.3 

«0LF  CREEK  PASS  1  E 

20,3 

17 

8 

IT 

9 

29.1 

DIVISION 

19.2 

2 

0 

19 

3 

3 

A 

2A 

-  3.8 

38.3 

M.y 


50.  1 
48.8 


49.4 

41.4 
50. ON 
31.1 
48.8 
61.5 


2.9  56.7     .  3.6;  66, 


30.2  •  1.9 
36. 3H 

37.1 


July 


53.9 
53.4 
58.9 


.)  53.7 
.6  60.3 


67.3     -  2.1 


T6.7     -  1.) 


62.6  -  2,0 
33.3     -  2.2 


36.2 
36,0 
57.0 

47,4 
36,  BH 
39,2 
37,0 
67. 9 

A3, 8 


72.7 
73.2 
63,4 
62,  1 
63.2 


71.6 
70.6 
60.4 


63,0 
63,6 
63. SM 


0,3  70.3     -  3,0  53 


August 


53.3  . 
37.3  - 
33.0 
36.1  - 
73.7 


61.3     -  4.3 


70.2     -  1.3 


69.6     -  2.1 


60.7  . 
60.6 
60.2 
60.2  - 
60.9 

33,1     -  2.1 
60. 9M  -  1 
62. OH 
61.3 
36.  6 

31.4 


September 

!  I  , 
i  % 


33.7 

31.8 


9.0  33,9 


43.9 

33.2  - 

33.1  - 

67.1  -  7,7 


56,  8H 
56.1 


52, 3H  -10.0 


32,3 

65.2 
53, 8N 
54.2 
32.6 
66,0 

41.8 


42. 9«' 
44.6 
61.8 
44.  3M 

33.1 

48.2 
63.4 
32, 2H 


A1.3 
53,3 
36.4 


J4.6 
33.9 
30,7 
34.2 
44. IH 

18,1 


33.2 
33.3 
34,6 


45.2 
53. 9H 
35.0 
49.0 


61.2 

66,1 
36.2 
62,3 
60.9 
63. 9N 

61.1 
67.6 
19,6 
18.2 
39,6 


62.1 
62.0 
-2.1 


61.9 
19.  6H 
2B.2H 

66.1 
66.0 
61.0 
11.9 
43,7 


11,7 
42.0 
11.3 
63.7 


60,3 
47,  |H 
47,3 


Division  iv«>|«  In  the  annual  Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  ajsy  differ  alUhtly  fro»  values  published 


6.1 

•.1 


;o.t  ■ 

20. 4H 
13. 2H 
23.0 
33. 7M 

21,3 
26,6 
29.2 


64,8 
64.3 
44.9  6.8 
43.9 


3.6 
6.6 


16.1 
29. 3H 
32.6 
11.6 
16. 6H 

13.0 
19.3 


32.3 

26.3 
30. ON 
36,6 
11.7 


11.9 
38.2 
33.0 


11. 7M 
19.8 
29. 1H 
12.3 

22. 2N 
29.8 
22,2 
16,6 


A 

26,2 


3.1 
A. 3 


2.7 
2. A 
1.1 


1.  A 

2,  A 


1.6 
2,3 


3.2 
1.1 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1965  was  included  in  the  March,  June,  July,  September, 
and  November  issues  of  this  publication. 


See  Relenoce  Note.  Following  Sunoe.  lodes 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


May 


July 


September 


AMY 

ISCrA  6  NE 
AVER  RANCH 
8RAN00N 
BRANSON 

SuCNA  VISTA 
SUTLER  RANCH 
CAMPO  >  SW 
CANON  CITY 
COALDALE  2  S. 

COLORADO  SPRINGS  KB  AP 
DELHI 

OOMERTY  RANCH 
CADS 

EvERSOLL  RANCH 

'ORDER  8  S 
FOUNTAIN 
FOWLER 
GARDNER 
GUFFEY   10  5C 

MASWELL 
HOLLY 

JOHN  MARTIN  0AM 

KARVAL 

<IT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 
LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LA  VETA 
LEAOVILLE 

LIME  3  SE 
LIMON  10  SSW 
LIMON 

MONUMENT  2  HSU 
NORTH  LAKE 

ORDwAy 

palmer  lake 
penrose  3  nnw 
pueblo  hb  airport  //« 
pueblo  city  reservo ip 

pueblo  army  depot 
rocky  ford  2  e5e 

RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAL  I  DA 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
STONINGTON 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACONY   10  SE 
TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 
TROY  1  SE 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  BUTTES  I  NW 
WALSENBURG  POWER  PLANT 
WESTCLIFFE 
WETMORE  2  S 


ALTENBERN 
AMES 

ARTESIA  2  E 
ASPEN 
BASALT 

BERTHOUO  PASS 
BOND 

BONHAM  RESERVOIR 
BRECKENR IDGE 
CEOAREDGE 

CIMARRON 
CLIMAX  2  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 

COLORADO  NAT  RON 

C0RTE2 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
OCLTA  1  E 
OILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 
DOLORES 
OURANGO 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
ELECTRA  LAKE  II*. 


M 

.06. 

i 

.06 

:.l 


.0* 

•  IS 


.Ml 


1.00 


wsw 


,37 
.10. 


U771 


2. a* 

1.0«! 


1.29 
1.30 
3.21 
.54 
1.23. 


.52 


1.39 

1.30 
.90 

•  T2 
.32 

•  69 
.S3 


1.60 

H 

.63 


1.63. 
.67. 


.♦2 
•  19. 

1.2t 
.70 

I." 


1 

26 

L.OI 

- 

.0*. 

9 

12 

,91 

22 

1.09 

9 

3. 

1.95 

S 

to 

.35 

71 

l.tT 

4 

'5 

,97 

2 

19 

•  »ir 

.U 

1 

10 

.  681 

t 

^0 

1.3A 

3 

5. 

.'1 

1 

II 

1.021. 

.20 

2 

'6 

1.11 

1 

2' 

FORT  LEWIS 


.74.  .36 


1.29 
1.6. 

.9. 
1.73 

1.32. 


1.89 
.71 
A.73 


2.30 
1.73 
1.21 
2.69 

1.16. 


1,60 
.02 
1.00 


.61 
.99 
2,60 


1.27 
-  1.12 


2,03 
.24. 
.23 


3.93 


,69- 
5.52 
3.85 


.03.  1.2 


.«« 

.92 
1.26 
1.18 

.21 


1.32 
1,73 


1,33 
3.07 
1.78 

.82 
l.»3 


1.87 
3.24 


1.02 
.66- 


1.74J.  ,79 
,7V  1.18 


,95.  1,07 
1.61- 
1.63 
1.06 


2.96 
1.26! 
2,60 


2.71 
3.28 

!:" 
J 


.86. 

2.07 

2.14 
1.95 
2.13 


.2.     3.33  2.06 
.20 
6.03 


2.61 
2.02 
1.14 


1.33 
2.71 
1.31 


2.08 
.72 

2.19 
1.61 
1.62 


2.6. 
1.67 
.34 
1,62 


A. 23 
6.53 
11.20 


2.97  2.01 


B.00 
7.20 
3.6. 
4,50 


4.64| 
7,90 
3,63 
.93: 
2.56 

5.52 
18.82 
4.99 
3.37 
4,71 

3.31 
6.60 


3.12 
6.M 


3.93 
9.74 
3.4. 
S.02 


1.74 
3,03 


1,06 
7.71 


1.271 
13.66  11,69 


1.07 
2.21 
3.7 
1.1 

1.02 
2.62 
1.19 
1.22 
.96 


1.02 
2.17 


3.40  1.71 


4.31  2.82 


5.02 

1.56 

2.31 

1.87. 

3.57 


3.36 
2.91 
3.00 


1.1*1- 
3.09 
'.32 
2.73 

3.49 
6.30 


5.81, 
4.36 


2.86 
2.93 


4.09  2.35 


4.33  2.26 


1.63 

LIB 
2.07 
6.06 
5.03 
3.97 


2,68 
3.64 
1.38 


2.76     1.39  1.22 


3.83  1,67 


3.74     1.74  1,85 


1.69 
1.68 
3.61 


3.49     2.39]     3.30  2.23 
1.77^ 
.71 
1.29 
*.04 

.93 


1.98 
2.60 


5,06  2.83 


6.3«  < 

3,0S! 
5.95  4,28 


1.68 
3.97 
1.87 


2.24  1.17 


l.U 


1,911 
1,90 


1.00. 

l:S 

1. 19 
1.9* 
.92U 
1.79 

2.d 

2.2J 

.9»f 
1.6 

i!e 

...J 

1.03 


2.49;  1.49 


4.74  2.49 


2,71  1.67 


1.36  2,10 


2.46 
3.91  1.89 
2.47  1,64 
1.20! 


1.85 
3.15 
3.50 


.8* 
.35 
4.05 


1.98  1.14E 


1.81 
2.4* 
2.02 
.80 
1.50 


.47. 

.tot 

.66 
1  .09- 
1.69  1.11 


.69 

.93. 
3.03 
2.66 
4.99 

.99 


2,89  2,09 


2,82  1,36 
.15 
.96- 
.60. 
•  lit 


2.47! 
1.07- 


i 

3? 

1 

T 
T 

.09 

lot 


.04 

]} 

1.31 
.00- 


.03. 

.02. 


1.86 

2.50 


'.9. 


1.20 
1.90 
1.61 


.36 

,i3. 


1.82 
4.06 

•  80| 
1.37^ 


1.17 
2.54 


2.21 

1.7S| 


l.37| 
3.68! 
4.76 


E  15.42 
17.97 
17.33 


E  16,41 
17,61 


19.80 
E  20,16 
26.64 


26.73 
26.30 
10.62 
37,07 


2.24  1.25 


3.34  1.T4 


See  Helerence  Notee  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

February 

Much 

April 

May 

JUO* 

Mr 

q 

a  1 

a 

Station 

0 

i 

■ 

0 

1 

0 

a 

■ 

§ 

• 

1 

• 

.0 

• 

'0 

. 

3 

a 

a 

'& 

a 

a 

r 

S. 

r 

St 

t 

tJ 

a 

i 

\ 

s 

i 

'J 

i 

s 

2  1 

5 

tf 

3 

■ 

£ 

^6 

9 

& 

* 

u 

1 

£ 

» 

a 

PHASER 

.66 

3.12 

1.71 

2.9* 

F8U I TA 

!•< 

111 

.T2 

!oi 

.99 

Il4 

U68 

.96 

!46 

.49 

.70 

.26 

1.01 

.41 

GATEWAY    1  Stt 

•  96 

1.68 

i.oe 

1.67 

1.31 

1.09 

2.26 

QLENnOOO  SPRINGS  1  N 

1.3* 

•  .66 

.*9 

1.26 

1.29 

•  .29 

.27- 

1.83 

1.11- 

.25 

.84* 

.15 

).28 

1.42 

GRAND  JUNCTION  MB  AP//R 

.66 

•  02 

.46 

.29 

•  97 

.12 

1.99 

1.20 

1.99 

.79 

1.33 

.91 

.69 

.32 

GRAND  JUNCTION  6  E5E 

}> 

.8% 

1  96 

I  59 

GRAND  LAKE.    1  NX 

3.18 

.39 

l!«2 

1*92 

2*14 

1.62 

iN° 

GRAND  LAKE   6  SSfc 

1.67 

.39 

1.18 

t  ,76 

1.54 

1.39 

3.17 

GRAND  VALLEY 

- 

> 

• 

1.62 

.45 

2.16 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

I.H 

.69 

2.62 

.90 

1.20 

.9* 

2.27 

GUNN I  SON 

•  *T 

* 

1  06 

.29 

.19 

.19 

.07 

1  1 

2.3* 

HAM  I LTON 

i.»; 

1  .03 

1.36 

l)20 

2*84 

1,14 

1.60 

.'0 

•  T»l 

• 

.99 

1.39 

.29 

1.20- 

.10 

1.69 

.22 

1.59 

.36 

1.77 

.52 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 

1.31 

•  28 

1.67 

•  69 

1.39 

1.40 

2.72 

IGNACIO  1  N 

1.66 

.16 

•  96 

.21 

.79, 

-  .49 

1.89 

.92 

1.03 

,01 

.96 

.22 

.87 

.53 



KREMMl ING 

E  ,33 

1.48 

3.19 

LAKE  CITV 

!'i 

•  37 

l!»9 

1 1  7  I 

i"o« 

•  89 

1.90 

LITTLE  DOLORES  3  NE 

.77 

.89 

.99 

1.36 

.98 

E  1.77 

1.96 

LITTLE  MILLS 

.76 

«9j 

.86 

1.00 

2.91 

1.96 

1.95 

MA NCOS 

1.11 

1  ,07 

2.00 

1.96 

2.81 

.99 

2.55 

MAR  V  I NE 

1  24 

.91 

1  63 

1.91 

maybell 

1,36 

»*- 

•  96 

1.92 

U76 

1.65 

1.95 

^EEKER 

1.25 

•  "  ' 

.71 

1.27 

2.97 

2.00 

2.52 

MEREDITH 

2.06 

•  T9 

3.73 

1.24 

1.99 

1.71 

2.67 

M£SA  VERDE  NAT  PARK 

2.13 

.20 

I. S3 

.62 

1.69 

•  .09 

2.19 

.96 

3.07 

2.02 

1,41 

.71 

2.24 

.56 

MONTRCSE  NO  I 

1  07 

•»* 

2.25 

"ONTROSE  NO  2 

1.06 

6*« 

.5( 

•  10 

•  63 

•  .02 

.96- 

.02 

*99 

,21 

.68 

.19 

2.27 

1.57 

*(ORTHDAlE 

,66 

■  .19 

,8^ 

.16 

•  82 

.  .26 

2,67 

1.97 

1.79 

.68 

1.23 

.65 

1.91 

.80 

NORmOOO 

1.77 

.69 

,82 

.39 

1.82 

.91 

1,59 

.19 

1,30 

.20 

.86 

.00 

2.69 

1.06 

OURAY 

1.76 

1 .  7» 

2.10 

1,90 

3.20 

1.26 

3.61 

P AGOSA  SPRINGS 

l.U 

1  09 

6.13 

PAL  I SADE 

•  *9 

•  sc 

•  11 

.99 

.23 

1*29 

1,27 

1*36 

.«» 

ill! 

,66 

1.62 

.77 

PAL I SADE  LAKES  6  SSE 

l.»7 

1,22 

1.60 

2.36 

1.19 

1,94 

3.49 

PAONIA 

1.33 

1,2! 

2.19 

1.42 

1,99 

1.32 

1.72 

PARADOX 

1.21 

1.09 

.77 

2.09 

1.19 

1.67 

2.09 

PAR5HALL   10  SSE 

4.91 

PITKIN 

let! 

«*J 

,9( 

- 

2.00 

•  99 

!«o- 

.61 

liso 

.19 

1.99 

1.06 

2.80 

.94 

placervillE 

2.0) 

1.39 

3.99 

3.29 

1.69 

t  9.37 

PO-.DERHORN 

.99 

.50 

1.12 

.39 

,10 

.971 

2.13 

PYRAMID 

2.32 

1.03 

2.69 

.97 

1.99 

1.92 

J.'l 

a 

RANGELY 

2.17 

RICO 

It'll 

a  .66 

1.3; 

1.1* 

3!37 

.99 

Mi 

.il 

2*29 

1.93 

•  34 

4.68 

2,09 

R I **LE 

■  67 

•  .23 

•  33 

■  29 

1.29 

.17 

.60- 

.61 

,49. 

.It, 

1.10 

.41 

2.03 

1.09 

SAPINERO  8  E 

E 

.91 

,00 

.99 

.16 

.92 

1,06 

2.91 

SARGENTS 

1.09 

,T3 

1.97 

.66 

,60 

1,14 

2.99 

SHO  SHONE 

2  19 

'5 

2  33 

1  49 

2  39 

1  02 

2.69 

5 1 L vERTON 

1.69 

!o> 

1,07 

9 

.6C 

2.32 

!26 

2)95 

.  lv 

U79 

,6C 

W23- 

.18 

3.7* 

1.27 

STEAMBOAT  SPRINGS 

6,36 

1.99 

1.95 

•  .62 

2.16- 

.19 

3,76 

1,61 

2.)9 

.83 

2.52 

1.12 

TACOMA 

1.70 

1.69 

2.72 

1.72 

1.06 

3.99 

TAYLOR  PARK 

1." 

1.03 

2.79 

1.60 

1.15 

1.99 

2.69 

TELLURIOE 

1,62 

•  .07 

1,01 

1.09 

2.39 

.09 

3.19 

,82 

2,36 

.64 

1.60 

.31 

3.92 

1.61 

URAVAN 

1.36 

.  8C 

.61 

2.37 

1.34 

.9) 

2.73 

VALLECITO  DAM  // 

2.76 

1«T6 

2.70 

3.96 

2.39 

1.26 

3.19 

WINTER  PARK  // 

3.11 

1.20 

3.96 

2.38 

2.89 

2.91 

6.60 

*OLF  CREEK  PA5S  *  w 

6,6 

2.2! 

E  3.66 

2.17 

2.56 

3.23 

1,27 

.32 

1.09 

.27 

1.56 

1.6) 

6,09 

JACKET  INN 

1,66 

1*11 

1.61 

2.96 

2.61 

.99 

.9* 

DI V  I S ION 

I  36 

.68 

1.67 

.21 

1.60 

1.67 

,48 

1.42 

.44 

2.9) 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

Akron  faa  airport 

•  -T 

.21 

7  19 

3.23 

bonny  Dam 

!*» 

•44 

.96 

|25 

8.09 

3.39 

9uRL INGTON 

•  I! 

1  .29 

•  2C 

.28 

.22.  .77 

.82- 

,12 

3.82 

1.29 

7,87 

5.35 

1.70 

.97 

Cheyenne  *ells 

-  .36 

•  IS 

•  11 

.29 

.  .69 

.32. 

.  1  ) 

2.76 

.51 

6.39 

4.03 

.97 

1.46 

Flagler  i  n* 

.69 

■  56 

.67 

T 

1.38 

8.82 

1.92 

Fleming  i  s 

.36 

.M 

.62 

.34 

4.94 

6.49 

3.79 

GENOA   1  M 

.T* 

.67 

.19 

2.29 

9.26 

3.86 

HOLYOKE 

j|j 

•  .03 

•  64 

.29 

.36-  .6) 

,3T- 

1,94 

3,11- 

.09 

5.66 

2.27 

3.67 

1.41 

1 DAL I A 

.36 

T 

1,88 

7.92 

3.62 

LEROY  7  HSH 

.76 

.12 

.09 

.69-  ,72 

.32- 

1.99 

4.92 

1.64 

9.66 

2.91 

9.16 

3.12 

OTIS  11  NE 

.16 

,61 

.11 

1.44 

5.11 

2.08 

STRATTON  3  N£ 

iii 

,27 

8  .48 

1.38 

VONA 

"*' 

.90 

!07 

l,*2 

6.62 

2.23 

,*! 

.09 

.22 

.61 

.  .30 

.37. 

1.72 

1,86. 

1.24 

6.19 

3.62 

6.62 

1.74 

VUMA 

.61 

•  19 

.61 

,69.  ,99 

,18. 

1.91 

3.16 

.33 

5.91 

3.29 

2.9* 

.31 

DI v IS  ION 

.36 

a  .02 

•  93 

,10 

.37 

•  .97 

,30- 

.19 

2,82 

.06 

7.17 

4,66 

2.69 

* 

PLATTE  ORAINAGE 

BASIN  0*» 

allEnspark 

2  •*  1 

1.15 

3.09 

3.39 

ANTERO  RESERVOIR 

.02 

.69 

.96 

1  I  1  s 

,69 

lis* 

4.21 

BAILEY 

.36 

1.01 

1.11 

2.22 

.86 

2.36 

3.22 

BOULDER 

.73 

.01 

1.19 

.18 

2.11 

.36 

2.38- 

.17 

1.42- 

1,64 

2.49 

.60 

9.20 

3.79 

BRIGGSDALE  2  Nw 

.33 

.30 

.3' 

.90 

4.03 

4.39 

3.77 

ByERS 

.•9 

.62 

.97 

■  •0 

1.22 

■  99 

.36- 

1.49 

1.79W 

,79 

9.01 

6.63 

2.20 

.27 

CARIBOU  RANCH 

6.30 

.91 

1.99 

2.20 

l.»2 

1.771 

9.46 

CASTLE  ROCK 

.79 

1.26 

1.29 

2.5) 

2.12 

10.07 

9.09 

CHEESMAN 

.30 

•  .19 

•  99 

•  *2 

1.12 

.1' 

1 .03 

4.71 

ChEBRy  creek  dam 

1.26 

1.19 

1.62 

1.21 

2,14 

6.26 

5.27 

DENVER  nB  AIRPORT  //R1 

1.00 

.69 

1.27 

.98 

1.20.  .01 

1.09- 

1.04 

1.82. 

,61 

6.1* 

2.70 

6.41 

DENVER  *>B  CITY  ft 

.96 

.69 

•  99 

.39 

1.09 

.01 

1,17. 

,88 

1.27. 

1.14 

).S6 

2.34 

4.86 

3.64 

EASTONV  t LLE   1  NNW 

.11 

.62 

.92 

1.99 

1.41 

11.-6 

2.92 

Augujt 


S,pt,mb«[ 


November  December 


2.01 
.86. 


2.23 

1.62 
2.07 
1.62  .69 
1.29 

.77-  ! 


1.96 


1.77 
1.67 


2.19 
2.03 


2.99 

.36. 
3.40 


),90 
3.03 
4.63 
2.60 


1.60 

•  37 
1.61 


1.7* 
l.»9 
2.2* 
1.11 
E  2.39 

.20 


061    2.61  1.29 


6,90  9,27 
69     2 . 1 01     2.93  1,83 


2.9* 
3.17 
2.»3 


2,90       .96  3.02 


3.53     1.3T     2.9*  1.62 


1.00 
2.6* 
2.63 


1.92 
1.20 
3.11 
1.66. 
2.41 

1.06.  .22 
1.06-  .03 


.IS-  .90 

.97 
1.60 

.02.  I 
1.60 


.12 

.30. 
.1* 
.1*.  1.32 

T 

.8*. 

.12 


.92.  1  .02, 
1.61. 

.07.  l.TJj 
1.96 

.90 


1.99. 


,06 


2.04  1.17 


2.60 
.41 
1.07 


1.97 
1.9* 
2.29 


16.10.  3.9) 
.161     16.16  9.97 


1.25 
.*5 
l.*6 

1.01 


1.2T 
l.U 
1.62 


1.81 
.80 

1.91 


E  2.19 
l.*8 
1.89 


2.9*     1.9.     9.36  l.6» 


9.99  2.2b 


.76 
9.59 
1.30 


2.70  1.81 


1.9T 

1.32 
*,96 
1.0* 
1.01 
.87 

*.4» 

1.89 
2.69 


1.67 
2.29 
3.66 


1.03 
1.37 
.39-  ,2b 


9.99  2.06 
1.99- 
».9» 
1.19 


t  2.67 
6.19 
1.** 


19.02 
21.90 
13.61 

17.64 

13.22 
19.65 
16.96 
16.99 
16.99 

16.17 
19.29 
19.91 
16.02 
21.28 

26.99 
16.01 
16.26 
26.66 
26,29 

13.96 
13,97 
22.26 
20.96 
27.17 

27.09 

16.39 
29.02 
20.09 
21.62 

22.11 
20,60 
91,99 
11.66 
23,62 

13,96 
96,19 
11.6* 

E  13.31 
16.91 

25,33 
30,66 
29,96 

30,9* 
21.19 

90.06 
21. V6 
36,  IT 
31,26 
E  66,33 


6.64 
6.62 

3.13 


6.96 
9.60 
9.61 


T  - 
T  k 
.01 


.02. 
.01 
.12. 


..2 


23.06 
26,99 

27,90  11,69 
22,90  7.69 
19.66 

22,96 
19.31 
«     21.69  3.99 
26.76 

26.50  6.99 

17. 7T 
22.06 
20.69 

22.18  6.69 
21.32  *.99 


.19     22.99  6.9* 


23.75 
13.06 
16.32 
19.  »7 
19.91 

20,39 
26,26 
30,39 
17, 9* 
27.91 

■  Oil    21,67  7,06 


.01 


9.60 


S—  R,l,t,nc,  Noi„  Following  Putloo  Ind.K 
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Tabl*  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


COLORADO 
1963 


EASTONVILLE  2  NNE 
EASTONVILLE  6  wSw 

elbert 
el8ert  j  nn 
elbert  !  se 

ELBERT  4  Jin 
ELBERT  9  Sw 
ELBERT  t  Sw 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 

/AIRPLAY 
'AIRPLAY  NO.  2 
FORT  COLLINS 
PORT  LUPTON  1  N 
PORT  MORGAN 

GEORGETOWN 
GRANT 
GREELEY 
GROVER  10  H 
WARTSEL 

HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 
JuLESBURG 
KAS5LER 

KAUFFNAN  A  SSE 
KIOWA  S  SE 
KIOWA  4  3k 
LAKE  GEORGE  8  5W 
LAKEWOOD 

LAST  CHANCE 
LONGMONT  2  ESE 
PARKER  9  E 
RED  FEATHER  LAKES  i 
SEOAL I A  4  SSE 

3EDGWICK  S  S 
SPICER 

SOUAW  MOUNTAIN 

STERLING 

MALOCN 

WATERDALE 
WIGGINS  T  s» 
WINDSOR 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  0 


ALAMOSA   .6  AIRPORT  R 

.20 

8LANCA 

CENTER 

.12 

DEL  NORTE 

.34. 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

•H 

HERMIT  7  ESE  // 

MANASSA 

MONTE  VISTA 

• " 

SAGUACHE 

.21* 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

•  *0j 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

6.81 

DIVISION 

.»t) 
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Division  Averages   In  the  annual   Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published    In  monthly  Issues 


SOIL  TEMPERATURES 
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FORT  COLLINS 

3   INCHES           7.00  A.M. 

7.00  P.M. 

30.0 
32.3 

33/27 
35/30 

30.6 
31.6 

33/26 
33/30 

32.2 
34.5 

38/28 
50/30 

46.1 
54.1 

55/40 
64/44 

55.1 
61.6 

62/47 
67/54 

63.2 
69.3 

71/57 

78/78 

70.1 
77.2 

73/68 
81/72 

67.7 
75.8 

72/60 
84/67 

54.1 
59.4 

63/43 
70/46 

48.3 
53.6 

52/45 
59/48 

39.4 
43.2 

44/29 
49/35 

30.1 
33.4 

37/23 
40/26 

47.2 
52.2 

73/23 
84/26 

6   INCHES           7i00  A.M. 

7.00  P.M. 

31.3 
32.3 

33/30 
35/31 

31.3 
31.6 

33/28 
33/30 

32.8 
34.5 

40/30 
48/31 

48.3 
53.6 

57/41 
63/44 

57.2 
61.4 

62/50 
67/55 

64.7 
66.4 

72/59 
75/62 

71.9 

76.0 

74/70 
81/73 

70.5 
74.9 

75/64 
80/68 

57.5 
60.2 

65/46 
69/49 

51.2 
54.1 

54/46 
58/50 

42.2 
44.1 

47/34 
50/36 

32.6 
33.7 

38/26 
40/24 

49.3 
52.1 

75/26 
81/24 

12   INCHES           7i00  A.M. 

7.00  P.M. 

32.  S 

32.7 

34/32 
35/31 

32.4 
32.4 

34/31 
34/31 

33.7 
34.4 

41/32 
44/32 

49.3 
50.9 

56/43 
59/45 

58.1 
59.4 

63/63 
65/54 

65.0 
65.9 

69/60 
73/61 

-/- 
-/- 

72.3 
73.0 

76/68 
77/68 

60.6 
60.7 

68/50 
68/52 

53.7 
54.0 

57/51 
57/51 

45.2 
45.0 

50/38 
50/38 

35.1 
35.1 

39/30 
40/30 

-/30 
-/30 

24   INCHES           7i00  A.M. 

7.00  P.M. 

35.1 
35.1 

36/34 
36/35 

34.6 
34.7 

36/34 
36/34 

35.5 
35.6 

39/34 
40/34 

48.2 
48.4 

54/41 
54/41 

57.3 
57.4 

60/54 
60/54 

63.7 
63.7 

69/60 
69/60 

71.5 
71.3 

73/69 
73/69 

71.7 
71.5 

74/69 
74/67 

62.8 
62.5 

68/55 
68/54 

55.5 
55.5 

58/53 
58/53 

48.3 
48.0 

53/43 
52/42 

39.1 
38.9 

42/35 
42/35 

51.9 
51.9 

74/34 
74/34 

36   INCHES           7.00  A.M. 

7.00  P.M. 

37.3 
37.3 

39/37 
39/37 

36.5 
36.5 

37/36 
37/36 

36.7 
36.8 

38/36 
40/36 

46.4 
46.6 

51/39 
51/40 

55.2 
55.6 

57/52 
66/52 

61.0 
61.2 

66/58 
66/58 

68.7 
68.8 

70/66 
70/66 

70.1 

70.2 

72/69 
72/68 

63.7 
63.6 

68/57 
66/57 

56.7 
56.7 

58/54 
58/54 

50.4 
50.3 

54/46 
54/46 

41.9 
41.8 

45/38 
45/38 

52.1 
52.1 

72/36 
72/36 

72   INCHES           7.00  A.M. 

7.00  P.M. 

44.1 
»*.l 

46/43 
46/43 

42.3 
42.3 

43/42 
43/42 

41.0 
41.0 

41/41 
41/41 

44.2 
44.4 

47/41 
46/41 

50.5 
51.0 

53/48 
53/48 

55.1 
55.3 

58/53 
58/53 

61.0 
61.0 

63/58 
63/58 

64.4 
64.4 

65/63 
65/63 

63.1 
63.1 

65/60 
65/60 

58.6 
58.6 

61/57 
61/57 

54.8 
54.8 

57/52 
57/52 

49.4 
49.4 

52/47 
52/46 

52.4 
52.5 

65/41 
65/41 

MONTHLY  AVERAGES  ARE  AVERAGES  OF  SINGLE  DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN.     EXTREMES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  OBSERVED  AT  THE  TIME  INDICATED. 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOO 
HOUSING. 


See  Reierence  Notea  following  Slallon  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 
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ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN 


01 


BRANSON 
6UENA  VISTA 
CANON  CITY 
COAlOAie.  2  S. 
COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

DELHI 
EA0S 

EV6RS0LL  RANCH 
FOR0ER  8  S 
MOL.T 

JOHN  MARTIN  DAM 
KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 
LAMAR 

LAS  ANIMAS 

LA  VETA 
LEADVILLE 
LIMON  10  SSH 
LI  HON 

NORTH  LAKE 

PALMER  LAKE 
PUEBLO  KB  AIRPORT 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXT0N  PARK 

RYE 
SALIDA 

SPRINGFIELD  7  .SW 
SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TAC0NY  10  SE 

TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 
TWIN  LAKES  EVAPORATION 
TWO  BUTTES  I  Nh 
WALSENBURG  POWER  PLANT 

wESTCLIFFE 
wETMORE  2  S 


COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 
ARTESIA  2  E 
ASPEN 
BASALT 

BERTHOUO  PASS 
BOND 

CEDAREDGE 
CIMARRON 
CLIMAX  2  NW 
COCHETOPA  CREEK 

COLLBRAN 

COLORADO  NAT  MON 

C0RTE2 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

DELTA  1  E 
DILLON   1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 
DURANGO 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

FORT  LEWIS 

FRASER 

FRUITA 

GATEWAY   1  S« 
GLENW000  SPRINGS  1  N 

GRAND  JUNCTION  W6  AP 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE  I  NW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GRAND  VALLEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

GUNNISON 

HAYOEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 
IGNACIO  1  N 

KREMML1NG 
LAKE  CITY 
LITTLE  HILLS 
MARV1NE 
MAYBELL 

MEEKER 
MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  2 
NORThOALE 


See  reference  notes  following 
-  241  - 


Station  Index. 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16' or 
below 

20"  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

s 

0 
% 
0 

28  or  below 

32  °  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

0. 

S 

— 

Date 

Temp. 

Date 

Temp 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

NORWOOD 
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8-  9 
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2-13. 

4-11 
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5.  9 
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5.  9 
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5.28 
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6.27 

32 
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32 
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22 

9-2 1 
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11.26 

11.26 
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135 

116 

85 
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8-12* 

.  7 

3-  3 
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1  <• 

4.12 

19 

4-15 

2  1 

5-28 

26 

5.28 

26 

9-20 

32 

9.21 

25 

1 1-22 
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11.26 

17 

11.27 

13 

230 
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221 

1 16 

115 

PAGOSA  5PR  I  NGS 
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-26 

2-13 

3-  5 

1  j 

5*  5 
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5-11 

23 

6-27 

26 

6.29 

31 

9-  6 
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24 
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24 

10.  1 
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11* 11 

lb 
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149 

133 

86 

69 

PAL  I SADE 
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8*10 
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2.13 

3-20 
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3-25 
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3-25 
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3-25 
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4.12 

32 

9-18 

32 

11-27 

25 

11-28 

23 

12.18 

18 

NONE 

268 

24a 

241 

199 

PALISADE  LAKES  6  SSE 
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7-21* 

-15 

1.  4 

3-18 
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5-31 
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5-31 

20 

6-19 

27 

6.22 

30 
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8.18 

2  1 
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9* 

8-12 
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4-13 
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5-11 

28 

5-11 
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29 
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PAR ADO  x 

98 

8-  9 
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11.27 

19 
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6-29 

26 

6-30 

29 

7.  3 

2  8 

7.  3 

28 

9.  1 

24 
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7.28 
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5-27 
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6-29 
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22 

11-22 

16 

11-22 

16. 

22! 

191 

180 

US 

101 

HERMIT  7  ESE 

82 

8-12 

•  32 

2.13 

3-  9 

12 

5.28 

20 

6-28 

22 

6-29  25 

6-30 

29 

7-  3 

28 

7-  3 

28 

9.  1 

24 

9.15 

20 

10.  1 

15 

1A! 

IK 

6! 

4 

3 

MANASSA 

88 

7-21 

5.28 

25 

6-  2 

32 

9-21 

23 

9-21 

23 

9.21 

2  J 

10.  1 

19 

11-  6 

16 

116 

111 

MONTE  VISTA 

88 

6-29 

■  22 

2-13 

4-12 

15 

5-  9 

20 

5-  9 

20 

5-28 

28 

9-29 

32 

9.21 

29 

9-22 

28 

10.  1 

11.11 

19 

11.22 

14 

224 

186 

145 

111 

115 

See  reference  notes  following 
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Station  Index. 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

II 

« 

Date 

II 

Last  spring  minimum  of 

... 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20  or 
below 

24°  or 
below 

28  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24  or  below 

28  or  below 

32  or  below 

Date 

|  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

£ 
Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  | 

S 

a 

Temp.  | 

Date 
Temp. 

Date 

Temp. 

SAGUACHE 

86 

7.  6 

•  12 

2.12 

4-11 

1* 

5.  9 

18 

3.10 

23 

S-24 

28 

6.27 

J2 

9.16 

?:2i 

?6 

10.12 

2  4 

u. la  i« 

11.19  13 

120 

01 

(.AGON  WHEEL  GAP  3  N 

13 

■  •13 

.36 

2.13 

5-  9 

U 

3.28 

18 

6.29 

23 

6.29 

23 

6- JO 

30 

7.  2 

32 

27 

9.13 

9.21  19 

10'   1  16 

;g 

3 

« 

2 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

72 

•  •11 

.18 

2.13 

S-ll 

16 

3.28 

It 

3.28 

19 

6.  6 

El 

6-11 

3C 

9-10 

30 

9-20 

26 

9-20 

9-21  12 

9-21  13 

106 

91 

CHANGES   IN  STATION  NAME 


NEW  NAME 

CONIFER  JUNCTION 
DINOSAUR  NAT  MON 
GRAND  LAKE  1  NW 
GREAT  DIVIDE  8  SE 
PALISADE 

PALISADE  LAKES  6  SSE 
TACONY  10  SE 


FORMER  NAME 

ELK  CREEK 
ARTESIA  2  E 
GRAND  LAKE  1  WNW 
GREAT  DIVIDE  12  SE 
PALISADE  1  S 

PALISADE  LAKES  5  S 
TACONY  7  SE 


DATE 


1965 


FEBRUARY  9 
JUNE  1 
AUGUST  31 
JUNE  2  3 
SEPTEMBER  24 

OCTOBER  13 
FEBRUARY  A 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


ASPEN 

EQUIPMENT 

MOVED  .7  MILE  WNW 

OCTOBER  9 

BOWAM  RESERVOIR 

PEARSON  STORAGE  GAGE  INSTALLED 

SEPTEMBER  24 

BYERS 

EQUIPMENT 

MOVED  .2  MILE  SE 

DECEMBER  10 

CONIFER  JUNCTION 

EQUIPMENT 

MOVED  3  MILES  NE 

FEBRUARY  9 

C0RTE2 

EQUIPMENT 

MOVED  130  FEET  E 

APRIL  1 

DINOSAUR  NAT  MON 

NO  MOVE  - 

NAME  CHANGE  ONLY 

JUNE  1 

DINOSAUR  NAT  MON 

EQUIPMENT 

MOVED  250  FEET  NW 

JULY  1 

DOLORES 

EQUIPMENT 

MOVED  1300  FEET  N 

APRIL  1 

EVERSOLL  RANCH 

RAIN  GAGE 

MOVED  120  FEET  NE 

JANUARY  21 

FOWLER 

RAIN  GAGE 

MOVED  600  FEET  W 

JUNE  30 

FRUITA 

EQUIPMENT 

MOVED  .1  MILE 

FEBRUARY  26 

GRAND  LAKE  1  NW 

EQUIPMENT 

MOVED  .5  MILE  NNW 

AUGUST  31 

GREAT  DIVIDE  8  SE 

EQUIPMENT 

MOVED  3.4  MILES  WNW 

JUNE  23 

GREEN  MTN  0AM 

EQUIPMENT 

MOVED  36  FEET  N 

NOVEMBER  1,  196* 

HOEHNE  2  SW 

EQUIPMENT 

MOVED  1.7  MILES  SW 

NOVEMBER  18 

HOLLY 

EQUIPMENT 

MOVED  200  FEET  ENE 

JULY  1 

I  DAL  I A 

EQUIPMENT 

MOVEO  300  FEET  NW 

APRIL  15 

JOHN  MARTIN  DAM 

RAIN  GAGE 

MOVED  15  FEET  E 

NOVEMBER  17 

NEW  WB  EVAPORATION  PAN  INSTALLED 

JANUARY  20 

KIT  CARSON 

EQUIPMENT 

MOVED  .3  MILE  ESE 

DECEMBER  8 

LAS  ANIMAS 

EQUIPMENT 

MOVED  1  MILE  SSE 

NOVEMBER  17 

MANASSA 
MARVINE 
MARVINE 
MONTE  VISTA 
NEW  RAYMER 

PALISADE 

PALISADE  LAKES  6  S 
PARSHALL  10  SSE 
RED  FEATHER  LAKES 
RUXTON  PARK 

TACONY   10  SE 
VALLECITO  DAM 


EQUIPMENT  MOVED  .1  MILE  N 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVEO  225  N 
EQUIPMENT  MOVEO  1.7  MILES  ENE 
EQUIPMENT  MOVED  .4  MILE  SW 
EQUIPMENT  MOVED  .1  MILE  NE 

EQUIPMENT  MOVED   .8  MILE  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  2.2  MILES  ESE 
EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  E 
EQUIPMENT  MOVED  120  FEET  E 
EQUIPMENT  MOVED  125  FEET  W 


EQUIPMENT  MOVED  2.7  MILES  SE 

SUBMERGED  SIX'S  WATER  THERMOMETERS  INSTALLED 


RAIN  GAGE  MOVED  315  FEET  N 


MAY  6 
APRIL  28 
DECEMBER  1 
MAY  1 
APRIL  14 

SEPTEMBER  24 
OCTOBER  13 
SEPTEMBER  1, 
AUGUST  3 
OCTOBER  23 

FEBRUARY  4 
APRIL  2 


See  referenco  notes  following    Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  «*-°«»° 

Table  4   


Station 

Jan. 

Fob. 

Mai 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

ARKANSAS   DRAINAGE   BASIN  01 

JOHN  MARTIN  DAM 

EVAP 

_ 

_ 

8.88 

11.78 

9.99 

12.14 

9.34 

6.40 

5.41 

B  3.  18 

- 

- 

DEP 

- 

- 

— 

1.53 

2.48 

-1.63 

-.32 

-.95 

-2.18 

-.10 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

2275 

3179 

3115 

1899 

1342 

1696 

1346 

1118 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

- 

83.7 

88.0 

96.5 

92.6 

81.7 

73.6 

59.5 

- 

- 

M I N 

- 

- 

48.6 

58.2 

64.1 

62.4 

53.0 

44.7 

37.9 

- 

diifri  n   r  itv  BF^ 

(B) 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

9.48 

8.96 

9.66 

B  6.97 

5.93 

4.68 

- 

- 

- 

DEP 

- 

- 

- 

.77 

-1.81 

-1.57 

-2.70 

-2.20 

-.85 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

3420 

2  600 

1980 

1440 

2010 

1040 

2200 

- 

- 

MAX 

75.6 

83.0 

90.3 

86.5 

73.2 

68.5 

MIN 

44.9 

53. 1 

59.4 

55.9 

48. 1 

39.4 

SPRINGFIELD  7  WSW 

(F) 

EVAP 

- 

- 

- 

9.54 

12.33 

B10. 85 

12.35 

10.13 

7.  13 

6.33 

4.  14 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

4024 

4061 

4120 

3105 

2291 

3492 

2101 

2358 

- 

- 

MAX 

- 

- 

70.1 

78.4 

82.9 

89.4 

87.4 

76.2 

70.5 

57.6 

MIN 

55  8 

58  8 

42  5 

37  7 

TWIN  LAKES  EVAP 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.  17 

B  7.13 

B  4.10 

B  3.64 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

1182 

1055 

874 

1332 

1207 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

- 

- 

70.  1 

76.4 

73.9 

61.6 

57.5 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

44.2 

49.5 

44.7 

39.8 

36.7 

- 

- 

- 

SUGAR  LOAF  RES 

- 

- 

- 

- 

5.34 

4.  18 

- 

- 

- 

DEP 

—  35 

—  .81 

- 

- 

- 

- 

- 

1534 

705 

837 

B  1278 

- 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

— 

- 

— 

— 

77.2 

72.7 

- 

— 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

48.6 

44.8 

- 

- 

- 

- 

- 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN  02 

CLIMAX  2  NW 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

B  3.82 

B  3.26 

- 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

741 

8  1032 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

67.7 

60.9 

- 

M 

EVAP 

- 

- 

- 

B  6.05 

8.69 

9.54 

10.07 

9.47 

6.66 

4.47 

2.32 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

2703 

2373 

1617 

1530 

1422 

2094 

1164 

1609 

- 

- 

MAX 

- 

- 

-  ' 

66.8 

75.5 

84.9 

90.8 

88.6 

74.  1 

69.8 

54.9 

- 

- 

MIN 

- 

- 

41.3 

46.5 

53.5 

60.7 

57.9 

48.3 

42.7 

38.2 

tc  1 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.99 

7.12 

B  5.32 

- 

- 

- 

- 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-.29 

.18 

-.47 

- 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

2929 

2600 

2688 

3308 

2537 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

72.7 

69.6 

60.5 

- 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

45.7 

42.6 

37.3 

- 

* 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

- 

- 

- 

- 

B  4.45 

5.88 

5.84 

5.88 

B  3.94 

- 

- 

- 

- 

DEP 

- 

- 

- 

- 

— 

-1.66 

-1.38 

-.26 

-1.20 

— 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

1642 

1472 

1085 

1190 

1226 

1059 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

- 

63.7 

73.8 

80.4 

75.9 

65.4 

64.0 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

- 

40.4 

45.2 

51.1 

48.5 

41.9 

37.0 

- 

- 

MONTROSE  #1 

2.54 

4.53 

7.04 

8.44 

7.90 

7.77 

4.92 

3.96 

1.80 

_ 

- 

DEP 

- 

- 

-.86 

-1.15 

-.63 

-1.31 

-1.78 

.12 

-1.31 

.19 

.06 

- 

- 

WIND 

- 

658 

1164 

1286 

1453 

1110 

845 

865 

855 

504 

565 

622 

- 

MAX 

- 

- 

- 

65.3 

73.9 

82.8 

88.5 

86.7 

74.9 

67.6 

53.6 

-t 

- 

MIN 

- 

- 

42.0 

46.7 

53.3 

60.7 

58.1 

50.0 

42.6 

39.0 

- 

WAI  1  Fl""TTn  HAM 

VALLtLI  IU  UW1 

3.39 

4.59 

5.45 

6. 10 

5.06 

3.39 

3.05 

- 

- 

HFP 

WIND 

- 

- 

- 

506 

694 

427 

190 

230 

296 

196 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

61.8 

69.8 

78.2 

88.2 

82.5 

69.0 

62.8 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

37.5 

41.5 

47.2 

56.4 

53.5 

47.0 

40.0 

- 

- 

- 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN  03 

BUM  IN  T  UPM 

(C  ) 

DFPP 

- 

- 

7.93 

10.94 

B  9.58 

B11.64 

B  9.19 

B  4.74 

5.74 

- 

- 

- 

3950 

4980 

4041 

3129 

2429 

2746 

2494 

2373 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

67.5 

76.2 

83.3 

92.0 

85.7 

68.2 

69.3 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

45.9 

53.7 

62.2 

68.9 

64.4 

52.0 

45.2 

- 

- 

- 

PLATTE  DRA IN AGE  BAS IN  04 

ESTES  PARK 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

4.90 

B  6.23 

6.74 

6.21 

- 

- 

- 

- 

- 

DEP 

- 

- 

- 

- 

-1.82 

-1.03 

-.40 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

2747 

1970 

1569 

1397 

1170 

2047 

- 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

75.6 

63.7 

- 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

- 

47.7 

53.8 

48.3 

40.9 

- 

- 

FORT  COLL  I NS 

(D) 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

B  4.16 

B  4.39 

B  5.56 

5.48 

B  3.75 

3.25 

B  1.80 

- 

- 

DEP 

- 

- 

- 

- 

-.89 

-1.83 

-1.56 

-1.00 

-1.63 

.00 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

1802 

1443 

883 

715 

772 

960 

664 

923 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

67.0 

75.0 

81.1 

79.5 

66.3 

64.3 

50.8 

MIN 

63 . 4 

70.7 

67 . 9 

55.3 

41. 8 

W  1       .  INb    *  5W 

7.81 

9.35 

B  7,97 

B  8.72 

7. 19 

B  4. 48 

B  4.01 

2.23 

WIND 

_ 

■  - 

_ 

B  2490 

2889 

1962 

B  960 

585 

927 

706 

720 

_ 

- 

MAX 

- 

- 

- 

69.6 

77.4 

84.6 

- 

89.5 

71.9 

68.9 

53.1 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

41.7 

47.7 

55.8 

- 

59.5 

48.1 

43.  1 

35.4 

- 

- 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  BAS IN  05 

ALAMOSA  WBAP 

(A) 

EVAP 

- 

- 

- 

B  6.63 

9.87 

9.95 

8.55 

8.00 

6.46 

- 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

2919 

3412 

2670 

1608 

1276 

1884 

- 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

60.4 

68.  1 

75.3 

83.4 

80.6 

71.3 

- 

- 

- 

- 

MIN 

- 

35.1 

39.5 

45.4 

54.0 

48.5 

41.8 

- 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

8.08 

6.86 

6.06 

4.97 

DEP 

-.71 

-.54 

-.02 

-.74 

WIND 

2470 

2004 

1152 

1047 

B  1445 

891 

MAX 

80.7 

75.0 

67.7 

MIN 

42.9 

47.0 

40.3 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  4  REFLrf  TO  MEAN  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  OF  WATER   IN  PAN. 

(A)     PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B>     PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)     PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

<0>     SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(E)     PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(F>     PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 

«G>     PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM.     EVAPORATION  PAN  MOUNTED  ON  METAL  PLATFORM  2  1/2  FEET  ABOVE  METAL  WALKWAY  AND  7  FEET  ABOVE  ROCKS  AT 

EDGE  OF  RESERVOIR . 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


OldllOIl 

Index  No. 

Division  No. 

county 

Drainage* 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yt. 

Refer 

(O 

tables 

Temp. 

Precip. 

C 

U 

Month 
opened 

11 

■  B 

A&JtOM  4  E 

0109 

03 

WASHINGTON 

*0  09 

03  09 

4336 

c 

AKRON  FAA  AIRPORT 

on* 

03 

WASHINGTON 

I 

36 

*e 

12  3 

Alamosa  wb  airport 

0130 

OS 

37  27 

03  32 

7536 

20 

20 

1  2  S*C 

ALLENSPARK 

HI  1 

04 

BOULDER 

A 

40  12 

03  32 

8300 

21 

21 

I  2  S  C 

021* 

32 

GARF ICLO 

2 

39  30 

5690 

1 

1  B 

12  3 

1 : 1 1 

SAN  MIGUEL 

2 

37  3* 

8701 

91 

2 

02*2 

01 

L 1 NCOLN 

1 

18  V* 

03  39 

3*20 

25 

2 

ANTERO  RCSERvOIR 

C26) 

04 

39  00 

03  33 

8932 

4 

4 

1  2  1 

Afl APAMOE 

0  30* 

03 

CHE YE  NNE 

3 

38  51 

02  11 

4013 

03*3 

01 

CHEYENNE 

ll 

38  33 

03  03 

•  767 

24 

2 

ARTES1A  2  E 

0394 

02 

MOFFAT 

2 

40  1* 

3921 

j 

16 

1  2  3  C 

ASPEN 

0370 

PITKIN 

06  30 

1  2  3  C 

0417 

1 

3*  CI 

0*  36 

7212 

22 

2 

0*S* 

14 

39  24! 

OS  29 

7713 

23 

23 

031* 

02 

2 

39  22 

07  02 

662* 

1 

1 

JUL 

BERTMOUC  PASS 

067* 

02 

2 

39  *9 

03  47 

11  31* 

3 

3 

1  2  3 

BIO  SPRINGS  RANCH 

071J 

01 

M 

SB  32 

6033 

c 

07T6 

05 

5 

37  26 

05  31 

77*9 

9 

33 

1  2  3 

0  8  1  Q 

02 

2 

39  S3 

06  42 

6700 

.  7 

7 

1  2  S 

SONHAM  RESERVOIR 

0823  02 

2 

07  34 

9833 

3 

2 

SONNY  DAM 

0  8  3. 

03 

YUMA 

3 

39  38 

02  11 

164  1 

16 

1* 

1  2  34 

SOUL OCR  2 

08*3 

04 

BOULDER 

C 

SOUL OCR 

BMI 

04 

BOULDER 

* 

40  01 

03  17 

3365 

43 

72 

12  3 

BRANDON 

QB<)-> 

1 

38  27 

02  27 

3925 

10 

2 

BRANSON 

oevB 

01 

LAS  AN  1  MAS 

1 

37  01 

03  33 

6292 

19 

21 

1  2  1 

BRECKENRIDGE 

Bf09 

02 

2 

39  29 

06  02 

9339 

18 

2 

BR1GGSDALE  2  NW 

D94S 

04 

4 

40  39, 

04  20 

*875 

1 

3 

1  2  3  C 

SUCNA  VISTA 

1071  01 

CHAFFEE 

1 

38  31 

06  08 

793* 

34 

97 

12  3 

BURL  I NGTON 

1121 

03 

KIT  CARSON 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlst,  P.  O.  Box  1079,  Denver,  Colorado  80201,  or  to  any  Weather 
Bureau  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  COLORADO"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DIMENSION  A  L  UNITS.      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:      Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.    Max  and  Mln  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

>als  based  on  the  period  1931*1960.     "DEP"  In  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  lettera  following  the  station  name,  such  as  12SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

•  Amount  Included  in  following  measurement. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  monthly  Climatologlcal  Data  for  detailed  dally  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 

V         Includes  total  for  previous  month,     V  In  annual  column  means  totsl  is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G         Soil  temperatures  published. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402,  for  SO  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  isaue  of  Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.   $2.  50  per  year.    (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the    Superintendent  of  Documents.    Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C.    20402.   .    , 
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30.9 

-  1.8 

65 

8 

.10 

21 

1053 

0 

4 

29 

2 

.30 

;  4 

.42 

.09 

20 

T.O 

2 

21* 

0 

0 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

38.0 

7.4 

22.7 

57 

6 

-19 

21 

1303 

o 

12 

31 

11 

.10 

.05 

19 

2.6 

0 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

30.1 

-  5.0 

12.6 

46 

8 

.24 

17 

1620 

16 

31 

21 

.05 

,04 

16 

7.0 

2 

27. 

0 

0 

0 

43.6 

17.7 

30.7 

-  .8 

64;  8 

-  8 

21 

1056 

o 

5 

" 

3 

.09 

.56 

.04 

20 

3.4 

1 

31* 

0 

0 

0 

LCNGMONT  2  ESE 

41.6 

9.8 

25.7 

-  1.3 

70 

» 

-1, 

21 

1210 

0 

7 

31 

5 

.05 

.30 

.03 

21 

1.0 

1 

23* 

0 

0 

0 

9  E 

46.  1 

8.7 

27.4 

66  11 

.20 

21 

1158 

0 

5 

29 

11 

•  15 

.20 

.15 

15 

6.0 

S 

22* 

1 

0 

0 

PEO  FEATHER  LAKES  2  SE 

34.7 

11.0 

22.9 

52 

8 

.23 

21 

1300 

0 

13 

31 

7 

.14 

.08 

15 

0 

0 

0 

SEDGWICK  5  S 

31.7 

9.0 

20.4 

57 

5 

.14 

21 

1380 

0 

16 

31 

13 

.61 

.17 

15 

11.0 

9 

23* 

3 

0 

0 

SPICER 

26.6 

2.4 

14.5 

43 

8 

-32 

21 

1559 

0 

23 

31 

10 

.29 

.64 

.08 

1 

23.0 

10 

25 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  2  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


JANUARY  1966 

Continued  ___  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

t  I 

En  3 

5  1 
>  3 
<  E 

Average 

*  1 
a  £ 

Highest 

Q 

Lowest 

IS 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

h 

a 
s 

j 

■ 

Q 

Snow.  Sle.t 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

•a 

3 

■2 

Max.  Depth 
on  Ground 

i 

3 

II 

i 
i 

j 

z 
s 
8 

s : 
,  < 

:°i 

Z  £ 

.  i 

— 

STERLING 

33.1 

5.9 

19.5 

-  5.3 

56 

6 

.22 

21 

1402 

0 

1  2 

3  1 

1  2 

.24 

-  .04 

.22 

20 

1 

0 

0 

wALOEN 

27,* 

2.6 

15.0 

** 

e 

•  26 

21 

1541 

0 

1  9 

3  1 

1  2 

.08 

.05 

31 

1.2 

1 

6. 

0 

0 

0 

wATERDALE 

M.t 

11.7 

26.7 

-  1.8 

69 

8 

.18 

21 

1181 

0 

9 

?9 

4 

.22 

-  .21 

.18 

31 

1 

0 

0 

WIGGINS  7  Sw 

37.3 

*«  1 

20.7 

St 

7 

.23 

21 

1369 

0 

13 

31 

15 

.47 

.22 

19 

7.5 

3 

0 

0 

DIVISION 

23.7 

-  2.8 

.26 

•  .24 

6.9 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA   WR   AIRPORT  R 

30.  8 

-  4.9 

13.0 

-  4.4 

46 

1 1 

.25 

25. 

1604 

0 

19 

31 

19 

.28 

.02 

.14 

19 

4.7 

4 

24* 

2 

0 

0 

BLANCA 

32.1M 

•  3.1M 

14.5m 

45 

11. 

.23 

22 

1558 

o 

Si 

.22 

.22 

19 

4.0 

4 

19 

1 

0 

0 

CENTER 

31.0 

-  2.4 

14.3 

42 

9* 

.19 

25. 

15*4 

o 

16 

1  7 

.14 

.14 

19 

3.0 

5 

29. 

1 

0 

0 

DEL  NORTE 

30.2 

2.9 

16.6 

-  4.2 

40 

11. 

.12 

25 

1405 

0 

19 

31 

L3 

.05 

-  .41 

.05 

19 

0 

0 

0 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

31.1 

5.8 

18.  5 

47 

7 

.10 

22 

1436 

0 

19 

31 

11 

,43 

.25 

19 

10  5 

6 

22* 

HERMIT   7  ESE  // 

28.1 

- 1 5  1 

6.5 

-  6.2 

36 

?9. 

.35 

18. 

1813 

0 

" 

31 

31 

.47 

.  .54 

.10 

29. 

10.0 

3 

0 

0 

mAmAsSA 

34.0m 

-  2.5M 

15.8M 

-  2.3 

49 

10. 

.17 

23 

1528 

0 

31 

.32 

.  .05 

.32 

19 

5.0 

3 

21. 

1 

0 

0 

V  ■   T  7     t,  T  ^  T  A 

27.5 

-     ,  7 

13.4 

41 

7 

.15 

25. 

1589 

0 

26 

31 

15 

.11 

.11 

19 

1.5 

5 

27. 

1 

0 

0 

SAGLACWE 

30.0 

-     .  3 

14.9 

42 

9 

.15 

21 

1547 

0 

21 

31 

16 

.08 

.  .28 

.08 

19 

2.0 

7 

28. 

0 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

21.2m 

-20.3 

,5M 

.36 

23. 

2004 

0 

11 

.05 

.05 

24 

.5 

0 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

26.2 

3.6 

14.9 

43 

7 

.11 

1547 

0 

22 

» 

12 

1.62 

.39 

19 

37.0 

62 

3. 

» 

0 

0 

DIVISION 

13.0 

-  4.2 

.34 

-  .27 

7.8 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE  t      70*  ON   THE  9TH  AT  ..ONGMONT  2  ESE 
LOWEST  TEMPERATURE,      "38*  ON  21+  AT  2  STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,      1.70   INCHES  AT  BONHAM  RESERVOIR 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,      TRACE  AT  4  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,      .70   INCH  ON   16+  AT  2  STATIONS 

GREATEST   REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,      37.0   INCHES  AT  WOLF  CREEK  PASS  1  E 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUNO,      66   INCHES  ON  THE   1ST  AT  WOLF 

CREEK  PASS   4  W 


See  Reieronce  Notes  Fallowing  Stjiion  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


ANY 

AROVA  4  Ht 
AYES  RANCH 
BRANDON 
BRANSON 

BUENA  VISTA 
BUTLER  RANCH 
C  AMRO  I  S« 
CANON  CITY 

COLORAOO  SPRINGS  MB  AP 
DELHI 

OOHERTY  RANCH 
f  AOS 

EVERSOLL  RANCH 
FORDER  »  S 

FOUNTAIN 
fowlER 
GARDNER 
6UFFEY   10  SE 
MASwELL 

HOLLY 

john  hart  j  n  0am 
karval 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  PAA  AIRPORT 


.»S 

.27 

.66 

.40 

.Tl 

T 

T 

.ST 

.5* 

.04. 

•  3» 

.OS  T 

.0' 

T 

.•1 

.St 

.40 

.25 


lahar 

l.SS 

LAS  ANIMAS 

.4» 

T 

LA  veta 

.41 

LEAOVlLLE 

.27 

•  02 

LIME  3  SE 

•  TS 

L I HON  10  SSW 

.42 

L  I  HON 

.1* 

NORTH  LAKE 

.41 

OROwAY 

•  SO 

PALMER  LAKE 

•  SB 

.14 

PENROSE  1  NNM 

•  >*) 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

//R 

.31 

■  01 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

.40 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

•  TS1 

T 

ROCKY  PORD  2  ESE 

•  ST 

T 

T 

RUSH  2  NNE 

.32 

rukton  park 

•  721 

•  12 

RYE 

1.  34 

.10 

SAL  IDA 

T 

SPRINGFIELD 

.88 

SPRINGFIELD  T  NSW 

H 

•  T4i 

STONINGTON 

•  61 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

•  S6 

.16 

TACONY  10  SE 

.41 

T 

TRINIDAD 

•  4S| 

•  12 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

1.30 

T 

•  60 

TROY   1  SE 

•  SO 

T 

THIN  LAKES  EVAPORATION 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

•  OS 

TWO  BUTTES  1  NW 

■  7? 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

•  731 

•  06 

wESTCL I FFE 

•*si 

wETMORE  2  S 

.32 

.06 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

.3* 

.01 

AMES 

,77 

.16 

ASPEN 

D 

.71 

.25 

.02 

BASALT 

.40 

.10 

BERTHOUD  PASS 

1.42 

.05 

■  OT 

BOND 

.02 

BONHAM  RESERVOIR 

1.70 

•  20 

8RECKENR IOGE 

.31 

CEOAREOGE 

.31 

CIMARRON 

.54 

CLIMAX  2  NW 

.4* 

.OT 

.01 

COCHETOPA  CREEK 

.13 

COLLBRAN 

•  ST 

.06 

COLORADO  NAT  HON 

.6* 

.23 

.01 

CORTEZ 

.30 

•  04 

CRAIG 

.35 

.02 

CRESTED  BUTTE 

.12 

.27 

DELTA  1  E 

•  0» 

.01 

OILLON  1  E 

.1* 

.05 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

.25 

.06 

DOLORES 

.55 

T 

.11 

OURANGO 

•  49 

.05 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

•  2> 

T 

ELECTRA  LAKE 

//R 

.62 

.15 

FORT  LEXIS 

.14 

.63 

ERASER 

.67 

.11 

FRUITA 

.SS 

.13 

GATEWAY  1  SW 

.27 

.07 

GLtNWOOD  SPRINGS  1  N 

.43 

.03 

GRAND  JUNCTION  Wfi  AP 

//R 

.65 

.11 

6RAN0  JUNCTION  6  ESE 

.41 

.10 

GRANO  LAKE  1  NW 

.61 

T 

GRAND  LAKE  4  SSW 

.18 

.03 

.02 

GRAND  VALLEY 

.47 

.10 

GREEN  MOUNTAIN  OAM 

.2» 

■  OS 

GUNNISON 

.40 

HAMILTON 

•  6» 

.04 

WAYDEN 

.3* 

T 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

.12 

IGNACIO   1  N 

•  ST 

.01 

KREMMLING 
LAKE  CITY 
LITTLE  DOLORES  3 
LlTTLt  HILLS 
MANCOS 

MAR V  I NE 
MAYBELL 
MEEKER 
•EREOITH 


.40 
.42 
.56 


.0! 
T 

.01 
.11 


.03 
.01 


.04 
.12 
.0! 


T     D  .OBO  .030  .03  .13 


.01  .27 
.0) 

.10 


.04  T 
.0 

T 


.05     .01  .06 


.0*     .02     .03  .10 


.14  .06 


.0!  T 
T 

.01  .13 


•  following  SuUo.  Iiuloi 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     11  12 


13  I  14  I  IS 


16  |  17  |  18     19  |  20  |  2l~  22  |  23  |  24  |  25  j  26  ]  27     28  ]  29  |  30 


■is  a  veroe  n*t  »"< 

■ONTROSE  NO  I 
•ONTROSE  NO  2 
«0STh0»U 
NORWOOD 

OURAY 

0*405A  SBRINBS 
P4LISA0E 

o»LI)«0f  L»eS  4  331 

•  «»!> 

PARADOX 

MARSHALL  10  SSE 

PITKIN 

PLACERVtLLE 

pohoermorn 

PYRAHIO 
R4I4SELY 

•  ICO 

■inj 

SAPINERO  •  c 

SARBENTS 
SHOSHONE 
SILVERTON 
STEAMBOAT  3PR INflS 
TACOMA 

TAYLOR  PARK 

TELLURIDE 

UUVAN 

VALLICITO  OAK 
WINTER  Pari 

.OLP  CREEK  PASS  4  H 

yamba 

VELLOM  jacket  ink 


AKRON  PAA  AIRPORT 
BOMNV  DAN 
BURLINBTON 
CHEYENNE  PELLS 
PLA4LER  I  No 

PLENINB  1  3 
(CNOA  1  ■ 
hOlyOKE 
lOALIA 

lEROy  t  msm 

OTIS  11  IE 

STRATTON  1  NE 

VONA 

•  RAY 

YUMA 


ALLEN3PARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BRIUSOALE  2  NM 
BYERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CHEESNAN 

CHERRY  CREEK  OAN 

OENVER  MB  AIRPORT  t, 
DENVER  >B  CITY 
EASTONvILLE   1  NNP 
EASTONVILLE  2  NNE 
EASTONVILLE  A  KSti 

ELBERT 
ELBERT   i  NM 
ELBERT  J  SE 
ELBERT  4  SSN 
ELBERT  9  ?. 

ELBERT  •  3M 
ESTES  PARK 
fvEROPEEN 

PAIRPLAY  / 
PORT  COLLINS 

PORT  LUPTON  1  N 

PORT  »OR«AN 

GEORGETOWN 

BRANT 

OREElEy 

(ROVER  10  a 

HARTSEL 
HApTHORNE 

idaho  3prin6s 
jones  pass  2  e 

jule3burb 
kassler 

iauppnan  4  sse 

KIOWA  3  SE 
KlO>A  4  S> 

LAKE  BEOROE  I  5" 
LAKEpOOD 
L0N«M0NT   2  ESE 
PARKER   1  f 

RED  PEATHER  LAKES  2  SE 

3EDALIA  4  SSE 
SEOOwICK  S  S 
SPICER 

SOUAp  MOUNTAIN 
STERLING 


i 

1.02 


4 

.to 

.'1 


pALOEN 

•ATEADALE 

•  IMINS  T  Sa 

PtNOSOR 


.93 
.44 
■  TB 


.27 
■  TO 
.20 


.09  .03 
.15 

.04     .09  .IB 


.04     ,02  .24 


.10 

.02     .11  .10 

.29     .OSD  .10 

T  .221 

.1)     .09  .01 

•  OB  .09) 

.19 


"I  - 

.01  .02 

0  .03 

,0T     .01  .02 


""I 
.09 


.10 

.03  T 


S*.  twH>nc4  new.  loUo-.ftg  Suaon  lad*. 


DAILY  PRECIPITATION 


ALAMOSA  we  A IRPORT 

BLANCA 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NH 

MERNIT  T  ESE 
MANAS3A 
KONTE  VISTA 
SAGUACME 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
«OLF  CREEK  RASS  1  E 


.1* 
.22 
.1* 
•  09 


Day  of  Month 


13     14  IS 


ia    .U    .02  T 


22     23  24 


25     26     27  28 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

30 
31 

25 
28 

25 
28 

25 
2  6 

25 
29 

26 
30 

29 
31 

30 
32 

32 
32 

30 
31 

28 
32 

31 
32 

26 
31 

28 
30 

30 
31 

28 
29 

24 
29 

24 
29 

24 
27 

26 
26 

23 
24 

22 
25 

21 
26 

20 
26 

20 
24 

19 
27 

24 
23 

18 

25 

20 
24 

20 
27 

25 
26 

25.2 
28.2 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

31 
31 

29 

28 
29 

27 
29 

28 
29 

28 
29 

30 
30 

31 
31 

32 
32 

31 
31 

30 
31 

32 
32 

30 
31 

30 
31 

31 
31 

31 
31 

28 
29 

25 
29 

27 
28 

28 
28 

26 
26 

24 
26 

24 
26 

23 
26 

24 
25 

23 
26 

25 
25 

22 
25 

23 
24 

23 
26 

25 
26 

27. « 
28. S 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

33 
33 

32 
31 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

31 
31 

32 
32 

32 
33 

33 
32 

32 
32 

33 
33 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

31 
31 

30 
30 

30 
30 

30 
29 

29 
28 

26 
27 

27 
27 

27 
27 

27 
27 

25 
26 

27 
27 

26 
26 

26 
26 

25 
26 

26 
27 

29.1 

29.  e 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

36 
36 

36 
36 

35 
35 

35 
35 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

33 
33 

32 
32 

32 
32 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

33. S 
33.4 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

35 
35 

35 
35 

35 
34 

34 
34 

34 

34 

33 
34 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

36. C 

36.  C 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

46 
46 

46 

46 

46 

46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 

45 

45 
44 

44 

44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

43 
44 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

44.2 
44.2 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

ft 

n 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

IE 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft 

> 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 

Mm 

44 

25 

36 
3 

50 
22 

55 
23 

58 
28 

52 
27 

53 
32 

g 

58 
30 

30 
19 

55 
19 

48 

25 

40 

23 

23 

6 

30 
5 

36 
11 

30 
16 

21 
13 

18 
•  6 

20 
0 

32 
10 

30 
5 

23 

4 

45 
10 

44 

20 

30 
.  1 

45 
16 

33 
20 

40 
15 

41.9 
16.9 

BUENA  VI5TA 

MAX 

Mm 

43 

1 

40 

0 

44 

0 

49 

17 

49 

16 

35 
21 

22 

48 
19 

44 

15 

39 
9 

40 
15 

41 
20 

42 

3 

34 
4 

39 
1 

•  14 

30 
2 

29 
.  2 

26 
16 

29 
5 

39 
6 

44 

2 

45 

16 

51 
11 

49 

17 

43 
4 

42.6 
6.9 

CANON  CITY 

MAX 
M1N 

44 
26 

39 
13 

51 
20 

58 
23 

58 

33 

55 
28 

61 
35 

46 

60 
34 

55 
25 

50 
21 

51 
30 

49 

29 

33 
15 

41 
4 

43 
20 

30 
22 

26 
15 

20 
.  S 

31 
•  1 

41 
3 

36 
15 

40 
12 

33 
21 

41 
17 

40 
.  6 

38 

13 

39 

10 

33 
31 

46.3 

19.7 

COLORADO  SPRINGS  WB  AC 

MAX 

min 

38 

14 

31 
3 

46 

14 

32 

16 

55 
25 

44 
24 

51 
30 

\\ 

35 
26 

3B 

20 

40 
13 

40 
21 

30 
20 

20 
S 

33 
1 

36 
8 

24 
12 

15 
5 

14 
•  10 

18 
•  1 

31 
4 

26 

3 

25 

7 

39 

12 

30 
2 

34 

2 

34 

11 

53 

17 

36 

21 

37.2 
12.9 

DELHI 

MAX 

Mm 

48 

12 

37 
9 

56 
14 

57 
17 

63 
17 

59 
17 

64 
24 

12 

63 

22 

90 
It 

48 

9 

50 
12 

40 
20 

28 

6 

28 
•  16 

34 
-  6 

28 
5 

20 
10 

17 
•  2 

28 
•  21 

38 

•  12 

30 
.  9 

24 
-10 

37 

0 

23 

4 

94 
.17 

30 
.  4 

ss 

.  3 

42 

10 

42.1 
3.7 

IMS 

MAX 

Mm 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

Mm 

53 
6 

56 
19 

44 

26 

33 

10 

30 
2 

40 
7 

90 
27 

30 
25 

28 

5 

38 
-15 

29 
2 

31 

0 

20 
-  2 

46 

•  6 

14 
9 

16 
.  5 

30 

28 

3 

PORDER  8  S 

MAX 

Mm 

49 
16 

37 
7 

49 
3 

52 
1 

61 

13 

53 

13 

50 
19 

51 
19 

30 
32 

49 

12 

53 
17 

46 
18 

45 

10 

46 
11 

36 

27 

31 
9 

40 
-  1 

39 
3 

91 
16 

22 
8 

17 
•  14 

30 
-15 

29 
•  10 

21 
.  8 

25 
-  4 

37 
-10 

92 
4 

26 

0 

19 
.  4 

33 

33 
S 

38.5 
3.4 

HOLLY 

MAX 

Mm 

17 

IS 

14 

54 
10 

50 
18 

55 
20 

54 
34 

58 

22 

54 
14 

31 
16 

53 
18 

47 
27 

48 

17 

51 
19 

53 
24 

35 
10 

20 
•  6 

24 
•  2 

36 
2 

27 
16 

24 

2 

14 
-16 

20 
.11 

17 
-  5 

24 
•  4 

20 
-  8 

18 

-  1 

7 

-  1 

15 
•  11 

16 

21 
•  2 

34.  S 
7.9 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 

Mm 

32 
20 

40 

23 

50 
19 

55 
12 

55 
20 

52 
18 

52 
26 

50 
25 

50 
30 

45 

19 

50 
21 

47 

31 

49 

18 

51 

20 

47 

92 

93 
12 

28 
-  5 

26 
-  1 

32 
20 

26 
14 

19 

2 

20 
•  3 

22 
.  7 

20 
-  9 

13 
-12 

35 
-  9 

32 
3 

17 
-  4 

13 
-10 

16 
-15 

13 
•  I 

35.9 
10.0 

KIT  CARSON 

MAX 

Mm 

47 
24 

46 
13 

52 

12 

51 
10 

56 
16 

49 

20 

30 
30 

47 
28 

47 

29 

42 
16 

46 
18 

42 

30 

47 
16 

44 
16 

36 
30 

94 

9 

28 

1 

33 

9 

27 
24 

25 
6 

12 
2 

26 
-  7 

24 
4 

28 
6 

34 
6 

36 

0 

26 
-  3 

IS 
•  2 

14 
-  8 

24 

15 

1 

35.5 
11.4 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

49 

23 

37 
15 

50 
14 

56 

14 

56 
16 

55 
18 

31 
24 

52 
22 

50 

22 

44 
18 

31 

19 

46 

21 

48 

IT 

49 
16 

34 

23 

23 

2 

26 
-  4 

25 

0 

26 
16 

17 
2 

11 
•  12 

17 
•  13 

21 
.  8 

12 
•  10 

16 
-  5 

38 
-  5 

15 
-  5 

16 
-  8 

8 

-  8 

14 
•  10 

18 

1 

33.3 
6.9 

LAMAR 

MAX 

Mm 

47 

21 

39 
21 

49 

15 

54 
15 

54 

16 

50 
18 

54 

24 

53 
23 

49 
24 

45 

20 

49 

20 

49 

24 

50 
17 

51 
17 

38 
26 

28 
1 

27 
-  3 

30 
•  3 

28 

23 

26 

6 

22 
-12 

22 
-15 

22 
-  8 

23 
•  8 

21 
-  9 

36 
-13 

10 
0 

U 
.  2 

8 

•  10 

19 
-11 

20 
1 

35.2 
7.7 

LAS  ANIMAS 

MAX 

Mm 

51 
20 

39 
13 

52 
10 

57 
10 

56 
1* 

57 
17 

55 
23 

33 
21 

50 
26 

44 

17 

54 
18 

47 

20 

51 
1  3 

51 
14 

43 
27 

32 
13 

29 
-  6 

32 
-  1 

31 
15 

25 
12 

19 

3 

23 
-13 

25 
.  8 

21 
-12 

21 
-  4 

43 
-  8 

32 
5 

19 
.  4 

13 
-  9 

18 
•  12 

20 
0 

97.  S 
7.5 

LA  VETA 

MAX 

Mm 

54 

90 

50 
30 

48 

26 

48 

20 

52 

22 

54 
18 

60 
26 

62 
28 

58 
14 

5B 

10 

52 
12 

42 
10 

42 
t 

40 
6 

36 
•  2 

34 

2 

45 
.  3 

48 

0 

38 
10 

34 
8 

27 
-  5 

29 
-  7 

38 
2 

36 

0 

98 
8 

42 
20 

45 
20 

44 
4 

36 
3 

48 

46 
6 

44.6 

10.7 

LEADVILLE 

MAX 

Mm 

25 
■  4 

20 
.13 

32 
•  7 

34 
•  4 

43 
9 

36 

10 

38 
12 

47 

1  1 

38 

14 

39 
8 

42 

10 

27 
.  4 

29 
-  2 

34 

5 

22 
.  2 

23 
-10 

26 
.  6 

38 
.  5 

37 
.  4 

22 
.  6 

16 
•  18 

22 
-12 

23 
.  6 

19 
-  9 

19 
-  8 

30 
-  7 

40 
-  3 

32 
.  2 

30 
4 

39 

21 
2 

90.9 

-  1.4 

LIMON  10  SSH 

MAX 

Mm 

43 
17 

35 

51 
10 

58 

15 

55 
24 

56 
21 

53 
IB 

63 
28 

52 
28 

50 
15 

60 
19 

44 
21 

45 
14 

44 
16 

35 
26 

26 

2 

32 
•  6 

35 

27 
9 

20 
0 

22 
•  9 

24 
•  9 

27 
2 

30 
-  2 

24 
-  6 

40 

0 

37 
2 

32 
.10 

36 
5 

51 

32 
2 

40.0 
6.6 

LIMON 

MAX 

Mm 

42 

10 

36 

51 

3 

57 
.  2 

54 

15 

55 
1* 

56 
14 

55 
19 

50 
16 

44 

7 

58 
14 

40 

20 

46 

6 

46 

8 

34 
19 

20 
.  7 

28 
•  10 

36 

29 
13 

14 
•  2 

13 
-15 

24 
-19 

25 
-  1 

29 
-12 

22 
-13 

40 
-  5 

20 
-  2 

32 
-  9 

28 
.  2 

41 

19 
3 

36.9 
2.6 

NORTH  LAKE 

MAX 

Mm 

29 
17 

30 

41 
5 

46 
5 

51 
16 

47 
16 

54 
16 

57 

20 

44 

23 

48 
16 

46 

20 

39 
15 

96 

4 

40 

8 

33 
14 

22 

-14 

30 
•  8 

39 

29 

13 

25 
4 

19 
-  5 

31 

-14 

26 

0 

23 
•  9 

23 
•  8 

42 
-  8 

44 

11 

36 
9 

46 

12 

43 
13 

33 
19 

37.3 
6.6 

PALMER  LAKE 

MAX 

Mm 

40 
IB 

38 

3* 
9 

45 
19 

48 
31 

54 
25 

48 

25 

54 

26 

57 
35 

50 
15 

56 
26 

52 
17 

35 

16 

48 
18 

40 

20 

22 
•  2 

20 
1 

36 
6 

37 
11 

22 
2 

14 
•  6 

16 
-  6 

24 
4 

31 

1 

29 
3 

25 
8 

40 

20 

41 

38 
16 

34 
18 

51 
25 

38.0 
13.8 

PUEBLO  «B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

30 

20 

44 

52 
8 

62 
11 

63 

12 

63 
13 

53 
21 

5B 

21 

58 

21 

58 
14 

57 

14 

50 
24 

51 
10 

47 

13 

36 

30 

91 

7 

40 
2 

38 

1 

35 
24 

25 
10 

19 
•  10 

23 
-13 

35 
-  5 

29 

0 

25 
•  3 

43 

0 

23 
3 

35 
•  4 

25 
3 

35 

47 

12 

42.4 
8.6 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

Mm 

51 

20 

42 
15 

53 

10 

58 

6 

58 
10 

56 
15 

34 

19 

51 
19 

55 
35 

49 

15 

54 

16 

49 

24 

51 

12 

49 
12 

41 

25 

95 
10 

30 
•  5 

29 

31 
13 

25 
10 

14 
-  1 

24 
-16 

34 
.10 

20 
•  10 

20 
-  6 

44 
-  9 

36 

2 

23 
•  3 

15 
.  8 

23 
-11 

36 
1 

39.0 
6.7 

RUSH  2  NNE 

MAX 

Mm 

42 
18 

37 
15 

53 

0 

60 
8 

56 
16 

58 
15 

53 
15 

64 
22 

50 
15 

60 

10 

53 
12 

42 
18 

47 

6 

42 

10 

34 
4 

25 
3 

40 
-  4 

39 

30 
6 

18 
-  2 

24 
-14 

28 
-10 

32 
-  2 

33 
-  3 

33 
•  6 

45 

-  1 

33 
9 

99 
•  11 

38 
-  9 

58 

12 

35 
6 

41,8 
5.3 

RUXTON  PARK 

MAX 

Mm 

29 
10 

23 
•  10 

36 
-  1 

44 
9 

40 
12 

47 
14 

45 
18 

52 
16 

47 
30 

45 

12 

44 
16 

34 
11 

30 
-  3 

35 
5 

27 
13 

13 
-  8 

23 
-11 

32 

21 

4 

15 
.  7 

13 
•  16 

21 

-14 

24 
•  6 

18 
-11 

19 
-  5 

36 
-  5 

38 

9 

»» 
0 

40 

10 

43 

20 

30 
13 

32.2 
3.8 

RYE 

MAX 

Mm 

40 

22 

34 

45 

2 

48 
8 

55 
14 

53 
17 

53 

19 

57 
21 

58 
24 

54 
13 

56 

20 

30 
9 

41 
19 

41 

12 

40 
19 

28 
6 

31 
-10 

35 

29 
15 

25 
8 

20 
-  8 

27 
•  9 

30 
.  4 

27 
-  8 

2' 
-  5 

43 
-  3 

38 
11 

40 
0 

43 

3 

49 

11 

43 
26 

40.6 
7,7 

SALIDA 

MAX 

Mm 

37 

43 
3 

48 

0 

51 
8 

34 
14 

34 
IS 

52 
IS 

54 
14 

52 
16 

52 
24 

43 
13 

49 
4 

44 

11 

40 

20 

39 

1 

41 

22 

44 

22 

40 
-  4 

27 
.  4 

94 
•  5 

36 

29 
-  3 

36 
3 

43 

2 

43 
6 

47 
4 

50 
8 

49 

48 

15 

44.2 
8.6 

SPRINGFIELD  1  HSU 

MAX 

Mm 

50 
22 

40 

12 

56 

13 

58 
18 

57 
21 

64 
23 

54 
23 

64 

32 

51 

29 

48 

21 

60 
25 

49 

27 

48 
16 

51 

21 

37 

20 

29 
6 

30 
-  6 

36 

32 

24 

25 
19 

20 

2 

99 
-10 

33 
3 

21 
-  6 

16 
-  S 

43 
-  2 

32 
1 

18 
•  9 

16 

-  4 

38 

33 
9 

40.2 
11.4 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

19 
•  18 

20 
-12 

32 
•  32 

37 
.24 

38 
-16 

37 
0 

40 
12 

43 

33 
14 

37 
•  11 

36 
.  2 

25 

0 

26 
•  29 

32 
0 

22 
3 

19 
-27 

24 
•  30 

29 
.32 

27 
•  8 

14 
•  16 

14 

•  30 

18 
-23 

17 
.19 

12 
-18 

11 
-  « 

30 
•  20 

37 
-24 

28 

•  12 

32 
3 

33 
-20 

20 
•  10 

27.2 
-13.1 

TACONY   10  SE 

MAX 

Mm 

50 
16 

40 

53 
8 

60 
7 

60 
1* 

58 
15 

32 
21 

34 

22 

54 
34 

55 
13 

59 
18 

30 
23 

48 

11 

47 
12 

38 
26 

31 
11 

41 

2 

40 

26 
IS 

22 
8 

21 
-18 

26 
-14 

34 

-  7 

28 
.  6 

23 
-  7 

44 
-  4 

25 
4 

97 
-  1 

23 

2 

45 

40 

1  1 

41.4 
7.6 

TRINIDAD 

MAX 

Mm 

46 

32 

37 

52 
13 

55 
15 

60 
20 

62 
24 

34 
23 

61 
26 

39 
30 

SB 

23 

57 
26 

54 
23 

48 

IS 

46 
18 

37 
25 

27 
10 

34 
4 

40 

36 
21 

25 
14 

20 
-  3 

29 
-  3 

33 
6 

33 
1 

91 
5 

47 
6 

44 

21 

96 
2 

43 

13 

49 
19 

44 

21 

43.8 
14,8 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

43 

21 

34 

33 
9 

56 
15 

60 
24 

62 
23 

34 

21 

62 
35 

SB 
22 

ST 
16 

56 

20 

42 
18 

46 
14 

48 

18 

34 
24 

24 

•  1 

33 
-  3 

37 

28 

17 

24 

2 

20 
•  9 

91 
-10 

33 

0 

27 
.  2 

24 
•  1 

42 
6 

39 

-  4 

la 

-  9 

40 
3 

51 

41 
8 

42,0 
9.1 

THIN  LAKES  EVAPORATION 

MAX 

Mm 

T«0  BUTTE5  1  NX 

MAX 

Mm 

49 
25 

32 
27 

37 

26 

55 
24 

55 
28 

63 

21 

55 
24 

60 
19 

64 

21 

62 
23 

60 
28 

59 
24 

38 

22 

57 
21 

34 

26 

26 
6 

28 
.  7 

33 

32 
22 

24 

13 

14 
•  2 

92 
•11 

24 

21 

3 

16 
-  7 

38 
•  7 

24 

1  ' 
•  9 

9 

-  9 

23 

19 
4 

34.1 

11.4 

«ALSENBURG  POWER  plant 

MAX 

Mm 

40 

22 

33 

45 

20 

51 
24 

58 
27 

55 
25 

57 
27 

59 
30 

55 
39 

35 
IT 

56 
32 

30 
15 

43 

11 

48 
21 

41 

25 

26 
10 

39 
•  5 

44 

30 
18 

23 
9 

23 
.  9 

95 
•  8 

36 

32 

0 

28 
9 

42 

15 

46 

20 

94 
4 

48 

12 

44 
28 

42.9 
19.2 

xESTCLIFFE 

MAX 

Mm 

34 

13 

33 

44 

1 

48 

0 

49 

2 

54 
8 

54 

13 

34 
12 

47 

20 

52 

a 

48 
18 

40 
4 

42 

41 
3 

32 
18 

27 
7 

27 
-IT 

34 

-IT 

35 
17 

25 
-  1 

15 
-10 

26 
•  19 

33 

27 
-16 

29 
-  8 

40 
-14 

38 

0 

99 
.12 

42 

-  2 

97 
11 

98.2 

1.3 

WETMORE  2  S 

MAX 

Mm 

42 
23 

39 

36 

11 

54 

20 

57 
22 

57 
24 

33 

23 

39 
27 

55 

31 

57 
20 

59 

27 

49 
18 

47 

15 

46 

19 

36 
24 

28 

12 

39 

4 

42 

12 

32 
19 

25 
5 

22 
.  2 

91 
•  2 

36 

32 
T 

92 
8 

46 

12 

36 

13 

39 

7 

43 
13 

46 
26 

42.9 
13.0 

S*>4>  R«l4).«nct)  NolM  Following  SuUon  todw 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JANUARY  1966 


Day  of  Month 

■ 

Stilton 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•      »  * 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  Oi 

ALTENBERN 

MAX 

J2 

25 

28 

33 

37 

38 

44 

42 

45 

44 

47 

39 

18 

39 

32 

34 

35 

37 

38 

28 

21 

22 

28 

31 

26 

33 

36 

38 

38 

38 

39 

35.1 

Mm 

18 

.  3 

0 

3 

12 

13 

16 

19 

20 

21 

16 

18 

11 

13 

5 

4 

8 

16 

.11 

.  7 

5 

8 

.  2 

•  4 

3 

2 

6 

6 

19 

6.2 

ASPEN 

MAX 

J7 

21 

28 

30 

34 

42 

45 

48 

38 

40 

42 

30 

36 

24 

25 

24 

29 

34 

23 

15 

27 

20 

19 

21 

32 

31 

33 

38 

45 

37 

31.2 

Mm 

12 

•  10 

.10 

.  3 

10 

1* 

14 

19 

12 

12 

'« 

13 

IS 

.  3 

.  6 

.  3 

4 

1 

-14 

.  4 

3 

.  2 

-  3 

0 

-  1 

1 

2 

9 

9 

3.4 

BASALT 

MAX 

i  1 

30 

29 

31 

33 

40 

42 

46 

38 

40 

46 

44 

[? 

36 

32 

26 

29 

26 

27 

35 

40 

39 

45 

36 

35.9 

min 

1 

-  6 

•  6 

•  3 

3 

14 

15 

13 

13 

u 

11 

.  2 

•  11 

8 

2 

-  3 

-  2 

1 

5 

13 

11 

4.6 

8ERTM0UD  PASS 

MAX 

1  9 

14 

10 

20 

25 

27 

29 

29 

41 

23 

31 

29 

l| 

17 

18 

14 

13 

1* 

31 

19 

14 

4 

13 

7 

4 

4 

22 

30 

19 

24 

29 

19.6 

MIN 

0 

•  1) 

-11 

2 

4 

10 

13 

17 

5 

10 

•  4 

4 

.  9 

•  9 

-  9 

1 

-  4 

•  22 

•19 

-12 

-12 

-12 

-  5 

-  3 

0 

4 

2 

-  2.9 

BONO 

MAX 

10 

30 

30 

31 

36 

39 

49 

48 

44 

43 

41 

38 

'* 

38 

34 

32 

29 

31 

33 

27 

19 

24 

32 

29 

26 

33 

37 

35 

38 

40 

38 

34.5 

Mm 

I* 

10 

2 

•  A 

8 

14 

15 

25 

14 

15 

18 

21 

4 

.  1 

.  2 

2 

8 

.  9 

.  3 

5 

0 

0 

-  1 

0 

-  1 

6 

3 

12 

6.2 

CEDAREOGE 

MAX 

37 

30 

3* 

38 

39 

42 

47 

49 

47 

46 

49 

39 

42 

34 

34 

36 

37 

39 

33 

23 

30 

25 

31 

32 

39 

41 

40 

44 

49 

38 

36.1 

Mm 

!2 

* 

5 

5 

15 

16 

21 

22 

23 

27 

20 

[J 

21 

17 

12 

8 

8 

13 

20 

.  4 

0 

15 

10 

4 

2 

9 

8 

12 

22 

27 

13.1 

CIMARRON 

MAX 

ifc 

12 

18 

15 

32 

32 

30 

30 

35 

25 

28 

38 

38 

30 

28 

26 

24 

11 

34 

28 

25 

15 

15 

30 

26 

25 

20 

20 

18 

20 

33 

25.9 

Mm 

tl 

.  6 

•  6 

-14 

•  11 

.  5 

•  1 

-  1 

15 

11 

18 

3 

10 

0 

10 

10 

•  11 

-10 

11 

13 

•  21 

•  23 

-10 

10 

-21 

-18 

-15 

-20 

.14 

5 

10 

•  3.2 

CLIMAX  2  NW 

MAX 

16 

12 

21 

28 

31 

29 

29 

38 

27 

30 

29 

21 

19 

22 

17 

17 

17 

31 

19 

15 

7 

17 

10 

5 

6 

23 

31 

21 

24 

29 

22 

21.4 

Mm 

1? 

•  17 

•  6 

9 

9 

13 

14 

18 

7 

12 

§ 

5 

3 

.  8 

-  9 

0 

6 

.  5 

•  19 

-10 

-11 

-14 

-10 

3 

0 

1 

6 

0 

.1 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

lb 

2* 

12 

5 

j 

10 

14 

26 

22 

30 

25 

25 

2<< 

15 

16 

22 

15 

10 

4 

24 

20 

12 

12 

15 

18 

10 

10 

12 

20 

20 

16.4 

Mm 

0 

.17 

•  27 

.31 

-29 

•20 

•  12 

-10 

.  8 

-  9 

.10 

lb 

-13 

•  11 

-15 

-21 

-26 

•  24 

-  9 

-19 

-30 

-27 

-17 

-17 

-25 

-24 

-27 

-25 

-17 

-10 

.17.9 

COLLBRAN 

MAX 

3  1 

26 

32 

39 

38 

AO 

46 

40 

48 

47 

48 

41 

40 

41 

37 

33 

33 

38 

39 

30 

25 

25 

30 

31 

31 

34 

38 

39 

38 

47 

39 

36.8 

Mm 

!0 

0 

3 

9 

9 

13 

17 

21 

23 

20 

22 

19 

15 

20 

17 

9 

5 

12 

15 

.  7 

.  4 

10 

3 

0 

7 

9 

12 

13 

21 

n.o 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

kO 

28 

30 

29 

37 

37 

42 

40 

40 

41 

46 

39 

39 

39 

35 

35 

27 

24 

24 

33 

35 

36 

38 

52 

41 

36.1 

Mm 

7 

3 

8 

9 

15 

15 

IB 

20 

21 

21 

24 

23 

17 

19 

17 

11 

0 

0 

4 

15 

12 

12 

16 

19 

27 

14.6 

CORTEZ 

MAX 

17 

33 

35 

60 

43 

44 

46 

43 

49 

49 

46 

40 

41 

42 

40 

40 

40 

34 

32 

34 

27 

32 

31 

29 

30 

37 

42 

43 

46 

50 

42 

39.3 

Mm 

". 

1 

7 

7 

13 

16 

It 

21 

24 

20 

27 

19 

15 

18 

17 

16 

10 

10 

24 

16 

.10 

•  3 

12 

0 

1 

0 

11 

5 

11 

19 

25 

12.6 

CRAIG 

MAX 

!2 

18 

28 

32 

34 

40 

50 

46 

40 

36 

38 

39 

31 

32 

34 

25 

31 

29 

20 

15 

25 

30 

26 

23 

29 

35 

31 

35 

37 

32 

31.2 

Mm 

2 

•  13 

-  5 

-  1 

1 

6 

26 

20 

19 

18 

20 

11 

8 

22 

9 

.  3 

-l* 

•  11 

•  9 

-  7 

.23 

-10 

11 

7 

.  8 

-  4 

2 

-  6 

2 

8 

12 

2.7 

crested  butte 

MAX 

!3 

14 

16 

20 

27 

26 

30 

30 

33 

31 

35 

27 

2  1 

25 

29 

25 

21 

26 

20 

15 

13 

20 

16 

16 

22 

22 

18 

29 

27 

28 

23.5 

Mm 

L2 

•  25 

-25 

-22 

-17 

•  7 

•  2 

•  2 

3 

.  3 

0 

!  5 

•  8 

7 

-15 

-22 

-21 

•  7 

-10 

.26 

-25 

.10 

-18 

-20 

-14 

-19 

.  7 

.  6 

3 

•  10.6 

DELTA  1  E 

MAX 

19 

31 

34 

35 

37 

AO 

44 

42 

45 

41 

47 

42 

4  1 

43 

37 

38 

37 

40 

30 

25 

90 

27 

s» 

35 

39 

40 

42 

43 

52 

43 

38.4 

Mm 

>5 

6 

8 

5 

7 

11 

12 

15 

17 

18 

20 

19 

14 

18 

16 

10 

*6 

13 

20 

4 

0 

16 

9 

10 

1 

6 

3 

7 

11 

23 

11.4 

DILLON  1  E 

MAX 

'8 

24 

32 

38 

36 

43 

17 

52 

42 

40 

38 

27 

2  7 

31 

25 

22 

30 

27 

25 

13 

26 

24 

20 

12 

34 

41 

28 

34 

39 

33 

30.8 

Mm 

0 

-22 

•  12 

•  12 

•  4 

2 

8 

6 

23 

4 

8 

_ 

1  0 

8 

10 

•  15 

-20 

•  13 

6 

-10 

-27 

-19 

.10 

.  7 

•12 

-  9 

-11 

-  1 

1 

.  4 

•  4,9 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

1 1 

22 

26 

29 

36 

36 

44 

39 

39 

42 

38 

36 

34 

32 

33 

30 

26 

28 

26 

20 

19 

23 

29 

31 

31 

35 

35 

36 

31 

33 

31.9 

Mm 

9 

-  2 

1 

3 

7 

10 

11 

11 

IB 

20 

19 

15 

13 

10 

12 

9 

23 

1 

1 

14 

-  9 

•  6 

•  2 

2 

2 

3 

9 

6 

10 

11 

15 

7.6 

DURANGO 

MAX 

15 

30 

40 

43 

42 

43 

49 

46 

49 

47 

44 

41 

42 

34 

39 

40 

30 

34 

32 

29 

31 

32 

33 

33 

39 

47 

40 

42 

48 

41 

39.4 

Mm 

!0 

•  S 

•  5 

0 

4 

9 

10 

14 

13 

112 

15 

10 

6 

10 

12 

11 

*5 

14 

15 

1 

•  10 

.  3 

-  5 

5 

2 

5 

15 

17 

7.0 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

>2 

23 

30 

31 

35 

42 

90 

39 

43 

40 

37 

35 

34 

40 

35 

32 

-34 

32 

36 

22 

20 

23 

30 

26 

26 

34 

37 

38 

40 

40 

41 

34.0 

Mm 

7 

.  4 

•  6 

•  4 

•  1 

7 

12 

12 

20 

15 

15 

5 

15 

12 

0 

•  5 

0 

-  5 

-24 

-17 

•  1 

.  4 

-13 

-11 

.10 

-11 

2 

-  1 

7 

.5 

FORT  LEWIS 

MAX 

14 

26 

35 

39 

39 

59 

48 

42 

40 

44 

41 

34 

35 

38 

34 

34 

" 

30 

28 

27 

24 

26 

24 

22 

27 

35 

40 

37 

40 

39 

33 

34.5 

Mm 

4 

-10 

•  4 

0 

2 

7 

11 

14 

15 

11 

18 

24 

4 

8 

4 

5 

11 

4 

•  2 

•  9 

.  7 

-  2 

1 

1 

1 

11 

13 

4.5 

PRASER 

MAX 

6 

12 

22 

21 

32 

28 

34 

37 

33 

38 

33 

24 

26 

30 

26 

22 

29 

27 

19 

14 

24 

21 

14 

13 

28 

32 

28 

30 

33 

23 

25.9 

Mm 

- 

La 

-35 

•  36 

•  32 

•  22 

•  12 

2 

-  2 

5 

•11 

-  5 

8 

11 

.  3 

•  28 

-28 

-32 

•18 

-18 

-38 

-10 

-17 

-16 

-17 

•  18 

-28 

-21 

.  3 

•  22 

-18 

•  15.8 

PRUITA 

MAX 

IS 

30 

33 

34 

39 

36 

45 

38 

45 

42 

46 

46 

i4 

42 

41 

40 

40 

42 

34 

27 

28 

30 

35 

36 

37 

39 

41 

43 

41 

43 

38.4 

Mm 

14 

.  7 

1 

0 

3 

8 

10 

14 

14 

IB 

19 

22 

1  6 

19 

17 

13 

\l 

11 

10 

24 

.10 

•  6 

5 

3 

5 

3 

7 

9 

26 

9.6 

GATEWAY   1  SM 

MAX 

(7 

32 

37 

J7 

39 

41 

44 

46 

47 

94 

50 

45 

43 

45 

43 

40 

40 

40 

34 

30 

33 

32 

36 

39 

41 

41 

42 

46 

34 

45 

Al.l 

Mm 

'7 

11 

14 

12 

12 

14 

18 

19 

22 

24 

25 

24 

1  8 

21 

17 

16 

27 

26 

22 

26 

3 

6 

12 

13 

17 

12 

23 

19 

19 

20 

25 

18.2 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

MAX 

kO 

35 

31 

34 

45 

48 

52 

47 

51 

49 

48 

43 

u 

45 

33 

32 

*! 

49 

41 

40 

32 

36 

37 

34 

33 

46 

46 

43 

41 

46 

46 

41.4 

Mm 

12 

•  6 

-  5 

•  2 

2 

.  1 

12 

9 

20 

19 

14 

0 

18 

9 

.  2 

0 

9 

.15 

•  6 

12 

-  3 

-  5 

.  3 

10 

0 

12 

3.1 

GRAND  JUNCTION  KB  AP 

MAX 

14 

27 

32 

33 

37 

38 

43 

37 

43 

42 

46 

44 

43 

40 

41 

37 

41 

40 

30 

25 

23 

29 

33 

36 

34 

35 

40 

39 

38 

39 

36.6 

Mm 

9 

•  1 

3 

4 

8 

14 

14 

17 

1( 

29 

23 

27 

2  3 

22 

21 

21 

16 

15 

17 

13 

.  5 

.  4 

14 

3 

5 

5 

12 

12 

20 

12,3 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

ig 

26 

31 

33 

37 

36 

44 

38 

40 

39 

45 

43 

43 

40 

38 

38 

40 

39 

33 

25 

26 

11 

34 

37 

38 

36 

40 

42 

37 

36 

36.9 

Mm 

<* 

1 

1 

3 

7 

11 

19 

16 

16 

29 

21 

23 

2  1 

20 

20 

18 

14 

15 

22 

.  7 

1 

10 

8 

13 

6 

15 

15 

25 

13.5 

GRAND  LAKE  1  NW 

MAX 

lu 

16 

28 

35 

30 

35 

38 

47 

47 

39 

16 

27 

25 

23 

27 

21 

34 

25 

20 

14 

21 

19 

17 

1* 

30 

34 

29 

32 

36 

34 

28.5 

Mm 

s 

.20 

-20 

.18 

.11 

1 

11 

10 

23 

.  2 

3 

2 

8 

10 

•  11 

-15 

.19 

-  9 

-  1 

.27 

.  7 

.10 

-10 

-10 

-15 

.15 

12 

-  7 

.  4 

.  4,8 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

>6 

18 

22 

22 

22 

33 

38 

44 

42 

36 

37 

35 

25 

25 

26 

22 

18 

21 

21 

13 

18 

18 

17 

15 

22 

22 

24 

27 

31 

30 

25.6 

Mm 

8 

.16 

.18 

.15 

.10 

2 

28 

10 

27 

1 

5 

3 

11 

9 

•  13 

-16 

•  18 

•  10 

•  1 

.26 

0 

.  4 

-14 

-  7 

-15 

.15 

11 

-  6 

.  7 

•  3,3 

GRAND  VALLEY 

MAX 

)| 

28 

32 

35 

37 

36 

42 

36 

45 

44 

44 

42 

39 

40 

36 

34 

40 

38 

34 

24 

24 

28 

30 

32 

36 

39 

38 

38 

39 

40 

36.3 

Mm 

5 

•  2 

•  1 

1 

4 

10 

11 

14 

17 

19 

20 

20 

19 

21 

16 

13 

10 

11 

12 

21 

.  4 

•  6 

10 

13 

-  2 

4 

4 

8 

8 

24 

10.3 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

>9 

16 

31 

30 

29 

36 

44 

49 

45 

42 

42 

36 

32 

36 

33 

31 

21 

23 

19 

15 

23 

24 

23 

20 

28 

26 

29 

29 

35 

35 

30.1 

Mm 

14 

•  11 

-  3 

.  3 

0 

7 

22 

15 

32 

12 

16 

11 

2 

13 

15 

.  2 

•  12 

•  4 

3 

-17 

•  6 

0 

-  3 

-  7 

.  4 

5 

3 

5 

3.2 

GUNNISON 

MAX 

'5 

17 

0 

.  3 

7 

14 

20 

16 

24 

19 

18 

22 

1  3 

17 

20 

15 

3 

20 

20 

13 

2 

10 

14 

23 

15 

5 

9 

13 

16 

25 

14.3 

Mm 

12 

-25 

•  34 

-37 

-29 

-20 

•16 

-14 

•  12 

-14 

•14 

•  12 

>l 

-18 

•  15 

•  18 

-32 

•33 

.13 

•  14 

•  22 

•34 

-20 

-23 

•14 

-30 

-29 

.34 

-25 

•  22 

•10 

-21.9 

MAYDEN 

MAX 

11 

22 

29 

34 

30 

43 

46 

48 

35 

35 

37 

33 

30 

32 

29 

22 

34 

30 

19 

20 

24 

27 

26 

26 

33 

35 

31 

35 

34 

30 

31.4 

Mm 

9 

•  6 

-  6 

0 

-  3 

12 

29 

22 

25 

18 

19 

15 

|  4 

20 

16 

•  4 

-15 

.  7 

.  7 

6 

•  21 

•  4 

13 

3 

-11 

•11 

-  3 

-  8 

2 

2 

4 

4.0 

MOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

MAX 

10 

20 

23 

26 

30 

33 

41 

48 

37 

39 

40 

27 

?8 

32 

30 

24 

21 

22 

24 

14 

23 

26 

22 

20 

32 

27 

30 

33 

35 

24 

28.6 

Mm 

10 

•  12 

•  10 

•  8 

-  5 

i 

21 

10 

25 

9 

10 

10 

4 

17 

10 

.  6 

-12 

-14 

-  3 

-  7 

•22 

0 

.  2 

-  5 

.  9 

.  7 

-  9 

-  2 

0 

-  .2 

IGNACIO  1  N 

MAX 

IS 

30 

34 

34 

37 

40 

42 

40 

45 

40 

41 

37 

33 

36 

36 

38 

3* 

28 

35 

33 

26 

25 

33 

31 

29 

30 

36 

35 

42 

43 

37 

35.5 

Mm 

19 

■  6 

.  T 

.  6 

•  I 

4 

6 

9 

11 

9 

12 

2 

6 

1 

6 

1 

14 

12 

1 

-15 

.  5 

-13 

•12 

.  4 

-  8 

.  3 

9 

17 

2.1 

KREMMLING 

MAX 

10 

22 

33 

30 

30 

32 

43 

49 

46 

44 

44 

37 

30 

36 

30 

26 

22 

24 

24 

17 

24 

25 

24 

23 

30 

28 

29 

34 

34 

36 

31.0 

Mm 

5 

•  10 

•  10 

.11 

.  8 

.  1 

21 

32 

30 

2 

9 

1 

13 

9 

3 

-16 

•  8 

•  4 

-25 

•  15 

0 

-  7 

-  9 

-15 

.12 

0 

0 

•  6 

-  1.5 

LAKE  CITY 

MAX 

!5 

34 

17 

21 

27 

31 

42 

35 

43 

35 

40 

35 

25 

31 

25 

23 

20 

37 

30 

21 

18 

20 

22 

24 

32 

34 

37 

35 

35 

36 

29.3 

Mm 

6 

•18 

•26 

-27 

•19 

.10 

2 

-  7 

.  3 

-  7 

.  5 

3 

.23 

.  2 

-  7 

-25 

0 

-13 

-  5 

-18 

-18 

•18 

-  9 

-19 

.14 

-  5 

-  9 

•  1 

•  11.2 

LITTLE  HILLS 

MAX 

17 

29 

37 

42 

45 

46 

51 

48 

45 

46 

42 

37 

37 

44 

39 

38 

35 

38 

29 

24 

30 

33 

31 

33 

41 

43 

45 

47 

44 

34 

38.6 

Mm 

9 

-15 

-  1 

-  2 

3 

4 

12 

13 

19 

16 

17 

7 

14 

3 

14 

-12 

-  9 

-  7 

.26 

-18 

9 

8 

-17 

•  13 

1 

-  7 

.  1 

9 

19 

1.4 

Soe  Reference  Note*  Following  Station  Index 
-  8  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JANUARY  1966 


Station 

Day  ol  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

6 
< 

MARVINE 

MAX 
Mm 

40 
-13 

22 
•  10 

29 
0 

33 
3 

40 
3 

49 
15 

47 

22 

49 
25 

32 
26 

41 
18 

11 

51 
6 

41 
6 

40 
24 

52 
24 

33 
23 

38 

21 

36 
27 

29 

t.T 

J! 

31 
5 

»: 

90 
6 

43 

16 

36 

41 
4 

36 

7 

34 

44. 

12. 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

SO 
9 

21 
-15 

28 
.  5 

32 
-  1 

35 
3 

44 

6 

46 
24 

46 
19 

39 
25 

41 
18 

19 

33 
5 

34 

5 

58 
16 

30 
13 

23 

22 
-10 

26 

-J6 

" 

-20 

29 

3 

55 
-10 

34 
4 

35 

55 

2 

42 

1 

35 
10 

ill 
2, 

MEEKER 

MAX 
MIN 

56 
16 

28 
.  4 

36 
10 

42 
4 

46 
8 

50 
13 

51 
18 

30 
20 

43 
25 

45 

20 

*\ 

37 
6 

34 
12 

41 

20 

35 
11 

28 

27 
-  8 

33 

.'J 

16 

32 

0 

38 
-10 

42 
1 

38 

41 
4 

42 
9 

41 

19 

37. 
6. 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

28 
■ 

20 
•  18 

27 
.16 

33 
•  10 

36 
-  6 

40 
5 

44 

9 

43 

11 

30 
12 

43 

10 

30 
0 

30 
-  2 

59 
17 

27 
15 

28 
•  13 

26 
-14 

32 
•  12 

.20 

M 

19 
.  2 

50 
-10 

38 
-  7 

31 

36 
1 

40 
-  1 

29 
4 

30. 
-  2. 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 
MIN 

59 
20 

50 
5 

37 
10 

41 
14 

40 
18 

47 
19 

47 

22 

42 
25 

46 
26 

46 

25 

40 
19 

40 
IT 

41 
19 

59 
19 

36 
18 

38 
IS 

30 
15 

'° 

26 

7 

37 

42 
18 

45 

IT 

47 

20 

46 

25 

37 
22 

36. 
16. 

MONTROSE  NO  2 

MAX 
MIN 

*» 

22 

57 

1 

29 

1 

33 
5 

39 
5 

37 
8 

42 
14 

45 

14 

50 
20 

45 
18 

52 
22 

42 
17 

40 
19 

45 
17 

35 
12 

53 
8 

36 

" 

.*} 

25 
6 

35 

38 
3 

41 

44 
6 

42 
9 

47 
20 

36. 

10. 

NCRTHOAlE 

MAX 
MIN 

56 
IS 

29 
•  15 

30 
•  12 

37 
•  11 

39 
-11 

47 
3 

43 
17 

44 

10 

47 

17 

44 

11 

43 

21 

39 
14 

44 

12 

49 

12 

43 
14 

47 
5 

30 

M 

26 
•  12 

53 

40 

7 

38 

36 
6 

42 
6 

43 

22 

37. 

5. 

NORWOOD 

MAX 
MIN 

28 
3 

30 
.  8 

28 
•  2 

32 
-  3 

36 

7 

41 
10 

40 
11 

41 

IT 

42 
18 

44 

19 

» 

34 

12 

34 

12 

57 
14 

33 
12 

30 
11 

51 
6 

32 

\l 

.it 

26 
.  6 

32 

34 
3 

36 

40 
13 

46 

12 

33 
19 

35. 
6. 

OURAY 

MAX 
MIN 

30 
IS 

2T 
0 

34 
4 

39 
10 

42 
19 

44 
IB 

45 
19 

32 
26 

44 

24 

45 

22 

35 
15 

53 
10 

39 
15 

50 
18 

29 
11 

SO 
4 

32 

\l 

\\ 

29 
5 

39 

37 
6 

36 

44 
14 

46 
16 

36 
19 

35. 
12. 

PAGCSA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

52 
19 

26 
1 

39 

12 

36 
18 

39 

12 

40 
4 

47 

0 

41 

1 

45 

3 

45 

37 
4 

37 
3 

56 
4 

29 
10 

35 

35 
10 

26 

\l 

10 

'! 

26 
5 

\t 

36 
16 

42 
10 

36 
.12 

40 
-  6 

44 

5 

35 
13 

33. 
7. 

PAL  I SADE 

MAX 
MIN 

46 
28 

35 
8 

32 
2 

33 
9 

33 
10 

57 
14 

37 
IT 

44 
18 

J7 
19 

43 

21 

» 

45 
25 

44 
23 

43 
25 

41 
22 

59 
22 

37 
18 

57 
1* 

*! 

21 

'J 

zt 

30 
12 

35 
12 

35 
10 

38 
13 

41 

16 

43 

20 

40 
25 

37. 
16. 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

MAX 
MIN 

27 
15 

23 
-18 

33 
•18 

38 
.13 

40 
.  7 

44 

1 

31 
6 

43 
6 

42 
4 

44 

34 
7 

39 
•  5 

26 
•  1 

30 
.  1 

33 
-11 

32 
-  7 

34 

13 

" 

20 

32 

40 

45 

39 

40 

1 

31 
6 

34. 
•  3. 

PAONIA 

MAX 

Mm 

42 
52 

55 
2 

40 
5 

42 
4 

42 

7 

45 

13 

30 
15 

49 
19 

30 
18 

33 
20 

\\ 

42 

20 

42 
19 

44 

20 

57 
IT 

38 

11 

39 
8 

40 

ti 

20 

\t 

32 
7 

42 

43 
3 

40 

46 

10 

31 
13 

45 
26 

41. 

11. 

PARADOX 

MAX 
MIN 

57 
22 

33 

10 

38 
9 

41 
10 

47 
13 

43 
IT 

50 
17 

39 

20 

52 
21 

32 
21 

\\ 

43 

20 

47 
18 

46 

20 

41 
16 

43 
17 

43 

10 

55 

n 

" 

,*J 

'J 

37 
11 

»; 

41 

44 

10 

47 

43 

12 

49 
13 

43 

25 

42. 
13. 

PITKIN 

MAX 
MIN 

23 
0 

12 
•  26 

16 

-21 

20 
-18 

26 
-11 

29 
-  4 

36 
-  2 

31 
3 

34 
1 

31 

22 
•  11 

21 
-19 

26 
.  8 

19 
-  2 

20 
-13 

17 
-20 

26 
-16 

.1! 

-» 

13 
•17 

-U 

23 
-19 

24 

•11 

23 
.17 

30 
-  9 

34 
-  6 

25 
.  2 

23. 
•  10, 

PONDERHORN 

MAX 

Mm 

19 
.18 

16 
•  22 

9 

-28 

5 

-51 

10 
-22 

20 
•  14 

22 
-  7 

20 
.10 

28 
.  6 

24 

20 
•  9 

20 
-16 

15 
.  9 

19 
-  6 

19 

11 
•  26 

.50 

m\\ 

.» 

-21 

.1? 

14 
-16 

.li 

10 
•26 

9 

-24 

15 
-26 

20 
-16 

14 
-13 

22 
1 

16. 
•  15. 

RANGELY 

MAX 

Mm 

32 
20 

25 
.  7 

29 
.  5 

30 
.  3 

35 

0 

36 
3 

43 
6 

34 
10 

45 
9 

38 
14 

36 
12 

99 
9 

35 
13 

53 
10 

30 
8 

29 
1 

50 

*l 

." 

.M 

35 

» 

35 

37 

37 

39 

32 
0 

33 
15 

33. 
2. 

RICO 

MAX 

Mm 

23 
13 

29 
•  18 

39 
.12 

41 
-10 

45 
-  3 

45 
5 

30 
8 

43 
8 

44 
8 

43 

36 

0 

53 
•  5 

41 
4 

53 
9 

31 

41 
•  12 

55 

.*{ 

l\ 

.11 

22 
-14 

43 
•  10 

46 
-  2 

41 

30 
5 

41 
3 

31 
14 

36. 

R  I'LE 

MAX 

Mm 

33 
10 

26 
•  6 

33 
.  2 

34 

0 

39 

2 

39 
8 

43 
9 

42 
14 

48 
19 

44 

19 

To 

37 
14 

99 
16 

42 
21 

39 

14 

34 

33 
3 

40 

*? 

It 

31 
10 

5| 

36 

41 

3 

40 

41 
5 

39 
3 

43 

20 

37. 
7, 

S1LVERTON 

MAX 

Mm 

28 
11 

25 
.28 

25 
.26 

27 
•  24 

35 
-16 

42 

43 
-  1 

38 
•  4 

44 
.  1 

44 

-*T 

38 
0 

99 
-14 

40 
-  4 

30 
0 

25 

30 
-21 

50 
-20 

J\ 

.17 

.22 

20 

-to 

5j 

30 
-16 

36 
-13 

36 
.14 

34 
-12 

38 
-10 

34 

0 

35. 
-  9. 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

Mm 

26 
>  7 

12 
.18 

20 
.18 

26 
•  14 

31 
-  8 

38 

43 
23 

45 
8 

38 
21 

36 

30 
15 

92 
10 

33 
13 

35 
12 

28 

18 
-18 

27 
-18 

.10 

-'l 

M 

" 

23 
.  1 

-it 

26 
-14 

26 
-15 

27 
.15 

34 

7 

30 
•  10 

30 
5 

26. 
•  1. 

TAYLOR  PARK 

MAX 

Mm 

28 
-  5 

23 
-  1 

15 
.37 

•  10 
-38 

•  1 
-38 

-26 

13 
-15 

40 
•  8 

57 
•  10 

37 

35 
-  8 

26 
-12 

25 
.25 

30 
-12 

25 

20 
-24 

22 
-52 

M 

20 
-  8 

•SO 

IT 
-13 

-29 

17 
-12 

25 
-27 

20 
-27 

30 
-27 

33 
.16 

30 
-20 

22. 
•  18. 

TELLURIDE 

MAX 

Mm 

27 
9 

23 
-17 

34 

•  12 

36 
•  8 

38 
-  2 

43 

44 

10 

47 
8 

46 

12 

42 

14 

33 
3 

53 
•  6 

38 

2 

24 
14 

27 

33 
-12 

55 

25 
•  17 

22 
.  7 

J\ 

40 
-10 

42 
.  1 

39 

42 

0 

43 
4 

30 
8 

34. 

URAvAN 

MAX 

Mm 

12 

39 

12 

42 

12 

43 
12 

42 

11 

46 

10 

li 

44 

23 

49 

?4 

43 

22 

42 
16 

40 
18 

40 
15 

57 
15 

28 

26 

30 
2 

S3 
11 

11 

36 
8 

38 
9 

43 

46 
9 

46 

17 

48 

31 

40. 
14. 

VALLEC 1  TO  DAM 

MAX 

Mm 

30 
14 

26 
•15 

35 
-10 

38 
-  6 

39 
-  4 

41 

48 
8 

42 
11 

42 
10 

43 

35 

2 

99 
•  9 

34 
3 

29 
-  3 

32 

33 
-  5 

29 

26 
•  3 

24 

•to 

35 
-11 

40 
-  1 

38 

57 
-  3 

43 

10 

33 
15 

34. 
. 

YAMPA 

MAX 

Mm 

24 

2 

18 
•  15 

30 
•  4 

37 
3 

38 
3 

42 
10 

41 
22 

48 
21 

44 

17 

41 

27 

4 

27 
-  1 

33 
17 

26 
12 

23 

27 
-11 

28 

» 

16 
-24 

20 
0 

26 
-  T 

30 
-  6 

36 
-  2 

54 

34 
3 

39 
1 

30 
6 

31. 
1. 

YELLOW  JACKET  IN* 
■      H  • 

MAX 

Mm 

28 
» 

27 
•  5 

33 

1 

37 
7 

39 
14 

43 
15 

45 

16 

41 

20 

44 

21 

43 
17 

40 
21 

32 
11 

40 

15 

36 
14 

31 
11 

54 
14 

38 
3 

31 

14 

20 
•  3 

.2s 

29 
8 

26 
•  1 

33 
0 

57 
8 

59 

43 

10 

43 

17 

33 
14 

34. 
9. 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  0] 

AKRON  PAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

41 

21 

38 
9 

a 

53 
19 

52 
26 

50 
27 

36 
23 

58 

32 

46 
18 

50 
19 

53 
29 

41 

20 

47 
16 

46 

22 

35 
13 

17 
0 

27 
5 

37 
10 

26 
10 

13 

24 

26 

24 

}* 

11 

42 

* 

34. 

BONNY  DAM 

MAX 

Mm 

48 

23 

46 
15 

\\ 

49 
14 

58 
15 

59 

20 

35 
25 

55 
25 

39 
30 

50 
17 

44 
19 

53 
21 

46 

16 

30 
17 

51 
19 

55 

15 
.  3 

50 
5 

" 

8 

•  3 

IS 
•10 

12 

0 

40 

0 

_  J 

14 
•  8 

9 

-  8 

29 

33. 
8. 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

4? 

19 

38 
19 

25 

33 
24 

56 
26 

59 
27 

33 
32 

58 
57 

48 

22 

42 
24 

52 
27 

44 

23 

48 

27 

50 
31 

36 

29 

29 
5 

57 
16 

12 

18 
.  3 

28 

5 

's 

18 
.  2 

S3 

•  4 

-to 

10 
•  4 

33 
5 

20 

36. 
12. 

CHEYENNE  HELLS 

MAX 

Mm 

44 

20 

40 
16 

u 

32 
20 

55 
22 

54 
23 

51 
24 

54 
22 

47 
16 

40 

20 

30 
29 

43 

16 

45 
19 

30 
23 

43 

SO 

30 

3 

36 

13 

it 

13 

50 

.*! 

20 

.*! 

28 

15 

22 

33. 

FLAGLER  2  NH 

MAX 

Mm 

43 
IS 

56 
9 

u 

39 
10 

54 
19 

39 
20 

32 
16 

55 
25 

47 
31 

42 
13 

37 

15 

40 

24 

47 
11 

48 

15 

33 
23 

29 

32 
.  4 

37 
2 

*\ 

24 

29 

S3 

-J6 

26 

15 

51 

31 

38. 
6. 

HOLYOKE 

MAX 
MIN 

46 
21 

40 
16 

55 
14 

38 

22 

49 

22 

35 
29 

36 
30 

31 
28 

36 
16 

46 

20 

46 

27 

52 
20 

51 
22 

40 

30 

51 

29 

33 

22 

28 

19 

2 

29 

10 

24 

11 

36. 
8. 

STRATTON  3  NE 

MAX 

Mm 

45 
19 

35 
13 

,7 

36 
14 

56 

22 

59 
27 

51 
25 

37 
23 

30 
17 

41 

20 

52 
21 

40 
IT 

42 

17 

50 
20 

40 
26 

50 

32 
.  1 

36 
2 

14 

27 

» 

18 

„ 

„ 

26 

ij 

14 

32 

20 

33. 

■ray 

MAX 

Mm 

47 

19 

41 
16 

60 
10 

61 
13 

65 
19 

37 
26 

62 
23 

30 
31 

54 
15 

46 
18 

47 
23 

59 
16 

51 
20 

48 

32 

53 

29 
-  6 

37 
.  1 

16 

-14 

2T 
.  9 

IT 
•  1 

37 
.  2 

10 

-  4 

26 
-  5 

22 

34.1 
9. 

YUMA 

MAX 
MIN 

»0 
17 

48 

12 

33 

12 

60 
19 

64 

22 

58 
16 

60 
26 

62 
27 

33 
17 

54 

20 

37 
30 

92 
15 

58 

17 

37 
26 

46 

29 
-  4 

42 

2 

43 

10 

16 

.19 

26 

-10 

50 

0 

19 

.  7 

38 
.  6 

13 
7 

31 
-  T 

II 

42.' 
T.' 

S««  R«!«r«>nc«t  No  la*  Following  Sutloo  Ind** 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

•      •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN 

04 

ALLEN3PARK 

MAX 

Mm 

2S 
15 

16 
3 

31 
12 

38 

20 

40 
29 

40 
30 

40 
31 

90 
33 

42 
28 

41 
29 

38 
24 

32 
13 

30 
14 

31 
21 

28 
15 

20 
•  6 

29 
1 

39 
4 

24 
7 

11 
-  1 

20 
.13 

22 
9 

21 
B 

13 
2 

30- 
10 

35 
10 

32 
18 

30 
17 

39 
20 

31 
12 

30*6 
13.8 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

26 
•  8 

25 
•  18 

32 

1 

36 
•  19 

43 

42 
3 

44 
11 

43 

6 

40 

20 

44 
9 

40 
14 

30 
3 

33 
•  8 

36 
•  1 

29 
13 

23 
•  7 

30 
•  13 

35 
-14 

31 
•  1 

22 
-  3 

20 
.23 

29 
•  22 

29 
•  12 

17 
-15 

20 
.  9 

37 
-  8 

40 

-  5 

38 
.  4 

42 
3 

41 
9 

32 
1 

33.2 
•  3.3 

BAILEY 

MAX 

Mm 

32 
5 

28 
•  2 

41 
6 

45 
•  2 

90 

11 

47 

20 

50 
32 

56 

23 

44 

31 

92 
12 

30 
11 

37 
17 

41 

0 

41 
11 

33 
19 

23 
.  7 

30 
-11 

40 
-  9 

27 
2 

18 
.  7 

21 
.20 

33 
-13 

31 
.  8 

24 
■  11 

27 
-  1 

43 
6 

49 
3 

42 
12 

48 

29 

50 
28 

41 

9 

38.6 
6.3 

BOULDER 

MAX 
Mm 

42 

25 

39 
8 

48 

21 

31 
20 

94 

30 

39 

29 

58 
26 

69 
40 

95 
42 

96 
24 

60 
27 

45 

26 

48 
23 

49 
27 

38 
29 

38 
12 

42 
13 

45 

12 

33 
17 

32 
4 

25 
.  5 

28 
6 

95 

10 

36 
8 

36 

2 

50 
19 

46 
15 

43 
5 

33 
11 

96 
10 

44 

20 

44,8 
18.0 

BR  tGGSDALE  2  NW 

MAX 

Mm 

40 
10 

33 
4 

45 

a 

50 

7 

99 
19 

93 
IS 

52 
20 

42 
21 

45 

27 

43 
10 

55 
15 

46 
29 

48 
7 

42 

14 

38 
14 

29 
10 

39 

42 
.  1 

34 
9 

16 

0 

18 
.30 

23 
-18 

32 
0 

30 
-17 

21 
-  8 

45 
-  7 

47 
0 

27 
.13 

45 
-  2 

45 
.  2 

38 
8 

39.4 
4,8 

BYERS 

MAX 

Mm 

42 
16 

37 
6 

52 
16 

57 
18 

91 
24 

92 
21 

38 

20 

37 
31 

50 
24 

91 

18 

50 
24 

42 
19 

48 
16 

47 
19 

39 
24 

28 

2 

39 
.  4 

41 

1 

26 
10 

17 
.  2 

19 
.17 

29 
.  5 

32 
1 

33 
3 

23 
-  9 

42 
•  2 

32 
6 

36 
.  9 

35 
.  3 

49 

2 

33 
4 

40.3 
8.8 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

Mm 

42 
14 

37 
11 

40 
1 

43 
19 

43 
24 

48 
14 

32 
19 

43 
18 

49 
13 

43 
16 

38 
11 

38 
11 

36 
22 

35 
15 

27 
.  8 

34 
•  1 

39 
5 

26 
11 

11 
-  9 

23 
•  12 

26 
0 

23 

7 

19 

3 

18 
-  2 

33 
10 

40 
12 

33 
13 

39 
16 

43 
23 

44 

16 

35.4 
9.8 

CASTLE  ROCK 

MAX 

Mm 

34 
IT 

36 
.  1 

30 
13 

S3 
17 

34 
21 

49 
21 

56 

21 

35 
30 

51 

31 

61 
23 

57 
22 

49 
13 

48 
9 

45 
10 

41 
18 

24 
.  7 

35 
•  10 

41 
.  9 

31 
9 

14 
•  6 

25 
•  16 

30 
-  9 

31 
.  2 

53 
.  3 

31 
-  6 

45 

0 

43 
15 

39 
4 

61 

9 

32 
13 

40 
11 

41.9 
8.4 

CHEE9MAN 

MAX 

Mm 

42 

13 

33 
.  2 

43 
12 

48 
12 

55 
20 

90 
21 

99 

22 

55 
24 

52 
35 

99 

20 

53 
23 

45 
13 

50 
5 

40 
12 

35 
23 

32 
5 

39 
.  3 

47 
1 

33 
9 

20 
5 

24 
•  11 

35 
•  6 

34 

2 

31 
.  3 

35 

0 

40 
•  1 

50 
4 

48 
7 

49 
8 

30 
8 

41 

17 

42,8 
9.5 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

Mm 

45 
15 

41 
4 

92 
11 

55 

20 

57 
29 

93 
29 

60 
20 

62 
30 

60 
29 

98 
22 

52 
25 

30 
15 

51 
12 

48 

20 

40 
24 

28 

2 

40 
•  2 

44 
6 

36 
8 

19 
2 

25 
•  10 

35 
-  5 

37 
.  1 

}7 
10 

34 
•  1 

47 
6 

35 
18 

43 
2 

35 
7 

59 
19 

43 
11 

44,4 
11.8 

DENVER  tl8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

44 
15 

41 
10 

32 
14 

36 
19 

34 

27 

96 
24 

60 
29 

65 
38 

56 

20 

62 
18 

56 
24 

44 

19 

90 
20 

49 

26 

36 
21 

25 

0 

42 
8 

45 

13 

28 

10 

15 
•  1 

26 
•  13 

32 
•  2 

36 

3 

37 

7 

37 
2 

33 
15 

32 
9 

44 

3 

37 
8 

98 
9 

35 
15 

44.0 

13.1 

DENVER  HB  CITY 

MAX 

Mm 

41 

23 

43 
13 

52 

22 

58 

30 

53 
35 

97 
33 

98 

30 

69 
43 

53 
29 

61 
27 

53 
32 

42 

27 

51 
24 

48 

30 

34 
18 

26 
11 

42 
12 

44 
18 

28 
14 

14 

3 

28 
.  2 

30 
7 

36 
13 

37 
13 

36 
3 

51 
23 

36 
11 

43 
7 

31 
13 

97 
17 

33 
14 

43.3 
19.3 

ELBERT 

MAX 

Mm 

38 

14 

36 
•  6 

42 
3 

93 
3 

92 

14 

51 

22 

56 
20 

60 
22 

53 

27 

98 
17 

55 
16 

44 
13 

45 
6 

45 

10 

39 
20 

24 

•  1 

37 
-14 

39 
.  5 

28 
-  1 

18 
.  7 

23 
-22 

23 
-14 

34 
-  3 

33 
-  7 

33 
-  1 

43 
-  5 

43 

11 

38 
.  6 

39 
1 

93 
6 

45 

6 

41.4 
4.5 

ESTES  PARK 

MAX 

Mm 

38 
19 

26 
8 

34 
18 

43 

27 

45 
33 

46 

30 

45 
37 

54 
36 

91 
33 

45 
23 

43 
29 

39 
16 

37 
19 

38 
28 

36 
22 

26 
8 

35 
.  2 

40 
•  3 

37 
13 

21 
3 

24 
•  20 

30 
1 

27 
10 

24 

23 
7 

38 
16 

44 
16 

43 
23 

43 
26 

43 
31 

40 

13 

37,4 
17.1 

EVERGREEN 

MAX 

Mm 

41 

T 

38 
12 

48 

0 

93 
.  1 

55 
13 

51 

20 

99 
29 

65 
25 

5* 

26 

36 
20 

55 

20 

30 
16 

48 
4 

46 
12 

43 

22 

25 

0 

40 
-  7 

47 
.  2 

41 
4 

19 
6 

26 
-17 

36 
-  6 

38 
13 

32 

-  6 

30 
3 

31 
3 

52 

16 

43 
13 

30 
20 

53 
11 

46 

9 

44  ,  7 
9.5 

PORT  COLLINS 

MAX 

Mm 

39 

16 

37 
7 

43 

15 

46 

16 

51 
19 

58 
19 

94 
26 

67 
27 

55 

3  3 

40 
21 

54 

20 

44 
30 

46 

13 

40 
17 

39 
28 

30 
12 

39 
4 

42 
8 

31 
11 

17 
2 

18 
-14 

26 
.  5 

30 
4 

SI 

3 

28 

2 

46 
5 

30 
6 

35 
.  1 

26 
7 

45 
8 

39 
14 

39.6 
12.0 

PORT  LUPTON  1  N 

MAX 

Mm 

40 
15 

40 
5 

50 
14 

49 

7 

49 

18 

55 
18 

93 
22 

58 

22 

55 

28 

42 
16 

56 
17 

43 
15 

50 
15 

41 
16 

38 
28 

31 
11 

42 
4 

45 

7 

22 

e 

18 

2 

27 
•  18 

29 
»  9 

32 
-  1 

39 
-  4 

35 
-  2 

52 
-  1 

39 
6 

42 
-  2 

27 
1 

52 
-  2 

34 

8 

41.3 
8.5 

PORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

49 
18 

43 

11 

41 
14 

42 
11 

49 

12 

50 
19 

30 
23 

54 

25 

42 

28 

49 

18 

39 
21 

44 
21 

45 
15 

51 
16 

42 
19 

36 
8 

24 
3 

37 
2 

40 
7 

25 
3 

13 
•  22 

11 
-20 

22 
-17 

23 
•12 

22 
-11 

24 
-  7 

37 
.  4 

27 
.13 

17 
•  11 

15 
.  2 

26 

3 

35.0 
5.7 

GEORGETOWN 

MAX 

Mm 

30 
13 

23 
6 

35 
14 

40 
18 

44 
26 

44 
26 

46 
94 

93 
28 

46 
31 

43 
28 

42 
30 

34 
17 

35 
12 

40 
18 

29 
17 

27 
4 

32 
7 

42 
10 

32 
15 

19 

0 

25 
•  8 

29 
6 

24 
8 

20 
4 

19 
4 

37 
10 

45 

18 

34 
27 

38 

26 

44 

25 

35 
24 

35,0 
16.1 

GRANT 

MAX 

Mm 

28 
•  3 

22 
.  7 

33 

38 

4 

43 

40 
19 

40 
21 

47 
21 

41 
27 

43 

10 

43 
16 

30 
7 

35 
2 

34 
11 

28 
14 

22 
•  6 

25 

•  4 

32 
2 

23 
6 

22 
•  4 

19 
•  15 

29 
-10 

25 
-  3 

19 

.  3 

18 

0 

36 
3 

40 
9 

39 
U 

40 
7 

44 
8 

29 
B 

32.5 
4.8 

GREELEY 

MAX 

Mm 

44 

49 
14 

47 
15 

92 
20 

52 
18 

37 

32 

49 
17 

35 
19 

55 
19 

43 
12 

49 
14 

41 

20 

38 

13 

28 
.  5 

39 
7 

44 
9 

26 
5 

9 

•  12 

18 
-10 

24 
.  4 

30 
.  2 

28 
.  1 

28 
2 

39 
4 

9 

.  5 

28 
.  2 

20 
9 

41 

8 

36,3 
8.0 

GROVER  10  w 

MAX 

Mm 

3a 

19 

34 
4 

45 
16 

33 
21 

36 
29 

99 
33 

98 
27 

50 
29 

53 
31 

31 
15 

58 
26 

41 
23 

48 

12 

46 

20 

40 
26 

28 
7 

38 
4 

44 

10 

30 
5 

14 
-  3 

18 
•16 

25 
1 

26 
6 

27 
7 

25 
-  4 

38 
3 

36 

0 

27 
.  6 

21 
3 

45 
1 

35 
IS 

38.8 
11.8 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

Mm 

34 
8 

30 
T 

40 

12 

47 

12 

48 

19 

48 

30 

49 

37 

59 
25 

47 
31 

51 

20 

50 

20 

42 
21 

39 
10 

36 
19 

27 
18 

22 
•  4 

35 
-  1 

38 

0 

27 
9 

12 
-  2 

25 
•  12 

34 
-  1 

30 
1 

35 
1 

22 
8 

44 
16 

48 

11 

10 

37,7 
11.6 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

Mm 

25 
•  10 

31 
3 

32 

33 
2 

33 
10 

32 
17 

21 
2 

20 
-  3 

23 
9 

18 
-13 

23 

•  4 

23 
-  6 

17 
-  7 

8 

-20 

8 

•  6 

7 

.  7 

27 
5 

31 
5 

23 
.  2 

20 
-  1 

JULESBURG 

MAX 

Mm 

45 

20 

37 
19 

51 
18 

48 
16 

97 
18 

47 
23 

92 
39 

48 

26 

50 

30 

53 
20 

43 

21 

46 
29 

48 

20 

44 
24 

41 
31 

32 
4 

28 
-11 

29 

0 

26 
10 

24 
0 

12 
•  22 

17 
•10 

IS 
3 

14 

-  2 

15 
-  5 

29 
-  3 

29 
-  3 

11 
.  6 

6 

.  6 

15 
.  7 

11 
-  2 

32.9 
9.4 

KASSLER 

MAX 

Mm 

44 
19 

38 

0 

43 

11 

94 

22 

56 
34 

32 
27 

60 
26 

69 
39 

59 

29 

58 
28 

93 

31 

47 
18 

30 

ie 

47 
19 

42 
26 

32 
9 

39 

2 

46 
16 

29 
17 

21 
6 

30 
-10 

40 
2 

41 
5 

36 

10 

36 

7 

54 
15 

46 

25 

47 

8 

40 
13 

60 
12 

47 

18 

45,6 
16.1 

KAUFPMAN  4  SSE 

MAX 

Mm 

38 

15 

35 
3 

47 
14 

99 

12 

54 

21 

5T 
28 

99 
26 

54 
29 

51 
14 

55 
12 

35 
18 

44 

29 

45 
14 

45 
17 

40 
27 

29 
13 

33 

2 

44 
5 

24 
5 

15 
•  1 

18 
•  19 

21 
-  9 

23 
0 

32 
.  7 

24 
•  8 

44 
-  3 

27 

•  1 

20 
.15 

20 
-10 

47 
•  3 

26 
10 

36,0 
7.4 

LAKE  GEORGE  8  5W 

MAX 

Mm 

28 
-  5 

21 
•  12 

32 

39 
•  16 

37 

41 
4 

42 
12 

46 
11 

44 
19 

44 

1 

43 
6 

3T 
5 

30 
•  5 

34 
6 

29 
16 

18 
-14 

13 
-24 

16 
•23 

24 

•  4 

19 
-10 

14 
•  19 

14 
-22 

17 
.19 

19 
-22 

IB 
-14 

33 
•  4 

31 
-  6 

35 
•  6 

41 
4 

41 
-  2 

35 
-  3 

30,1 
•  5.0 

LAKEWOOO 

MAX 

Mm 

41 

24 

40 
11 

45 

21 

99 
24 

53 
33 

99 
29 

57 
27 

64 
34 

59 
42 

57 

22 

54 

27 

45 

23 

49 
24 

47 

26 

42 
28 

29 
11 

39 
8 

44 
14 

32 
17 

19 
3 

27 
•  8 

30 
0 

36 

7 

34 

8 

33 
0 

31 

25 

43 
18 

41 

7 

37 
12 

56 
15 

38 
17 

43,6 
17.7 

LUNOMUNT   £  t5E 

MAX 

Mm 

46 

IT 

40 
7 

41 

91 
11 

49 
17 

58 

17 

97 
23 

54 
23 

70 
31 

55 
18 

42 
18 

38 

19 

44 
12 

49 
13 

40 

22 

39 
13 

28 
4 

42 
8 

45 
11 

30 
7 

10 
•  15 

26 
-10 

26 
.  1 

32 
1 

39 
-  2 

36 
3 

52 
9 

11 
-  1 

40 
3 

33 
6 

49 

10 

41  ,6 
9.8 

PARKER  9  E 

MAX 

Mm 

60 
8 

50 

0 

56 

21 

56 

11 

60 
22 

99 
29 

60 
39 

62 
32 

55 

33 

60 

27 

66 
25 

56 

10 

46 

10 

51 
14 

35 

22 

28 
-13 

34 
•  9 

40 

0 

28 

7 

20 
•  8 

25 
•  20 

26 
•  8 

45 
.  1 

42 
•  3 

49 
•14 

42 
4 

50 
9 

48 
-  2 

37 
2 

51 
16 

40 

14 

66,1 
6.7 

HtU   PfcATMtK    LAKCS  Z 

SE 

Mm 

20 

14 

25 
•  1 

38 

49 

13 

45 
23 

43 

30 

44 

92 

32 

30 

42 

23 

44 

21 

40 
24 

30 
12 

40 
13 

37 
21 

29 
11 

22 
4 

32 
-  5 

41 
■  4 

26 
-  3 

17 
-  2 

25 
•  23 

28 

0 

25 
1 

21 

2 

24 
1 

39 
12 

42 
15 

38 
14 

42 
18 

44 

23 

35 
12 

34.7 
11.0 

SCDuMILK    3  5 

Mm 

42 

26 

35 
16 

47 

17 

49 
IT 

37 
21 

48 

23 

90 

32 

30 
30 

48 

29 

48 

17 

44 

26 

44 

24 

46 

22 

43 

21 

37 
30 

31 

3 

22 
-  8 

32 
6 

25 
5 

20 
-  3 

8 

-14 

18 
•  9 

12 
-  3 

12 
-  8 

14 
-  7 

28 

0 

27 
-  3 

10 
.11 

7 

-  8 

21 
-10 

7 

•  3 

31.7 
9.0 

SPICER 

MAX 

Mm 

21 

2 

13 
•  8 

26 

30 
9 

34 

39 
9 

39 
21 

43 

20 

36 

18 

32 
12 

35 
17 

25 
6 

22 
•  4 

29 
13 

25 
7 

22 
4 

20 
-19 

20 
-10 

29 
-10 

22 
-  2 

8 

•  32 

19 
•  6 

19 
1 

17 
4 

14 
-  9 

27 
-  5 

34 
7 

30 
6 

31 
4 

36 
6 

29 
2 

26,6 
2.4 

STERLING 

MAX 

Mm 

46 
18 

42 
13 

37 
IT 

49 
12 

46 
17 

56 

20 

90 
23 

52 
29 

46 

27 

44 
14 

48 

19 

45 

22 

42 
17 

48 
18 

40 
21 

35 
5 

22 
0 

32 
4 

41 
9 

26 
1 

-22 

1 0 
-18 

j  7 
-10 

20 
-15 

-11 

22 
-  3 

0 

.15 

1 1 
-12 

15 
-  7 

34 
-  5 

33.1 
3.9 

HALDEN 

MAX 

Mm 

20 
2 

20 
•  15 

25 

33 
4 

33 
11 

37 
7 

40 
24 

44 

19 

■7 
17 

37 
10 

34 

17 

25 
2 

28 
•  3 

33 
16 

25 

10 

24 

6 

17 
-15 

23 
-12 

21 
-  9 

14 
-  2 

12 
.26 

22 
-  8 

22 
-  1 

20 

0 

16 
-13 

29 
-  3 

35 

11 

31 
4 

34 
13 

38 
10 

22 
5 

27.4 
2.6 

MATERDALE 

MAX 

Mm 

47 
U 

43 

2 

47 
20 

90 
21 

47 

36 

56 

23 

58 

22 

69 
24 

59 
41 

54     37  47 
18     17  13 
Set>  Reference  N 

39     39  32 
18     20  10 

M«.  Following  Statl 

98  41 
20  4 

jn  Index 

45 
8 

32 
8 

20 
1 

18 
.18 

28 
-  5 

33 

2 

28 
4 

31 
-  5 

45 
4 

31 
9 

42 
.  2 

29 
5 

50 
9 

37 
19 

41.6 
11.7 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JANUARY  1966 


Station 

Day  of  Month 

aga 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

WIGGINS  7  SH 
•      *  • 

MAX 
MIN 

41 
1) 

39 
5 

48 

12 

34 
6 

54 

11 

52 
18 

36 

20 

48 

22 

43 

22 

40 
18 

30 
16 

44 

21 

32 
11 

41 
14 

40 
26 

32 
•  2 

32 
-  8 

39 
•  1 

27 
5 

17 
•  2 

20 
•  23 

21 
-18 

27 
-  3 

31 
-12 

23 
-  8 

44 
-  9 

27 

0 

23 
.15 

21 
-  9 

40 

•  2 

24 
-  2 

37.3 

4.1 

RIO  GRANDE  0RA1NAGE 
BASIN  09 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

32 
16 

25 

0 

23 
•  6 

23 
•  10 

32 

39 

0 

44 

7 

33 
7 

44 

43 
4 

46 

34 
9 

34 
t 

34 
1 

U 

29 
3 

29 
•  4 

27 
.  7 

28 
•  2 

26 
-  5 

26 
•  18 

18 
-25 

19 
.23 

20 
•19 

23 
-23 

26 
-24 

26 
-18 

32 
.19 

-U 

36 
-  9 

33 
4 

30.8 
-  4.9 

BLANC* 

MAX 
MIN 

S3 
5 

31 

26 
•  13 

29 
.15 

34 

42 
.  2 

45 
3 

38 
4 

43 

43 

3 

69 

40 

12 

30 
-  3 

32 
.  1 

12 

30 
12 

31 
-11 

32 
-12 

31 
16 

33 

7 

*) 

19 
-23 

24 

•  22 

19 
•  10 

23 
-20 

22 
-17 

29 
-13 

35 
.10 

/! 

32 
-  5 

32.1 
-  3.1 

CENTER 

MAX 
MIN 

9*. 
4 

S3 

25 
-  9 

26 
•  12 

32 

38 

•  1 

42 

11 

33 
4 

42 

39 
4 

38 

33 

11 

33 
4 

33 
I 

\l 

31 
9 

28 
-  3 

23 
-  9 

35 
15 

28 

2 

25 

19 
-19 

20 
•  13 

20 
-15 

22 
-19 

24 
-13 

28 

.  7 

31 
.13 

.'I 

33 
-  3 

36 
•  1 

31.0 
-  2.4 

DEL  NORTE 

MAX 
MIN 

35 

9 

23 

2* 
•  T 

23 
•  8 

33 

39 
9 

40 
15 

36 
13 

40 

35 
11 

40 

34 
6 

31 

3 

32 
3 

16 

27 
11 

27 
-  1 

25 
-  2 

32 
15 

23 
5 

26 

21 
-  5 

23 
•  10 

20 
•  6 

26 
-12 

23 
-  6 

27 
•  4 

32 
.  6 

5| 

36 

0 

34 

11 

30.2 
2.9 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

Mm 

SO 
21 

23 

24 
•  A 

29 
•  4 

37 

43 

11 

47 

22 

42 

16 

42 
16 

39 
14 

45 

16 

36 

12 

31 
7 

34 
8 

28 
11 

28 

2 

31 
•  2 

31 
15 

25 
10 

26 

18 
-10 

20 
.  8 

20 
.  9 

21 

24 
-  6 

23 
.  3 

36 
-  2 

»* 

36 

12 

32 
13 

31.1 
5.8 

HERMIT  T  ESE 

MAX 

Mm 

2* 
•  6 

16 
•  32 

u 

•  35 

19 
•  30 

19 
-25 

20 
-15 

36 
-10 

33 
-  8 

36 

32 
•  10 

35 

36 
.  2 

30 
•  22 

35 
.12 

28 
.  4 

26 
•  4 

23 
-25 

22 
•  35 

28 
-  1 

30 
0 

28 
•  10 

23 
•26 

21 
.22 

22 
.25 

30 
-18 

28 

-18 

26 
.24 

35 
.18 

33 
•  10 

34 
•  6 

28.1 
-15.1 

MANASSA 

MAX 

Mm 

SO 

0 

31 
.  7 

38 

43 

3 

49 
11 

49 

S 

46 

37 
6 

37 
4 

40 
2 

33 
.  3 

29 
-  6 

33 
15 

30 
1 

28 
•  16 

22 
-17 

26 
•12 

27 
-16 

25 
•  13 

19 
-12 

36 
.14 

29 
-  4 

22 
14 

34.0 
•  2.5 

MONTE  VISTA 

MAX 
MIN 

12 
9 

28 
-  6 

19 
.10 

19 
.12 

27 
-  8 

33 

2 

41 

10 

31 
5 

40 

7 

32 
3 

37 

34 
3 

31 

0 

32 
2 

30 
15 

28 

11 

25 
.  5 

20 
.  8 

30 
15 

23 
12 

24 

7 

15 
•  15 

16 
.13 

20 
-13 

23 
-13 

18 
-11 

23 
-  7 

31 
-10 

29 
1 

32 
5 

27.5 

• 

SAGUACHE 

MAX 

Mm 

1 

0 

-  9 

.10 

.10 

0 

9 

4 

4 

11 

37 
8 

3 1 
10 

1 

30 
6 

2  7 
1 

29 
.  2 

18 

23 
3 

26 
6 

19 
•  13 

20 
•  IS 

22 
-14 

23 

27 
•  10 

23 
.  6 

27 
-  9 

•J 

36 
-  3 

37 
0 

30.0 
-  .3 

wagon  mhEEl  Gap  3  N 

MAX 

Mm 

S3 
.  3 

29 
.30 

7 

.36 

7 

.33 

9 

.28 

18 
.18 

24 
-13 

31 
•  14 

26 
.11 

31 
.17 

22 
.15 

37 
.  8 

23 
.26 

19 
.21 

21 

.  4 

21 
-25 

15 
.31 

14 
•  16 

30 
-14 

24 
.  9 

22 
-30 

12 
.36 

18 
•  31 

10 
-25 

20 
•  25 

-28 

.24 

•  14 

.  3 

21.2 
.20.3 

«0l»  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

Mm 

15 

0 

16 
.11 

23 
.  2 

30 
1 

39 
7 

*0 
14 

43 

14 

35 
16 

34 

12 

34 
14 

28 

2 

26 
2 

26 
•  2 

34 

e 

16 

18 
-  2 

28 
-  4 

28 

2 

19 
10 

19 
8 

18 
.  6 

18 
.  6 

16 
-  2 

8 

•  4 

19 

29 
•  6 

30 

34 

* 

8 

28 

19 

23 
10 

26.2 
3.6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  avenges 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

£  1 

tSJ 

MOUNTAIN  STANDARD 
5  AM     1 1   AM       5  PM 

TIME 
11  PM 

Trace 

.01-09 

Ol 
■* 

A 

50-99 

100-199 

2  00 
and  over 

Total 

hi 

Ml 

«t  -!  I 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

80 

62 

60 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

- 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

2 

4.7 

9.3 

35++ 

33 

31 

57 

39 

46 

58 

6 

2 

3 

0 

0 

0 

11 

6.0 

DENVER  WB  AIRPORT 

18 

1.7 

6.4 

30 

NW 

09 

54 

35 

34 

54 

3 

5 

1 

0 

0 

0 

9 

77 

6.4 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

4 

1.5 

3.5 

22 

NW 

11 

76 

60 

61 

75 

2 

3 

3 

0 

0 

0 

8 

75 

5.4 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

33 

0.9 

7.7 

34 

N 

01 

57 

46 

45 

56 

5 

6 

1 

0 

0 

0 

12 

73 

5.4 

Sm  R«l«r  •oc»  Noitw  Following  Station  Letdu 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND  Colorado 

JANUARY  1966 


Station 

Day  ot  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  UNO 

■  IK    CQU I  V 

... 

T 

1 

T 

T 

T 

1.6 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1.7 
7 

2.2 

1 

0.1 
I 
.2 

2 

.1 

1 

1 

1 

7 

T 
7 

7 

7 

7 

7 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
an  \jn  onu 

T 

1.0 

1.9 
2 

3.0 
5 

4 

5 

3 

i 

2 

3 

7 

2 

j 

; 

2 

FORCER  •  S 

SNOWFALL 
■u  nu  nun 
3N  ON  GNU 

T 

T 
7 

T 
7 

7 

7" 

2.9 
3 

1.9 

4 

6.0 
10 

( 

6 

5 

4 

3 

7 

3 

7 

3 

i 

3 

7 

3 

MOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

] 

] 

4 

4 

2.0 

4. 

4 

4 

6 

4 

6 

6 

0.3 

6 

4 

4 

6 

JOMN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

2 

2 

4 

4 

*T 

8 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

LA  VETA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
6 

8.0 

10 

1 

9 

4 

6.0 
4 

1.0 
3 

3 

2 

1 

7 

LIMON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 
2 

T 

1 

1 

T 

2.0 
2 

1.9 
4 

7 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

1 

J 

1 

1 

7 

1 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.2 

T 

0.8 

t 

0.1 
T 

T 

f 
T 

1.9 
7 

6.4 

2 
,1 

0.9 
6 
.2 

4 
.2 

3 
.2 

3 
.2 

2 
.2 

1 

7 

1 

7 

1 

7 

1 

I 

0.4 

1 

ROCKY  FORD  2  ESI 

SNOWFALL 

« ig    AM  AWT 

T 

T 

1.0 

7 

2.9 

] 

f 

3.0 

1.3 
4 

1.3 
5 

4 

i 

3 

i 

2 

2 

7 

2 

] 

j 

2 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 

%N  fiM  AMR 

2.9 

) 

j 

] 

] 

j 

j 

] 

] 

j 

6.0 
6 

1.0 

1 

7 

6 

3.0 

0.9 

10 

9 

8 

7 

7 

6 

6 

5 

4 

SAL  I  DA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

7 

SPRINGFIELD  T  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

♦  .T 
4 

2.7 
7 

7 

9 

2.0 
7 

1.9 
8 

2.0 
9 

8 

7 

7 

7 

1 

9 

3 

9 

9 

9 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

22 

21 

20 

20 

20 

11 

19 

19 

19 

19 

22 

22 

20 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

1 

4.0 

1 

1.0 
4 

4 

7 

3 

1.2 
2 

2.0 
3 

7 

4 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

I 

1 

1 

4.0 

1 

WESTCL1FFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

2.0 
2 

m 

- 

2.0 
3 

• 

2.0 
5 

4 

- 

- 

• 

- 

• 

- 

- 

•      •  e 

COLORADO  DRAINAGE 

Bl t  1  u  ft3 
D«S1B                                       U  4 

ALTENBERN 

SNOWFALL 

31   UH  &rlU 

2.0 

1 

| 

I 

y 

7 

0.9 

T 

0.3 

] 

] 

] 

7 

] 

2.0 

| 

j 

J 

2 

] 

] 

] 

2.0 
2 

ASPEN 

SNOWFALL 
iu  on  Aun 

I « 

o.* 

1  j 

l  5 

}4 

14 

16 

14 

14 

T 

14 

0.8 

is 

O.J 
1 5 

0.5 
1 . 

9.9 
If 

1 G 

17 

I  7 

n 

0.9 

11 

0.8 

18 

1 1 

1  ( 

0.3 
11 

0.5 
1 1 

IB 

n 

|| 

1  j 

11 

T 

18 

BERTHOUD  PASS 

SNOWFALL 
SN  ON  ONC 

uo 

24 

1.3 
29 

23 

2) 

2) 

T 

23 

23 

T 

2) 

22 

22 

9.0 

25 

1.5 

26 

2.9 

27 

9.0 

30 

2.T 
30 

2f 

29 

2| 

7 

28 

2.0 

2^ 

0.5 

29 

7 

29 

2.0 

30 

2.9 

31 

7 

31 

3  l 

J] 

7 
31 

3] 

0.2 
31 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

0.9 

J 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GnC 

0.9 

0.9 
1 

l.t 

l 

7 

7 

0.9 

t 

0.9 

1.0 

cochetopa  creek 

SNOWFALL 
SN  ON  QNC 

9 

9 

tj 

9 

q 

9 

■ 

4 

{ 

1.0 
9 

9 

1.0 
10 

1C 

1C 

1  0 

2.0 
1] 

1] 

H 

1.0 
1 1 

1.0 

1  2 

12 

1J 

U 

13 

12 

collbran 

SNOWFALL 

«fu    pN  AMD 

uo 
J 

] 

] 

j 

1.9 

1 

] 

i 

1.9 

2 

2 

j 

2 

1.0 

3 

2 

J 

3 

j 

j 

9.0 
6 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  ONC 

0.9 

] 

0.5 

] 

2.0 

l.C 

3 

j 

7 

2 

] 

] 

j 

1.0 

CRAIG 

SNOWFALL 
SN  ON  (JNC 

0.6 

i 

■ 

1 

■ 

T 

0.6 

] 

0.2 

0.1 

1.2 

2 

I.I 

T 

j 

0.! 

0.3 

o.; 

2 

1.4 

3 

crested  Butte 

SNOWFALL 
SN  ON  QNC 

A. 9 

sc 

2S 

27 

27 

26 

26 

26 

26 

2! 

1.9 
26 

25 

0.9 

2  ■ 

3.0 

27 

27 

2  7 

26 

1.9 
2 1 

27 

2  7 

0.9 

27 

1.0 
2 fl 

1.9 
2* 

27 

26 

26 

2 

26 

1.9 

27 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 

tN    ON  AND 

1.0 
1 

j 

l 

T 

j 

■j 

i 

T 

■ 

g 

9.0 

T 

7 

7 

7 

T 

7 

j 

7 

7 

7 

A 

4 

T 

6 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.1 

1 

4 

4 

j 

3 

3 

0.9 

4 

0.1 

4 

3.C 

j 

5 

5 

g 

5 

4 

4 

1.1 
5 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
13 

\2 

X2 

1  I 

J  ] 

1  C 

10 

9 

T 

9 

9 

i 

■ 

I 

3.5 

1.0 
1 2 

2.0 

1 3 

2.0 
16 

I  3 

T 

1 1 

t  0 

10 

q 

| 

6 

1.0 

6 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

7 

7 

1.1 
7 

7 

2 

1 

T 

2 

0.4 
2 

2 

2 

2 

2 

z 

2 

1.3 
1 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1* 

16 

16 

u 

16 

16 

It 

16 

T 

16 

16 

T 

14 

1.0 
IT 

IT 

16 

1.0 
IT 

. 

. 

16 

11 

16 

7 

16 

16 

11 

16 

19 

15 

19 

15 

19 

2.0 
IT 

GLENMOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

T 

2 

T 

T 

T 

7 

7 

1 

T 

7 

4 

2 

1 

7 

T 

7 

3 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

US 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

0.3 

T 

T 

T 

7 

7 

3.1 
7 

3 

2 

2 

0.3 
2 

0.1 

2 

2 
2 

| 

2 

1 

I 

3.T 
3 
B2 

GRANO  LAKE   1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I  0 
17 

|7 

17 

\7 

16 

K 

T 
16 

16 

2.0 
17 

17 

14 

2.0 
17 

T 

1  7 

1.0 
j  7 

2.0 

1  1 

1.0 

1.0 

'*9 

1  S 

16 

1  8 

1 6 

11 

1 7 

1.0 
18 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

9.0 
12 

12 

12 

2.0 
14 

14 

14 

14 

1.0 
19 

1.0 
16 

16 

16 

1.0 
IT 

17 

17 

17 

17 

16 

15 

13 

1.0 
16 

maybell 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

0.4 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

0.3 
2 

2 

2 

2 

7 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0.4 
2 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.9 

9 

2 

2 

2 

2 

1 

3.0 
4 

4 

3 

T 

3 

1.0 

4 

3.5 

7 

5 

4 

4 

4 

4 

1.0 
3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORAOO 
JAM/ART  1966 


Day  ol  month 


Station 

I 

2 

3 

4 

s 

( 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

. 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MONTROSE  HO  2 

SNOMFALL 

a*i   nu  Ann 
SN  ON  GND 

T 
T 

1  .0 

t 

1 

I 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
| 

T 

T 

1.5 
2 

1.0 
1 

T 

T 

T 

NORTHDALE 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

1 

J 

T 

T 

T 

4 

4 

T 

4 

* 

4 

2 

OURAY 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 
9 

o.a 

4 

g 

9 

1 

1 

4 

6 

6 

6 

g 

1.0 
6 

6 

T 

4 

5.0 

1  1 

9 

9 

1.5 
4 

3.0 

12 

1.5 

19 

12 

1.3 

14. 

0.3 
1  3 

0.3 
19 

19 

12 

12 

1 2 

12 

T.3 
19 

PAGOSA  SPRINGS 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

'I 

24 

24 

24 

21 

2) 

11 

29 

23 

11 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

2  1 

5.0 
24 

5.0 

26 

1.0 

24 

1.0 
26 

29 

29 

24 

24 

24 

25 

2i 

29 

23 

21 

PARADOX 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
2 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2.0 
1 

SILVERTON 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

4 

91 

12 

92 

92 

12 

52 

92 

32 

12 

92 

2.0 
14 

>0 

90 

1.0 
92 

30 

,0 

T 

,0 

T 

30 

T 

50 

90 

50 

T 

30 

30 

50 

10 

90 

90 

90 

1.0 
11 

STEAMBOAT  SPRtNGS 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

1.9 
' 

a 

1 

• 

• 

B.I 

T 

1.2 

a 

» 

1.6 
9 

M 

9.1 

11 

11 

10 

10 

10 

1.9 

111 

11 

11 

0.4 
11 

1.1 

12 

1.1 

14 

11 

19 

11 

11 

19 

12 

wOLf   CREEK  PASS  4  w 

SNOMFALL 
SN  ON  4ND 

T.O 
66 

69 

64 

61 

61 

60 

5T 

91 

94 

59 

T 

52 

52 

T 
52 

51 

49 

44 

4. 

5.0 

M 

T.O 
94 

2.0 
54 

57 

T 

97 

5.0 

60 

».0 

63 

69 

61 

9» 

IT 

9T 

4.0 

60 

•      •  • 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  OS 

AKRON  FAA  AIRPORT 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

T 

0.4 

T 

0.5 

I 

1 

1 

4.0 
l 

2.0 

4 

T 

4 

4 

9 

9 

9 

♦ 

T 

» 

7 

3 

9 

T 

1 

BURLINGTON 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

" 

4.0 

2.0 

HOLYOKE 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

2.9 
2 

0.9 

3 

9 

4.0 
6 

1.0 
T 

4 

T 

6 

4 

4 

t 

« 

9 

9 

9 

9 

4 

1 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  0* 

BOULDER 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

l.q 
I 

2.4 

1 

1.4 

0.5 
T 

1.4 

1 

0.4 

1 

1 

T 

1 
7 

BYERS 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

5.0 
1 

4.0 
9 

1 

1 

5.0 

4.0 
4 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

2 

1 

a 

t 

7 

2 

CHEESMAN 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

I 

' 

1 

1 

I 

"l 

DENVER  MB  AIRPORT 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 
MTR  eouiv 

T 

0.2 

D.l 

T 

0.5 

1 

T 

0.3 

J 

T 

t 

I 

7 

7 
7 

7 

1.7 

ESTES  PARK 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

- 

t 

• 

- 

EVERGREEN 

SNOMFALL 
SN  ON  GNC 

2.0 
2 

4.0 
4 

2.0 
6 

3 

2 

2 

0.5 
2 

7 

2 

2.0 
2 

FORT  COLLINS 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.4 

T 

0.7 
1 

7 

1 

1 

1 

T 

T 
7 

7 

7 
7 

1.1 

1 

FORT  MORGAN 

SNOMFALL 
SN  ON  GNC 

- 

- 

- 

- 

GROvER  10  - 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 

t 
T 

2.0 
2 

2 

1 

1 

1 

1 

7 

T 

7 

7 

7 

7 

JONES  PASS  2  E 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

a 

ig 

14 

14 

14 

* 

12 

12 

9.0 
15 

T 

15 

T 
19 

9.0 

20 

20 

19 

19 

T 

19 

19 

7 

19 

• 

1.0 
2C 

14 

11 

ia 

. 

1.0 
19 

LAKE  GEORGE  8  SH 

SNOMFALL 
SN  ON  GNC 

f 

j 

T 

T 

1.0 
| 

5.C 

2 

2 

2 

2 

0.9 

2 

0.9 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

I 

PARKER  9  E 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
1 

1.0 
1 

1 

2 

l.( 

... 

1.0 
9 

9 

4 

4 

4 

1 

9 

9 

1 

2 

T 

2 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOMFALL 
SN  ON  GNC 

T 

- 

T 

• 

7 

- 

SEOGHICK  9  S 

SNOMFALL 
SN  ON  GNC 

2.0 
2 

2.0 

4 

9 

2.C 
9 

4.C 

9 

1.0 

9 

4 

9 

4 

T 

9 

a 

g 

1 

a 

9 

7 

1 

SPICER 

SNOMFALL 
SN  ON  GNC 

1 

1 

1 

g 

1 

• 

1 

2.C 
« 

i 

M 
! 

1.0 
9 

9 

9 

2.0 
4 

1 

4 

9 

9 

5.C 
! 

1 

T 

7 

g 

4.C 

ie 

4 

g 

7 

7 

6 

1.0 

WALOEN 

SNOMFALL 
SN  ON  GNC 

0 . ! 

! 

! 

J 

1 

3 

3 

T 

T 

T 

7 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

7 

T 

7 

7 

T 
T 

1 

7 

7 

T 

T 

0.7 
1 

•      •  • 

rio  grandc  drainage 

BASIN  05 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

SNOMFALL 
SN  ON  GNC 
MTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.2 

3. 

9 

■  I 

o.» 

4 
.1 

7 

4 
.2 

4 

.1 

4 
.1 

« 

.1 

3 
.1 

1 

.1 

! 

.1 

3 
.1 

; 

.! 

I 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOMFALL 
SN  ON  GNC 

tt! 

J  1 

0.9 

1 

T 

T 

4.C 
4 

0.! 
4 

4.C 

e 

« 

9 

9 

3 

1 

4 

4 

> 

9 

1 

SAGUACHE 

SNOMFALL 

SN  ON  GNC 

• 

« 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

! 

9 

! 

! 

! 

2.C 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

4 

* 

MASON  MHEEL   GAP   ]  N 

SNOMFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

U 

0.5 

■ 

Sm  R.lorenco  Not*.  Following  Station  lnd.x 

-  13  - 


STATION  INDEX 


STATION 


AKRON  <•  E 

IN  FAA  AIRPORT 
ALAMOSA  WB  AIRPORT 
ALLENSPARK 
AlTENBERN 
AMES 

NTERO  RESERVOIR 
ARAPAHOE 
.ROY A  6  NE 


YER  RANCH 
lAILEY 
BASALT 

BERTmOUO  PASS 
BIG  SPRINGS  RANCH 
BLANC* 
BOND 

80NHAM  RESERVOIR 
BONNY  DAM 

BOULDER  2 

BOULDER 

BRANDON 

BRANSON 

BRECkENRIOGE 

BR 1GGSDALE  2  NM 

BUENA  VISTA 

BURL INGTON 

BURLINGTON  12  NNE 

BUTLER  RANCH 

YERS 

AMPO  8  sw 
CANON  CITY 
CARIBOU  RANCH 
CASCADE 
CASTLE  ROCK 
CEDAREDGE 
CENTER 
CHEESMAN 
C ME RAM 

CHERRY  CREEK  DAM 
CHEYENNE  WELLS 
CIMARRON 

F  LAKES 
CLIMAX  2  NM 
COALDALE   1  NM 
COALDALE  2  SW 
COCMETOPA  CREEK 
COLLBRAN 

COLORADO  NAT  HON 

COLORADO  SPRINGS  W 

COLUMBINE 

CONIFER  JUNCTION 

CORTEZ 

CRAIG 

RESTED  BUTTE 

RIPPLE  CREEK  9  NW 

UCHARAS  DAM 
CUMBRES 
DEAOMAN  HILL 


LEST 


DEL  NORTE 
DEL 


DENVER  WB  AIRPORT 
iEnvER  we  CITY 
1 1 LLON  1  E 

UNOSAUR  NATL  MONUMENT 
DOHERTY  RANCH 
DOLORES 

DURANGO 
EADS 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
E ASTONV I LLE  1  NNW 
EASTONVILLE  2  NNE 
EASTONVI LLE  3  NW 
EASTONVILLE  6  WSW 
ECKLEY 
ELBERT 
ELBERT  3  NW 

ELBERT  3  SE 
ELBERT  *  SSW 
ELBERT  6  SSE 
ELBERT  5  SW 
ELBERT  B  SW 
ELECTRA  LAKE 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 
EVERGREEN  2  SW 

EVERSOLL  RANCH 

AIRPLAY 

AIRPLAY  NO.  2 
FLAGLER  2  NW 

LEM1NG  1  S 
FORDER  8  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON  1  N 
FORT  MORGAN 
FOUNTAIN 

FOWLER 


GRAND  JUNCTION  WB  I 

GRANO  JUNCTION  6  EJ 
GRAND  LAKE    1  NW 
GRAND  LAKE  6  SSW 

NO  VALLEY 
GRANT 

kT  DIVIDE  B  SE 
IT  SAND  DUNES  Nl 
GREELEY 
GREENLAND  8  SE 
GREENLAND  ?  NE 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GREYSTONE 
GROVER  10  W 
GUFFEY  10  SE 
GUNNISON 
MILTON 
HARTSEL 


ASWELI 
AWTMORNE 

HERMIT  7  ESE 
HOEHNE  2  SW 
HOLLY 
HOLYOKE 

SULPHUR  SPI 
HOYT 
HUGO 

IDAHO  SPRINGS 
! DAL  1  A 


COUNTY 


WASHINGTON 

WASHINGTON 

ALAMOSA 

BOULDER 

GARFIELD 

SAN  MIGUEL 

LINCOLN 


»ITKIN 


EL  PASO 

PARK 

EAGLE 

GRAND 

EL  PASO 

COSTILLA 

EAGLE 

MESA 


BOULDER 

BOULDER 

KIOWA 

LAS  AN  I MAS 

SUMMIT 

WELD 

CHAFFEE 

KIT  CARSON 


FREMONT 

BOULDER 

SAN  JUAN 

DOUGLAS 

DELTA 

SAGUACHE 

JEFFERSON 

OTERO 

ARAPAHOE 

CHEYENNE 

MONTROSE 

HI  BLANC 

EAGLE 

FREMONT 

FREMONT 

GUNNl SON 

MESA 

MESA 

EL  PASO 
ROUTT 
JEFFERSON 
MONTE2UMA 


DENVER 
DENVER 
SUMMIT 
MOFFAT 


ELBERT 

Elbert 
Elbert 

ELBERT 
ELBERT 
LA  PLATA 
LARIMER 


IT  CARSON 


WELO 

FREMONT 

GUNNISON 


GRAND 
MORGAN 
LINCOLN 
CLEAR  CREEK 


40  01 
AO  01 
33  27 


38  27 

39  50 
39  23 
38  2  3 
38  21 

38  26 

39  14 
39  06 


39  38 

40  14 
37  23 


40  11 
39  27 
39  28 


40  SI 
38  41 

38  32 
40  22 

39  02 

38  27 

39  56 

40  30 

37  46 


38  03 
40  35 
40  03 


05  00 

06  02 
08  58 
03  53 


05  50 
05  52 
08  03 


06  20 
08  40 
04  24 


03  10 
05  17 
07  15 


S  -  »5 
10018 
10240 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


7210 
6925 
7240 
B398 


8630 
8283 
5090 


6800 
5090 
8200 


S722 

3393 
3746 


DRY  LAND  FIELD  ST A 
FEO  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
H  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  AlTENBERN 

west  colo  power  co 
ben  h  marshall 
board  of  water  comm 
joseph  h  pfost 
merrill  linoouist 

mrs.  martha  w.  m aos en 
ralph  j  ayer 
u  s  forest  service 
u  s  forest  service 
u  s  forest  service 
arthur  h.  nutt 
l 1  noll  j  hudson 
agent  d*r  g  w  ry 
u  s  bur  reclamation 
u  s  bur  reclamation 

thomas  l  platt 
city  of  boulder 
mrs  Elsie  e  white 
charles  s  mitchell 
mrs  elva  j  enyeart 
u  s  forest  service 
lloyd  r  sweomin 
jack  w  brown 
i  rle y  m  james 


MRS  1 


RED  < 


MRS.   CRYSTAL  R1TTER 
BURT  L  SALISBURY 
WARDEN  PENITENTIARY 
CARIBOU  RANCH 
WEST  COLO  POWER  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
PHILIP  R  AUST 
WILLIAM  B  SUTLE  Y 
BOARD  OF   WATER  COMM 
SIMUN  t»  SCHULTZ 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOVELL 
W.  H.  NEWBERRY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
HIGH  ALT  I TUOE  OBS 
R  L  BANT A 

INACTIVE  4/6/65 
HAROLD  F  kREUGER 
TED  A  SMITH 
SUPT  COLO  NAT  HON 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
OLE  TA  M.  LUKEZECH 
MONTEZUMA  VAL   1 RR I G 
MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 
MRS  MARY  A  YELENICK 
WILLIAM  W  SNARE 
ARCHER  ti  CRISP 

INACTIVE  1/1/65 
U  S  WEATHER  BUREAU 

EVER  I TT  L  OAVIS 

CHARLES  F  SHAFFER 

LYNN  K  WOODS 

W  D  PRESTON 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BOARD  OF  WATER  COMM 


VIATION  AGENCY 


MRS  ROBERTA  M  I 
HANS  LARSEN 
TOM  L.  MORGAN 


LEL AND  P  OLKJER 
CHARLES  A  MEL6URN 
C  M  COLE 

WESTERN  COLO  POWER  C' 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CHAMBtfi    OF  COMMERCE 
RAY  5  FLEMING 
J  C  EVERSOLL 

U  S  FOREST  SERVICE 

INACTIVE  11/29/65 
A  E  GAINES  JR 
JOHN  G  MOP  I  SON 


LEON  MOODY 

GT  WEST   SUGAR  CO 

ARTHUR  E  ORCUTT 


FREO  G  WAGGONER 
MRS  M  S  HUBBARD 
WALTER  M  HOFFMAN 
PUBLIC  SERVICE  CO 


W  SLOPE  BRANCH  EX 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HARRY  BLUE 

BOARD  OF  WATER  COMMS 
WILLIAM  R.  STEWART 
GREAT  SANO  DUNES  NM 
GT  WEST   SUGAR  CO 


ST 


MRS. 


ROGER 


J.  BA 1 , 


U  S  BUR  RECL 

INACT IVE 
MRS  DORIS  A  M< 
MRS  CLARA  G  Hi 
CITY  OF  GUNNl  I 
MRS  ETHAl 
MRS  BESSIE  C  I 


MRS  MABEL  MR]' 
JIMMY   P.  VEL 
W  R  OAVIS 
f    B  FLANAGAN 
COLO  GAME  * 
MRS  BERTma  W 
BARBARA  L  MA 
WlLLARD  G  HOLI 
THEODORE  1 
CONSOL  UTE  AGENCY 


STATION 

j     INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

!   DRAINAGE  I 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

'  PRECIP. 

< 

SPECIAL 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

4270 

PITKIN 

'2 

39  05 

106  37 

10550 

TWIN  LAKES  R  +  C  CO 

4380 

03 

3 

102  41 

4200 

HRS  RUTH  E  SNYDER 

JOHN  MARTIN  0AM 

43SB 

j. 

BENT 

1 

38  0* 

102  56 

3814 

*P 

4P 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

CLEAR  CREEK 

39  46 

SP 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

4*13 

04 

SEDGWICK 

41  00 

102  15 

3469 

5P 

SP 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

1 

38  *4 

103  32 

5075 

TA 

EMANUEL   S  INNESS 

KASSLER 

4452 

t  1 

JEFFERSON 

39  30 

105  06 

5495 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  4  SSE 

0* 

WELD 

40  50 

103  56 

5250 

MISS  THYRA  M  NELSON 

KIM   15  NNE 

453B 

01 

LAS  AN [HAS 

1 

37  27 

103  19 

5240 

ROBERT  L  PLATT 

KIOWA  1  W 

4581 

:■ 

ELBERT 

39  21 

104  29 

6350 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIOWA  5  SE 

ELBERT 

39  17 

104  26 

6707 

6P 

CLARENCE  WHEELER 

4585 

0* 

* 

10*  31 

6550 

6P 

MERLE  E  HENRY 

KIOWA  5  S 

458T 

04 

ELBERT 

39  17 

104  28 

6615 

MR  A  B  LUCORE 

KIT  CARSON 

01 

CHEYENNE 

] 

SP 

SP 

EDWIN  A,  LAFFERTY 

K  R  E  MM  LING 

02 

GRAND 

3 

40  04 

106  24 

735S 

sc 

5P 

NEIL  W.  HASSLER 

KUTCH  6  SSE 

0  1 

LINCOLN 

38  50 

JAMES  R  PICKENPAUGH 

la  junta  faa  airport 

OTERO 

1 

38  03 

103  31 

4196 

MID 

HID 

FED   AVI  AT  ION  AGENCY 

LAKE  CITY 

4734 

0 1 

HINSDALE 

2 

33  03 

107  19 

8890 

it 

SP 

MRS  EMMA  L  L I  SKA 

LAKE  GEORGE   8  SW 

4742 

04 

PARK 

105  29 

8500 

8  A 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

EL  PASO 

1 

38  49 

105  01 

10265 

:  s 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LAKEWOOD 

4762 

04 

JEFFERSON 

39  45 

105  08 

5637 

6P 

6P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

4770 

01 

1 

102  37 

3635 

MIC 

HID 

CHAS  £  MC  PHERSON  JR 

LAS  ANIMAS 

BENT 

] 

38  04 

5P 

LAS  ANIMAS  POWER  PLANT 

LAST  CHANCE 

4856 

o« 

WASHINGTON 

39  45 

103  36 

479C 

if 

6P 

CLOSED  12/9/65 

LA  VETA 

4865 

HUERFANO 

1 

37  30 

105  00 

SP 

CHARLES  J  HAS  1 N TON 

LEADVILLE 

4884 

01 

LAKE 

39  15 

106  1* 

10099 

IIP 

IIP 

RADIO  STATION  KBRR 

LEADV ILLE   10  WNW 

4B86 

LAKE 

1 

39  17 

106  28 

11000 

s 

u.  s.  weather  Bureau 

LEROY  7  WSW 

0! 

LOGAN 

3 

40  29 

103  01 

4390 

6P 

GILBERT   L I NDSTROM 

LIME   3  SE 

5001 

01 

PUEBLO 

1 

38  07 

104  35 

4900 

6P 

MRS.  GINGER  MEAD 

LIMON  10  SSW 

5015 

01 

ELBERT 

1 

39  09 

5560 

6P 

6P 

S  G  PETERSON 

L  IMON 

5017 

01 

LINCOLN 

I 

39  16 

103  42 

5362 

MID 

HID 

HRS.   KATHLEEN  BUTLER 

LITTLE  H?LLSES  *  ^ 

5041 

Oi 

£ 

108  51 

637S 

SP 

CHARLES    V  ECKMAN 

RIO  BLANCO 

1 

40  00 

108  12 

6148 

a 

6( 

COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 

LONGMONT  2  ESE 

5116 

04 

BOULDER 

40  10 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LONGMONT  6  NW 

5121 

04 

BOULDER 

40  15 

105  09 

5145 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

51*1 

04 

LARIMER 

40  17 

105  33 

U   S   WEATHER  BUREAU 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

51  BO 

02 

SAGUACHE 

38  05 

10205 

i 

MANASSA 

5322 

05 

CONEJOS 

37  10 

105  56 

5327 

02 

MONTEZUMA 

37  21 

108  18 

701E 

SP 

MAN J  TOU  SPRINGS 

5352 

01 

EL  PASO 

38  51 

HANlTOU  SPRGS  HYDRO  PL 

MAR VINE 

5408 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40  02 

107  31 

73*3 

SI 

5P 

GEORGE  EVENSON 

5446 

02 

; 

108  06 

5920 

6P 

6P 

JOHN  P  WIESE 

MEEKER 

RIO  BLANCO 

40  02 

ss 

SS 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

MEREOITH 

5  S  0  » 

OS 

PITKIN 

39  22 

106  45 

TTT, 

HOWARD   I  DEARHAHER 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

5531 

02 

MONTEZUMA 

; 

37  12 

108  29 

707C 

SP 

5P 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

5695 

01 

CHAFFEE 

36  30 

106  20 

1 1342 

S 

EARL  J  MILLIGAN 

MONTE  VISTA 

5706 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37  35 

106  09 

7667 

SP 

5< 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE  VISTA  REFUGE 

5711 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37  29 

7675 

MONTE  VISTA  NATL  WL  REF 

MONTROSE  NO  1 

5717 

02 

MONTROSE 

: 

38  29 

107  53 

.  5p 

5P 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

5722 

MONTROSE 

36  29 

107  53 

S83C 

7A 

TA 

UNCOMPAHGRE  V  w  u  A 

MORRISON  1  SW 

5765 

JEFFERSON 

39  39 

105  1* 

RAYMOND  P  BUCKLES 

5819 

01 

i 

105  11 

8890 

JOhN  A  2EMBER 

NEW  RAYMER 

Itiz 

04 

WELD 

40  36 

103  51 

4763 

k.d. Thompson 

NORTHOALE 

DOLORES 

37  49 

SP 

MRS   1   F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

599C 

01 

LAS  ANIMAS 

37  13 

6P 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

6012 

02 

SAN  MIGUEL 

. 

38  08 

701" 

M> 

JOSEPH  L  HANN1GAN 

NUNN 

6023 

04 

WELD 

40  42 

LLOYD  A  GIFF1N 

ORDWAY 

6131 

CROWLEY 

38  13 

103  45 

8» 

TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 

OTIS  11  NE 

6192 

WASHINGTON 

- .  it 

7P 

E  E  LINDGPEN 

OURAY 

6203 

OURAY 

38  01 

5P 

FRANCIS  J  COUGHLIN 

PAGOSA  SPRINGS 

6253 

02 

ARCHULETA 

37  16 

107  01 

7236 

SP 

5P 

GLEN  D  EDMONDS 

6266 

Qi 

108  21 

4720 

7A 

l& 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

HINSDALE 

37  26 

107  09 

8092 

5f 

RONALD  R.  ROBINSON 

PALMER  LAKE 

e ;  B 

C  1 

EL  PASO 

39  07 

MRS.    ANNAflELLE  HECK 

PAOLI 

6299 

PHILLIPS 

40  37 

"I 

LEE  W  SCHNI EDER 

PAONIA 

'■  <■:■' 

0. 

OELTA 

. 

38  52 

5685 

SP 

TED  S  CRAWFORD 

PARADOX 

6315 

MONTROSE 

2 

38  22 

103  58 

5309 

7( 

7  Pi 

CHALMER  M  GARSER 

PARKER  9  E 

6326 

ELBERT 

39  31 

104  39 

5P 

LOUIS  0  RUGGLES 

PAR  SHALL  10  SSE 

6342 

Oi 

GRAND 

2 

39  55 

106  07 

327( 

3P 

JONAS  A  RUSSELL 

PENROSE   3  NNW 

FREMONT 

l 

38  27 

105  0* 

5501 

BA 

BEAVER  PARK  CO 

PITKIN 

6513 

02 

GUNNISON 

2 

38  36 

106  32 

9200 

6P 

6P 

ROBERT  A  RAY 

6524 

02 

2 

108  03 

7322 

*P 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATORO  DAM  1  W 

CONEJOS 

37  21 

106  32 

s 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT   VIEW  2  W 

6591 

Oi 

MONTEZUMA 

. 

103  48 

mi 

DON  W  CLEVER 

P0W0ERHORN 

6651 

01 

GUNNISON 

i 

J  8  It 

107  06 

808" 

5P 

5P 

FRED  w.  YOUMANS 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

6740 

PUEBLO 

1 

38  17 

104  31 

4684 

HID 

MJu 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

6743 

oi 

PUEBLO 

1 

38  17 

104  39 

4687 

7A 

COL  WIR  CONT  BOARD 

PUEBLO  KCSJ-TV 

6758 

01 

38  17 

104  37 

INACTIVE  1/1/63 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

1 

38  18 

104  21 

4630 

BA 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PYRAMID 

6797 

oi 

ROUTT 

2 

40  1* 

107  05 

S009 

61 

DAN  H.  KNOTT 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

6811 

02 

ROUTT 

: 

40  22 

106  43 

9340 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

6832 

02 

2 

103  47 

5216 

5P 

sr 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

LARIMER 

40  48 

105  34 

B237 

SP 

5P 

CALVIN  G.  BRAA 

RICO 

7017 

Oi 

DOLORES 

2 

37  41 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

7031 

02 

GARFIELD 

2 

39  32 

SF 

MRS.  MAR JOR 1 E  L  SHIRLEY 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

rose 

OS 

HINSDALE 

5 

37  43 

107  U 

s 

ROLLIN  LUNTEY 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

CONEJOS 

37  05 

106  16 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  ESE 

7167 

OTERO 

33  02 

103  42 

4176 

SP 

«,P 

COLO  EXP  STATION 

RUSH  2  NNE 

7287 

■:  | 

EL  PASO 

33  52 

104  06 

600< 

'  i 

HID 

ROBERT  6  RAPP 

RUXTON  PARK 

7309 

EL  PASO 

33  51 

6P 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

7315 

01 

PUEBLO 

1 

37  55 

104  56 

6790 

5P 

SP 

MR  W  M  HASTY 

' 

106  09 

7697 

5P 

5P 

CLARENCE  R  ICKES 

SAL  I  DA 

01 

CHAFFEE 

i 

38  32 

106  00 

7060 

bp 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

SAN  LUIS 

7428 

COSTILLA 

31  12 

MRS  NEA  G  GALLEGOS 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7450 

MINERAL 

5 

37  49 

9706 

s 

ALVIN  L  WINTZ 

SAPINERO  8  E 

7455 

03 

GUNNISON 

2 

38  29 

SP 

COLO  GAME   *  FISM  OEP 

SARGENIS 

7*60 

02 

SAGUACHE 

33  24 

6P 

BERNARD  1RBY 

SEDALIA  4  SSE 

7510 

DOUGLAS 

39  23 

9A 

MRS  GWENDOLYN  NICHOLS 

SEDGWICK  5  S 

7515 

SEDGWICK 

40  51 

SP 

SP 

SEI8ERT 

7519 

KIT  CARSON 

39  18 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAW  5  SSE 

7557 

LINCOLN 

3 

39  29 

103  20 

5167 

MRS •   ETHEL  V.  DOBRINSKI 

SHOSHONE 

7613 

garf i eld 

2 

107  1* 

5933 

6P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

764B 

04 

BOULDER 

40  02 

105  35 

10200 

s 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLB 

7650 

CONEJOS 

■ 

37  23 

s 

SILVER  LAKES  TROUT  CL 

SILVERTON 

7656 

■ : 

SAN  JUAN 

1 

37  48 

107  40 

9321 

SP 

5P 

ROBERT  *  WYMAN 

SIMLA 

7664 

ELBERT 

39  09 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SPICER 

7848 

04 

JACKSON 

40  2  7 

106  28 

837^ 

SP 

SP 

MRS  M  A  MC  NAMARA 

SPRINGFIELD 

7362 

01 

BACA 

1 

37  24 

102  37 

4405 

6P 

HERBERT  E  HOMSHER.  JR. 

SPR I NGF I ELO  7  WSW 

7866 

01 

BACA 

1 

37  23 

102  42 

*S75 

SP 

5P 

SP 

SE  COLO  BRCh  EXP  ST A 

SPRINGFIELD  3  S 

7867 

01 

BACA 

] 

37  17 

102  37 

*500 

U  S  FOREST  SERVICE 

SQUAW  MOUNTAIN 

7881 

04 

CLEAR  CREEK 

39  41 

105  30 

11600 

FRANK    A.  SWANLUNO 

7936 

02 

2 

106  50 

ss 

SS 

STERLING 

04 

LOGAN 

* 

I'. j  ■'; 

103  12 

3939 

BA 

BA 

GT  WEST   SUGAR  CO 

STON I N6TON 

r9« 

BACA 

37  17 

6P 

MRS   ARM 1 LOA  BUKHENN 

STRATTON  3  NE 

BOOB 

KIT  CARSON 

J 

39  20 

6P 

ARTHUR  PAuTLER 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

8064 

0  i 

LAKE 

] 

39  15 

106  22 

10000 

6P 

JOHN  SOOIC 

SUMHI T  v I LLE 

8092 

RIO  GRANDE 

37  26 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TACOMA 

ei  54 

LA  PLATA 

37  31 

IVAN  A  AM6ROS1ER 

TACONY  10  SE 

8157 

PUEBLO 

38  23 

104  04 

SP 

5P 

JOHN  M.  HJZA 

TAYLOR  PARK 

8184 

GUNNISON 

38  49 

6A 

UNCOMPAHGRE    V   W  U  A 

TELLUR IDE 

8204 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37  57 

107  49 

8756 

6P 

HARRY   B  WRIGHT 

a  2  z  ■ 

01 

1 

37  05 

105  03 

8040 

TRINIDAD 

8429 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37  10 

104  29 

6030 

SP 

CITY  OF  TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

84  34 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37  15 

104  20 

5746 

HID 

HIO 

FED   AVJATlUN  AGENCY 

TROUT  LAKE 

•454 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37  50 

107  53 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

TROY  1  SE 

8*68 

01 

LAS  ANIMAS 

J 

37  OB 

103  19 

546C 

6P 

CECIL  SHANNON 

twin  lakes  evaporation 

LAKE 

39  05 

7A 

7A 

GEORGE  L.  BLAKE 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8501 

01 

LAKE 

1 

39  05 

106  19 

9300 

7A 

TWIN  LAKE  R  ♦  C  CO 

TWO  BUTTES  1  NW 

8510 

1 

37  3* 

102  24 

4075 

6P 

JOHN  P  NUTT 

URAVAN 

8560 

02 

MONTROSE 

2 

38  22 

5013 

5P 

SP 

UNION  CARBIDE  CORP 

VALLEL 1  TO  DAM 

02 

LA  PLATA 

2 

37  22 

107  35 

7650 

5P 

SP 

Si> 

U  S  BUR  RECLAMATION 

VONA 

1 1 2  2 

KIT  CARSON 

3 

39  18 

102  44 

4500 

7A 

RAY  L  FORO 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

8742 

0! 

MINERAL 

S 

106  50 

8500 

GEORGE   A  W1NT2 

WALOEN 

B756 

04 

JACKSON 

40  44 

106  16 

8099 

SP 

5P 

D  M  DONOMOE 

WALSENfiuRG  POWER  PLANT 

B781 

01 

HUERFANO 

1 

37  37 

104  48 

6221 

5P 

5P 

WALSENBURG  UTILITIES 

WATERDALE 

BB  19 

04 

105  12 

5200 

5P 

P  H  BOOTHROYD 

WESTCL IFFE 

8931 

91 

CUSTER 

1 

38  OB 

105  29 

7  860 

5P 

5P 

M  0  RANKIN 

WEST  MUDDY  RS 

fit  ■ 

DELTA 

2 

39  06 

107  31 

8450 

U  S  FOREST  SERVICE 

wETMORE  2  S 

8986 

01 

CUSTER 

1 

36  13 

105  06 

6575 

5P 

5P 

MRS  NETTIE  R  8REECE 

WHITE  ROCK 

8997 

01 

PUEBLO 

1 

37  52 

104  07 

4725 

WILLIAM  F  KREIOER 

-  14  - 


WlGOlNJ  T  - 
MILCOX  RANCH 

MINTED  PARK 
WOLF  CREEK  »*SS 

WOLF  creek  » 
mooolano  park  e  i 

VftAY 
TAMPA 

VEllOW  JACKET  IN1 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


■  WELD 
DELTA 

t  HELD 
GRAND 
MINERAL 
MINERAL 
TELLER 


9*60 
*6«6 
<*0">8 

106*2 


STATION  INDEX 


OBSERVER 


EDWARD  H  EPPLE 
RALPH  M  CL1NE 

GT  wc»t  sugar  co 

h  L  MC  PETERS 
COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 
COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 
U  S  FOREST  SERVICE 

HARLAN  A  I  ION 
FLOTO  M. MONTGOMERY 
MR  CHARLES  0  WOOD 


STATION 

INDEX  NO. 

3 

COUNTY 

AGE  1  [ 

u 

i 

0 

i 
2 

MION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

5 

DRAIN 

3 

ELEVj 

«?» 

OS 

YUMA 

YUMA  POL  let  0|pT 

LAST  CHANCE 

-.85* 

0* 

closco  i,/«/.s 

I    DRAINAGE  CODE:     1- ARKANSAS    2-COLORADO  3-KANSAS  4-PLATTE  S-RIO  ORANDE 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  cllsete  of  Colorado  way  be  obtained  by  writing  to  the  weather  Bureau  State  Cllaatologlet ,  P.O.Box  1079,  Denver,  Colorado  00201    or  to  any 
Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unlesa  otherwiee  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;  Temperature  In  *F,  precipitation  and  evaporation  in  Lnchea  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
•  re  the  lumi  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperature!  from  65*  F.  In  "'Supplemental  Data"  tabic  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  ts  the  vector  sum  of  wind  directions 
snd  apeeda  divided  by  the  number  of  <  " 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  ahowa  obaervatlon  tlmea  In  local  atandard  time.  During  the  summer  montha  some  observers  take  the  observations  on  daylight  ssvlng  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  la  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  theae  atatlona  enow  on  ground  valuea  are  at  5:00  a.  m.,  M.S.T.  Data  In  the  "Extremea"  table,  "Daily  Precipita- 
tion   table.    Dally  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  publlahed,  are  for  the  24  hours  ending  at  lime  of  observation. 

EVAPORATION  ll  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-fool  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremea  of  temperature  of  water  In  pan  aa  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  obaervatlon. 

WATER  EQUIVALENT,  valuea  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Samplea  for  obtaining  measurements  sre  taken  from  different  points 
for  successive  observations,  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  In  the  "CI  Una  to  logical  Data"  table,  the  "Snowfall  snd  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

NORMALS  for  all  auttons  are  c llmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1041. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  elation  name,  auch  aa  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  snd  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  dsta  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  csrrled  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Da  la"  table  and  the  "Dally  Temperature"  tabic  la  lndlcsled  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

**     Highest  observed  one  minute  wlndspeed,    Thla  station  la  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  faateat  mile  data. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    s  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 


dally  record.    Degree  day  data.  If  carried  for  this  static 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  valuea  are  processed  for  speclsl  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daUy  amounts  are  publlahed  In 
"Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  "R*.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omlaalon  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  end/or  anow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  atatlon.    Precipitation  meaaurementa,  made  at  Irregular  intervals  will  be  published  later  In  "Precipltstlon  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  Thla  entry  In  lime  of  obeervatlon  column  In  Station  Index  means  obaervatlon  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

.  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometera  are  expoaed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  were  either  missing  or  received  loo  late  to  be  Included  In  thla  Issue. 

General  weather  condition,  in  the  U.  S.  for  each  month  are  d.acribed  In  the  publication.  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOG1CAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA.  .11  of 
which  m.y  be  obtAlned  from  the  Superintendent  of  Document.,  Government  Printing  Office.  W.ehlngton.  D.  C.  20403. 

InformAtlon  conc.rnm,  the  hUtor,  of    *.„,..  In  loc.tlon..  elev.Uon..  e.po.ure.  etc. .  of  .ub.Utlon.  throu-h  IMS  m.y  be  foun.1  In  the  publlc.tlon  "Sub.Utlon  Hl.tory "  for  thl.  Sut.    price  "J""-^"'1" 
mformluon  for  r.JuU,  We.th.r  Bure.u  .t.tlon.  m.y  be  found  In  the  Utte.t  .nnu.1  l..ue  of  Loci  Cllm.lolo.lc.l  D.I..  price  15  cent..    Th...  publlc.tlon.  m.y  be  obuined  from  the  Superintends!  of  Document.  H 
the  addrea.  shown  above.   


Subecrlpllon  Price:      10  c.nU  per  cop,,  monthly  And  Annu.1;  •!.  SO  per  ,..r.     lYe.rl,  .ub.crlp.lon  Include.  1*.  Annu.l  Surnm.ry.  I  Check.  ™d  money  order,  .hould be 
of  Document..    R.mltumc.  end  corre.pondence  re,.rdln,  .ub.crlpUon.  .hould  be  ..nt  to  the  Superintendent  of  Document..  Government  Prlnllni  Office.  W..hlncion.  D.  C.  .0A0., 
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12.6 

23.6 

47 

7. 

.  3 

16. 

1191 

0 

12 

28 

3 

D 

1.16 

,40 

10 

19.3 

4 

0 

0 

PUEBLO  WB  AIRPORT  //R 

46.6 

17.2 

31.9 

m 

2.0 

61 

28 

.  4 

16 

917 

0 

1 

28 

2 

.17 

-  .31 

.10 

13 

3.0 

2 

16. 

1 

0 

0 

SCCkY  FOPO  2  ESE 

42. « 

14.3 
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99 

26 
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3 
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98 

26 
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-  .29 
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C I MARRON 

31.7 

•  4.2 

13.8 

45 

28 

•  24 

3 

1427 

0 

18 

26 

19 

.97 

.35 

1 

13.5 

3 

0 

0 
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See  Reiorence  Notes  Following  Station  Index 
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20.4 
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23.0 
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2 
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17.1 

45 

6 
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14 
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15 

3 

0 

0 
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0 
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0 
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16 
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0 
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16 
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2 
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.20 

1 

21.4 

21 

27* 
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0 
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6 
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0 

9 

28 

15 

1.00 

.56 

8 

24,5 

29 

9. 

3 

1 

0 
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0 
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0 
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.18 
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28 

2 

,19 

.06 

13* 

3.0 

4 

4* 

0 

0 

0 

WRAY 

42.4 

15.5 

29.0 

.  2.4 

58 

6 

•  5 

2 

1005 

0 

4 

2  8 

2 

.17 

•  .29 

,09 

1 

1.4 

1 

13. 

0 

0 

0 

YUMA 

43.8 

12.9 

28.4 

59 

25 

•  7 

1 

1020 

0 

3 

28 

3 

,24 

-  .22 

.14 

8 

2 

0 

0 

DIVISION 

27.1 

•  *.3 

.19 

-  .24 

2.0 

•       #  * 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  0* 

ALLENSPARK 

30.  1M 

9.2M 

19. 7M 

43 

24 

-  8 

13 

1269 

0 

28 

3 

1.67 

.48 

22* 

34.0 

3 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

31.5 

•  7.8 

11.9 

46 

4 

.28 

11 

1483 

0 

17 

28 

2  I 

.36 

.23 

g 

9.5 

i 

8 

2 

0 

0 

BAILEY 

39.5 

5.5 

22.5 

56 

4 

-16 

14* 

1181 

0 

7 

28 

10 

.57 

.25 

12 

12.0 

2 

0 

0 

BOULDER 

43.8 

18.8 

31.3 

-  3,* 

57 

5 

4 

16 

937 

o 

3 

2  8 

0 

1.33 

■  50 

,46 

13 

23.9 

11 

13 

6 

0 

0 

BRIGGSDALE 

41.1 

9.6 

25.4 

56 

28 

"11 

14 

1103 

0 

4 

28 

8 

T 

T 

8* 

0 

0 

0 

8YERS 

40.7 

12.5 

26.6 

-  5.3 

53 

24 

•  10 

14 

1070 

0 

5 

28 

4 

,44 

.  .03 

.28 

12 

6.0 

5 

15* 

1 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

33.1 

9.9 

21.5 

45 

5 

„  7 

11 

1211 

0 

13 

28 

2 

1.20 

.48 

8 

20.0 

3 

0 

0 

CASTLE  ROCK 

40.8 

7.2 

24.0 

50 

19* 

.15 

14 

1142 

0 

4 

28 

7 

1.07 

.40 

13 

21.3 

4 

0 

0 

ChEESMAN 

42.4 

5.0 

23.7 

-  6.* 

56 

5 

.15 

17* 

1151 

o 

<, 

2  8 

9 

.69 

.12 

•  37 

13 

7 

13 

2 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

45.0 

12,3 

28.5 

58 

18 

.10 

14 

1014 

0 

2 

28 

4 

.75 

.35 

12 

10.3 

8 

13* 

3 

0 

0 

DENVER  WR  AIRPORT  //R 

42.2 

14.6 

28.* 

-  3,1 

58 

4 

•  6 

15* 

1017 

0 

4 

28 

4 

1.28 

.59 

.39 

12 

14.6 

7 

13 

S 

0 

0  1 

DENVER  w8  CITY  R 

42.2 

21.3 

31.8 

-  2,8 

58 

4 

15 

926 

0 

5 

25 

0 

1.05 

.42 

,30 

26 

16.7 

6 

13 

5 

0 

0 

ELBERT 

39.0 

3.8 

21.4 

50 

24 

.16 

14 

1213 

0 

7 

28 

8 

.42 

,20 

13 

7.0 

6 

16* 

2 

0 

0 

E5TES  PARK 

36.1 

9.6 

22.9 

-  4.8 

52 

4 

•  19 

11 

1175 

o 

9 

28 

s 

.85 

.03 

.28 

8 

3 

0 

0  I 

EVERGREEN 

42.5 

*.5 

23.5 

56 

4 

•  14 

14 

1151 

0 

2 

26 

10 

1.32 

.45 

13 

20.0 

12 

15* 

4 

0 

0 

FORT  COLLINS 

38.8 

13.0 

25.9 

-  3,8 

52 

28 

•  6 

16* 

1087 

0 

8 

28 

5 

.60 

.10 

.2T 

8 

9.9 

5 

IS* 

2 

0 

0  1 

FCRT  LUPTON  1  N 

41.9 

9.3 

25.6 

55 

24 

.17 

14 

1097 

0 

3 

28 

s 

.46 

-  .02 

.1* 

g 

5 

16. 

2 

0 

o  1 

FORT  MORGAN 

37.6 

10.8 

24.2 

-  *.6 

55 

25 

-  8 

16 

1136 

0 

6 

28 

6 

,04 

-  .23 

,04 

14 

2.3 

0 

0 

0 

GEORGETOWN 

34.4 

13.1 

23.8 

48 

4 

.  1 

13 

1148 

o 

1  0 

2  8 

1 

,44 

.26 

8 

7 

8 

2 

0 

0 

GRANT 

34.3 

4.3 

19.3 

•  9 

12  7  3 

0 

12 

28 

9 

•  1 3 

13 

It  R 

10 

o 

o 

GREELEY 

40.5 

10,8 

25.7 

-  2.7 

56 

25 

•  9 

16* 

1096 

0 

4 

28 

4 

.25 

-  ,11 

.13 

9 

2 

0 

0  1 

GROVER  10  W 

40,8 

15.3 

28.1 

-  1.1 

57 

24 

m  3 

16 

1025 

0 

6 

27 

1 

T 

"  .43 

T 

1.5 

1 

7 

0 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

36.9m 

9.7M 

23. 3M 

-  4.5 

55 

4 

-10 

11 

1160 

o 

2  8 

.88 

.28 

.32 

8 

24.0 

3 

0 

0 

JONES  PASS  2  E 

M 

M 

M 

-10 

16 

0 

32 

17* 

JULESBURG 

35.0 

11.4 

23.2 

-  8.0 

53 

28 

.  6 

16* 

1163 

0 

10 

28 

2 

.21 

-  .23 

.21 

8 

1 

0 

0  I 

KASSlER 

45.5 

16.1 

30.8 

-  4,2 

58 

24 

,  u 

16 

951 

0 

1 

28 

1 

1,27 

.34 

•  >8 

j3 

23.5 

5 

13 

S 

0 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

40.3 

13.5 

26.9 

57 

24 

1 

16* 

1061 

0 

7 

28 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

LAKE  GEORGE   8  SW 

32.3 

-  3.7 

14.3 

48 

4 

•  21 

14* 

1412 

0 

12 

28 

20 

.38 

.17 

27 

13.5 

3 

27* 

1 

0 

0 

LAKEWOOD 

41.8 

17,7 

29.8 

-  4,6 

55 

4 

1 

16 

980 

0 

s 

28 

0 

.90 

.17 

.27 

13 

20.6 

9 

13 

3 

0 

0 

LCNGMONT   2  ESE 

40, 4M 

11.1 

25. 8M 

-  4.6 

57 

25 

•  11 

16* 

1083 

0 

4 

28 

s 

.62 

.18 

.21 

9 

5 

16. 

2 

0 

0 

PARKER  9  E 

44,7 

10.2 

27.5 

60 

7. 

.12 

16* 

1046 

0 

5 

28 

5 

.37 

.  .04 

.27 

13 

9.0 

8 

16* 

2 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

34.6 

4.8M 

19. 7M 

50 

4 

.21 

11 

1264 

0 

10 

28 

10 

.63 

.42 

8 

0 

0 

SEDGWICK  5  S 

34.0 

12.0 

23.0 

48 

28 

.  6 

16 

1  170 

0 

12 

28 

4 

.34 

.20 

8 

4.0 

9 

2* 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

g 

J  J 
<S 

Average 
Minim  urn 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 

a 

Lowest 

■ 

a 

R 

■ 

Q 

t 

& 

No.  ol  Days 

Total 

,1 

I  2 

»* 
i 

a 

e 

J 

O 

• 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  D.ys 

Max. 

Mis. 

3 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

a 

5 

S 

S 

6 

Sj 

1.00  or  More 

■A 

o  k 

si 

t  * 

si 

ej 

SP  ICE° 

27,8 

.9 

39 

* 

.13 

16 

1*11 

0 

19 

28 

I  5 

.33 

-  ,67 

.13 

8 

19.0 

11 

16. 

1 

0 

0 

STERLING 

3-  .  - 

n.i 

22.8 

-  6.  1 

50 

23 

.  6 

16 

1176 

0 

9 

28 

6 

.13 

-  ,19 

■  08 

9 

0 

0 

0 

wAlDEn 

30,0 

1.3 

15.7 

** 

* 

.13 

11. 

1375 

0 

17 

28 

I* 

.27 

3 

9 

0 

0 

wATERDALE 

- ; .  j 

n.- 

26.* 

-  *.* 

5* 

28 

.10 

16 

1075 

0 

S 

28 

5 

.8* 

.29 

.38 

8 

11.0 

6 

16. 

3 

0 

0 

«IGGINS  7  Sw 

40.3 

8.3 

2*. 3 

5* 

28 

.19 

16 

1133 

0 

* 

28 

8 

.36 

.32 

13 

5.0 

1 

0 

0 

DIVISION 

23.9 

-  5,2 

.61 

.01 

13.3 

•      •  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

EASIN  05 

ALAMOSA  WB  AIRPORT  R 

32.8 

-  .8 

16.0 

-  7.5 

*1 

28 

•  16 

1* 

1  3ft* 

0 

12 

28 

16 

.23 

.06 

.13 

8 

5.8 

2 

13. 

1 

0 

0 

BlAnca 

32.8 

1.0 

16.9 

** 

6 

.16 

1* 

1  340 

0 

I* 

28 

16 

.06 

•  06 

8 

1  «0 

0 

o 

0 

CENTER 

32.3 

.  3.0 

1*.7 

*5 

T 

.18 

1* 

1*03 

2  8 

.36 

.39 

13 

9.0 

9 

20. 

2 

0 

0 

DEL  NORTE 

32.5 

3.7 

18.1 

-  7,7 

*S 

20 

.11 

14 

1  306 

0 

12 

28 

9 

.33 

•  06 

•  25 

5.0 

2 

0 

0 

great  sand  dunes  nm 

31.5 

7.0 

19.3 

39 

20 

.  * 

1*. 

1275 

0 

13 

2B 

6 

.12 

.12 

13 

* 

3. 

1 

0 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

32.1 

.11.9 

10.1 

-  5,9 

39 

8 

.30 

1  1 

1531 

0 

12 

28 

26 

.73 

•  1  1 

.*5 

8 

3 

0 

0 

MANASSA 

35.  5M 

1.2m 

18. *M 

-  6.5 

*7 

7 

.1* 

16 

1301 

0 

23 

.29 

.06 

.23 

8 

5.0 

2 

17. 

1 

0 

0 

MCNTE  VISTA 

30.2 

-  .5 

1*.9 

*0 

28. 

.17 

1* 

1397 

0 

18 

28 

19 

•  *7 

.29 

13 

10,0 

7 

13 

2 

0 

0 

SAGUACHE 

33.3 

2.6 

18.0 

** 

7 

-13 

1* 

1312 

0 

13 

28 

15 

.43 

.16 

.30 

13 

6.9 

12 

1*. 

2 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

M 

-15.8 

M 

-35 

11 

0 

28 

25 

.33 

.2T 

8 

7.0 

1 

0 

0 

wCLF  CREEK  PASS  1  E 

23.* 

.8 

12.1 

38 

5. 

•16 

16 

1*76 

0 

26 

28 

15 

2.97 

.78 

9 

59.0 

75 

10 

9 

2 

0 

DIVISION 

15.9 

-  6.8 

.59 

.10 

12.1 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE i    61°   ON  THE  28TH  AT  PUEBLO  WB  AIRPORT 
LOWEST  TEMPERATURE,      "36°   ON  THE   11TH  AT  TAYLOR  PARK 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,      3.55   INCHES  AT  WOLF  CREEK  PASS  4  W 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,         .00   INCH  AT  KAUFFMAN  *  SSE 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,         1.20   INCHES  ON  THE  8TH  AT  WOLF  CREEK  PASS  4  W 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,       59.0   INCHES   AT  WOLF  CREEK  PASS   1  E 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,         87    INCHES  ON  THE   14TH  AT  WOLF  CREEK  PASS  *  W 


See  Reference  Nolon  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1  '..1 

1  1 

 '- 

2  1  3      4  1  5 
 1  1  

6  7 

8  | 

9 

10  1 

 L 

11  ! 

 L 

12 

13 

 L_ 

14 

15 

16  | 

17  18 

19 

20 

21 

22 

23  24 

1  T 

25 

 1- 

26 

27 

28  1  29  I  30 

31 

f  22 

.07 

.03 

•  12 



.  19 

*  3  _ 

,06 

,08 

I 

I 

.34 

03 

_ 

01 

- 

,48 

06 

* 

08 

* 

" 

T 

.33 

•  *2 

•  11 

.30 

•  03 

.27 

.11 

Oi 

* 

.03 

•  21 

_ 

02 

_ 

.*9 

* 

* 

1 

' 

* 

* 

* 

•  1' 

T 

.15 

T 

.  16 

.16 

T 

04 

_ 

•  19 

.13 

.09 

7 

.04 

T 

7 

.02 

T 

.32 

•  02 

*  w 

•  03 

.37 

* 

01 

• 

• 

06 

• 

.65 

_ 

70 

- 

_ 

.2T 

1.04 

•  02 

•  13 

.01 

•  96 

.56 

•  03 

.06 

T 

■  *1 

.22 

.09 

•  17 

,43 

_ 

* 

22 

I 

- 

.28 

02 

"  03 

_ 

* 

•  02 

.61 

T 

.04 

.02 

.01 

•  14 

.01 

T 

•  01 

.03 

.39 

,40 

•  02 

•  2. 

.06 

*n4 

01 

_ 

.66 

_ 

06  T 

T 

. 

- 

03 

2  A 

03 

05 

•  01 

'T 

- 

7 

.04 

.80. 

* 

•  13 

.1* 

.01 

•  1 

.93 

_ 

*  11 

1  7 

01 

•  02 

•  04 

.  39 

•  17 

■  65 

* 

1.16 

20 

T  T 

03 

* 

1 

.40 

29 

09 

x 

•  11 

•  01 

■  15 

.05 

.06 

.06 

•  IT 

T 

T 

•  03 

.02 

.19 

01 

*  10 

*o? 
•  01 

02 

* 

04 

* 

•  11 

_ 

.29 

* 

,06 

7 

.06 

T 

1.20 

.04 

•  03 

09 

•  08 

•  IC 

.8  T 

.*8 

.27 

•  12 

.92 

•*1 

•  24 

.06 

•  10 

■  11 

.18 

1  1 

.10 

.07 

.10 

T 

.01 

.03 

T 

7 

.06 

T 

T 

T 

.4* 

*f  A 

.  1  H 

.81 

•  01 

•  0  .01 

•  06 

•  02 

•  09 

•  07 

.09 

•  0T, 

T 

07 

Y 

_ 

T 

,41 

.12 

7 

.08 

.13 

T 

.02 

7 

•  02 

.06 

.1' 

T 

T 

T 

.17 

T 

7 

T 

I 

7 

.11 

7 

.11 

T 

.42 

.02 

•  22 

•  08 

.10 

T 

.19 

.13 

.01 

.05 

.62 

T 

•  13 

•  06 

.18 

.09 

•  09 

•  19 

,70 

•  2( 

.43 

.16 

.18 

T 

•  01 

.09 

1.06 

T 

.75 

7 

•  02 

•  02 

T 

.27 

1*29 

.02 

.30 

.20 

.1* 

.01 

.10 

.95 

•  06 

.06 

•  16 

•  07 

•  06 

.06 

.16 

.27 

.70 

*  i  \ 

2.65 

*44 

14  07 
* 

04 

* 

*  j  j 

*  14 
* 

06 

* 

03 

25 

*  1 1 

* 

* 

1 9 

11  03 

.02 

1C 

•  02 

07 

07 

•  17 

.27 

7 

.06 

•  06 

•  05 

7 

.10 

T 

3.15 

20 

1 

•  70 

*?  j 

'  \  \ 

07 

• 

.92 

1.02 

*06 
* 

*?o 

*  i  n 

*  * 

•  1  2 

•  12 

03 

* 

_ 

• 

,67 

06 

04 

*  l  a 

_ 

_ 

.97 

20 

* 

•  07 

.10 

T 

.18 

.08 

.05 

.04 

.01 

.230 

.30 

.09 

.04 

.06  .01 

.04 

.03 

•  02 

.02 

.06 

.29 

•  08 

■|? 

*  ?  7 

,47 

_ 

03 

*06 

D4 

'oa 

_ 

•  *5 

•  02 

*  1 

.63 

T 

_ 

*06 

18 

14 

•  64 

•  02 

.03 

.12 

•  15 

•  02 

.04 

.12 

.03 

.03 

7 

T 

T 

T 

.09 

7 

1.18 

T 

,07 

.02 

•  06 

,25 

T 

.02 

.19 

.01 

.06 

T         f  ^ 

*02 

*n? 

.31 

T 

■  08 

*  05 

*  oi 

04 

_ 

_ 

_ 

T 

_ 

.06 

.2* 

* 

.02 

T 

.05 

.  IS 

.73 

•  08 

.1« 

1*23 

! 

T 

T 

.37 

*oi 

*1  ? 

*01 

"fl7 

_ 

_ 

1*69 

* 

.88 

* 

' 

* 

.89 

■  u 

.06 

.11 

•  03 

.17 

7 

.01 

•  15 

T 

.10 

.03 

.03 

.02 

.02 

T 

.03 

.02 

•  29 

•  02 

T 

,0s 

•  06 

* 

.08 

1.10 

• 

•  25 

•  35 

•  IT 

•  03 

3  .10 

'  ii 

.20 

.02 

•  04 

03 

18 

02 

06 

02 

01 

03 

oi 

.02 

T 

.09 

•  12 

t 

.08 

.11 

.02 

.09 

.20 

.02 

•  12 

T 

.11 

7 

.13 

.01 

.02 

7 

T 

T 

.06 

.43 

•  02 

•  05 

7 

.1* 

T 

.60 

.04 

■ 

* 

"* 

.02 

,y 

T 

•  03 

.02 

.03 

•  04 

.10 

.19 

T 

T 

1.10 

T 

•  19 

.Tl 

"  10 

*08  T 

*  10 

*03 

06 

10 

*  1 0 

03 

03  T 

!o5 

!l0 

7 

.10 

.  10 

7 

.3* 

.07 

7 

•  10 

.01 

T 

.16 

.34 

.20 

T 

.02 

.02 

.101 

T 

T 

•  96 

•  01  T 

.04 

•  IB 

•  12 

.02 

7 

7 

.06 

.03 

.03 

*02 

.03 

.64 

.12 

.10 

.30 

.06 

.04 

■  02 

•  82 

T 

.05 

.24 

.12 

.07 

.09 

.02 

7 

.27 

7 

1.03 

•  03 

.16 

7 

,08 

.12 

7 

.13 

7 

.11 

.07 

•  26 

.02 

0 

.09 

•  *3 

•  03 

•  04 

.02 

•  <9 

.03 

.01 

.03 

.02 

T 

7 

1.28 

•  08 

.18 

.25 

.12 

.0' 

•  03 

.11 

.02 

.12 

.03 

7 

.20 

.02 

.02 

AMY 

AROVA  6  NE 
AVER  RANCH 
BRANDON 
BRANSON 

BUENA  V157A 
BUTLER  RANCH 
CAMPO  8  SW 
CANON  CITY 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 
DELHI 

DOhERTy  RANCH 
EA05 

EvERSOLL  RANCH 
f ORDER  6  S 

FOUNTAIN 
FOWLER 
GARDNER 
OUFFEY  10  5E 
H  *  Si ELL 

HOLLY 

JOHN  MARTIN  DAM 

KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  F A A  AIRPORT 
LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LA  VETA 
LEAOVILLE 
LIME   3  SE 

LlMON  10  SSH 
L  I  HON 

NORTH  LAKE 
ORDnAY 
PALMER  LAKE 

PENROSE  3  NNW 

PUEBLO  MB  AIRPORT  <  - 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

ROCKY  FORO  2  ESE 

RUSH  2  NNE 
RU»TON  PARK 
RYE 

SAL  IDA 

SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 
STONINGTON 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TACONY  10  SE 
TRINIDAD 

TR1NI0A0  FAA  AIRPORT 
TROY    1  5E 

7HIN  LAKES  EVAPORATION 

TwIN  LAKES  reservoir 

Two  BUTTES  1  NM 
VICTOR 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

wESTCLIFFE 

wETMQRE  2  S 


ALTENBERN 
AM£S 
ASPEN 
BASALT 

BERTHOuD  pass 
BOND 

80NHAM  RESERVOIR 
BRECKENR IOGE 
CEDAREDGE 
CIMARRON 

CLIMAX  2  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 

COLORADO  NAT  MON 
CORTEZ 

CRAIG 

CRESTEO  BUTTE 
DELTA  1  E 
DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

DOLORES 
DURANGO 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
ELECTRA  LAKE  //R 
FORT  LEWIS 

FRASER 
FRUITA 

GATEWAY   1  SH) 
GLENWOOD  SPRINGS  1  N 
GRAND  JUNCTION  WB  AP  //R 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE   1  NW 
GRAND  LAKE  6  SSw 
GRAND  VALLEY 
GREEN  MOUNTAIN  DAM 

GUNNISON 
HAMILTON 
hAyDEN 

MOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 
IGNACIO  1  N 

KOEMMLING 
LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  5  NE 
LITTLE  HILLS 
MANCOS 

MARVINE 
MAVBELL 
MEEKER 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


MEREDITH 

■CSi  VEROE  NAT  P»HK 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
NORTHOALE 

NORMOOO 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PAL  I SAOE 

PALISADE  LAKES  *  SSE 


•3 
(1 

Day  of  Monlh 

r 
1  | 

2  1 

3 

4 

1 

5  |  6 

7  | 

p 

8 

9 

10  | 

11  1 



"  J 

13 



u 

15 

IC 

16  | 

17  ]  18 

19 

20  | 

21 

22  | 

 1  1 

23  |  24 

25  | 

 r 

26  | 

27 

28 

.«» 

■  01 

.10 

.07 

.01 

.15 

l.M 

T 

.53 

.63 

.56 

.05 

•01 

•  11 

■  29 

T 

.04 

.01 

,01 

7 

7 

.09 

7 

•  07 

.06 

■  13 

.04 

T 

.12 

•  07 

•  01 

•  92 

10 

" 

*  12 

.30 

.13 

.T8 

.03 

7  0 

.100 

.19 

T 

.11 

•  14 

T 

1 

7 

.21 

•  06 

1.06 

•  20 

*n? 

T 

,06 

I 

•  03 

•01 

7 

.14 

•  13 

'1 

• 

• 

'  J  J 

*fti 

.13 

i!u 

a. 

.09 

i.ii 

.10 

.ai 

Iso 

•  03 

• 

•  06 

'  'J 

.as 

•  30 

>  "  30 

"01 

03 

* 

* 

.22 

.11 

.>» 

.29 

.09 

.06 

T 

l,2t 

•  13 

•  |* 

6*; 

•  22 

•  04 

.04 

7 

•  21 

7 

•  55 

.11 

•  0 

1.20 

_ 

"id 

f  J' 

* 

.95 

I 

7 

.77 

*fil 

.62 

1.52 

.06 

!io 

.52 

.01 

.<>• 

.20 

.OT 

'.  1« 

.10 

.05 

.94 

.13 

.36 

.12 

7 

T 

.04 

.10 

•  IT 

.15 

T 

T 

T 

.10 

.20 

.20 

7 

•  09 

T 

.13 

T 

.10 

.03 

T 

T 

.77 

.05 

.u 

.12 

T 

.11 

7 

.09 

7 

.11 

.01 

■  76 

.01 

.13 

.21 

.12 

.02 

.01 

D  .08 

.10 

.01 

.03 

1.90 

•  01 

•  55 

.69 

•  61 

.05 

.16 

.23 

2.0» 

- 

04 

06 

OR 

. 

OA 

02 

_? 

04 

.  - 

02 

.02 

04 

,  * 

•  02 

•  10I  ,1 

5.55 

.63 

T 

•  09 

!o2 

!o4 

I 

,01 

.14 

!04 

.09 

7 

.02 

7 

T 

.  99 

1.45 

.01 

7 

.25 

.60 

.24 

7 

7 

.01 

.04 

.30 

ill 

.01 

T 

7 

.10 

7 

.02 

.05 

T 

.55 

•  3  J 

•  02 

• 

20 

• 

•  0* 

_ 

.15 

I 

• 

.05 

I 

.1* 

OT 

OT 

02 

.29 

7 

.14 

•  OT 

.32 

.09 

.19 

7 

T 

.06 

T 

7 

.02 

.16 

.11 

.02 

.05 
.09 

T 

7 

.24 

•  07 

T 

.01 

T 

T 

T 

.24 

.13 

.09 

T 

.IT 

•1 

.  19 

T 

•  06 

.52 

*05 

02 

*  1  1 
* 

03 

13 

.IT 

!o9 

T 

•  06 

T 

.04 

T 

7 

T 

.2* 

.14 

.10 

1.6' 

7 

•  *8 

.23 

.26 

T 

T 

T 

.24 

.46 

.36 

•  23 

X 

•  01 

.11 

T 

7 

.01 

•  5T 

.23 

.25 

.06 

T 

•  01 

.01 

.01 

1.33 

.07 

.26 

.23 

7 

T 

.10 

.46 

7 

T 

.11 

.10 

T 

T 

7 

.66 

T 

.07 

.01 

.IB 

.05 

1.20 

•  04 

.40 

.3' 

.33 

l.OT 

.23 

.09 

.19 

.60 

.11 

.05 

.66 

.07 

7 

.09 

.01 

.01 

T 

.37 

.02 

.12 

.75 

T 

.22 

T 

7 

.10 

1.25 

7 

.01 

.36 

.01 

7 

.39 

.11 

.10 

7 

.29 

.01 

,.C1 
.22 
.C7 


.02     .02  ,01 


lor! 


29     30  31 


S—  IUf«r*BO>  Notw  Following  SUllon  Lndox 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
FEBRUARY  1966 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14  IS 


ALAMOSA  WB  AIRPORT 

BLANCA 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

HERMIT  T  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

•AGON  «HEEL  GAP  3  N 
UOLF  CREEK  PASS  I  E 


16     17  18 

19     20  |  21 

22  23 

24 

25     26  27 

28     29  30 

31 

T 

T 

T 

T 

T  .09 

.03 

.03 

T 

.20 

T 

.2T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

* 

Time 

Station 

and  Depth 

1 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 

25 

23 

20 

22 

25 

25 

29 

31 

30 

29 

27 

27 

28 

27 

25 

22 

23 

27 

26 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

27.8 

7  PM 

28 

28 

29 

28 

30 

30 

31 

31 

30 

30 

29 

29 

29 

27 

25 

25 

27 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

34 

36 

30.1 

6  INCHES 

7  AM 

26 

25 

25 

24 

26 

27 

29 

30 

30 

30 

29 

28 

29 

28 

27 

25 

25 

27 

29 

30 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

28.8 

7  PM 

27 

27 

28 

27 

28 

28 

29 

30 

30 

30 

29 

29 

29 

28 

27 

26 

26 

29 

30 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

33 

35 

35 

29.6 

12  INCHES 

7  AM 

27 

27 

27 

27 

28 

28 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

28 

28 

28 

29 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

34 

29.9 

7  PM 

27 

27 

27 

28 

28 

28 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

28 

28 

29 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

34 

34 

30.1 

24  INCHES 

7  AM 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

32 

32 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

35 

31.9 

7  PM 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

s 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

32 

32 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

35 

32.0 

36  INCHES 

7  AM 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

33.6 

7  PM 

33 

33 

33 

i  3 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

33.6 

72  INCHES 

7  AM 

42 

42 

42 

42 

42 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40.9 

7  PM 

42 

42 

42 

42 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40.9 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


S*o  Relerenee  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

• 

a 
■ 

1  |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30  |  31 

Avoi 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 
MIN 

23 
0 

29 
12 

38 
10 

50 
18 

50 
35 

52 
27 

50 
35 

43 
32 

17 
28 

2a 

10 

31 
13 

47 
15 

35 
9 

31 
3 

30 
17 

38 
5 

45 
17 

43 
22 

52 
25 

45 
16 

35 
25 

33 
19 

37 
16 

50 
19 

50 
28 

52 

2a 

42 
2c 

50 
20 

40.9 
19.0 

BUENA  VISTA 

MAX 

Mm 

36 
11 

35 
5 

40 
7 

55 
5 

55 
11 

52 
13 

50 
22 

38 
20 

37 
-  4 

27 
-  9 

36 
-  3 

43 
9 

28 
-10 

34 

10 

41 

0 

45 
2 

47 
1  1 

41 
7 

40 
7 

15 
5 

42 
7 

43 
14 

42 
10 

48 
19 

61.3 
7.0 

CANON  CITY 

MAX 

MIN 

36 
9 

43 

i7 

49 

20 

57 
17 

■>•». 
30 

56 
25 

56 
21 

49 
20 

'9 

17 

41 
10 

52 
17 

46 
16 

34 
6 

38 
15 

44 

1 1 

50 
22 

53 
28 

60 
29 

57 
17 

50 
23 

42 

25 

42 
21 

53 

25 

53 
24 

51 
25 

49 

29 

S3 
21 

53 
30 

48.8 

20.5 

COLORADO  SPRINGS  wB  AP 

MAX 
MIN 

32 

a 

35 
13 

34 

9 

46 
15 

46 
22 

46 
21 

51 
25 

38 

25 

32 
15 

25 
0 

27 

43 
13 

23 
3 

27 
0 

26 

a 

32 
-  5 

38 
12 

49 
24 

48 
21 

41 

20 

38 
21 

36 
19 

36 
15 

49 
18 

43 
24 

47 
20 

44 

26 

52 
19 

38.7 
14.8 

DELHI 

MAX 
MIN 

27 
7 

37 
-  5 

39 
0 

48 
0 

46 
27 

51 
11 

48 
28 

44 

24 

32 
12 

38 
17 

34 

4 

46 
10 

36 
14 

32 
-  8 

36 
1 

15 
-  4 

39 
4 

50 
2' 

42 
13 

46 
24 

36 
24 

40 

14 

37 
14 

53 
16 

52 

22 

49 
23 

48 
28 

55 
21 

42.1 
13.1 

EADS 

MAX 
MIN 

22 
S 

33 
0 

35 
6 

43 

5 

51 
18 

48 
19 

48 
25 

40 

2' 

41 
28 

35 
22 

37 

16 

45 
16 

35 
16 

35 
5 

35 
11 

35 

40 
10 

40 
20 

41 

23 

30 
20 

26 
11 

36 
22 

19 
21 

52 
19 

48 

23 

48 

25 

52 
It 

52 
28 

40.1 
17.1 

EVERSCLL  RANCH 

MAX 
MTN 

3* 
0 

47 
11 

47 
13 

49 
23 

58 
25 

61 
29 

58 
34 

44 
27 

42 
26 

43 

18 

55 
18 

38 
18 

42 
10 

52 
22 

FORDER  8  S 

MAX 
MIN 

24 
-  1 

36 
1 

38 

45 
5 

48 
16 

49 
18 

49 
24 

39 
26 

39 
21 

34 
22 

38 
10 

45 
10 

35 
16 

34 
.  4 

34 
9 

16 

2 

42 
9 

50 
16 

43 
24 

40 
23 

19 
21 

43 
IS 

16 
24 

63 
1 1 

48 
19 

64 
15 

SO 

23 

53 
17 

41.9 
14.3 

HOLLY 

MAX 

Mm 

i  g 

.  7 

21 
-  8 

28 
-  2 

32 
-  2 

39 

0 

42 
14 

45 

la 

47 
29 

45 
20 

41 
21 

41 
18 

40 
14 

25 
4 

23 
5 

36 
7 

37 
8 

38 
9 

45 

16 

48 
20 

32 
19 

<: 
18 

26 
lb 

16 
17 

42 

a 

52 
18 

53 
21 

S3 
2( 

49 

22 

37.7 
12.6 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

22 
1 

30 
-  4 

33 
2 

36 
-  1 

40 
13 

41 
10 

44 
21 

43 
22 

43 
16 

37 
20 

37 
17 

44 
12 

37 
18 

31 
-  2 

34 
9 

18 
3 

42 
11 

48 
16 

45 
25 

34 
24 

31 

22 

39 
21 

40 
17 

61 
16 

51 
19 

52 
21 

!  D 
11 

55 
26 

40.3 
14.  3 

KIT  CARSON 

MAX 

Mm 

25 
-  1 

34 
-  4 

41 

2 

47 
2 

50 
15 

51 
17 

49 
24 

40 
26 

40 

22 

37 
19 

37 
7 

44 
11 

35 
17 

36 
4 

32 
14 

38 
2 

43 
10 

50 
18 

35 
24 

29 
20 

3  1 

22 

41 
22 

39 
21 

51 
1  7 

49 
21 

43 
23 

SO 
27 

53 
25 

41.1 
15.3 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

21 
-  3 

31 
-  1 

36 
6 

37 
6 

41 
14 

41 

19 

51 
24 

43 
26 

37 
21 

35 
19 

37 
14 

44 

16 

28 
5 

25 
-  5 

31 

3 

15 
3 

41 
10 

45 
18 

37 
25 

32 
24 

30 
23 

39 
22 

34 
20 

52 
19 

46 

23 

50 
23 

49 

29 

54 
26 

38.6 
IS. 3 

LAMAR 

MAX 

Mm 

24 
■  7 

31 
-  9 

38 
-  2 

38 
-  7 

45 
12 

46 

12 

46 

22 

44 

22 

41 
16 

40 
20 

38 
16 

43 
1  1 

33 
10 

37 
-  2 

37 
10 

17 
4 

42 
12 

49 
16 

29 
21 

32 

24 

28 
21 

37 
23 

41 
19 

49 
19 

52 
22 

48 

25 

52 
30 

54 
27 

40.4 
13.8 

LAS  ANIMAS 

MAX 

Mm 

24 
-  3 

34 
-  2 

39 

2 

38 
0 

45 
11 

45 
12 

46 
22 

46 
24 

39 
19 

39 
23 

38 
19 

45 
15 

35 

ia 

34 

_  4 

36 

a 

39 
4 

42 
10 

49 
14 

42 
25 

32 
25 

>C 
25 

41 
24 

19 

ia 

51 
19 

52 
22 

47 
24 

51 
3j 

55 
26 

41.2 
15.3 

LA  VETA 

MAX 

Mm 

39 
10 

44 

12 

SO 
12 

58 
14 

60 
12 

52 

a 

50 
10 

46 
12 

44 
10 

52 
12 

40 

10 

48 
6 

40 
3 

48 
4 

44 

2 

4B 
-  8 

55 

2 

50 
12 

55 
20 

57 
20 

47 
4 

36 
8 

42 

45 
6 

50 
10 

48 
4 

40 

2 

45 
6 

47.9 
8.1 

LEADVILLE 

MAX 

MIN 

27 
-  3 

19 
-  5 

30 
-  9 

42 

3 

38 
11 

40 
10 

35 
11 

24 
1 1 

24 
-  4 

22 
-  7 

20 
-  9 

29 
-  3 

27 
-  7 

17 
-  6 

16 
-10 

22 
-15 

28 
-  3 

33 

0 

48 
5 

35 
8 

35 
0 

32 
-  5 

17 
-  6 

40 
-  2 

38 
6 

35 
2 

23 
5 

32 
7 

30.3 
•  .5 

LIMON  10  SSK 

MAX 

Mm 

LIMON 

MAX 

Mm 

25 
1 

28 
8 

35 
-  3 

46 
-  3 

47 
14 

46 
9 

44 
18 

33 
16 

29 
10 

28 
6 

32 
-  1 

42 
2 

25 
4 

29 
-  9 

20 
-  2 

35 
-  5 

40 
3 

46 
11 

48 
14 

45 
21 

36 
21 

35 
21 

41 

17 

54 

11 

48 
17 

43 
18 

43 
24 

51 
20 

38,3 
9.4 

NORTH  LAKE 

MAX 

Mm 

24 
12 

26 
1 

39 

-  4 

54 
10 

50 
18 

50 
17 

40 
27 

36 
10 

25 
12 

25 
1 

22 
-  3 

44 
3 

31 
5 

25 
-  1 

24 
12 

34 
-11 

41 
10 

44 
14 

50 
3 

44 
16 

33 
13 

25 
2 

14 
-  3 

45 
-  5 

41 
12 

41 
16 

39 
19 

44 

a 

36,8 
7.6 

PALMER  LAKE 

MAX 

Mm 

29 
4 

31 
10 

29 

33 
10 

47 
26 

36 
25 

47 
24 

45 

23 

28 
12 

30 
5 

18 
2 

33 
9 

45 
6 

17 
-  3 

26 
-  1 

24 
-  3 

24 

11 

37 
17 

39 
26 

43 

la 

43 
16 

30 
14 

31 
11 

36 
11 

46 
21 

43 

19 

41 

21 

38 
14 

34,6 
12.6 

PUEBLC  «.B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

31 
8 

41 
6 

39 
5 

47 
10 

51 
24 

5) 
17 

56 
26 

47 
27 

42 
21 

41 

ia 

44 

13 

55 
13 

33 
8 

33 
0 

38 
9 

41 

43 
12 

60 
27 

50 
27 

47 
29 

46 
27 

44 
25 

44 

22 

59 
17 

51 
26 

55 
20 

55 
27 

61 
22 

46.6 
17.2 

ROCKY  FORO  2  ESE 

MAX 

Mm 

29 
-  3 

35 
-  2 

39 
1 

40 
2 

44 

13 

46 
13 

53 
15 

46 
26 

40 

20 

3a 

25 

40 
17 

48 
15 

37 
18 

31 
-  9 

37 
2 

43 
-  2 

44 
6 

48 
14 

42 
26 

35 
25 

34 
27 

40 
20 

36 
22 

54 
19 

48 

22 

50 
19 

S3 
29 

57 
19 

42.5 
14.3 

RUSH  2  NNE 

MAX 

Mm 

32 
5 

35 
9 

40 
15 

■> 

6 

48 
14 

49 
15 

52 
20 

40 
15 

35 
14 

31 
3 

36 
0 

44 

a 

34 
9 

28 
-  6 

30 
0 

37 
-  2 

45 

2 

50 

a 

48 
14 

50 
13 

15 

43 
12 

38 
10 

55 
8 

48 

12 

49 
18 

48 
14 

52 
15 

42.4 
9.5 

RUXTON  PARK 

MAX 

Mm 

27 
12 

26 

0 

23 
-  7 

47 
2 

43 
14 

44 
9 

38 
22 

33 
11 

24 
1 

18 
-  9 

22 
-  8 

36 
-  3 

20 
0 

15 
-11 

18 
2 

25 
-16 

35 
-  8 

39 
15 

40 
4 

37 
IB 

27 

0 

25 
-  1 

27 
-  8 

37 

-  4 

36 
10 

34 
4 

34 
6 

39 
10 

31.0 
2.3 

RYE 

MAX 

Mm 

36 
-  1 

34 

2 

36 
-  4 

49 
6 

50 
23 

49 
14 

48 

29 

50 
22 

35 
13 

29 
1 

31 
0 

44 
7 

37 
6 

36 
-14 

30 
-12 

12 
-11 

44 
-  2 

48 
11 

48 
10 

53 
10 

44 
12 

36 
15 

36 
5 

50 
4 

46 
17 

55 
15 

44 

22 

48 

10 

42.1 
7.5 

SAL  IDA 

MAX 

Mm 

32 
9 

37 
8 

41 
0 

59 
8 

57 
10 

58 

45 
18 

42 
2  ' 

35 
17 

34 
-12 

31 
-13 

31 

a 

35 

31 
-10 

32 
7 

33 
-  5 

40 
4 

45 
7 

50 
7 

49 

42 
6 

40 
13 

39 
3 

44 

47 
15 

45 
14 

43 

47 
12 

41,6 
6.5 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 

Mm 

17 
-  3 

30 
0 

41 
11 

46 
13 

46 
26 

50 
23 

52 
31 

51 
30 

43 

22 

34 
21 

40 
15 

50 
IB 

38 
16 

37 
6 

45 
22 

41 
10 

48 
19 

50 
25 

49 
21 

40 
21 

28 

22 

37 
21 

43 

12 

55 
16 

50 
20 

58 
24 

47 

32 

54 
23 

43,6 
18.  5 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

24 
-16 

19 
-  8 

24 
-25 

42 

-12 

37 
-  3 

37 

-; . 

30 
8 

23 
15 

17 
.10 

16 
-  9 

16 
-15 

22 
-  6 

13 
-  4 

11 
-12 

12 
-  5 

19 
-13 

25 
-  4 

30 
-  5 

38 
-21 

26 
2 

-10 

26 
-27 

27 
-32 

35 
-23 

33 
-  6 

26 
-13 

26 
-  9 

32 
6 

25.5 
-  9.5 

TACONY  10  SE 

MAX 

Mm 

28 
1 

35 

4 

*0 
2 

48 
8 

48 
21 

48 
17 

53 
23 

42 
25 

39 
15 

35 
13 

38 
9 

48 
10 

37 
14 

31 
-  2 

33 
6 

39 
-  2 

41 

9 

54 
17 

46 
20 

41 

22 

41 
20 

42 
16 

40 

22 

56 
8 

47 
21 

52 
16 

SO 
21 

56 
22 

43.1 
13.5 

TRINIDAD 

MAX 

Mm 

32 
2 

36 
10 

42 
7 

52 
17 

50 
29 

55 
25 

52 
35 

49 
32 

36 
24 

32 
6 

36 
11 

48 
15 

38 
13 

33 

2 

38 
13 

13 
0 

42 

13 

49 
22 

50 
22 

50 
17 

41 
27 

37 
22 

40 

15 

52 
15 

51 
26 

49 
25 

4S 
26 

55 
18 

43,7 
17.5 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

31 
-  8 

35 
-  1 

34 
3 

52 
8 

46 
25 

47 
18 

51 
35 

49 
30 

37 
20 

33 
11 

37 
10 

50 
10 

26 
4 

37 
3 

38 
9 

19 

47 
12 

32 
25 

54 
20 

51 
20 

40 
24 

40 
21 

44 
18 

33 
17 

53 
26 

53 
26 

48 

24 

54 
18 

44,0 
15.4 

THIN  LAKES  EVAPCRATIOf 

MAX 

Mm 

TKO  BUTTES  1  NM 

MAX 

Mm 

15 
-  1 

29 
-  1 

41 
8 

50 
9 

44 
21 

50 
24 

53 
22 

47 
29 

39 
23 

36 
24 

38 
17 

36 
17 

22 
17 

47 
22 

45 

21 

58 

la 

50 
24 

47 
20 

45 
18 

49 
15 

50 
19 

56 
20 

50 
24 

55 
24 

51 
20 

SO 
24 

58 
22 

44,9 
18.5 

VICTOR 

MAX 

Mm 

28 
4 

22 

a 

29 

45 
21 

43 
26 

40 
22 

35 
23 

31 
20 

23 
9 

19 
1 

20 
-  1 

34 
11 

25 
0 

15 
-  3 

20 
3 

22 
-  3 

29 
7 

34 

u 

40 
19 

32 
16 

29 
10 

28 
7 

28 
6 

38 
12 

36 
21 

34 
17 

35 
12 

35 
15 

30.3 
10.9 

HALSENBURG  POhER  PLANT 

MAX 

Mm 

3* 
2 

36 
8 

41 
8 

58 
19 

57 
38 

56 
31 

51 
37 

4 1 
28 

3  7 
26 

32 
12 

36 
6 

51 
23 

39 
12 

32 
-  2 

35 
12 

33 
-  1 

42 

17 

28 

27 

20 

25 

21 

14 

33 
22 

50 
27 

27 

n 

51 
25 

44.4 
19.3 

«ESTCLIFFE 

MAX 

Mm 

31 
-  5 

31 
-  6 

36 
-12 

5* 
0 

52 

20 

46 
18 

44 
2' 

41 
22 

31 
14 

30 
0 

30 
-  3 

43 

0 

21 
8 

27 
-19 

30 
2 

31 
-18 

37 
-  1 

44 

O 

51 
0 

43 

8 

40 
2 

34 
2 

IB 
3 

46 
-  t 

46 
16 

42 
18 

40 

20 

46 
1 

36.6 

4.3 

KETMCRE  2  S 

MAX 

Mm 

33 
11 

36 
12 

41 
8 

58 
15 

<4 

32 

54 

25 

52 
26 

46 
26 

36 
15 

39     39  52 
9       7  14 
Sm  B.fof.nc*  N 

39     32  34 
13-5  3 
3l*t  Following  SUU 

42  48 
-  5  ■  7 
3n  Indox 

51 
20 

51 
16 

50 
16 

40 
21 

36 
19 

40 

15 

50 
15 

SO 
26 

48 

20 

47 
21 

52 
19 

44.6 

1S.0 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORACO 
FEBRUARY  1966 


Day  of  Month 

0 

(71 

Station 

n 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  I  30 

31 

> 
< 

•      .  . 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  Oi 

ALTENBERN 

MAX 

3* 

16 

35 

40 

40 

43 

38 

36 

33 

32 

32 

26 

33 

28 

30 

35 

42 

46 

45 

43 

40 

43 

44 

41 

42 

44 

44 

37.6 

M1N 

11 

12 

1 

9 

14 

17 

30 

24 

3 

3 

-  5 

9 

10 

-  3 

5 

-  9 

-  2 

3 

9 

13 

17 

14 

11 

11 

25 

26 

10 

9 

9.9 

ASPEN 

MAX 

Mm 

BASALT 

MAX 

35 

31 

36 

43 

41 

34 

29 

29 

30 

43 

46 

40 

41 

M!N 

u 

11 

3 

4 

8 

13 

19 

18 

14 

1 

3 

5 

10 

-  3 

2 

-  1 

2 

2 

4 

11 

11 

10 

4 

3 

9 

19 

20 

17 

8.2 

BERTHCuD  PASS 

MAX 

10 

16 

6 

16 

33 

33 

32 

21 

18 

9 

7 

8 

1  3 

8 

18 

22 

32 

20 

24 

21 

24 

35 

25 

20 

18,0 

Mm 

-  3 

-  5 

-  9 

-  8 

6 

4 

10 

8 

-  3 

-11 

-13 

-11 

-  8 

-10 

-  8 

-19 

-10 

0 

0 

3 

-  2 

-  8 

-  4 

8 

3 

2 

-  3.0 

BOND 

MAX 

39 

35 

34 

40 

41 

40 

43 

42 

32 

30 

27. 

25 

25 

25 

36 

43 

49 

48 

47 

48 

39 

42 

47 

46 

46 

48 

38,4 

Mm 

9 

12 

-  4 

3 

7 

9 

22 

20 

14 

15 

-  9 

9 

13 

-  7 

10 

-  8 

1 

3 

5 

8 

9 

9 

5 

2 

14 

21 

18 

15 

8.0 

CEDAREDGE 

MAX 

39 

36 

39 

43 

43 

46 

42 

41 

32 

31 

3* 

32 

33 

28 

31 

37 

46 

51 

49 

46 

44 

44 

47 

50 

43 

43 

45 

40,4 

Mm 

15 

22 

8 

12 

16 

22 

32 

27 

18 

10 

6 

13 

15 

8 

16 

1 

6 

11 

16 

19 

20 

16 

15 

15 

27 

28 

21 

19 

16.3 

CIMARRON 

MAX 

33 

29 

27 

27 

30 

30 

34 

32 

35 

28 

30 

28 

30 

25 

2  5 

30 

29 

29 

38 

40 

40 

30 

34 

36 

43 

45 

31,7 

Mm 

17 

10 

-24 

-13 

-  u 

1 

10 

5 

15 

-  9 

-  1 

-  5 

-15 

-10 

-22 

-22 

-12 

-  7 

-  7 

-  6 

-10 

-11 

-10 

-  7 

-  1 

6 

11 

5 

•  4.2 

CLIMAX  2  NH 

MAX 

12 

10 

22 

34 

29 

32 

28 

23 

17 

I 

12 

19 

12 

5 

5 

1 9 

24 

32 

24 

25 

22 

25 

32 

29 

23 

19 

24 

20.3 

Mm 

-  1 

-  3 

-  9 

1 

10 

9 

13 

8 

-  4 

-12 

-15 

-  4 

-  3 

-12 

-  2 

-17 

-  3 

1 

1 

7 

0 

8 

-  5 

-  1 

7 

2 

2 

.  1 

-  .8 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

25 

22 

20 

12 

If. 

20 

28 

36 

34 

24 

IP 

15 

22 

18 

20 

18 

1  8 

21 

24 

23 

24 

28 

23 

22 

23 

28 

32 

32 

23,1 

Mm 

-  7 

-23 

-20 

-17 

-10 

-  5 

C 

0 

-16 

-20 

-17 

-  6 

-  6 

0 

-22 

-20 

-16 

-16 

-14 

-  7 

-15 

-17 

-21 

-10 

-  7 

0 

-  2 

-11.4 

COllBRAN 

MAX 

36 

37 

35 

59 

42 

42 

43 

34 

30 

32 

31 

24 

30 

29 

30 

28 

36 

42 

45 

47 

44 

42 

42 

43 

43 

42 

43 

46 

37.8 

Mm 

1* 

15 

5 

10 

15 

16 

32 

24 

12 

10 

3 

9 

6 

3 

14 

-  3 

5 

9 

10 

19 

19 

13 

12 

19 

23 

21 

15 

17 

13.1 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

37 

34 

37 

42 

43 

45 

42 

31 

30 

29 

27 

40 

30 

29 

33 

39 

42 

45 

44 

42 

40 

40 

42 

40 

42 

49 

37.8 

Mm 

14 

11 

14 

21 

23 

29 

24 

11 

9 

8 

13 

23 

7 

13 

4 

10 

12 

16 

22 

22 

21 

18 

16 

26 

22 

22 

21 

16.7 

C0RTE2 

MAX 

37 

35 

39 

45 

49 

50 

43 

37 

29 

31 

31 

33 

30 

33 

29 

38 

43 

50 

46 

44 

42 

41 

43 

46 

42 

39 

4  7 

39.* 

Mm 

11 

18 

6 

14 

16 

23 

30 

25 

4 

0 

-  7 

-  2 

14 

-  7 

17 

-  6 

0 

3 

10 

16 

16 

20 

16 

17 

31 

18 

20 

17 

12.2 

CRAIG 

MAX 

34 

30 

29 

37 

39 

38 

59 

29 

27 

27 

24 

26 

23 

24 

43 

43 

40 

39 

32 

36 

39 

45 

37 

38 

4  1 

33.4 

Mm 

12 

8 

-  1 

1 1 

3 

18 

27 

18 

10 

1 

-14 

8 

0 

-  5 

-  1 

-14 

14 

16 

11 

8 

14 

1 

-  8 

0 

10 

19 

15 

10 

6,8 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

26 

25 

23 

30 

31 

29 

31 

35 

29 

20 

20 

22 

23 

17 

20 

32 

35 

34 

31 

27 

26 

30 

34 

34 

30 

34 

28.0 

Mm 

-13 

-  5 

-21 

-11 

-  5 

-  4 

10 

15 

6 

-16 

-22 

-14 

1 

.  2 

6 

-23 

-14 

-14 

-11 

-  4 

-10 

-11 

-15 

-18 

5 

7 

6 

0 

-  6.3 

DELTA   1  E 

MAX 

40 

38 

40 

42 

45 

50 

47 

44 

34 

35 

36 

32 

34 

32 

49 

55 

50 

48 

45 

47 

49 

52 

47 

48 

50 

42.8 

Mm 

23 

22 

8 

10 

15 

18 

34 

29 

22 

13 

10 

15 

18 

7 

20 

3 

6 

11 

1  1 

13 

13 

14 

11 

10 

23 

27 

18 

18 

15,8 

DILLON   1  E 

MAX 

26 

19 

27 

45 

36 

39 

38 

30 

24 

20 

17 

27 

20 

18 

1 3 

32 

34 

44 

41 

36 

27 

28 

40 

42 

39 

27 

37 

30,5 

Mm 

2 

-  4 

-18 

-  9 

-  1 

-  1 

8 

5 

6 

•  10 

-1  4 

-  7 

2 

-  5 

0 

-20 

-  9 

1 

-  5 

4 

-  2 

-11 

-17 

-12 

8 

-  3 

6 

6 

-  3.6 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

37 

32 

35 

41 

41 

39 

38 

36 

37 

27 

28 

31 

27 

27 

30 

42 

41 

40 

39 

38 

44 

37 

39 

38 

37 

4  1 

35.5 

Mm 

11 

11 

3 

1 1 

14 

21 

29 

22 

4 

2 

1 

1  1 

5 

0 

6 

0 

3 

11 

1  1 

16 

16 

1 1 

12 

9 

20 

20 

15 

14 

11.0 

DURANGO 

MAX 

37 

39 

39 

47 

51 

46 

39 

38 

35 

32 

33 

33 

38 

32 

33 

35 

39 

41 

50 

51 

49 

46 

43 

44 

47 

43 

49 

49 

41,4 

Mm 

4 

6 

1 

7 

13 

20 

31 

24 

17 

1 

-  4 

0 

10 

-  3 

15 

-  8 

-  2 

2 

4 

11 

12 

19 

17 

13 

25 

20 

11 

12 

9,9 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

40 

33 

32 

39 

42 

37 

42 

34 

30 

31 

32 

25 

27 

23 

31 

34 

41 

44 

43 

43 

43 

36 

40 

48 

41 

38 

40 

36.4 

Mm 

-  1 

0 

3 

-  3 

-  2 

4 

18 

14 

9 

-  7 

-12 

3 

0 

-14 

-13 

-19 

0 

-  2 

0 

4 

1 

0 

-  5 

-  5 

12 

22 

15 

13 

1.3 

FORT  LEWIS 

MAX 

30 

32 

35 

45 

44 

39 

38 

30 

24 

25 

26 

26 

26 

28 

2  1 

35 

38 

44 

44 

40 

36 

36 

33 

39 

38 

40 

40 

34,3 

Mm 

1 

0 

-  3 

5 

13 

18 

25 

10 

12 

-  4 

-  e 

-  3 

-  7 

-12 

11 

-12 

-  4 

0 

6 

9 

9 

10 

6 

8 

24 

8 

1 

8 

4,7 

FRASER 

MAX 

28 

20 

29 

37 

33 

37 

34 

33 

19 

17 

19 

23 

15 

21 

1  3 

32 

32 

40 

28 

32 

34 

32 

40 

38 

32 

27 

30 

28.3 

Mm 

-  5 

-14 

-28 

-26 

-18 

-18 

2 

-  6 

-  4 

-20 

-28 

-18 

1 

-15 

-15 

-30 

1 

-  3 

-22 

-  8 

2 

-11 

-28 

-28 

-  3 

-12 

5 

11 

-12.1 

FRUITA 

MAX 

40 

42 

38 

42 

45 

39 

42 

37 

36 

34 

34 

30 

36 

32 

45 

48 

51 

50 

48 

48 

48 

50 

44 

49 

50 

41.6 

Mm 

18 

13 

8 

10 

16 

21 

32 

31 

10 

15 

17 

20 

1  3 

1 1 

21 

8 

9 

12 

16 

18 

20 

1  9 

18 

17 

27 

31 

24 

21 

17.7 

GATEWAY  1  SW 

MAX 

42 

41 

43 

47 

50 

50 

43 

47 

35 

35 

33 

33 

33 

39 

45 

53 

50 

50 

4  7 

45 

49 

49 

47 

48 

52 

43.5 

Mm 

23 

21 

15 

15 

26 

25 

36 

30 

9 

1  3 

13 

17 

21 

12 

8 

13 

18 

21 

28 

29 

30 

32 

26 

31 

30 

33 

23 

22.1 

GLENWOOO  SPRINGS   1  N 

MAX 

36 

37 

46 

45 

43 

52 

48 

42 

33 

36 

35 

31 

28 

36 

3  1 

36 

46 

46 

45 

54 

50 

46 

50 

51 

52 

45 

49 

42,1 

Mm 

5 

9 

-  3 

1 

1 

9 

22 

16 

8 

3 

3 

-  1 

3 

-  2 

-  1 

-  5 

5 

5 

2 

3 

-  1 

5 

0 

3 

10 

16 

0 

6 

4.4 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MAX 

40 

40 

38 

42 

44 

43 

44 

42 

36 

34 

33 

31 

34 

34 

35 

30 

36 

44 

45 

49 

47 

46 

46 

46 

49 

46 

47 

51 

41,1 

Mm 

15 

14 

1  3 

14 

16 

24 

34 

28 

10 

16 

15 

19 

16 

15 

10 

8 

1 1 

13 

18 

24 

27 

26 

26 

24 

33 

31 

30 

29 

20.0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

37 

37 

36 

41 

45 

39 

43 

37 

36 

33 

33 

28 

33 

32 

33 

28 

36 

43 

46 

46 

46 

44 

44 

45 

47 

44 

46 

50 

39.6 

Mm 

21 

19 

13 

17 

19 

25 

32 

29 

12 

14 

14 

16 

18 

13 

16 

9 

1  1 

16 

20 

22 

24 

24 

24 

23 

31 

29 

24 

25 

20.1 

GRAND  LAKE   1  NW 

MAX 

24 

22 

24 

40 

33 

34 

33 

39 

24 

16 

18 

22 

21 

13 

1  8 

1  4 

23 

35 

39 

34 

31 

30 

30 

42 

40 

36 

29 

34 

28.5 

Mm 

2 

1 

-12 

-12 

-  7 

0 

13 

8 

2 

-  4 

-17 

1 

3 

-15 

3 

-13 

3 

10 

15 

2 

1 

-  8 

-12 

-13 

7 

4 

9 

1  3 

-  .6 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

22 

19 

19 

30 

31 

31 

32 

35 

28 

17 

15 

21 

20 

14 

15 

I  5 

24 

30 

34 

32 

29 

32 

23 

26 

38 

34 

28 

31 

25.9 

Mm 

2 

-  2 

-12 

-16 

-  8 

-  It 

11 

6 

7 

-10 

-16 

2 

5 

-11 

-  6 

-  1  7 

3 

11 

-  8 

0 

0 

-  1 

-11 

-17 

-  2 

2 

7 

9 

-  2.7 

GRAND  VALLEY 

MAX 

38 

42 

40 

42 

41 

40 

44 

41 

38 

33 

32 

30 

35 

30 

33 

28 

36 

42 

48 

47 

48 

45 

44 

45 

48 

44 

44 

45 

40,1 

Mm 

16 

12 

1 1 

12 

13 

18 

25 

25 

12 

1  1 

8 

15 

15 

9 

16 

0 

3 

12 

12 

16 

21 

18 

12 

16 

24 

29 

23 

28 

15.4 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

31 

26 

28 

31 

37 

42 

42 

37 

29 

20 

24 

24 

22 

21 

19 

2  7 

37 

44 

40 

34 

36 

34 

33 

32 

41 

41 

37 

41 

32.5 

Mm 

11 

7 

-  6 

-  2 

-  1 

6 

20 

16 

11 

-13 

-15 

5 

7 

12 

9 

-14 

5 

4 

7 

5 

8 

3 

-  6 

-10 

5 

8 

11 

17 

3.9 

GUNNISON 

MAX 

18 

22 

10 

15 

20 

24 

30 

39 

26 

19 

16 

13 

21 

19 

23 

1  4 

1 6 

20 

20 

23 

25 

19 

18 

17 

29 

28 

31 

32 

21.8 

Mm 

-16 

-10 

-31 

-25 

-22 

-15 

-  3 

2 

-  6 

-24 

-27 

-21 

5 

-16 

4 

-30 

-21 

-24 

-23 

-20 

-  4 

-22 

-24 

-28 

-  8 

-  7 

-  4 

_  7 

-15.3 

HAYDEN 

MAX 

34 

29 

33 

39 

39 

37 

39 

31 

23 

26 

26 

29 

23 

24 

2 1 

2  3 

33 

43 

43 

39 

38 

30 

36 

38 

41 

37 

34 

40 

33.1 

Mm 

5 

9 

-12 

4 

4 

15 

29 

20 

12 

5 

-15 

5 

4 

-  3 

12 

-14 

13 

15 

15 

3 

10 

-  3 

-  6 

1 

10 

15 

10 

10 

6.2 

hot  sulphur  sprs  2  sw 

MAX 

31 

28 

28 

33 

33 

37 

37 

37 

36 

22 

24 

25 

20 

20 

19 

24 

30 

38 

42 

34 

38 

34 

31 

36 

42 

38 

30 

38 

31.6 

Mm 

-  3 

-  6 

-10 

-  3 

-  2 

5 

11 

12 

9 

-11 

-12 

2 

9 

-12 

5 

-13 

-  4 

9 

0 

4 

0 

8 

-  5 

-  6 

-  8 

5 

3 

18 

.2 

IGNACIO   1  N 

MAX 

33 

3  7 

34 

40 

47 

43 

39 

35 

31 

33 

30 

12 

33 

30 

29 

30 

37 

38 

45 

47 

45 

42 

39 

40 

43 

41 

43 

42 

37.8 

Mm 

-  2 

0 

-  8 

2 

5 

li 

29 

24 

17 

-  5 

-  9 

-  6 

15 

-10 

10 

-13 

-  7 

-  3 

3 

5 

5 

13 

15 

5 

5 

20 

12 

6 

5.1 

KREMMLING 

MAX 

32 

30 

30 

35 

35 

40 

39 

40 

28 

21 

24 

25 

20 

25 

22 

26 

35 

38 

39 

37 

35 

35 

30 

32 

44 

43 

41 

39 

32.9 

Mm 

1 

-  2 

-12 

-  5 

6 

-  1 

15 

9 

5 

-14 

-20 

5 

3 

-15 

7 

-18 

10 

10 

-  4 

-  1 

0 

-  7 

-  9 

7 

10 

3 

18 

0 

LAKE  CITY 

MAX 

33 

28 

25 

32 

37 

39 

37 

34 

tl 

24 

31 

32 

24 

20 

18 

20 

24 

37 

34 

39 

32 

30 

34 

28 

32 

31 

36 

40 

30.6 

Mm 

-  3 

-16 

-  5 

-12 

-  5 

0 

1  1 

20 

-10 

-19 

-15 

-  4 

-  6 

-14 

8 

-16 

-  2 

-  8 

-11 

-  2 

0 

-  6 

-  2 

-12 

2 

0 

6 

-  6 

-  4.5 

LITTLE  HILLS 

MAX 

37 

32 

41 

47 

48 

-0 

44 

36 

30 

30 

33 

33 

32 

32 

29 

38 

45 

46 

45 

41 

40 

45 

46 

43 

40 

40 

45 

39.4 

Mm 

6 

10 

-14 

-12 

-11 

13 

32 

12 

5 

-  9 

-  6 

-15 

-14 

-13 

7 

-17 

-  5 

8 

6 

6 

9 

1 

-  2 

-  2 

17 

19 

4 

5 

1.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  24  - 


Recipients  of  Environmental  Data  Service 
and  Weather  Bureau  Publications 

Beginning  early  in  1966  the  organization  titles  of  our 
publications  were  changed.    This  change  in  organization 
titles  will  not  affect  the  publication  title  and  series 
numbering.    These  items  will  continue  without  change,  so 
that  it  will  not  be  necessary  for  you  to  set  up  new  files 
or  new  card  catalog  entries. 

The  change  in  organization  titles  was  made  necessary  by 
the  consolidation  of  the  Weather  Bureau,  Coast  and  Geodetic 
Survey,  and  Central  Radio  Propagation  Laboratory  of  the 
National  Bureau  of  Standards  into  a  single  organization 
known  as  Environmental  Science  Services  Administration. 


r 

c 


DAILY  TEMPERATURES 


COLOR AOO 
FEBRUARY  1966 


Day  ol  Month 

• 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

21 

22 

23 

2 1 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

MAX 

33 

29 

25 

43 

42 

41 

40 

31 

23 

26 

31 

21 

23 

19 

17 

23 

29 

38 

39 

35 

43 

35 

38 

41 

49 

38 

35 

42 

33 

1 

Mm 

8 

13 

-  8 

4 

10 

16 

30 

11 

5 

-  3 

4 

5 

-  1 

1 

3 

•  11 

13 

12 

6 

10 

7 

0 

-  4 

1 

13 

1 

7 

5 

5 

.6 

MAX 

35 

31 

34 

40 

41 

42 

39 

34 

26 

25 

26 

31 

25 

26 

2  3 

27 

34 

42 

44 

41 

3| 

33 

)5 

4C 

42 

39 

3  i 

42 

3* 

,  , 

MIN 

10 

10 

-13 

6 

5 

16 

30 

21 

3 

•  8 

-21 

0 

-  5 

-14 

6 

-  16 

15 

18 

3 

9 

10 

3 

-  1 

2 

19 

19 

11 

13 

5 

.3 

MAX 

36 

33 

34 

41 

43 

♦7 

46 

36 

3  0 

31 

34 

32 

29 

25 

30 

32 

38 

45 

48 

43 

42 

38 

38 

42 

42 

41 

40 

42 

37 

MIN 

12 

16 

-  9 

4 

9 

16 

33 

21 

7 

0 

-  8 

8 

-  3 

-  3 

1  > 

-11 

]  l 

15 

12 

9 

17 

3 

1 

4 

16 

25 

It 

6 

8 

• 

MAX 

28 

25 

30 

43 

38 

45 

35 

38 

25 

32 

22 

!  ' 

19 

19 

2  C 

2  5 

30 

36 

42 

36 

37 

34 

37 

•  39 

42 

37 

31 

37 

32 

(5 

MIN 

-  1 

8 

-10 

-  4 

0 

5 

20 

12 

7 

-  1 

-  6 

-  3 

9 

-  4 

1  - 

-12 

2 

-  3 

-  1 

4 

2 

-  4 

-  8 

•  8 

9 

10 

11 

7 

1 

,7 

NAT  PARK 

MAX 

34 

32 

41 

46 

49 

45 

42 

31 

25 

30 

29 

34 

28 

32 

2IN 

35 

36 

43 

49 

45 

46 

40 

43 

40 

40 

38 

43 

46 

36 

,2 

MIN 

12 

17 

14 

10 

23 

28 

23 

23 

14 

6 

3 

8 

8 

4 

lit 

2 

10 

13 

19 

24 

21 

18 

2  ] 

27 

23 

21 

18 

13 

,9 

0  2 

MAX 

35 

39 

34 

39 

46 

45 

47 

45 

40 

30 

32 

33 

34 

32 

33 

30 

32 

40 

46 

51 

47 

45 

45 

44 

47 

51 

42 

45 

40 

t3 

MTN 

21 

20 

7 

8 

13 

20 

28 

30 

19 

9 

11 

13 

1 1 

6 

0 

0 

5 

13 

15 

16 

18 

15 

14 

14 

25 

24 

20 

14 

3 

MAX 

40 

45 

31 

45 

45 

43 

35 

36 

22 

27 

30 

30 

31 

22 

39 

26 

32 

48 

35 

39 

35 

36 

36 

37 

36 

40 

33 

39 

33 

,5 

MTN 

19 

13 

7 

10 

9 

16 

25 

9 

9 

-  5 

-  9 

.  8 

10 

.  8 

1  Q 

-17 

.  7 

-15 

-10 

4 

10 

9 

3 

2 

21 

20 

13 

4 

5 

,1 

MAX 

30 

31 

33 

39 

44 

46 

39 

38 

25 

28 

26 

32 

26 

28 

23 

2  7 

32 

40 

43 

42 

41 

38 

38 

40 

38 

35 

40 

41 

35 

,  1 

MTN 

7 

14 

5 

7 

12 

20 

30 

19 

14 

I 

-  5 

1 

10 

.  7 

1 1 

_  9 

.  b 

3 

6 

10 

a 

12 

10 

9 

22 

22 

3 

7 

6 

,5 

MAX 

29 

29 

36 

44 

44 

44 

39 

34 

27 

25 

26 

37 

26 

28 

24 

33 

32 

41 

45 

39 

33 

34 

33 

36 

37 

33 

34 

42 

34 

,  5 

MIN 

10 

10 

4 

11 

19 

21 

29 

24 

13 

3 

2 

6 

12 

0 

1  c 

.  2 

13 

15 

19 

13 

12 

10 

11 

22 

19 

21 

12 

12 

,3 

1NGS 

MAX 

33 

34 

35 

47 

45 

48 

40 

31 

26 

29 

29 

31 

28 

27 

30 

29 

35 

38 

47 

44 

42 

39 

36 

39 

42 

38 

40 

39 

36 

,5 

MTN 

7 

7 

-14 

-  6 

-  2 

7 

26 

21 

17 

-10 

-15 

-13 

14 

-20 

1  0 

-20 

-15 

-11 

-  7 

-  1 

2 

-  2 

15 

-  3 

7 

20 

3 

0 

e 

MAX 

43 

42 

41 

40 

40 

39 

46 

43 

39 

37 

34 

34 

30 

35 

33 

34 

30 

37 

43 

47 

53 

47 

47 

47 

46 

50 

*6 

48 

41 

i 

MIN 

11 

15 

18 

18 

18 

25 

30 

33 

11 

13 

18 

18 

18 

12 

is 

H 

1  3 

18 

18 

22 

25 

25 

25 

22 

26 

28 

2? 

24 

19 

«ES  6  SSE 

MAX 

31 

31 

34 

43 

43 

42 

35 

29 

27 

23 

25 

28 

29 

21 

23 

28 

33 

37 

43 

42 

37 

37 

35 

38 

37 

35 

40 

39 

33 

8 

MIN 

-  9 

-  6 

-16 

-  5 

0 

S 

21 

20 

6 

-lb 

-19 

-15 

-  2 

-22 

8 

-24 

- 16 

-11 

-  9 

-  2 

-  2 

-  8 

-  7 

2 

2 

4 

-  7 

-  3 

1 

MAX 

40 

40 

42 

45 

45 

45 

48 

40 

34 

35 

34 

34 

34 

33 

34 

34 

38 

46 

52 

49 

46 

44 

44 

47 

52 

47 

45 

49 

42 

0 

MIN 

16 

16 

7 

10 

14 

18 

30 

27 

19 

9 

5 

10 

11 

5 

2  0 

0 

3 

14 

14 

16 

17 

15 

13 

14 

26 

24 

U 

18 

14 

,7 

MAX 

41 

41 

MTN 

19 

20 

MAX 

21 

22 

18 

30 

28 

35 

35 

35 

25 

17 

12 

23 

20 

16 

1 5 

20 

24 

28 

36 

30 

28 

25 

23 

•3 

36 

31 

30 

30 

26 

1 

MIN 

•  15 

-  7 

•21 

-  9 

-  2 

-  1 

7 

14 

7 

-20 

-23 

-15 

6 

-11 

6 

-26 

-16 

-13 

-10 

-  5 

-12 

-10 

-14 

-14 

2 

-  2 

0 

-  3 

.  7 

5 

MAX 

20 

15 

26 

15 

18 

20 

26 

32 

26 

19 

15 

1* 

12 

16 

10 

16 

22 

26 

25 

25 

25 

27 

25 

20 

28 

29 

25 

32 

21 

7 

MIN 

-10 

-  6 

-26 

-20 

-15 

-10 

-  3 

-  4 

-  6 

-21 

-21 

•  15 

-  6 

-22 

-  1 

-26 

- 1  1 

-25 

-17 

-12 

-14 

-16 

-18 

-20 

-  7 

-  3 

10 

-  7 

-12 

8 

MAX 

38 

37 

36 

40 

43 

42 

42 

35 

33 

33 

34 

33 

32 

33 

3 1 

3 1 

35 

43 

44 

45 

43 

39 

38 

40 

43 

41 

42 

46 

38 

3 

MIN 

6 

9 

-  7 

0 

6 

13 

28 

23 

-  6 

-  6 

-  7 

6 

-  2 

-  6 

7 

-  6 

-  2 

-  2 

4 

9 

15 

12 

11 

11 

20 

22 

18 

16 

6 

9 

MAX 

32 

26 

38 

50 

45 

38 

35 

32 

23 

25 

32 

34 

28 

23 

19 

36 

39 

45 

44 

40 

44 

39 

37 

40 

40 

34 

37 

45 

35 

7 

MTN 

-10 

3 

-15 

-  1 

5 

10 

23 

17 

e 

-14 

-18 

-  6 

2 

-17 

5 

-17 

-  9 

-  4 

-  6 

3 

•  4 

-  3 

-  9 

-  7 

14 

17 

3 

-  1 

-  1 

1 

MAX 

40 

38 

38 

41 

39 

41 

41 

39 

36 

36 

35 

32 

33 

29 

32 

32 

39 

44 

45 

46 

46 

44 

43 

46 

46 

46 

46 

45 

39 

9 

MTN 

u 

8 

-  2 

4 

10 

14 

31 

28 

5 

10 

1 

10 

15 

4 

1  7 

-  6 

5 

4 

9 

10 

12 

14 

13 

12 

19 

26 

18 

17 

11 

5 

MAX 

35 

33 

3  0 

35 

40 

38 

34 

30 

23 

20 

26 

39 

25 

20 

20 

30 

35 

40 

40 

38 

35 

35 

35 

42 

35 

30 

31 

40 

32 

6 

MTN 

-15 

4 

-25 

-  9 

-  3 

-  2 

8 

6 

3 

-24 

-27 

-13 

-  1 

-21 

6 

-19 

-14 

-13 

-16 

-10 

-11 

-10 

-16 

-14 

10 

11 

4 

.  7 

•  7, 

6 

iPRINGS 

MAX 

32 

25 

29 

34 

30 

32 

41 

34 

22 

27 

26 

25 

25 

21 

23 

22 

34 

40 

38 

37 

40 

35 

30 

35 

40 

38 

35 

38 

31, 

7 

MTN 

15 

9 

-14 

.  7 

-  8 

5 

27 

20 

12 

0 

-  2 

3 

5 

5 

1 1 

-15 

12 

s 

-  9 

2 

8 

-  8 

•  13 

-13 

5 

10 

14 

15 

3 

4 

MAX 

23 

24 

25 

39 

37 

31 

34 

29 

23 

17 

17 

26 

24 

13 

15 

20 

26 

35 

26 

36 

33 

25 

28 

39 

35 

32 

32 

27, 

6 

MTN 

-17 

-15 

-33 

-21 

15 

- : : 

4 

6 

-  5 

-32 

-36 

-20 

3 

-19 

5 

-29 

-20 

-24 

-25 

-18 

-22 

-25 

-29 

-29 

-  6 

-  8 

-16 

-15, 

9 

MAX 

31 

23 

44 

46 

44 

38 

38 

31 

22 

27 

29 

34 

24 

25 

18 

32 

34 

40 

46 

38 

38 

34 

35 

34 

36 

34 

33 

43 

34, 

C 

MTN 

-  4 

9 

-14 

-  1 

7 

12 

22 

13 

7 

-  9 

•  12 

.  4 

5 

-11 

8 

-15 

-  6 

0 

-  5 

6 

-  3 

-  1 

-  7 

-  4 

9 

13 

11 

-  1 

9 

MAX 

46 

39 

41 

46 

50 

48 

56 

45 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

34 

36 

42 

47 

53 

53 

49 

48 

47 

48 

52 

53 

50 

50 

44, 

2 

MTN 

21 

22 

13 

11 

21 

24 

34 

33 

18 

12 

13 

11 

22 

10 

22 

6 

12 

15 

19 

22 

22 

22 

20 

20 

32 

30 

25 

22 

19, 

8 

IAN 

MAX 

30 

34 

33 

44 

42 

42 

35 

31 

25 

26 

28 

28 

31 

27 

29 

27 

32 

36 

42 

44 

40 

35 

35 

39 

39 

35 

38 

39 

34, 

5 

MTN 

-  7 

-  2 

-  9 

-  1 

5 

11 

26 

19 

13 

-10 

-15 

-11 

8 

-18 

1 1 

-18 

-13 

-  8 

-  5 

2 

I 

0 

5 

-  2 

16 

20 

0 

-  4 

5 

MAX 

30 

22 

28 

35 

33 

36 

37 

31 

21 

21 

23 

23 

19 

19 

18 

22 

32 

39 

40 

38 

34 

33 

34 

40 

40 

35 

28 

40 

30, 

4 

MTN 

7 

3 

-  8 

3 

5 

13 

27 

15 

3 

-  3 

-12 

3 

3 

-  4 

1 

-13 

6 

6 

10 

9 

4 

-  6 

-  4 

-  2 

6 

11 

1 

3 

3, 

1 

:ET  ink 

MAX 

33 

30 

37 

44 

47 

43 

37 

31 

24 

31 

23 

30 

23 

25 

24 

25 

31 

42 

41 

40 

39 

40 

40 

39 

40 

39 

35 

42 

34, 

1 

• 

MTN 

4 

8 

-  1 

12 

18 

2C 

27 

21 

4 

3 

-  9 

I 

8 

-  8 

-  9 

0 

6 

15 

18 

16 

11 

5 

10 

22 

17 

13 

7 

8, 

- 

■  INAGE 

0! 

IRPORT 

MAX 

26 

29 

34 

43 

47 

47 

39 

32 

30 

29 

29 

42 

26 

29 

21 

31 

38 

36 

39 

40 

35 

34 

33 

49 

47 

33 

46 

50 

36, 

2 

MTN 

-  6 

12 

4 

10 

20 

22 

23 

25 

8 

7 

8 

16 

10 

1 

_  i 

8 

19 

10 

21 

18 

17 

22 

20 

25 

24 

24 

26 

13, 

9 

MAX 

9 

19 

32 

37 

43 

42 

49 

45 

32 

36 

36 

3' 

45 

32 

34 

27 

38 

42 

34 

37 

33 

27 

31 

38 

53 

52 

37 

48 

36. 

6 

MTN 

4 

-  2 

J 

4 

6 

1  B 

19 

20 

22 

13 

16 

16 

17 

5 

2 

6 

i 

18 

19 

17 

17 

22 

18 

19 

23 

27 

27 

14. 

1 

MAX 

20 

33 

3  9 

44 

47 

50 

48 

37 

36 

34 

38 

62 

34 

32 

27 

39 

43 

33 

34 

30 

i  ' 

33 

39 

31 

54 

35 

-  ' 

54 

38. 

6 

MTN 

4 

9 

19 

23 

24 

28 

25 

22 

2i 

18 

18 

'.  6 

9 

15 

3 

1 1 

23 

25 

20 

18 

I  8 

12 

21 

32 

27 

28 

29 

32 

19. 

7 

LLS 

MAX 

16 

31 

37 

42 

45 

50 

48 

41 

41 

33 

35 

45 

37 

32 

30 

37 

42 

4  3 

28 

26 

26 

37 

3B 

49 

50 

44 

-V 

51 

38. 

7 

MTN 

-  2 

-  2 

« 

8 

20 

<  - 

25 

23 

2) 

11 

16 

:  ( 

4 

11 

2 

10 

20 

20 

17 

16 

20 

19 

17 

24 

24 

29 

26 

16. 

3 

IN 

MAX 

24 

32 

44 

49 

47 

37 

12 

31 

34 

41 

27 

35 

24 

36 

41 

43 

45 

46 

36 

36 

39 

33 

48 

42 

51 

39. 

5 

MTN 

-  5 

2 

0 

6 

15 

16 

25 

20 

lb 

17 

9 

13 

10 

-  3 

-  4 

4 

13 

20 

20 

19 

20 

22 

14 

21 

18 

23 

23 

12. 

-. 

MAX 

24 

31 

)  i 

46 

47 

49 

41 

35 

13 

31 

40 

.'.2 

32 

38 

2* 

38 

46 

37 

25 

29 

52 

30 

41 

"•1 

48 

39 

46 

54 

36. 

1 

MTN 

0 

.  5 

7 

5 

17 

20 

20 

18 

; ; 

9 

6 

: 

9 

5 

5 

.  5 

9 

13 

18 

15 

1  3 

14 

22 

19 

17 

23 

23 

27 

12. 

5 

NE 

MAX 

2  1 

34 

3  -> 

42 

49 

45 

35 

15 

33 

34 

.. 

33 

33 

2  3 

38 

- 

41 

33 

31 

28 

38 

33 

51 

40 

4  1 

53 

39. 

4 

MTN 

-  6 

4 

5 

5 

19 

25 

22 

22 

20 

13 

15 

14 

3 

I  2 

0 

11 

21 

25 

22 

21 

25 

i- 

25 

20 

28 

28 

16. 

5 

MAX 

26 

34 

52 

52 

58 

47 

40 

38 

35 

42 

47 

38 

40 

3» 

39 

47 

!  1 

32 

36 

31 

30 

41 

97 

57 

49 

49 

56 

42. 

4 

MIN 

2 

-  5 

9 

2 

15 

20 

26 

18 

2  2 

1  7 

15 

17 

15 

8 

1- 

0 

9 

2  0 

22 

U 

15 

18 

22 

17 

19 

25 

27 

27 

13. 

5 

MAX 

32 

34 

36 

51 

50 

52 

52 

42 

" 

36 

32 

44 

43 

36 

!( 

37 

47 

^2 

43 

46 

47 

34 

41 

94 

59 

55 

49 

57 

43. 

- 

MTN 

-  7 

-  2 

5 

1 

15 

1  8 

24 

19 

:  - 

10 

7 

1  i 

9 

2 

-  5 

9 

15 

16 

18 

IS 

IS 

21 

27 

22 

21 

23 

24 

12. 

9 

MAX 

MTN 

Sm  fUi-MVBC*  Note*  following  SUUoo  Index 
-  25  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
FEBRUARY  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      .  • 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 

ALLEN5PARK 

MAX 

30 

23 

24 

42 

38 

42 

36 

38 

19 

19 

19 

26 

24 

20 

19 

18 

26 

34 

40 

28 

30 

43 

40 

38 

30 

33 

30 

1 

MIN 

8 

2 

5 

20 

25 

19 

24 

18 

8 

5 

"  4 

14 

-  8 

8 

7 

1 

7 

20 

8 

3 

-  3 

7 

10 

8 

9 

j  y 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

31 

25 

36 

46 

44 

40 

36 

29 

27 

18 

28 

35 

25 

20 

2(1 

23 

30 

37 

33 

30 

31 

26 

31 

32 

39 

37 

32 

40 

31 

5 

MIN 

.  2 

-  3 

-12 

-  4 

1 

8 

16 

12 

-11 

-25 

-28 

-11 

-  2 

-26 

-18 

-21 

-16 

6 

-18 

-  6 

-16 

-  9 

-16 

-19 

2 

-  3 

-  6 

BAREY 

MAX 

30 

29 

41 

56 

52 

53 

45 

40 

29 

23 

33 

40 

27 

25 

27 

37 

40 

44 

53 

41 

41 

34 

41 

50 

45 

41 

41 

48 

39 

5 

MIN 

-  3 

0 

-  5 

11 

9 

9 

18 

17 

12 

-11 

-16 

12 

0 

-16 

-  6 

-  2 

11 

24 

20 

9 

6 

6 

-  5 

5 

14 

10 

5 

19 

BOULDER 

MAX 

36 

37 

46 

54 

57 

53 

47 

43 

35 

37 

35 

48 

29 

31 

26 

40 

48 

51 

47 

47 

44 

43 

44 

51 

48 

46 

49 

52 

43 

e 

MTN 

12 

11 

15 

22 

32 

24 

26 

28 

22 

12 

7 

18 

10 

7 

8 

4 

12 

27 

24 

23 

17 

22 

14 

24 

29 

24 

22 

27 

1 8 

BRIGGSDALE 

MAX 

29 

34 

35 

39 

43 

48 

43 

37 

37 

35 

33 

43 

39 

28 

31 

31 

38 

42 

45 

49 

43 

42 

40 

55 

51 

53 

52 

56 

41 

,1 

MIN 

-  1 

2 

-  1 

-  2 

12 

12 

22 

23 

11 

6 

0 

9 

6 

-11 

-  1 

.  7 

-  2 

14 

12 

22 

20 

21 

18 

9 

14 

20 

19 

2 1 

BYERS 

MAX 

31 

33 

38 

45 

46 

48 

45 

39 

33 

30 

37 

43 

28 

29 

22 

36 

43 

52 

50 

49 

42 

39 

43 

53 

48 

45 

43 

50 

40 

7 

MIN 

-  1 

8 

4 

8 

17 

20 

25 

11 

11 

1  1 

5 

16 

10 

-10 

-  1 

-  6 

5 

17 

18 

15 

20 

23 

16 

18 

22 

22 

23 

22 

12 

5 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

28 

24 

33 

42 

45 

43 

29 

23 

21 

23 

25 

32 

25 

22 

29 

37 

44 

34 

33 

42 

42 

33 

32 

35 

44 

41 

32 

34 

33 

I 

MIN 

10 

6 

12 

22 

19 

14 

13 

7 

4 

1 

.  7 

7 

6 

1 

16 

IB 

12 

3 

0 

10 

U 

12 

10 

10 

22 

17 

10 

12 

CASTLE  ROCK 

MAX 

34 

34 

43 

50 

49 

49 

44 

33 

32 

31 

37 

46 

34 

29 

26 

37 

45 

49 

50 

44 

37 

36 

40 

49 

45 

43 

42 

47 

40 

8 

4 

7 

-  5 

7 

17 

15 

30 

18 

8 

-10 

-  8 

16 

5 

-15 

-  6 

-12 

-  1 

12 

11 

12 

11 

19 

4 

6 

21 

12 

11 

1 2 

CHEESMAN 

MAX 

40 

32 

45 

54 

56 

52 

47 

42 

33 

25 

36 

46 

31 

33 

30 

36 

43 

52 

50 

48 

39 

39 

43 

50 

49 

46 

42 

44 

42 

<. 

5 

4 

-  8 

7 

13 

12 

22 

18 

16 

-  7 

-  8 

4 

9 

-15 

-  4 

-15 

-15 

16 

6 

11 

7 

14 

-  1 

-  1 

13 

9 

16 

n 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

40 

35 

43 

51 

55 

54 

48 

47 

36 

37 

40 

51 

34 

30 

30 

35 

46 

56 

55 

47 

45 

41 

44 

56 

53 

48 

48 

53 

45 

0 

3 

10 

5 

10 

23 

17 

21 

21 

13 

4 

0 

15 

9 

-10 

-  5 

-  7 

2 

20 

15 

24 

16 

22 

10 

15 

23 

17 

19 

2^ 

o 

DENVER  wB  AIRPORT 

MAX 

36 

38 

44 

58 

55 

52 

50 

34 

33 

32 

36 

46 

24 

28 

25 

35 

43 

49 

48 

45 

41 

40 

43 

55 

46 

48 

46 

51 

42 

,2 

MIN 

8 

14 

11 

14 

25 

19 

22 

21 

10 

9 

4 

20 

-  2 

-  6 

-  6 

-  4 

7 

24 

22 

20 

20 

23 

17 

22 

26 

23 

19 

28 

14 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

36 

35 

47 

56 

53 

50 

47 

32 

34 

32 

39 

43 

23 

31 

23 

35 

48 

50 

50 

45 

39 

39 

45 

55 

45 

46 

48 

53 

42 

,2 

MIN 

14 

21 

15 

22 

33 

27 

29 

23 

22 

15 

1 1 

17 

1 1 

6 

6 

7 

16 

33 

27 

23 

24 

25 

19 

26 

32 

27 

28 

34 

21 

} 

ELBERT 

MAX 

31 

31 

34 

49 

45 

46 

47 

37 

30 

25 

34 

45 

30 

27 

27 

35 

42 

48 

46 

45 

46 

34 

39 

50 

41 

41 

40 

46 

39 

0 

MIN 

9 

4 

-  9 

2 

13 

7 

14 

12 

10 

-12 

-13 

9 

6 

-16 

-  9 

-12 

-  7 

8 

12 

5 

13 

11 

1 

-  1 

20 

6 

11 

I  \ 

3 

ESTES  PARK 

MAX 

32 

28 

35 

52 

50 

44 

43 

38 

26 

23 

25 

34 

31 

20 

22 

27 

34 

41 

46 

46 

36 

34 

39 

46 

42 

41 

37 

36 

36 

1 

11 

4 

3 

28 

19 

20 

24 

23 

8 

3 

-19 

21 

-  5 

4 

5 

6 

16 

27 

27 

15 

10 

-  8 

-15 

-  2 

7 

6 

6 

22 

EVERGREEN 

MAX 

35 

35 

47 

56 

51 

49 

44 

40 

36 

30 

36 

48 

35 

33 

29 

37 

46 

53 

51 

48 

39 

39 

41 

51 

45 

43 

43 

49 

42 

,5 

MIN 

-  5 

0 

-  6 

10 

14 

1 1 

23 

17 

9 

-  8 

-13 

5 

0 

-14 

-13 

-10 

13 

15 

10 

10 

8 

4 

0 

2 

14 

10 

6 

1 5 

FORT  COLLINS 

MAX 

30 

36 

38 

39 

48 

47 

45 

37 

29 

30 

31 

37 

27 

24 

18 

27 

38 

43 

43 

47 

42 

42 

40 

51 

47 

50 

46 

52 

38 

>e 

MIN 

-  3 

6 

0 

6 

21 

18 

27 

27 

12 

8 

"  4 

10 

9 

-  6 

4 

-  6 

2 

26 

17 

24 

19 

19 

17 

15 

22 

21 

22 

o 

FORT  LUPTON   1  N 

MAX 

37 

39 

43 

44 

53 

51 

48 

35 

36 

33 

36 

39 

29 

33 

20 

27 

36 

53 

44 

48 

43 

43 

45 

55 

47 

48 

51 

54 

41 

9 

0 

10 

-  2 

7 

16 

12 

21 

19 

4 

2 

-  2 

3 

-  1 

-17 

-12 

-12 

-  8 

9 

17 

27 

20 

23 

22 

12 

23 

20 

23 

2  i 

FORT  MORGAN 

MAX 

12 

31 

33 

37 

35 

47 

43 

42 

31 

36 

36 

37 

35 

27 

35 

21 

29 

47 

41 

39 

46 

41 

39 

39 

55 

48 

40 

52 

37 

6 

MIN 

0 

2 

6 

-  1 

3 

13 

17 

20 

10 

9 

5 

10 

13 

-  7 

-  6 

-  8 

-  5 

3 

IS 

19 

22 

24 

22 

19 

22 

25 

25 

24 

1 0 

GEORGETOWN 

MAX 

30 

26 

34 

48 

43 

47 

37 

31 

24 

23 

26 

35 

27 

18 

19 

24 

34 

37 

46 

36 

33 

34 

37 

47 

42 

42 

42 

40 

34 

4 

MIN 

1  3 

10 

1  1 

14 

25 

23 

25 

20 

6 

2 

1 

18 

-  1 

5 

8 

3 

14 

25 

13 

21 

14 

8 

8 

15 

20 

17 

11 

1 3 

I 

GRANT 

MAX 

31 

26 

33 

48 

47 

45 

38 

33 

26 

23 

25 

37 

29 

21 

24 

25 

34 

40 

44 

37 

30 

25 

32 

46 

44 

41 

37 

40 

34 

1 

MIN 

* 

3 

-  4 

6 

17 

13 

14 

17 

2 

-  6 

-  6 

4 

-  2 

-  9 

-  6 

-  5 

4 

16 

17 

7 

3 

0 

-  5 

2 

13 

8 

3 

1 0 

3 

GREELEY 

MAX 

23 

34 

37 

39 

45 

49 

47 

47 

34 

38 

35 

36 

38 

27 

34 

22 

26 

39 

45 

45 

47 

44 

44 

46 

56 

46 

52 

52 

40 

5 

MIN 

7 

8 

7 

7 

11 

12 

20 

25 

15 

11 

2 

7 

7 

-  9 

-  7 

-  9 

-  5 

5 

15 

17 

23 

24 

19 

14 

17 

20 

20 

GROVER  10  w 

MAX 

30 

33 

39 

45 

46 

48 

47 

37 

34 

28 

35 

37 

28 

28 

24 

30 

42 

41 

48 

49 

42 

43 

42 

57 

51 

52 

50 

53 

40 

8 

MIN 

5 

14 

8 

15 

25 

25 

26 

25 

14 

13 

5 

13 

5 

3 

5 

-  3 

12 

22 

19 

19 

13 

20 

15 

16 

20 

17 

20 

3 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

32 

38 

55 

48 

45 

41 

33 

25 

29 

26 

37 

24 

23 

24 

31 

40 

44 

45 

39 

34 

34 

43 

45 

42 

37 

36 

44 

36 

1 

MIN 

5 

13 

25 

16 

15 

23 

16 

5 

-  6 

-10 

1  1 

-  2 

2 

6 

2 

14 

18 

11 

24 

11 

1 

-  ' 

8 

15 

12 

5 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

19 

12 

20 

38 

28 

22 

17 

10 

1  1 

20 

16 

7 

7 

10 

20 

28 

MIN 

3 

-  7 

-  9 

10 

19 

5 

3 

"  * 

-  4 

2 

4 

-  5 

0 

-10 

5 

3 

JULESBURG 

MAX 

20 

31 

33 

38 

41 

44 

36 

34 

34 

30 

35 

40 

32 

32 

23 

36 

36 

37 

26 

26 

29 

28 

35 

47 

40 

37 

46 

53 

35 

0 

MIN 

4 

-  6 

7 

3 

13 

12 

25 

17 

18 

7 

4 

9 

8 

5 

4 

-  6 

7 

12 

11 

15 

13 

16 

23 

12 

12 

21 

24 

26 

KASSLER 

MAX 

40 

35 

46 

55 

53 

54 

48 

44 

41 

36 

40 

48 

35 

38 

28 

3  ' 

46 

57 

57 

50 

42 

44 

46 

58 

44 

48 

49 

54 

45 

5 

MIN 

11 

18 

10 

21 

29 

28 

24 

25 

17 

* 

2 

11 

12 

1 

7 

"  4 

8 

23 

30 

16 

20 

16 

13 

20 

29 

24 

15 

KAUFFMAN  4  SSE 

MAX 

27 

31 

37 

52 

51 

46 

45 

34 

31 

31 

33 

39 

27 

29 

22 

35 

44 

37 

46 

46 

43 

41 

44 

57 

50 

45 

50 

52 

40 

3 

1 

8 

5 

9 

27 

23 

26 

23 

17 

8 

6 

13 

4 

6 

2 

1 

8 

17 

12 

22 

19 

15 

20 

13 

13 

18 

20 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

31 

21 

33 

48 

46 

43 

39 

36 

26 

21 

22 

36 

30 

19 

19 

22 

30 

37 

36 

34 

33 

29 

30 

34 

39 

39 

34 

37 

32 

3 

-  1 

-  7 

-14 

4 

-  1 

-  1 

18 

8 

3 

-15 

-21 

5 

2 

-21 

-13 

-17 

-  7 

0 

-  9 

-  2 

■-  8 

4 

-  4 

-13 

10 

-  2 

-  1 

LAKEWOOD 

MAX 

37 

35 

41 

55 

52 

49 

45 

40 

32 

30 

37 

45 

31 

30 

25 

33 

43 

50 

53 

45 

40 

40 

41 

51 

43 

46 

50 

50 

41 

8 

MIN 

12 

13 

10 

17 

31 

25 

24 

25 

16 

11 

8 

24 

10 

3 

6 

1 

11 

29 

26 

17 

17. 

21 

15 

22 

27 

22 

24 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

30 

38 

38 

42 

46 

52 

50 

46 

34 

33 

33 

35 

36 

24 

18 

21 

40 

50 

42 

41 

44 

44 

45 

57 

49 

50 

49 

40 

4 

MIN 

5 

10 

3 

10 

15 

19 

21 

23 

19 

5 

-  3 

3 

10 

-11 

-  6 

-11 

-  6 

1 

18 

21 

23 

18 

20 

17 

23 

22 

20 

PARKER  9  E 

MAX 

32 

34 

44 

60 

59 

60 

35 

35 

29 

35 

48 

28 

24 

20 

40 

45 

55 

57 

46 

45 

40 

50 

56 

63 

56 

56 

59 

45 

1 

MIN 

4 

10 

0 

7 

24 

19 

27 

19 

10 

2 

-  3 

12 

5 

-12 

4 

-12 

-  2 

15 

18 

8 

16 

21 

9 

14 

18 

18 

16 

1 0 

2 

RED  FEATHER  LAKES 

2  SE 

MAX 

33 

26 

36 

50 

43 

4*. 

44 

31 

24 

21 

32 

32 

23 

22 

20 

26 

33 

37 

42 

35 

35 

34 

40 

46 

41 

46 

34 

38 

34 

6 

MIN 

6 

0 

5 

13 

20 

1  2 

12 

16 

-  5 

-  8 

-21 

16 

-10 

-  5 

-11 

0 

12 

20 

10 

4 

6 

-  7 

-  2 

15 

6 

10 

16 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

17 

30 

35 

37 

43 

43 

38 

32 

33 

31 

31 

38 

30 

29 

23 

34 

38 

34 

22 

28 

30 

30 

34 

45 

40 

36 

42 

48 

34, 

0 

MIN 

-  1 

0 

9 

1 

21 

21 

21 

23 

18 

8 

9 

10 

4 

0 

4 

-  6 

3 

10 

12 

15 

13 

12 

21 

15 

22 

23 

22 

27 

12. 

SPICER 

MAX 

27 

24 

24 

39 

37 

36 

35 

28 

22 

23 

14 

21 

20 

14 

15 

19 

24 

31 

37 

31 

33 

25 

32 

36 

38 

34 

27 

32 

27 

8 

MIN 

-  <, 

-  1 

-  6 

7 

6 

12 

12 

9 

-  1 

-  9 

-12 

7 

-12 

-  2 

0 

-13 

9 

14 

9 

7 

-  7 

-  6 

-  9 

-  5 

1 

7 

-  5 

15 

9 

STERLING 

MAX 

10 

25 

33 

32 

38 

42 

41 

39 

30 

33 

33 

31 

40 

26 

32 

16 

31 

41 

33 

34 

41 

35 

36 

38 

50 

41 

34 

48 

34, 

4 

MIN 

-  5 

0 

5 

-  1 

6 

14 

21 

16 

13 

7 

6 

9 

10 

-  1 

-  2 

-  6 

1 

8 

14 

19 

19 

16 

19 

16 

21 

24 

24 

28 

11. 

1 

WALOEN 

MAX 

28 

25 

26 

44 

37 

40 

3d 

36 

25 

23 

18 

27 

21 

17 

22 

20 

23 

32 

40 

33 

30 

28 

30 

37 

42 

35 

28 

36 

30, 

0 

MIN 

-  2 

-  2 

-13 

2 

10 

12 

18 

7 

-  4 

-  3 

-13 

7 

-  8 

-  8 

-  4 

-  8 

17 

8 

13 

-  3 

4 

-  9 

-  9 

3 

5 

-  1 

12 

1, 

3 

WATERDALE 

MAX 

39 

37 

38 

53 

49 

49 

46 

41 

31 

30 

35 

44 

31 

34 

21 

27 

34 

49 

47 

42 

40 

43 

42 

53 

47 

49 

50 

54 

41. 

3 

Mm 

2 

10 

4 

9 

25 

22 

25 

24 

11 

9 

8 

2 

-  5 

-  1 

-10 

0 

20 

13 

17 

17 

16 

12 

10 

21 

19 

15 

25 

11. 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
-  26  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
FEBRUARY  1966 


Station 

Day  of  Month 

• 

a 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

<J 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

WIGGINS  '  Sw 
•       •  • 

MAX 

Mm 

33 
-  * 

3". 
4 

37 
-  7 

43 
0 

46 

10 

46 

12 

42 
22 

34 
18 

35 
7 

31 
6 

36 
-  1 

42 
7 

32 
7 

30 
-16 

22 
-  5 

35 
-19 

44 
-  8 

44 

10 

45 

12 

44 

22 

41 
22 

41 
21 

39 
16 

33 
14 

48 

20 

46 

20 

30 
22 

54 
21 

40.3 
8*3 

rio  Grande  Drainage 

BASIN  Oi 

ALAMOSA  n8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

26 
-  9 

29 
-  8 

23 
-1* 

34 
-  6 

37 
-  2 

39 
3 

39 
14 

34 
16 

30 
11 

22 
-10 

25 
-11 

31 
-  8 

27 
-  2 

27 
-16 

25 
-  8 

25 
-15 

33 
-11 

31 
-  7 

37 
-  5 

39 
.  1 

37 
4 

35 
6 

33 
10 

36 
2 

39 
10 

38 
9 

40 
18 

41 
9 

32.8 
-     •  8 

BLANCA 

MAX 

Mm 

30 
5 

28 
-  3 

25 
-13 

32 
-  6 

42 
-  2 

44 
2 

38 
23 

34 

23 

28 
7 

26 
-  6 

24 
-  7 

29 
-  9 

27 
-11 

25 
-16 

26 
-  7 

24 
-  5 

31 
-10 

34 
-  7 

37 
-  5 

40 

0 

36 
5 

35 
5 

31 
6 

36 
-  1 

40 

10 

37 
19 

38 
18 

40 
14 

32.8 
1.0 

CENTER 

MAX 

Mm 

26 
0 

32 
-  3 

28 
-  6 

34 
-  7 

37 
-  2 

38 
2 

45 
18 

41 
20 

30 
-  2 

24 
-  5 

24 

-11 

27 
-10 

30 
8 

22 
-18 

25 
-  9 

22 
-15 

26 
-16 

'35 
-16 

33 
-16 

35 
-13 

39 
4 

33 
-  3 

31 
-  2 

32 
-  9 

36 
3 

38 
4 

39 
17 

39 
2 

32.3 
-  3.0 

DEL  NORTE 

MAX 

Mm 

31 
$ 

31 
3 

27 
-  2 

33 
! 

38 
3 

36 
7 

40 
22 

36 
21 

33 
2 

25 
-  3 

22 
-  7 

31 
-  5 

34 
8 

23 
-11 

20 
0 

21 
-  9 

29 

0 

33 
0 

35 
5 

45 

4 

37 
7 

33 
4 

30 
2 

31 
1 

35 
9 

40 

13 

43 
16 

38 
5 

32.5 
3,7 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

Mm 

28 
9 

27 
8 

26 
-  2 

33 
1 

37 
10 

36 
LI 

37 
20 

38 
23 

26 
12 

24 

22 
-  3 

30 
-  2 

23 
9 

23 
-  4 

23 
2 

23 
-  3 

29 
3 

37 
3 

38 
3 

39 
11 

35 
9 

33 
9 

31 
10 

37 
4 

37 
1  1 

37 
11 

36 
IT 

37 
17 

31.5 
7.0 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

Mm 

34 
-12 

31 
-15 

28 
-27 

31 
-16 

38 
-10 

36 
-  4 

3B 

20 

39 
22 

35 
0 

32 
-25 

26 
-30 

25 
-20 

22 
-20 

24 
-25 

22 
-  8 

26 
-25 

34 
-10 

34 
-15 

35 
-24 

34 
-11 

35 
-10 

34 
-11 

32 
-20 

34 
-18 

36 
-  8 

35 
0 

32 
-  6 

37 
-  5 

32.1 
-11.9 

MANASSA 

MAX 

Mm 

32 
-  2 

32 
-  2 

37 
-  6 

40 
1 

7 

47 
14 

35 
22 

28 
10 

31 
-  6 

30 
-10 

33 
-  7 

2b 
-13 

29 
-10 

22 
-14 

34 
-  9 

35 

40 

-  2 

44 

0 

39 

6 

37 
4 

36 
1  1 

38 

2 

42 
13 

42 
13 

42 
11 

35.5 
1.2 

MONTE  VISTA 

MAX 

Mm 

31 
-  1 

29 
-  2 

24 
-  9 

32 
-  2 

33 

0 

32 
3 

40 
19 

38 
19 

30 
3 

25 
-  1 

25 
-12 

25 
-  5 

25 
13 

17 
-17 

24 
-  6 

22 
-15 

25 
-11 

29 
-  6 

30 
-  7 

35 
-  1 

35 
0 

33 
0 

32 
0 

28 
-  8 

34 
8 

35 
9 

38 
19 

40 
4 

30.2 
-  .5 

SAGUACHE 

MAX 

Mm 

30 
4 

32 

0 

29 
-  5 

34 

_  L, 

38 

0 

40 

5 

44 
15 

39 
25 

31 
0 

26 
0 

23 
-  5 

30 
-  <• 

30 
15 

22 
-13 

25 
-  5 

22 
-  2 

29 
-10 

35 
-  9 

33 
3 

43 
-  2 

40 

8 

38 
5 

33 
6 

32 
-  3 

38 
6 

38 
10 

40 

20 

39 
12 

33.3 
2.6 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 

Mm 

-30 

-18 

-13 

-  6 

5 

-  5 

5 

12 

-15 

-28 

-35 

-22 

-24 

-32 

-31 

-28 

-20 

-22 

-24 

-14 

-17 

-22 

•  24 

-19 

-  3 

-  4 

-  8 

0 

-15.8 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

MAX 

Mm 

18 
-  4 

18 
-  4 

26 
-  7 

38 
8 

38 
12 

28 
10 

26 
14 

20 
8 

10 
3 

1 1 
-10 

20 
-11 

24 

0 

20 
0 

18 
-13 

21 

-14 

18 
-16 

23 
-  2 

28 
4 

32 
4 

29 
7 

24 

2 

21 
-  1 

17 
0 

25 
-  2 

31 
0 

28 
16 

20 
12 

24 
5 

23.4 
.8 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Stabon 

Wind 
(Speed  -  jn.p.h. 

) 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

•  M 

f  8  | 

hi 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

I  . 

11 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MOUNTAIN   STANDARD  TIME 
5  AM     11   AM       5  PM     11  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

.50-99 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

ALAMOSA   W8  AIRPORT 

82 

61 

57 

1 

3 

1 

0 

0 

0 

5 

4.3 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

3 

3.5 

8.6 

2  5*+ 

35 

13 

69 

44 

45 

72 

6 

8 

1 

0 

0 

0 

15 

6.3 

DENVER  WB  AIRPORT 

20 

1.7 

5.6 

28 

W 

17 

69 

48 

50 

73 

3 

3 

5 

0 

0 

0 

11 

78 

6.5 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

4 

1.1 

5.1 

19 

NW 

15+ 

76 

56 

54 

76 

0 

10 

1 

0 

0 

0 

11 

65 

6.1 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

9 

1.4 

7.4 

28 

N 

13 

69 

51 

43 

69 

10 

3 

1 

0 

0 

0 

14 

74 

6.0 

Sm  R«1m«oc*  NotM  Folio wlntj  Sutioa  ladmx 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
FEBRUARY  1966 


Day  of  month 


OHIDOD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAI'IAGF 
BASK,  0) 

COLORADO  SPRINGS  wB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  FOUIV 

T 

T 

T 
T 

0.2 

5.8 

T 

0.1 
6 
.3 

0.3 
3 
,  2 

1.4 

z 

,  1 

0.3 
2 
.  i 

1 

0.2 
T 

0.1 
T 

T 

T 

T 

C2 

1.1 
T 

T 

T 

EvERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

F0RDFR  «  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

X 

2.0 

] 

T 

T 

1.0 

] 

T 

T 

T 

j 

j 

T 

T 

T 

T 

7 

T 

T 

HOLIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

»j  & 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

] 

0.5 
T 

1 
j 

l.C 

JOHN  MARTIN  OAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

1    I  1 

1 

T 

T 

T 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

LA   VET  A 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6.0 

9 

4 

2 

T 

2.0 
1 

T 

T 
T 

LIMO'I 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

1 

T 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

T 

1 

T 
T 

0.6 

1 

T 

T 

T 

T 

.T 

T 

T 
T 

PUEBLO  AIRPORT 

SNOWFALL  T 
SN  ON  GND]  1 
WTR  EUUIv! 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.1 

T 
T 

0.4 

1.4 

2 

1 

0.7 

1 

T 

2 

T 

1 

T 

T 

0.4 

T 

ROCKY  FORD  ?  ESE. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

5.5 
3 

4 

2 

J 

] 

T 

T 

T 

RUXTQH  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

A 

T 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

0.5 

2 

3.0 

5 

4.0 

a 

T 

t 

0.5 

7 

7.5 
14 

2.0 
13  15 

14 

1 3 

11 

10 

0.5 

10 

1.5 

iz 

2.0 
13 

12 

10 

8 

T 

| 

2.5 
8 

SAL  IDA 

SNOWFALL 
Sn  ON  GND 

'.0 

3.0 

1.0 

1.0 

1.0 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

3 

0,5 
9 

4 

3 

2 

1 

T 

0.2 

T 

1.1 

1 

T 

C.l 

1 

T 

SUGAR   LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

22 

23 

23 

22 

22 

22 

22  25 

25 

26 

25 

25 

29 

27 

28 

28 

28 

27 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

* 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 
2 

3 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

- 

3.0 

3 

T 

T 

2.0 

COLORADO  Drainage 
BAS I N  02 

AlTEnBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

2.0 

1 

6.0 

2.5 

T 

3 

2.0 

4 

\  ( 

j 

8ERTH0UD  PASS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

34 

2.5 
36 

1.0 

36 

35 

35 

34 

0.5 
34 

4.0 

36 

6.0 
41 

2.0 

40 

1.5 

40 

0.5 

40 

3.5 
*.  3 

1.5 
42 

1.5 

42 

2.5 
42 

1.9 

43 

0.5 
42 

42 

0.5 
42 

2.0 

44 

1.0 
44 

T 

42 

42 

1.0 

42 

2.0 
44 

3.0 

46 

BONO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1.0 

1.0 

I 

I 

T 

l.c 

2 

1 

1 

] 

T 

CEOAsEOGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

0.5 

2.0 

1 

1 

1.0 

2.0 

2 

T 

2.0 

cochetopa  cheek 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

13 

1.0 
13 

T 

1.0 

1.0 

C0LL9RAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

1.5 

6 

5 

' 

4 

T 

1.0 

5 

2.0 
6 

T 

6 

6 

0.5 

7 

1.5 

7 

7 

3.0 
9 

g 

g 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

T 

,  4 

4 

3 

C0RTE2 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 
T 

1.0 

1 

3.0 

3 

3.0 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

4 

2 

2.0 

CRAIG 

SNOWFAI.L 
SN  ON  GND 

0.5 

2 

0.7 

2 

2 

2 

2 

1 

1.6 

2 

3.1 

5 

0.6 
5 

1.5 

6 

2.0 
g 

0.4 

g 

8 

0.5 
8 

0.2 

7 

T 

5 

0.2 
3 

4 

3 

T 

3 

1.6 

3 

T 

3 

2 

crested  Butte 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

1.5 

28 

28 

27 

26 

T 

26 

2.0 

2b 

4.0 
30 

3.0 

3 1 

T 

30 

1.0 

*  o 

0.5 

30 

2.0 

30 

1.0 

30 

3.0 

32 

3  j 

30 

3C 

29 

T 

29 

28 

28 

28 

28 

2.0 

28 

28 

0*5 

27 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6 

1  . 0 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

2.0 
8 

1.0 

7 

T 

1.0 

8 

1.0 
8 

T 

1 

T 

7 

7 

T 

7 

T 

7 

1.0 

7 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

9 

5 

5 

5 

5 

.A 

0.5 
i 

2.0 
6 

t. 

0.2 
3 

0.5 

3 

5 

5 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

2 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

T 

6 

* 

5 

5 

5 

2.0 
6 

4.0 
9 

3.0 

9 

8 

g 

9 

0.5 

7 

7 

2.5 

7 

T 

T 

T 

2.0 

EAGLE   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

T 

3 

2 

2 

2 

2 

0.1 

2 

1.3 

2 

0.1 
4 

T 

<• 

3 

0.9 

2 

0.7 
4 

T 

4 

0.5 
3 

9 

3 

4 

3 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

T 

2 

0.2 

3 

T 

3 

2 

FRASFR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

17 

17 

IT 

16 

16 

14 

1.0 

17 

17 

2.0 

1  1 

T 

19 

19 

19 

1.0 

20 

T 

20 

1.0 
21 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

19 

T 

19 

19 

19 

GLENWOOD  SPRINGS  I  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

'  2 

1 

GRAND   JUNCTION   WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

0.2 
A 
.5 

0.9 
4 
.4 

3 
,5 

3 
,4 

3 

.4 

3 
.4 

T 

2 
.4 

2.1 
1 

0.2 
2 
.2 

1 

1.1 
1 

0.7 

1 

0.1 

1 

T 

0.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

0.3 

T 
T 

GRAND  LAKE  1  Nw 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
19 

1.5 

20 

20 

2  0 

20 

o.s 

20 

20 

1.5 
21 

3.0 
2  3 

22 

22 

2  2 

2.0 

23 

T 
23 

2.0 
24 

T 

2.0 

0.5 

C  .5 

2  3 

2  .) 

2  ^ 

T 

2  3 

T 

2  3 

0.9 

23 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

2.5 
16 

18 

T 

18 

18 

18 

1*0 
18 

1.0 

20 

2.0 

22 

22 

21 

19 

19 

19 

18 

T 

18 

18 

17 

17 

T 

17 

16 

MAYBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

2 

0.5 

2 

2 

1 

1 

1 

: 

3.5 

3 

J 

0.2 

3 

3 

0.4 

3 

0.2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

2 

1 

1 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

6 

4.0 
9 

7 

6 

5 

4 

3 

4.0 

7 

3.0 
6 

1.0 

9 

4 

T 

* 

3.0 
7 

T 

7 

2.5 

7 

7 

5 

<. 

3 

T 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

4.5 

3 

T 

2 

T 

2 

MONTROSE  MO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

1.0 
1 

T 

1.0 

1 

T 

0.5 

1 

? 

2.0 

2 

T 

2 

1.0 

3 

2 

2 

T 

0.8 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Continued   FEBRUARY  1966 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

•3 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2t 

29 

30 

31 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

' 

T 

7 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

a, a 

2C 

2.0 

2C 

19 

If 

16 

T 
15 

1.9 

17 

2.C 

I. 

1  7 

17 

2.5 
1° 

0.5 

20 

2.9 

2  1 

0.3 
2  1 

2C 

19 

1 « 

T 

1  6 

19 

1  ' 

1  7 

1  6 

I 

16 

3.0 
19 

2.0 
21 

20 

PAGOSA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

T 

22 

22 

2  i 

2 1 

2 1 

6.010.0 
23  29 

3.0 

l.C 

0.9 

2  3 

1.0 

2  3 

2  1 

20 

I  A 

1  6 

I  e 

1  7 

17 

16 

1  4 

3.0 

14 

1  J 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  r,NI) 

I 

1 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

31 

1.0 
32 

32 

« 

32 

32 

1.0 

33 

3.0 
36 

T 

36 

T 

36 

36 

36 

T 

3A 

T 

3A 

1.0 
35 

«■ 

34 

34 

3A 

7 
34 

» 

!<■ 

34 

34 

34 

l.C 
39 

T 

34 

34 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 
13 

1.6 
U 

U 

14 

1* 

1A 

12 

1.7 
1A 

5. A 

19 

1.0 
17 

16 

1.1 

17 

I .  i 

19 

1.1 

19 

2.6 

20 

19 

2.0 

20 

19 

1» 

1 . 1 

19 

18 

» 

la 

18 

la 

la 

II 

18 

WOLF  CREEK  PASS  -  w 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

60 

5' 

51 

50 

*9 

A. 010. 023.0 
52     60  91 

3.0 
8A 

2.0 
9A 

80 

A. 5 

93 

6.0 
87 

8A 

79 

77 

7* 

70 

6i 

H 

68 

1.0 
68 

66 

66 

4.0 
69 

66 

66 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  OJ 

AKRON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

0.2 

3 

T 

3 

3 

2 

2 

2 

l.A 

2 

T 

3 

3 

3 

1.0 

2 

2.0 
5 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

t 

T 

7 

T 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

s 

s 

5 

5 

A 

3 

3 

1.0 
4 

4 

4 

0.2 
4 

0.3 
4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

T 

2 

« 

2 

T 

2 

1 

1 

T 

I 

7 

•      •  « 

PLATTE  DRAINAGE 
6ASIN  OA 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

L.A 

T 

6.0 

5 

3.9 

7 

T 

i 

T 

A 

1.5 

6.4 

11 

7 

T 

7 

4 

3 

3 

2 

T 

2 

3.1 
1 

I 

T 

1.6 
T 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

T 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1.0 

2 

T 

1 

1 

1 

1 

9.0 

5 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

7 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ChEESMAN 

SNOWFALw 
SN  ON  GND 

A 

3 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

7 

i 

A 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

DENVER  w8  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
u to  rr.i  1 1  w 

T 

2 

0.1 
T 

T 

T 

3.6 

0.1 
A 

T 

3 

3 

A.l 

3 

1.1 

7 

6 

6 
.  9 

5 
.  5 

3 

2 
.  3 

T 

1.6 

T 

7 

2 

3.» 

0.1 

3 
.3 

T 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 

3  1     y"J     1 1  .>(  L/ 

6.0 

7.0 

4.0 

1.0 

3.0 

EVERGREEN 

SNOWFAL. 
SN  ON  GNO 

2.9 

5.5 
6 

5 

1.0 

9.0 

1 2 

2.0 

l.C 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.A 

A. 6 
A 

0.1 
3 

0.3 

T 

l.A 

1.2 

0.5 

0.4 

T 

T 

FORT  MORGAN 

SNOhFALi. 
cm    nu  r.ND 

T 

1.5 

GROvER  10  w 

SNO.FALL 

e>i    ON  r*.MI] 

an  \jn  ')  *^ 

0.5 

1.0 
1 

JONES  PASS  2  E 

smowfal. 
Sn  on  GND 

T 

1.0 

1.0 
19 

7.0 
25 

3.0 
29 

T 

T 

2.0 

T 

2.0 

1 

LAKE  GEORGE  9  SH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

3.0 

2 

3.0 

2.0 
2 

3.0 

PARKER  9  E 

SNOWFALc 
SN  ON  GND 

1.0 

T3 

1 

1.0 

2 

T 

2 

1.0 

3) 

T 

3 

3 

T 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

T 

T 

1 

7 

■ 

SEDGWICK  5  S 

SNOwFAL'_ 
SN  ON  UNO 

1.0 

1.0 
9 

8 

8 

6 

6 

5 

1.0 
5 

T 

5 

5 

5 

T 

3 

1.0 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

T 

6 

6 

6 

9 

5 

4 

3 

2 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GSO 

5 

5 

5 

5 

5 

A 

3.0 
6 

6.0 
10 

9 

8 

9 

1.0 
8 

A.O 

10 

1.0 

10 

A.O 
11 

11 

T 

10 

10 

9 

9 

7 

8 

• 

a 

7 

1 

6 

7 

6 

wAlDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

■ 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1 

3 

1 

1 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

1 

1 

I 

1 

T 

T 

T 

RIO  GRANDE  Drainage 
OASIN  05 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

SNO'.FAL. 
SN  ON  GNO 
wTR  EOUIV 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

2.1 

2 

0.6 

1 

T 

T 

2.5 

2 

T 

0.4 

7 

I 

1 

T 

7 

• 

1 

".2 

T 

T 

T 

T 

GREAT  SAND  DUNES  nm 

SNOwFAL, 
SH  ON  QAO 

4 

A 

A 

3 

3 

3 

2 

T 

2 

2 

0.2 

2 

T 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

• 

1 

1 

I 

1 

1 

T 

1 

SAGUACHE 

SNOwFALl 
SN  ON  GNU 

5 

s 

5 

3 

5 

5 

5 

l.A 

6 

6 

6 

6 

6 

5.5 
12 

12 

11 

11 

10 

10 

9 

4 

■ 

8 

a 

F 

6 

6 

6 

3 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOwFAL„ 
SN  ON  GND 

T 

5.0 

T 

7 

l.C 

1.0 

T 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE  1 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

| 

PRECIP. 

EVAP. 

AKRON  *  E 

0109 

o: 

WASHINGTON 

3 

*0  09 

103  09 

til' 

DRY  LAND  PIELO  STA 

AKRON  FAA  AIRPORT 

WASHINGTON 

*0  10 

103  13 

Hit 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA  KB  AIRPgAT 

OIK 

0! 

! 

37  27 

105  52 

7536 

Hit 

Nil 

3P 

ALLENSPARK 

04 

BOULDER 

•0  12 

ALTENBERN 

021* 

02 

GARF1ELO 

3 

39  30 

SI 

0RV1LLE  C  ALTENBERN 

AMES 

0229 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37  3* 

6701 

SP 

WEST  COLO  POWER  CO 

0242 

01 

I 

38  5* 

103  39 

3*20 

6P 

ANTERO  RESERVOIR 

;:• ) 

0  4 

39  00 

103  53 

SP 

SP 

BOARD  OF  WATER  COMM 

ARAPAHOE 

oso* 

0) 

CHEYENNE 

: 

38  91 

102  11 

*oi: 

JOSEPH  H  PFOST 

AROVA  6  NC 

03*3 

CHEYENNE 

36  55 

103  05 

5F 

ASPEN 

03  TC 

33 

PITKIN 

2 

39  11 

106  50 

59 

99 

MRS*  MARTHA  Ha  MADSEN 

ate"  Ranch 

9431 

EL  PASO 

] 

7233 

6* 

RALPH  J  AVER 

BAILEY 

0434 

04 

39  2* 

105  29 

7733 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

031* 

02 

3 

39  22 

107  02 

662* 

8A 

BEPTmOUO  PASS 

06  7* 

02 

GRAND 

z 

105  47 

1131* 

6* 

U  S  FOREST  SERVICE 

sic  springs  Ranch 

0712 

01 

EL  PASO 

1 

38  32 

10*  19 

BLANCA 

09 

COSTILLA 

5 

37  26 

105  31 

77*9 

5P 

SP 

LINDEL  J  HUDSON 

BONO 

0610 

02 

EAGLE 

2 

39  53 

106  42 

6700 

« 

49 

M 

AGENT  D*R  G  W  RY 

BONHAH  RESERVOIR 

0123 

0  2 

MESA 

2 

39  06 

107  34 

963! 

6P 

u  s  bur  Reclamation 

BONNY  OAM 

MS* 

03 

3 

39  38 

102  11 

7* 

7* 

BOULDER  2 

08*3  0* 

BOULDER 

j 

*0  01 

103  16 

THOMAS  L  PLATT 

BOULDER 

BOULDER 

*0  01 

3385 

6P 

6P 

CITY  OF  BOULDER 

BRANDON 

0199 

01  KIOWA 

1 

v. 

102  27 

3925 

i 

MRs  ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

0191 

01 

LAS  ANIMAS 

; 

37  01 

103  93 

6292 

CHARLES  S  MITCHELL 

BRECKENRIDGE 

0909  02 

SUMM | T 

3 

39  29 

106  02 

9559 

»H 

briggsdale 

■-i  ■;  *  J 

WELD 

40  38 

*855 

59 

C 

BUENA  VISTA 

1071 

>1 

CHAFFEE 

] 

38  31 

795* 

4P 

BURLINGTON 

1121 

0  3 

KIT  CARSON 

J 

39  19 

102  16 

4165 

3P 

7* 

JACK  W  BROWN 

Burlington  12  nne 

1 126  03 

KIT  CARSON 

4230 

: 

SHIRLEY  M  JAMES 

butler  ranch 

1137 

PUEBLO 

1 

4850 

SP 

MRS  WINIFRED  ORR 

BTDU 

1179 

04 

ARAPAHOE 

5233 

5P 

5P 

:  h 

MRS.  CRYSTAL  HITTER 

CAMPO  8  SW 

1261 

0  i 

BACA 

| 

37  02 

102  41 

5P 

BURT  L  SALISBURY 

CANON  CITY 

1294 

01 

FREMONT 

] 

38  26 

105  16 

3  3*3 

>p 

5P 

CARIBOU  RANCH 

13*2 

04  BOULDER 

B356 

5P 

SP 

Caribou  Ranch 

CASCADE 

1384 

0  2 

SAN  JUAN 

2 

8853 

WEST  COLO  POWER  CO 

CASTLE  ROCK 

)4 

DOUGLAS 

39  22 

6205 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CEDAREOGE 

1 44a 

02 

DELTA 

3 

38  5* 

6175 

5P 

BP 

1*58 

03 

SAGUACHE 

37  *5 

7668 

8P 

CMEESMAN 

;  S2I 

JEFFERSON 

6875 

SP 

SP 

CKERAW 

1339 

91 

OTERO 

1 

38  06 

103  30 

*062 

CHERRY  CREEK.  OAM 

IS*? 

0* 

ARAPAHOE 

' 

39  39 

56*9 

*P 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHEYENNE 

1*6* 

0  3 

CHEYENNE 

102  21 

4250 

4P 

*3 

CARL  A  LOVELL 

CIMARRON 

L609 

02  MONTROSE 

3 

3B  27 

107  33 

5P 

iv> 

w*  H.  NEWBERRY 

CLIFF  LAKES 

02 

RIO  BLANCO 

2 

39  50 

107  33 

925C 

.P 

s 

164  D 

92 

EAGLE 

2 

39  23 

106  12 

11300 

*P 

*p 

: 
c 

HIGH  ALTITUDE  OBS 

COALOALE  1  NW 

1*93 

01 

FREMONT 

1 

38  23 

103  *7 

6525 

R  L  BANTA 

COALDALE  2  SM 

1  6  1 

0  1 

FREMONT 

38  21 

6900  5P 

sp! 

I NACT I VE  4/6/65 

COChETOPA  creek 

1713 

GUNNISON 

2 

38  26 

106  *6 

8000  8A 

•*i 

:  h 

HAROLD  F  KREUGER 

COLLBRAN 

J2 

MESA 

2 

39  1> 

107  58 

6137 

5P 

COLORADO  NAT  HON 

1772  02 

MESA 

2 

39  06 

106  ** 

5790 

K 

IP 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

1778 

01 

EL  PASO 

] 

36  49 

104  42 

61*5 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

COLUMBINE 

1792 

02 

ROUTT 

*0  51 

106  56 

8699 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CONIFER  JUNCTION 

1S2* 

:<• 

JEFFERSON 

* 

39  31 

105  18 

8330 

c 

CORTEZ 

1886  02 

MONTEZUMA 

2 

37  21 

108  34 

5P 

5P 

MONTEZUMA  VAL   I RR 1 6 

CRAIG 

L92I 

03 

MOFFAT 

2 

*0  31 

107  33 

6285  IIP 

IIP 

:  " 

CRESTED  BUITE 

1939 

02 

GUNNISON 

2 

l*  \\ 

106  58 

8855 

SP 

SP 

MRS   MARY   A  YELENICK 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

197B 

01 

TELLER 

1 

38  52 

103  IB 

8500 

WILLIAM  W  SNARE 

CUCHARAS  OAM 

20*0  01 

HUERFANO 

37  ** 

10*  36 

ARCHER  B  CRISP 

CUHBRES 

20*8 

05  CONEJOS 

5 

37  01 

106  27 

looie 

s 

I NACT I VE  1/1/65 

DEAD MAN  HILL 

2112 

LARIMER 

40  49 

105  46 

10240 

s 

u  s  weather  Bureau 

DEERTRAIL 

2162 

04 

ARAPAHOE 

5U3 

c 

EVERITT  L  DAVIS 

DELHI 

21 7B 

LAS  ANIMAS 

1 

37  36 

10*  01 

5090 

9P 

SP 

CHARLES  F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

218* 

03 

RIO  GRANDE 

5 

37  *0 

106  21 

7884 

6P 

2192 

DELTA 

5125 

6P 

W  0  PRESTON 

DENVER  WB  AIRPORT 

2220 

s 

DENVER 

5283 

»], 

M10 

C  HJ 

'OENVER  wB  CITY 

2229 

04 

DENVER 

5221 

"IC 

M1D| 

DILLON  1  E 

228] 

92 

SUMMIT 

9065 

H 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

22B6 

02 

MOFFAT 

3 

5921 

Sp 

sS 

C  H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

DOHERTY  RANCH 

2312 

01 

LAS  ANIMAS 

37  23 

5130 

MRS  M  A  CROWDER 

DOLORES 

2326 

02 

MONTEZUMA 

I 

37  26 

106  30 

6950 

BA 

V.O.  HODGES 

DURANGO 

2*32<  02 

LA  PLATA 

2 

37  17 

6550 

6P 

6P 

C  N 

MALCOLM  R  DAYTON 

EAOS 

2446 

ii 

KIOWA 

38  29 

102  47 

SP 

C 

RUSSELL  J.  GARDNER 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

243* 

02 

EAGLE 

2 

39  39 

106  55 

6497 

MID 

MID 

C  H 

FED  AVIATION  AGENCY 

EAST0NV1LLE   1  NNW 

249* 

EL  PASO 

39  05 

104  34 

7250 

6A 

EASTONVILLE  2  NNE 

2496 

0* 

EL  PASO 

39  05 

104  33 

7270 

6P 

2497 

EL  PASO 

39  06 

7000 

EASTONVILLE   6  WSW 

2501  0* 

EL  PASO 

39  02 

104  40 

7604 

10A 

DARWIN   D  WOOLLEY 

ECKLEY 

2333 

03 

3 

*0  07 

102  29 

3900 

c 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

2593 

0* 

ELBERT 

39  13 

104  33 

6785 

9P 

5P 

2  i  9  S 

04 

ELBERT 

39  13 

10*  35 

6837 

BA 

TOM  L.  MORGAN 

ELBERT  3  SE 

2397 

.- 

ELBERT 

39  12 

10*  30 

6750 

9A 

EARL  RAMEY 

ELBERT  4  SSW 

2596 

14 

ELBERT 

39  10 

7220 

8A 

HUGH  MUNOY 

ELBERT  6  SSE 

26Q0 

0* 

ELBERT 

104  32 

7210 

c 

L ELAND  P  OLKJER 

ELBERT  5  SW 

2601 

:* 

ELBERT 

39  10 

104  36 

6925 

6P 

CHARLES  A  MEL6URN 

ELBERT  B  SM 

2603 

ELBERT 

7240 

5P 

ELECTRA  LAKE 

2624 

LA  PLATA 

2  37  33 

107  *8 

H10 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ESTES  PARK 

0* 

LARIMER 

*0  23 

105  31 

7497 

*P 

4P 

4P 

U  S  BUR  RECLAMAT ion 

evergreen 

2790 

JEFFERSON 

39  38 

105  19 

7000 

3P 

3P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

EVERGREEN  2  Sw 

2799 

04 

JEFFERSON 

105  21 

7300 

E VERSOLL  RANCH 

2003 

01 

BACA 

1 

37  11 

102  04 

3576 

6P 

J  C  EVERSOLL 

F  AIRPLAY 

2914 

3* 

PARK 

39  1* 

106  00 

10000 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FA IRPLAY  NO.  2 

2619 

39  13 

9950 

5P 

5P 

INACTIVE  11/29/65 

FLAGLER  2  NW 

2 932 

0  3 

KIT  CARSON 

3 

39  19 

103  05 

4975 

5P 

7A 

A  E  GAINES  JR 

LOGAN 

3 

102  50 

4250 

6P 

JOHN  G  MOR 1  SON 

foroeR  b  s 

2997 

01 

LINCOLN 

1 

38  33 

103  *1 

4739 

MELVlN  b  savage 

3D  05 

0* 

LARIMER 

40  35 

105  05 

5001 

7P 

7P 

:gh 

COLORADO  STATE  UNIV 

FORT  LEWIS 

3016 

LA  PLATA 

108  03 

7595 

SP 

SPj 

SAN  JUAN  BASIN  £X  STA 

FORT  LUPTON  1  N 

3027 

WELD 

5  It 

4886 

5P 

5P 

LEON  MOODY 

1031 

MORGAN 

40  15 

103  48 

4321 

8A 

gt  west  sugar  co 

3063 

91 

EL  PASO 

1 

38  *1 

5546 

ARTHUR  E  ORCUTT 

FOWLER 

3079 

01 

OTERO 

1 

38  OB 

4338 

7A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FRASER 

3113 

02 

GRAND 

2 

39  57 

105  50 

8560 

IIP 

IIP 

RONALD  R  TUCKER 

I14< 

02 

MESA 

2 

39  10 

108  *4 

4507 

3P 

7A 

GARDNER 

3222 

01  HUERFANO 

105  11 

6970 

6P\ 

FRED  G  WAGGONER 

3246 

02 

MESA 

2 

36  *0 

4562 

sH 

MRS  M  S  HuBBARQ 

1251 

03 

LINCOLN 

39  17 

103  32 

3603 

WALTER  M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

3241 

04 

CLEAR  CREEK 

105  42 

8570 

SP 

SH 

public  service  co 

3359 

02  GARFIELD 

2 

39  3* 

107  20 

5823 

SP 

»H 

RADIO  STATION  KGLr: 

3*77 

[  . 

PROWERS 

X 

102  19 

34B4 

c 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

3*88 

0  2 

MESA 

2 

39  07 

10B  32 

4B55 

H10 

«.i . 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

3*89 

02 

MESA 

2 

39  03 

106  27 

*710 

SP 

bp 

5P 

W  SLOPE  BRANCH  EXP  ST 

GRAND  LAKE    1  NW 

02 

GRAND 

2 

*0  16 

8680 

SP 

SP 

US  NAT   PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

>->::' 

02 

GRAND 

*0  11 

105  52 

8288 

5  P 

SP 

5P 

: 

GRAND  VALLEY 

3506 

92 

GARFIELD 

2 

39  27 

108  03 

5090 

SP 

SP 

3530 

0* 

PARK 

39  28 

105  41 

8667 

SP 

SP 

BOARD  OF  WATER  CONNS  1 

GREAT  DIVIDE  B  SE 

0  2 

MOFFAT 

Z 

*0  43 

107  *2 

7030 

: 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

3541 

ALAMOSA 

5 

105  32 

8120 

SP 

SP 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

35*6  04 

WELD 

*0  23 

10*  *1 

4648 

6A 

: 

GREENLAND  B  SE 

0* 

EL  PASO 

39  08 

7350 

: 

frank  a  Rogers 

GREENLAND  T  NE 

)584 

DOUGLAS 

39  1* 

10*  *5 

6620 

: 

MRS.    NORMA   J*  BAIN 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3992 

SUMMIT 

2 

39  33 

106  20 

77*0 

39 

)P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GREYSTONE 

36  09 

92 

MOFFAT 

2 

108  40 

6600 

INACTIVE  1/1/63 

GROVE R  10  w 

3643 

04 

WELD 

40  51 

10*  24 

5090 

59 

MRS  DORIS  A  HCGEHEE 

)636 

01 

FREMONT 

I 

36  *1 

105  23 

8200 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNNISON 

)662 

02 

GUNNISON 

38  32 

106  56 

7664 

SP 

SP 

: 

city  of  Gunnison 

3  Me 

02 

MOFFAT 

2 

40  22 

6230 

6A 

MRs  EThAL  M  JORDAN 

ifii  i 

1??  V, 

8866 

6P 

: 

MRS  BESSIE  C  HANLIN 

3828  01 

KIOWA 

1 

36  27 

103  10 

4535 

6P 

ARTHUR  F  BAILOR 

HAWTHORNE 

3930 

04 

BOULDER 

39  36 

105  17 

5923 

6P 

MRs  LAURA  £  CHESEBRO 

3167 

02 

ROUTT 

2 

*0  30 

107  15 

6337 

6P 

6P 

A  RAY  GOREE 

HERMIT  7  ESE 

3991 

03 

MINERAL 

3 

37  *6 

107  08 

9001 

6P 

6P 

MRS   MABEL  WRIGHT 

HOEHNE  2  SW 

4047 

01 

1 

10*  24 

5722 

: 

JIMMY  P.  VELTRI 

HOLLY 

4076 

01 

PROWERS 

1 

y 

102  07 

3  3  ",  J 

7  A 

7A 

W  R  DAVIS 

HOL YOKE 

03 

PHILLIPS 

3 

Si! 

102  18 

37*6 

6P 

6F 

F   B  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129  02 

GRAND 

2 

106  09 

Tax-. 

6P 

*P 

: 

COLO  GAME  *  FISH  DEP 

4155 

MORGAN 

40  00 

10*  05 

4995 

: 

MRs  BERT ha  w  MEYER 

HUGO 

4172 

01 

LINCOLN 

39  06 

III  28 

50  1* 

: 

BARBARA   L  MATT  IX 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

39  *9 

105  31 

75*7 

6P 

6P 

WILLARD  G  HOLMAN 

1  DAL I  A 

4242 

03 

YUMA 

3 

39  *2 

102  17 

3959 

6P 

THEODORE  W  CLARK 

JGNACIO  1  N 

4230 

02 

LA  PLATA 

2 

37  06 

107  36 

6*2* 

5P 

CONSOL  UTE  AGENCY 

STATION 

INDEX  NO.  1 

S 

1 

3  COUNTY 

j  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

si 

> 

SPECIAL 

INDEPENDENCE  PASS  5  Sw 

42  70  C 

-  p|TK|N  

3 

39  05 

106  37 

10550 

S 

TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO  

JOES 

3  YUHA 

*200 

MRS  RUTH  E  SNYOER 

JOHN  MARTIN  DAM 

4386  ■ 

i  fttsr 

1 

38  0* 

102  36 

3614  1,9 

»l 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  e 

*397  ( 

*  CLEAR  CREEK 

4 

105  51 

10324 

SP 

BOARD  OF  WATER  COPN 

JULES8URG 

4*13  C 

*  SEDGWICK 

*1  00 

102  13 

3469 

SP 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

KARVAL 

4**4  C 

ll  LINCOLN 

1 

103  32 

-  5075 

EMANUEL  S  1NNESS 

KASSLEft 

**32  ( 

*  JEFFERSON 

39  30 

5495 

S3 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  *  SSE 

4460  { 

40  50 

103  56 

6250 

S3 

SS 

MISS  THYRa  M  NELSON 

KIM  15  NNE 

4336  < 

1  LAS  ANIMAS 

1 

37  27 

103  19 

52*0 

c 

ROBERT  L  PLATT 

KIOWA    1  W 

4581  ( 

*  ELBERT 

4 

39  21 

10*  29 

6350 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIOWA  S  SE 

458-.  ' 

4  Elbert 

39  17 

10*  26 

6707 

6P 

CLARENCE  WHEELER 

KIOWA  *  SW 

*  ELBERT 

6550 

MERLE  E  HENRY 

KIOWA  5  S 

4567  ( 

4  ELBERT 

4 

39  17 

10*  28 

6615 

: 

MR  A  B  LUCORE 

KIT  CARSON 

4603  ( 

l| CHEYENNE 

1 

4264 

SP 

SI 

EDWIN  A.  LAFFERTY 

KREMMLING 

4664  ( 

2, GRAND 

2 

40  04 

106  24 

7359 

SP 

NEIL  W.  HA SSL E R 

KUTCH  6  SSE 

4686  C 

1  LINCOLN 

1 

36  30 

103  50 

5390 

C 

JAMES  R  P1CKENPAUGM 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

4720  C 

1  OTERO 

1 

38  03 

103  31 

4196 

MID 

"'p 

FEO  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

Z  HINSDALE 

2 

38  03 

107  19 

8  890 

SP 

H 

MRS   EMMA  L  LI  SKA 

LAKE  GEORGE  8  SW 

SS! 

4  PARK 

105  29 

8500 

5P 

PA 

C  H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAKE  NORA INE 

4730  ( 

1  EL  PASO 

1 

36  *9 

105  01 

10265 

:  s 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LAKE WOOD 

4762  C 

4  JEFFERSON 

39  43 

105  08 

3637 

6P 

6P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAMAR 

*770  ( 

1  PROWERS 

J 

3635 

HID 

CHAS  E  MC  PHERSON  JR 

LAS  ANIMAS 

*ej*  c 

1  BENT 

] 

38  04 

103  13 

3891 

5P 

SP 

: 

LAS  ANIMAS  POWER  PLANT 

LA  VE  T A 

*B65  C 

1  HUERFANO 

1 

37  30 

105  00 

7026 

SP 

SP 

CHARLES  J  MAS  I NTON 

LEADVILLE 

*ee*  c 

1  LAKE 

I 

39  IS 

106  18 

10099 

1  IP 

IIP 

RADIO  STATION  KBRR 

LEADVlLLE  10  WNW 

-set.  ' 

1  LAKE 

I 

39  17 

106  28 

11000 

s 

u.  s.  weather  Bureau 

LEROY  7  WSW 

1,945  c 

3  LOGAN 

3 

40  29 

103  01 

4390 

6P 

GILBERT  L 1  NO ST ROM 

LIME  3  SE 

5001  C 

1  PUEBLO 

1 

38  07 

104  35 

*900 

,.» 

MRS.  GINGER  MEAD 

LIMON  10  SSW 

5015  C 

1  ELBERT 

1 

39  09 

5560 

6P 

6P 

S  G  PETERSON 

LI  HON 

5017  ( 

1  LINCOLN 

1 

39  16 

5362 

HID 

HID 

MRS.  KATHLEEN  BUTLER 

LITTLE  DOLORES  3  NE 

50*1  C 

2  HESA 

3 

39  03 

108  31 

6375 

SP 

CHARLES  V  ECKMAN 

LITTLE  MILLS 

50*8  C 

2  RIO  BLANCO 

40  00 

6148 

, 

COLO  GAME  *  FISH  DEP 

LONGMONT  2  ESE 

3116  C 

*  BOULDER 

\ 

40  10 

103  04 

*950 

BA 

tl 

:  5 

gt  west  Sugar  co 

LONGMONT  6  NW 

S 1 21 ! C 

*  BOULDER 

40  13 

105  09 

51*3 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

5141  C 

4  LARIMER 

40  17 

105  33 

6960 

u  s  weather  Bureau 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

5160  02  SAGUACHE 

\ 

38  OS 

106  57 

10205 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MANAS  SA 

5322  C 

5  CONEJOS 

37  10 

105  56 

7680 

tP 

CLETUS  M.  GILLELAND 

NANCOS 

5327  C 

2  MONTEZUMA 

2 

108  18 

7019 

SP 

EDGAR  A  NOLAND 

NANITOU  SPRINGS 

5352  C 

1   EL  PASO 

1 

;i  li 

104  36 

6606 

: 

MANITOU  SPRGS  HYDRO  PL 

NARVINE 

3408  C 

2  RIO  BLANCO 

2 

*0  02 

73*3 

SP 

SP 

GEORGE  EVENSON 

MAYBELL 

5**6  C 

2  MOFFAT 

40  31 

108  05 

3920 

IB 

JOHN  P  W1ESE 

NEEKER 

5*64  ( 

2  RIO  BLANCO 

I 

40  02 

62*2 

■ H 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

MEREDITH 

5507  C 

21  PITKIN 

39  22 

106  45 

7797 

s 

» 

HOWARD  I  OEARHAMER 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

5331  C 

2  MONTEZUMA 

37  12 

108  29 

7070  5P 

z 

PARK  SUPER 1NTENDENT 

MONARCH  PASS 

5695  C 

1  CHAFFEE 

] 

38  30 

106  20 

113*2 

EARL   J  M1LL1GAN 

MONTE  VISTA 

5706  05  R 10  GRANDE 

3 

37  33 

106  09 

7667 

: 

WATER  ADMINI ST RAT  ION 

MONTE  VISTA  REFUGE 

57111 05  RIO  GRANDE 

3 

37  29 

106  09 

7675 

MONTE  VISTA  NATL  WL  REF 

MONTROSE  NO  1 

57171 02  MONTROSE 

2;  38  29 

5830 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

5722 

2  MONTROSE 

3 

38  29 

107  33 

5830 

7A 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

MORRISON  1  SW 

5765  0*  JEFFERSON 

105  14 

6000 

E 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

5819  ( 

1  HUERFANO 

1 

37  35 

103  W 

8890 

\ 

JOHN  A  ZEmBER 

NEW  RAYMER 

5922  t 

*  WELD 

*0  36 

4783 

k.d.thompson 

NORTHDALE 

5970  t 

2  DOLORES 

1 

109  01 

6693 

SP 

3P 

NORTH  LAKE 

5990 

1   LAS  ANIMAS 

: 

37  13 

105  03 

8800 

6P 

6P 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

6012  ( 

2  SAN  MIGUEL 

38  08 

108  17 

7017 

6P 

6P 

JOSEPH  L  HANNIGAN 

NUNN 

6023  C 

*  WELD 

40  42 

10*  47 

S185 

BA 

E 

LLOYD  A  GIFFIN 

OPDWAY 

6131  C 

1  CROWLEY 

i 

38  13 

103  *3 

*300 

Twin  lakes  r  *  c  co 

OTIS  11  NE 

6192  C 

3  WASHINGTON 

3 

40  16 

102  51 

4263 

7P 

E  E  L 1 NDGREN 

OURAY 

6203  C 

2  OURAY 

3 

38  01 

107  40 

7740 

59 

V 

:  b 

FRANCIS  J  COUGHLIN 

PAGOSA  SPRINGS 

623B  C 

Z  ARCHULETA 

37  16 

107  01 

7238 

SP 

3P 

GLEN  D  EDMONOS 

PALISADE 

6266  C 

2  HESA 

3 

39  07 

108  21 

*720 

7A 

7A 

TOWN  OF  PALISADE 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

6271  C 

2  HINSDALE 

2 

37  26 

8092 

SP 

SP 

PALMER  LAKE 

6280  t 

1   EL  PASO 

1 

39  07 

104  35 

7260 

7A 

74 

MRS.  ANNABELLE  MECK 

PAOLI 

6299  ( 

I  PHILLIPS 

40  37 

102  28 

3898 

: 

P AON I  A 

6306  C 

2  DELTA 

2  38  52 

107  35 

5665 

» 

tl 

TED  S  CRAWFORD 

PARADOX 

6315'  021  MONTROSE 

i 

38  22 

3309 

7P 

Ic 

PARKER  9  E 

6326  0*'  ELBERT 

39  31 

10*  39 

6300 

SP 

C  H 

LOUIS  D  RUGGLES 

par  Shall  10  SSE 

6342  02  GRAND 

3 

39  35 

8270 

3P 

JONAS  A  RUSSELL 

PENROSE  3  NNW 

6*10 

1  FREMONT 

3B  27 

5301 

8* 

BEAVER  PARK  CO 

PITKIN 

6513  < 

2  GUNNISON 

2  3B  36 

106  32 

9200 

*P 

*P 

PLACERVILLE 

652*  < 

2  SAN  MIGUEL 

38  02 

108  03 

7322 

4P 

MR S  MARY  F  HC  CLUER 

PLATORO  OAM  1  W 

6560,  ( 

5  CONEJOS 

■ 

37  21 

9887 

i 

U  S  BUR  RECL AHATION 

PLEASANT  VIEW  2  W 

2  MONTEZUMA 

2   37  35 

108  46 

6860 

DON  w  CLEVER 

POW0ERH0RN 

255 1 

2  GUNNISON 

3 

38  16 

107  06 

8087 

Z 

59 

FRED  W.  YOUMANS 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

6740  ( 

1  PUEBLO 

36  17 

104  31 

46B4 

HID 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

6743  { 

1  PUEBLO 

] 

38  17 

104  39 

4687 

7A 

COL  WTR  CONT  BOARD 

PUEBLO  KCSJ-TV 

6758  C 

104  37 

I NACT I VE  1/1/63 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6763  C 

1  PUEBLO 

1 

» 

104  21 

4660 

6A 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PYRAMID 

2  ROUTT 

2 

107  05 

8009 

*P 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

6811  t 

21  ROUTT 

2 

106  43 

9340 

U  S  WEATHER  BUREAU 

RANGELY 

6832  ( 

Z\  RIO  BLANCO 

3 

40  03 

106  47 

3216 

SP 

51 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

6925  C 

*  LARIMER 

40  48 

8237 

5P 

CALVIN  G.  BR AA 

RICO 

7017  02,  DOLORES 

3 

37  41 

108  02 

8842 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

7031  C 

2  GARFIELD 

2 

39  32 

107  48 

5*00 

5P 

SP 

: 

MRS.  MARJOR1E  L  SHIRLEY 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

7050  C 

5  HINSDALE 

S 

37  43 

107  16 

9*95 

RIVER  SPRINGS  RS 

709*  ( 

5! CONEJOS 
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50  COLORADO  POWER  CO. 


I    DRAINAGE  CODE;     L -ARKANSAS    2-COLORADO  3-KANSAS  4-PLATTE  3- RIO  GRANDE 


REFERENCE  NOTES 

jf  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmstologlst,  P.  O.  Box  1079,  Denver,  Colorado  80201,  or  to  any  Weather  Bureau  Office 
don  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  COLORADO"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  (or  Western  United  State*". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unleaa  other* 
are  the  auma  of  the  negative  departure! 
and  speeds  divided  by  the  number  of  oba 

fiBSE  R  V  AT  ION  TIME:  The  Station  Index  ahowa  obaervatlon  times  In  local  standard  time.  During  the  lummcr  months  some  observers  take  the  obeervallona  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  la  at  observation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  aUtlons.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  300  a.  m.  .  M.S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipita- 
tion" table.  "Dally  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  sre  for  the  2*  hours  ending  at  time  of  observation. 


n  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  V 

r  taken  from  dlffei 


NORMALS  for  ail  stations  are  cllmatologlcal  standard  normala  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figurea  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  csrrled  only  In  the  June  and  December  Usues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

«-»     Highest  observed  one  minute  wlndspeed.    This  station  Is  not  equipped  with  sn  Instrument  to  measure  fsstest  mile  data. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

leas  than  10  days  record  la  missing.    See  "Dally  Temperature"  tabic  for  detailed  dally  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  statli 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slight^  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.  1 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IS  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  s-e  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  in 
"Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  ncm-recordlng  gsge,  except  where  Indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amount*  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.    Precipitation  meaauremeota.  made  at  Irregular  Intervale  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Cage  Stallone"  Bulletin. 
SS      Thla  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observstion  msde  near  sunset.  . 
VAR     This  entry  In  lime  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometer,  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  «  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  Indicate,  that  the  thermometer,  are  exposed  In  a  .belter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Station,  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  mlselng  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  condition.  In  the  U.  S.  for  each  month  ar.  described  In  the  publication.  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Document.,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402, 

.  ,  ...  „  enn„mln.  the  history  of  chanaee  In  location,    elevation,    exposure,  etc. .  of  substations  through  19SS  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State    price  SO  cents.  Similar 

^^iV^l^^SSpl  ^T^l'^T^xS^  issue  of  Local  CllmatolcScal  Da...  price  15  cents.   These  publication,  ma,  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Document,  a, 


the  address  shown  sbovi 


Sub.cr.ptionPr.ee:  20  cent,  per  copy,  monthly  .nd  annual.  12.  50  per  year.  (Yearly  .ubacript.on  include,  the  Annual  Summary. »  Check,  snd  money  ^  »  «■  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  andTor  residence  reg.rdlng  .ub.criptlon.  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  W.shlngton.  D.  C.  20402.  
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-  ,89 

.18 

21 

2.8 

1 

23. 

1 

0 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

58.1 

32.9 

45.5 

6.3 

75 

30 

14 

23 

596 

0 

3 

13 

0 

.32 

-  .75 

.10 

21. 

4.0 

1 

21. 

2 

a 

0 

ELBERT 

54.7 

18.4 

36.6 

72 

31 

-  7 

5 

876 

0 

2 

29 

2 

.23 

.25 

22 

4.0 

6 

22 

1 

q 

0 

ESTES  PARK 

51.4 

22.2 

36.8 

5.4 

65 

30 

3 

4 

866 

0 

2 

2  7 

0 

.27 

-  .78 

.17 

22 

2 

a 

0 

EVERGREEN 

55.8 

18.7 

37.3 

78 

31 

-  4 

23 

849 

0 

2 

31 

2 

.33 

.33 

22 

5.0 

S 

22 

1 

0 

0 

FCRT  COLLINS 

58.1 

25.3 

41.7 

5.5 

77 

31 

11 

23. 

717 

0 

2 

26 

0 

.01 

-  .94 

.01 

21 

T 

0 

C 

c 

0 

FCRT  LURTON  1  N 

59.9 

21.9 

40.9 

79 

31 

6 

5 

7*3 

0 

1 

30 

0 

,08 

-  .62 

.05 

22 

2 

22 

0 

c 

0 

FORT  MORGAN 

59.0 

26.5 

42.8 

6,2 

78 

31 

10 

23 

681 

0 

1 

23 

0 

D  .26 

-  .45 

.12 

23 

3.0 

2 

c 

0 

GEORGETOWN 

48.9 

22.7 

35.8 

63 

31* 

0 

4 

897 

o 

2 

27 

1 

.28 

.10 

22 

4.7 

1 

a 

0 

GRANT 

47.8 

14.7 

31.3 

62 

31* 

_  ^ 

5, 

1039 

0 

3 

31 

3 

.14 

1  c 

22 

1.0 

B 

1 

0 

0  I 

GREELEY 

58.0 

23.7 

40.9 

4,9 

78 

31 

9 

7 

741 

0 

2 

30 

0 

.12 

-  .60 

.12 

3 

1 

a 

0 

GROVER  10  w 

58.4 

26.2 

42.3 

7.6 

75 

31. 

10 

3 

696 

0 

2 

23 

0 

,00 

-  .73 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IOAHC  SPRINGS 

51.8 

20.6 

36.2 

3.9 

66 

30 

4 

4 

885 

0 

2 

2  9 

o 

.23 

-  .72 

.09 

17 

4.0 

0 

0 

0 

JONES  PASS  2  E 

M 

M 

M 

48 

30 

0 

26 

11. 

JULESBURG 

57.3 

26.5 

41.9 

4.4 

78 

16 

8 

6. 

709 

0 

2 

23 

0 

.72 

•  .28 

.43 

22 

2 

r 

o 

kassler 

61.3 

27.4 

44.4 

4.4 

77 

31 

8 

4 

632 

0 

1 

19 

0 

.57 

-  1.05 

.57 

22 

8.0 

4 

22 

1 

1 

0  I 

KAUFFMAN   4  SSE 

57.3 

22.9 

40.1 

74 

31 

5 

23. 

763 

0 

2 

25 

0 

T 

T 

4. 

T 

0 

0 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

48.1 

11.5 

29.8 

62 

31 

-10 

23 

1082 

0 

2 

31 

5 

.10 

.10 

22 

3.0 

1 

22 

1 

0 

0 

LAKEWOOD 

58.0 

29.4 

43.7 

4.2 

75 

31 

10 

23 

633 

0 

1 

1  8 

0 

.14 

.  1.06 

.1* 

22 

3.0 

2 

22 

1 

0 

0 

LCNGMONT  2  ESE 

59.2 

24.6 

41.9 

5.0 

78 

31 

6 

5 

707 

0 

3 

29 

0 

.10 

-  .67 

.09 

22 

T 

T 

22 

0 

0 

0 

PARKER  9  E 

60.5 

22.1 

41.3 

75 

31. 

-  6 

23 

725 

0 

2 

29 

1 

.12 

-  .59 

.12 

22 

3.0 

3 

22 

1 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

47.9 

16.  6M 

32.  3M 

64 

31. 

-  5 

23 

1019 

0 

3 

31 

2 

.51 

.18 

22 

3 

0 

0 

SEDGWICK  5  S 

55.7 

27.8 

41.8 

77 

16 

8 

23. 

715 

0 

3 

19 

0 

.48 

.48 

22 

6.0 

6 

22 

1 

c 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


Continued   MARCH  1966 


Station 

Temperature 

Precipitation 

I 
<2 

if 
«  "a 

<2 

Average 

|z 

a| 
a  £ 

Hlghe.1 

o 

3 

| 
3 

• 

a 

I 
m 

a 
I 

i 

a 

No.  ol  Day* 

H 

.1 

:  o 

|z 

Ob. 

a 
• 

• 

Q 

Snow.  S1..1 

No.  ol  Day* 

Max. 

Mln. 

3 
& 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

■ 

J 

O 

• 

z 

t 
s 

8 

■A 

s2 

'•  * 

Li 

SPICER 

41.7M 

13.0M 

27.  4M 

55 

30 

-  8 

5 

H61 

c 

6 

3  1 

•> 

.33 

-  .95 

.14 

21 

21.0 

8 

5. 

I 

c 

o 

STERLING 

55  6 

24  5 

40.1 

* 

77 

1 7 

1C 

23. 

746 

0 

3 

3 

T 

,76 

T 

23. 

T 

( 

( 

o 

WAlDEN 

44.7 

12.2 

28.3 

60 

30 

•  16 

3 

U26 

0 

•> 

31 

6 

.63 

.29 

21 

9 

23. 

3 

i 

0 

WATERDALE 

60.  1 

25.4 

42.9 

6.1 

78 

31. 

5 

5 

681 

( 

3 

o 

.06 

-  1,05 

.06 

21 

.0 

0 

( 

q 

WIGGINS  T  Sw 

60.2 

23.0 

41.6 

79 

31 

4 

3 

718 

0 

1 

3C 

0 

.38 

.40 

3 

5,5 

2 

c 

0 

DIVISION 

38.5 

3.7 

.27 

-  .76 

3.3 

«      .  * 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  WR  AIRPORT  R 

51.9 

14.4 

33.2 

1.1 

70 

31 

-  6 

5 

983 

0 

3 

31 

2 

.  1  1 

-  .13 

.08 

22 

3.3 

2 

22 

0 

0 

0 

BLANCA 

53  .4 

15.3 

34.4 

68 

3  j 

5 

945 

0 

1 

30 

4 

•  OC 

.0 

a 

0 

a 

0 

CENTER 

51.3 

16.  4 

33.9 

74 

31 

-  3 

S 

959 

0 

3 

31 

3 

T 

T 

2 

T 

9 

1 

a 

0 

DEL  NORTE 

51.1 

19.2 

35.2 

1  ,  6 

72 

3 1 

_  g 

5 

91  8 

0 

3 

31 

3 

•      , 5C 

T 

6  » 

T 

I 

c 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

50.2 

21.1 

35.7 

67 

31 

•  4 

5 

902 

0 

3 

31 

2 

.05 

.05 

22 

1.5 

0 

e 

c 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

38,9 

♦.3 

21.6 

-  1.6 

53 

31 

-24 

3 

1339 

0 

7 

31 

10 

.4» 

-  .<.(, 

.20 

26. 

2 

c 

0 

NANA  S3  A 

53. 1M 

14. 5M 

33. 8M 

1.0 

72 

30 

-  6 

5* 

958 

0 

3 

2 

T 

-  .31 

T 

22. 

T 

0 

0 

c 

0 

MCNTE  VISTA 

50.2 

18.3 

34.3 

70 

31 

-10 

5 

9*0 

0 

3 

30 

3 

.04 

.04 

2 

.4 

0 

0 

c 

0 

SAGUACHE 

51.8 

18.2 

35.0 

70 

31 

-  4 

5 

924 

0 

3 

3  0 

I 

T 

-  ,42 

T 

2 

.0 

4 

4. 

0 

c 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

M 

2.6 

M 

60 

31 

-26 

5 

0 

31 

1  J 

.12 

,07 

2 

0 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

37.3 

12.6 

23.1 

58 

31 

•  17 

4 

1234 

0 

<. 

31 

6 

.74 

.62 

2 

17.0 

76 

3. 

2 

1 

0 

DIVISION 

32.3 

1.8 

.14 

-  .58 

2.5 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  unusually  warm  temperatures  for  March  in 
most  areas  of  the  State  were  in  sharp  contrast 
to  the  unusually  cold  weather  from  mid-January 
through  February.  Along  with  the  warm  tempera- 
tures, precipitation  totals  this  month  were  among 
the  lowest  in  the  records  for  March,  as  the  usual 
early  spring  increase  failed  to  materialize. 
Many  stations  east  of  the  mountains  and  in  the  San 
Luis  Valley,  and  scattered  stations  in  the  west, 
reported  no  measurable  amounts,  the  lowest  for 
March  in  20  to  40  years  or  more.  This  was  the 
driest  March  at  the  Denver  Airport  since  1950. 
At  Grand  Junction,  it  was  the  driest  since  1909, 


and  the  second  driest  in  records  going  back  to 
1892.  The  total  at  Pueblo  tied  with  1910  as  the 
second  driest  since  1893.  It  was  the  driest  March 
at  the  Colorado  Springs  Airport  since  records  be- 
gan there  in  1948.  Fort  Collins  reported  the  lowest 
March  total  in  their  records  extending  back  to 
1887.  The  usual  large  contribution  of  March  to  the 
mountain  snowpack  also  failed  to  materialize,  and 
measurements  were  at  or  near  the  lowest  on 
record  for  the  end  of  March  in  many  areas,  with 
particularly  large  deficiencies  in  the  northern 
mountains. 


J,  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
P.  O.  Box  1079 
Denver,  Colorado  80201 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 

Total 

1   |   2  | 

3 

4 

•      •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

AMY 

T 

AROYA  6  Ht 

T 

AYER  RANCH 

.1* 

•  03 

BRANDON 

BRANSON 

•  29 

BUENA  VISTA 

.03 

BUTLER  RANCH 

.00 

CAMPO  8  Sw 

T 

- 

CANON  CITY 

.00 

COLORADO  SPRINGS  wB  AP 

.01 

DELHI 

T 

T 

OOHERTY  ranch 

•  20 

EAOS 

T 

_ 

EVERSOLL  RANCH 

•  00 

FOROER  8  S 

T 

_ 

FOUNTAIN 

FOWLER 

•  03 

* 

GARDNER 

T 

GUFFEY  10  SE 

T 

hashEll 

.03 

•  03 

MOLLY 

JOHN  MARTIN  DAM 

T 

KIT  CARSON 

T 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

T 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 

T 

LA  vETA 

LEADVlLLE 

!70 

03 

•01 

LIME  3  SE 

LtMON  10  SSH 

LlMON 

NORTH  LAKE 

•  19 

•  1ft 

ORDWAY 

•  OS 

PALMER  LAKE 

.65 

.1» 

PENROSE    3  NNM 

•  00 

PUEBLO  WB  AIRPORT  //R 

•  OS 

•  02 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

.03 

PUEBLO  ARMv  DEPOT 

ROCKY  FORD  2  ESE 

.02 

y 

RUSH  2  NNE 

•  02 

RUXTON  PARK 

•  OA 

T 

RYE 

•  is 

SALIOA 

T 

SPRINGFIELD 

.17 

SPRINGFIELD  7  NSW  // 

T 

.01 

5T0NINGT0N 

.00 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

1.03 

.09 

TACONY   10  SE 

T 

T 

TRINIDAD 

.08 

T 

T 

TRINIDAO  FAA  AIRPORT 

•  OS 

T 

T 

.05 

.02 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

•  12 

.01 

T 

TWO  BUTTES  1  NW 

.07 

VICTOR 

T 

7 

WALSENSURG  POWER  PLANT 

.21 

T 

WESTCLIFFE 

T 

T 

WETMORE  2  S 

•  00 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

.•2 

.05 

AMES 

.73 

T  "n? 

.11 

T 

ASPEN 

.52 

T 

BASALT 

•  05 

BERTHOUD  pass 

1.62 

.05 

.05 

BOND 

•  00 

BONHAM  RESERVOIR 

1.69 

.09 

1.20 

T 

BRECKENRIOGE 

•  29 

T 

CEDAREDGE 

•  1* 

.08 

T 

CIMARRON 

•  20 

.0* 

CLIMAX  2  NW 

)  .86 

.04 

.07 

.03 

COCHETOPA  CREEK 

•4C 

COLLBRAN 

•  09 

f 

.07 

COLORADO  NAT  MON 

•  13 

•  0» 

C0RTE2 

•  10 

"o« 

.02 

CRAIG 

T  .0« 

.02 

T 

CRESTED  BUTTE 

.89 

.32 

.03 

DELTA  1  E 

•  OS 

T 

T 

DILLON  1  E 

.36 

T 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

.06 

03 

* 

T 

DOLORES 

.A3 

.23 

.1' 

DURANGO 

.5* 

,50 

•  0» 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

•  09 

ELECTRA  LAKE  //R 

.60 

FORT  LEWIS 

1.40 

1*0 

FRASER 

•  57 

.10 

•  03 

FRuITA 

.03 

I 

.03 

GATEWAY  1  5W 

•  15 

.13 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

•  0* 

.03 

GRAND  JUNCTION  WB  AP  //R 

.0* 

* 

7 

GRANO  JUNCTION  6  ESE 

•  OC 

GRAND  LAKE   1  NW 

.67 

.02 

.02 

GRAND  LAKE  6  SSw 

•  *A 

.01 

.05 

GRAND  VALLEY 

.11 

•  1 1 

GREEN  MOUNTAIN  OAM 

•  4? 

.03 

GUNNISON 

•  25 

.03 

T 

HAMILTON 

.76 

.21 

HAYDEN 

.66 

^Ofc 

•  10 

T 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 

.36 

IGNACIO   1  N 

.19 

.14 

KREMMLING 

.22 

LAKE  CITY 

.10 

.01 

LITTLE  DOLORES  9  NE 

.20 

.03 

.15 

LITTLE  MILLS 

.81 

.35 

.22 

MANCOS 

.3* 

.21 

.13 

MARvlNE 

.62 

.0' 

.10 

T 

MAYBELL 

.28 

.11 

.02 

T 

MEEKER 

.65 

.02 

.12 

Day  of  Month 


13     14  15 


22     23  24 


25     26     27     28     29  30 


.03 

.33  .24 


.07 
T 

.04 


.19 
.35 


See  Relereoc*  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 

Continued   march  ]96* 


Station 

— 

O 

Day  of  Month 

H 

1   |   2  | 

3 

4   |   5  | 

6 

7  |  8  |  9 

,0 

11  |  12 

13  |  14  |  IS 

16  |  17  | 

18 

19 

20  |  21 

22  7 

23  24 

ITf 

26  ' 

27 

j  28  1  29  1  30 

jlT 

MEREDITH 

MESA  VtROE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
NORTHOALE 

.11 
.91 

•  0. 
.01 

T 

,06 

T  .29 

•  it 

.01 
T 

T 

T 
T 

.10 

.01 

.01 

.02 
.02 

T 

T 



T 

; 

NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE 

PALISADE  LAKES  A  SSE 

.01 
.91 
,4 
.01 
.9! 

.09 

.07 
.61 

.90 

.01 
•  1C 
T 
T 

.06 
.09 

T 
T 

T 

.09 
.05 

.06 

T 

.29 
T 

r 

T 

PAONIA 
PARADOX 

PARSHAlL   10  SSE 
PITKIN 
PLACERv ILLE 

.21 
•  49 

.AS 

T 

.09 
^9 

•  oe 
T 

.09 

.09 

T 

.10 

.02 

.  12 

.20 

T 

POmDERHORN 

PYRAMID 

RANGELY 

RICO 

RIFLE 

.21 
.99 
.64 
•  6A 
.12 

.02 
.09 
.69 
.95 
T  .07 

.02 
.15 

.10 
T 

.09  .02 

.19 
.06 
.09 

.10 
T 

.17 

.a; 

.03 

• 

.06 
.02 

.03 

.09 

. 

SAPtNERO  8  E 
SAR6ENTS 
SHOSHONE 
SILVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 

.10 
.22 
.69 
.99 

.10 

•  07 
.10 
.22 

.07 

T 
T 
T 

.07 

T 

.06 

T 

.23 

.01 
.21 

t 

.12 
•  99 

.05 

T 

.29 

TACOMA 
TAYLOR  PARK 
YEL..UR10E 
URAVAN 

vALLECITO  DAM  // 

•  AO 

•  AO 
.99 

T 

,T4 

.60 
.25 

T 

.79 

.20 
.12 

T 

.05 

.09 

.01 

.09 

T 

•  17 

.10 

•  2* 

T 

WINTER  Park  // 
WOLF  creek  pass  a  w 
VAMPA 

YELLOW  JACKET  1NW 

.99 

1.70 
.AO 
.23 

1.90 

.17 

.06 

T 

.05 
.06 

.09 

T 

.20 

.16 
,09 

•  14 
.OA 

.06 
.11 

.60 
•  16 

.OA 

I 

T 

T 

t 
T 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 
BONNY  DAM 
BURL INGTON 
CHEYENNE  WELLS 
FLAGLER  2  Nw 

.21 
.22 
•  06 
T 

.91 

.09 

T 

.07 
.11 

.01 

T 

T 

.06 

T 
T 

.15 
.20 

j 

FLEMING  1  S 
GENOA    1  . 
HOLVOKE 
I  DAL  I A 
LEROY  T  wsw 

.92 
.20 
*7A 
.49 
.70 

T 
T 

T 
T 

T 

.19 

.22 

T 
T 

.32 
.02 
.76 
.27 
.70 

OTIS  11  NE 

5TRATT0N  3  NE 

VON  A 

NRAY 

YUMA 

.22 
.92 
.61 
.72 
1.91 

T 

.07 
.16 
.22 
.29 

T 

T 

T 

.22 
.69 
T 

•  30 
1.02 

.25 
T 

; 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  OA 

ALLENSPARK 

ANTERO  RESERVOIR 

BAILEY 

BOULDER 

BRIGGSDALE 

.16 
.06 
•  29 
.31 
.00 

.01 

T 

T 

.06 

T 

T 
T 

.16 
T 

7 

.09 
.23 
.25 

6YERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

.77 
.00 
.90 
.96 
.61 

T 

.04 

.42 

T 

.07 

T 

.35 

.90 
.56 

.30  T 

T 

DENVER  WB  AIRPORT  //R 
DENVER  WB  CITY  R 
EASTONvlLLE   1  NNW 
EASTONVILLE  2  NNE 
EASTONVILLE   6  WSW 

.32 
.92 

'.20 
.92 

.06 
.04 

.06 
.10 

.01 

T 

.14 
.10 

.20 

.03 

•  08 

•  09 
I 

.32 

.06 

ELBERT 
ELBERT  9  Nw 
ELBERT  3  SE 
ELBERT  A  SSW 
ELBERT  5  Jw 

.29 
3  .61 

III 
.10 

D 

.01 
T 

.25 
3  .60 
.20 
.17 
.10 

.05 

ELBERT  ■  Sw 
ESTES  PARK 
E  vERGREEN 

FAIRPLAY  // 
FORT  COLLINS 

.16 
.27 

.01 

T 

T 

T 

.10 
.01 

.16 
.17 
.13 

T 

FORT  LUPTON  1  N 

FORT  MORGAN 

GEORGETOWN 

GRANT 

GREELEY 

.09 

3  .26 

.  2  3 

•  14 
.12 

.09 

D 

.09 
T 

•  10 
.12 

.06 

T 

.09 
.02 

T 

.05 
•  OA 
.10 
.10 

.12 
.02 

GROVER   10  w 
HARTSEL 
HAwTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 

.00 
!2) 

T 

.06 

T 

T 

.04 
.19 

.09 
.15 

1 

T 

.09 
•  OA 

.20 

JULESBuRG 
KASSLER 

KA^FFMAN  A  SSE 
KIOWA  S  SE 
KIOWA  A  SW 

.72 
.97 

.60 
.21 

T 
T 

T 

.29 

.A3 
.57 

.40 

.21 

LAKE  GEORGE  •  Sw 
LAKEwOOO 
LONGMONT  2  ESE 
PARKER  A  E 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

.10 
■  16 

111 
.91 

T 

T 
T 
T 
• 

.02 

.10 

7 

.19  .06 

.10 
.16 
.09 
.12 
.19 

.01 

SEDALIA  A  SSE 
SEOG.ICK  3  S 
SPICER 

SQUAW  MOUNTAIN 
STERLING 

.61 

.99 
.49 
• 

T 

.02 

.02 
.02 

T 

T 
T 

.09 
.09 

T 

.:  > 

.16 
.02 

.68 

.06 
•  1) 
T 

.10 
T 

WALDEN 
wATERDALE 
WIGGINS  7  $■ 
WINDSOR 

.61 
.06 
.99 
.09 

T 

.02 

.40 
.05 

.09 

.15 

.29 
.06 

T 

.16 
.18 

T 

Sm  R*l*t«nc*  NoIm  Following  Sudor,  Index 


-  37  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13 


16  |  17  j  18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  |  24 

25  1  26  ]  27 

28  |  29  |  30 

,01 

.05 

T 

.20 

T 

.09 

T 

T  T 

ALAMOSA   wS  AIRPORT 
BLANC A 
CENTER 
DEL  NORTE 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

HERMIT   7  ESE 
MANASSA 
MONTE  V  I 5TA 
SAGUACHE 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
MOLF  CREEK  PASS   1  E 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

■ 

Time 

« 

Station 

and  Depth 

! 

3 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 

32 

33 

32 

30 

28 

30 

31 

32 

32 

35 

36 

34 

36 

41 

40 

41 

42 

36 

39 

42 

42 

40 

32 

33 

37 

38 

39 

43 

45 

45 

47 

36 

9 

7  PM 

37 

33 

32 

31 

32 

32 

32 

33 

41 

41 

43 

43 

46 

46 

49 

51 

42 

48 

49 

47 

47 

39 

42 

46 

49 

SO 

54 

55 

56 

59 

59 

44 

1 

6  INCHES 

7  AM 

33 

34 

33 

32 

30 

31 

32 

32 

33 

37 

37 

38 

38 

42 

42 

44 

45 

40 

42 

44 

44 

43 

37 

38 

40 

42 

44 

46 

48 

49 

50 

39 

4 

7  PM 

36 

34 

32 

32 

31 

31 

32 

33 

38 

39 

41 

42 

43 

46 

48 

48 

♦5 

45 

47 

47 

47 

42 

42 

44 

46 

48 

50 

52 

53 

55 

56 

42 

7 

12  INCHES 

7  AM 

35 

35 

34 

33 

33 

32 

32 

33 

34 

37 

38 

39 

40 

42 

43 

44 

46 

43 

44 

45 

45 

45 

41 

40 

42 

44 

45 

47 

49 

50 

51 

40 

7 

7  PM 

35 

34 

34 

33 

33 

32 

33 

33 

36 

38 

39 

40 

41 

43 

44 

45 

45 

43 

44 

45 

45 

43 

41 

41 

43 

45 

46 

49 

50 

51 

53 

41 

2 

24  INCHES 

7  AM 

35 

35 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

44 

42 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

40 

4 

7  PM 

35 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

37 

38 

40 

39 

41 

42 

43 

44 

43 

43 

44 

44 

44 

43 

42 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

40 

6 

36  INCHES 

7  AM 

35 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

37 

38 

38 

39 

40 

40 

41 

42 

42 

42 

43 

43 

43 

43 

42 

43 

43 

43 

44 

45 

46 

39 

9 

7  PM 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

37 

37 

38 

39 

39 

40 

41 

42 

42 

42 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

44 

45 

45 

46 

40 

2 

72  INCHES 

7  AM 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

44 

44 

41 

5 

7  PM 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

42 

41 

42 

42 

42 

42 

42 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

41 

7 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NON1 RR 1  GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


See  Rolerence  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MARCH  1966 


1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

i 
• 

•       «  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN 

01 

BRANSON 

MAX 

Mm 

63 
S3 

S3 

30 

30 
15 

28 

3 

40 
7 

30 
20 

63 
31 

60 
33 

70 
37 

65 
35 

60 
31 

62 
21 

66 
36 

64 
62 

69 
60 

40 
40 

60 
31 

60 
21 

60 
37 

65 
45 

60 
37 

45 

40 
7 

6  0 

60 

62 
2  5 

62 

66 

61 

6| 

77 

58.2 
3  0,1 

BUENA  VISTA 

MAX 

Mm 

43 

12 

42 
23 

25 
9 

21 
4 

40 
-  2 

47 
T 

52 
19 

57 
18 

38 

21 

57 
21 

36 
28 

57 
1  P 

62 
21 

60 
28 

61 
25 

63 
21 

61 

27 

•4 

20 

62 
20 

61 

2  H 

49 

1  0 

43 

45 

1  6 

58 

2 1 

64 
J  7 

63 

2  3 

63 

61 

66 

71 

36.3 

CANON  CITY 

MAX 

Mm 

S8 

30 

54 

33 

33 
19 

33 
14 

43 

16 

43 
18 

61 
21 

61 
37 

69 

37 

63 
40 

62 
32 

61 

30 

72 
3  7 

69 
44 

71 

4  1 

71 
63 

68 

43 

59 
24 

69 
37 

67 
44 

64 

: 

60 
27 

43 

1  3 

34 

2 1 

66 
33 

66 
27 

4  4 

TO 

68 
42 

75 

80 

61.2 

COLORADO  SPRINfiS  MB 

AP 

MAX 

Mm 

97 
23 

45 

24 

26 
13 

29 
7 

40 

8 

47 
16 

60 
22 

58 
31 

65 
29 

61 
37 

36 
30 

55 
24 

66 
28 

66 

37 

65 
34 

69 
34 

33 

26 

52 
16 

67 
33 

63 

33 

66 
31 

11 
14 

38 
g 

32 

58 

60 

4. 

65 

62 

Tl 

76 

36.1 

DELHI 

MAX 

Mm 

66 
29 

61 
3  3 

39 

34 

42 

33 

68 

66 

72 

68 

63 
34 

65 

72 
32 

70 
40 

71 
i  9 

78 

68 

40 

68 

10 

73 
26 

70 
33 

71 
3  0 

63 

27 

39 
- 

37 
16 

66 

27 

64 
25 

6< 
27 

TO 
3» 

65 
28 

T3 
36 

92 
33 

63,9 
26.3 

CADS 

MAX 

Mm 

60 
29 

57 
29 

49 

20 

33 
17 

43 

17 

48 

15 

62 
28 

62 
29 

70 
if 

47 
36 

65 
38 

44 
40 

62 
38 

63 
34 

70 
32 

73 
45 

60 
39 

61 
24 

70 

24 

67 
37 

69 

30 

64 

7ft 

46 
1  5 

91 

14 

67 

64 

21 

tt 
32 

T2 
3  3 

69 

79 
3  3 

82 

62.8 

EvERSCLL  RANCH 

MAX 

Mm 

FORDER  •  S 

MAX 

Mm 

61 
16 

56 
25 

42 
14 

16 

44 

2 

49 
9 

63 

21 

61 
25 

72 
28 

66 

29 

62 
33 

60 
22 

69 
23 

72 
32 

73 

32 

78 
32 

67 
It 

15 

70 
23 

62 
29 

44 

7 

54 
10 

66 

22 

69 
16 

Tl 
25 

49 

67 
35 

77 
26 

82 
3  3 

62.9 

22  6 

HOLLV 

MAX 

Mm 

16 

22 

67 
29 

62 
22 

36 
18 

36 
19 

6] 
14 

49 
19 

63 
27 

58 
24 

68 
28 

68 
36 

67 
31 

64 
24 

73 
36 

4  ) 

28 

76 
33 

1  1 

44 

69 
2 1 

62 
21 

72 
21 

69 

29 

72 
2  9 

36 
15 

46 
14 

62 

16 

64 
2  3 

»' 

2  a 

68 
3  j 

76 
34 

66 
3  1 

79 

62.5 
26  0 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 

Mm 

65 
27 

62 
32 

48 
22 

36 
19 

44 
18 

49 
15 

67 
24 

66 
28 

70 
29 

69 
31 

64 
36 

45 
2  4 

'1 

30 

72 

14 

75 
31 

82 
38 

78 
62 

63 
20 

75 
26 

76 

33 

73 

29 

69 
29 

45 
16 

38 
16 

67 
29 

66 
21 

68 

33 

>2 
33 

72 

35 

TT 
38 

01 

41 

66.0 

KIT  CARSON 

MAX 

Mm 

58 
24 

56 

29 

40 
21 

37 
23 

41 
17 

51 

1  2 

59 
2  3 

62 
26 

70 
2  7 

70 
31 

61 
36 

62 

70 
26 

74 

33 

76 
32 

81 

33 

71 

60 

70 

70 

69 

60 

42 

59 

1 3 

63 

66 

69 
2  4 

T3 
30 

68 

37 

'  1 

-  1 
36 

63.3 
26.0 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

67 
27 

55 
27 

32 
19 

36 
16 

43 
12 

48 
13 

69 
24 

62 
30 

70 
2  8 

65 
31 

60 
34 

44 

26 

71 
29 

71 
37 

72 
34 

82 
36 

61 
30 

62 
21 

73 
27 

70 
33 

73 
29 

41 

2 1 

42 
1  5 

57 
|  ; 

68 
2  9 

66 
24 

69 

32 

TO 
3  ^ 

65 
36 

TT 

1  6 

79 
39 

62.6 
27,3 

LAMAR 

MAX 

Mm 

LAS  ANIMAS 

MAX 

Mm 

66 
26 

60 
32 

46 
19 

37 
15 

45 
13 

49 

16 

67 
24 

62 
27 

70 
25 

66 
30 

66 
29 

65 
28 

71 

29 

75 
36 

73 

3  0 

91 
32 

75 

63 

69 

17 

76 
26 

71 
30 

79 
26 

69 
27 

46 
13 

58 

2  0 

68 

20 

66 
23 

29 

72 
34 

68 

37 

'4 
34 

96 
33 

65.9 
26.5 

LA  VETA 

MAX 

Mm 

LEADVILl E 

MAX 

Mm 

39 
10 

29  26 
4  -10 

9  34 
■12  -13 

43 

39 
18 

39 
18 

47 

20 

45 
1 7 

43 
1  1 

48 

38 

47 

22 

50 

50 

33 

38 

50 

49 

39 

18  34 
-5-6 

45 

47 

50 

4: 

50 
12 

65 

36 

36 

2  2 

62,0 
10,5 

L1MON  10  SSU 

MAX 

Mm 

55 
23 

50 
25 

41 
12 

28 
8 

36 
9 

»1 

10 

62 
20 

38 
29 

65 

27 

65 
30 

36 
30 

48 

23 

68 
25 

67 
36 

68 

34 

72 
27 

69 
25 

53 
19 

65 
24 

62 
33 

63 
24 

61 
18 

35 
5 

55 
15 

55 
25 

60 

25 

62 
32 

66 
31 

65 
31 

7  0 
*  6 

75 
42 

58.5 
26, 1 

LIMON 

MAX 

Mm 

NORTH  LAKE 

MAX 

Mm 

44 
6 

37 
12 

IT 
2 

19 
-  1  - 

38 

2 

43 
9 

47 

20 

53 
23 

54 
24 

34 

28 

68 

20 

43 

16 

60 
20 

57 
25 

55 
24 

56 

23 

50 
30 

99 

7  2 

59 
26 

59 
26 

50 
26 

43  43 
11-4 

54 

11 

54 
24 

55 
15 

53 
19 

52 
1  9 

51 
28 

62 

2 1 

69 

27 

50.0 
17,8 

PALMER  LAKE 

MAX 

Mm 

47 
21 

52 
25 

41 
7 

17 
0 

22 
5 

37 
14 

44 
23 

57 
31 

51 

31 

60 
36 

56 
28 

51 
23 

56 
27 

66 
36 

56 
34 

58 
33 

65 
28 

62 
17 

40 
19 

66 
33 

44 

26 

39 
16 

24 
2 

34 

11 

50 
27 

52 
24 

96 
30 

58 
39 

60 

32 

3T 
37 

39 
36 

69.9 
26,3 

PUEBLO  UB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

67 
23 

56 

27 

34 
17 

38 
6 

47 

3 

32 
11 

67 
20 

63 

30 

72 
24 

67 
35 

62 
31 

63 
24 

71 
25 

72 
35 

73 
32 

77 
24 

37 
31 

42 

1  5 

70 
31 

70 
36 

'1 

27 

43 
25 

44 

12 

5T 
1  6 

68 

24 

65 

23 

6T 
3  2 

73 
33 

68 

36 

78 
33 

86 

36 

63.2 
25,0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

Mm 

69 
27 

59 
32 

44 

20 

38 
14 

46 
9 

SO 
11 

71 
21 

65 

26 

74 

22 

67 
25 

65 
32 

66 
20 

72 
25 

74 
32 

74 
30 

81 
36 

74 
43 

69 
13 

75 
23 

72 
30 

•4 

28 

68 
30 

44 
12 

48 

16 

69 

27 

67 
2  1 

Tl 
29 

72 
28 

68 
39 

'8 

31 

86 

33 

66,3 
25,1 

RUSH  2  NNE 

MAX 

Mm 

56 
19 

54 

21 

30 
11 

32 
6 

43 
2 

40 

1 1 

62 
16 

59 
27 

70 

14 

65 
35 

55 
16 

49 

ia 

67 
20 

69 
31 

72 
23 

72 
27 

35 

25 

52 
12 

62 
20 

61 
29 

43 

30 

39 
28 

42 

14 

56 
8 

97 
21 

65 
12 

66 
12 

68 
24 

66 

27 

74 
28 

79 
32 

58.6 
20,6 

RUXTON  PARK 

MAX 

Mm 

45 
18 

32 
13 

13 
3 

20 
.  6 

30 

0 

39 
4 

31 
19 

48 
17 

53 

'.  9 

50 
1  1 

43 
18 

44 
8 

52 
12 

51 
25 

92 

20 

32 
27 

45 

20 

46 

1 1 

52 
25 

52 
37 

4  ' 

25 

39 
10  ■ 

26 
2 

43 
T 

44 
1  5 

46 
13 

48 

19 

30 
1  9 

66 
19 

3T 
21 

62 
20 

66.5 
15,1 

RYE 

MAX 

Mm 

52 
30 

49 
30 

38 
6 

32 

.    4  - 

39 
5 

48 

1  0 

56 

20 

56 
23 

64 
21 

60 
23 

57 
23 

47 

2  1 

65 
22 

60 
27 

43 
2  * 

60 
31 

64 
38 

58 

1  2 

61 

20 

66 
26 

60 
31 

33 
28 

48 
2 

5T 
10 

60 
24 

62 
18 

62 
2  4 

63 

23 

60 
27 

" 
26 

78 

30 

57.3 
20,6 

SAL  IDA 

MAX 

Mm 

46 

26 

43 
27 

29 
14 

26 
6  . 

42 
3 

11 

53 
9 

57 

29 

59 
28 

60 
21 

56 

23 

56 

22 

63 
23 

62 

26 

65 

2  3 

67 
23 

63 
32 

56 

22 

66 
23 

66 
29 

69 
1  9 

49 
15 

69 

8 

60 
9 

63 
23 

45 
20 

6T 
2  1 

66 
22 

63 
23 

TO 

20 

76 
23 

37. 0 

19  6 

SPRINGFIELD  T  HSk 

MAX 

Mm 

65 
28 

60 
33 

39 
19 

33 

9 

39 
13 

48 

11 

63 
2  1 

63 
30 

7^ 

12 

67 
36 

60 
35 

41 

29 

71 
29 

69 
33 

71 
38 

78 
39 

70 
63 

41 

1  5 

71 
31 

66 
66 

70 

4  2 

65 
23 

39 
9 

61 

1  6 

66 
31 

61 

22 

66 

38 

69 
36 

65 
36 

T6 
36 

82 
42 

62.7 
29.0 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

35 
,10 

26 
6 

29 
6 

6 

■   3  . 

33 

23  - 

-2 

1  1 

38 
8 

42 

1 

44 

5 

42 

.  1 

38 
6  ■ 

69 

13 

46 
10 

45 

7 

36 

10 

36 
7 

45 

2 

42 
1  ? 

33 
22 

25 
2  . 

29 
2  5 

44 
•  16  . 

44 

1 

-7 

0 

47 
4 

46 
9 

44 

7 

50 
9 

51 
1 1 

it 
10 

69 
19 

39.6 
2.2 

TACONV  10  SE 

MAX 

Mm 

65 
19 

56 
23 

IB 
17 

35 
10 

45 
7 

51 
11 

68 
21 

62 
30 

72 
24 

63 
31 

64 
36 

42 
20 

70 
26 

73 
35 

73 
33 

79 
27 

66 
38 

98 

13 

69 
29 

68 
39 

Tl 

21 

61 
26 

44 

11 

55 
1  4 

65 
21 

63 

20 

6T 

3  7 

70 
30 

65 
31 

TT 
31 

63 

33 

63.2 
26,5 

TRINIDAD 

MAX 

Mm 

60 
29 

56 
31 

32 
15 

33 
7 

42 
6 

56 
18 

63 
36 

62 
29 

71 
!1 

63 

30 

37 
28 

43 
24 

66 
30 

66 
37 

48 

32 

70 
43 

63 
47 

45 

20 

70 
35 

69 
35 

it 

3T 

38 

25 

43 

10 

41 

20 

62 
29 

66 
26 

63 
31 

63 
37 

61 
32 

TO 
31 

78 
36 

60,6 
28.3 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

64 

29 

49 
22 

32 
15 

34 

11 

44 
6 

99 
1  8 

66 
92 

66 

26 

72 
31 

65 
28 

60 
29 

63 
>.. 

71 
32 

67 

25 

'0 
36 

73 
39 

63 

25 

46 
1  5 

72 
33 

69 
34 

47 
3  2 

53 
15 

44 
8 

62 
1  1 

64 

27 

65 
21 

66 
30 

68 

40 

66 
33 

T2 
36 

61 
60 

62.1 
26.0 

twin  lakes  evaporation 

MAX 

Mm 

TWO   BUTTES    1  NW 

MAX 

Mm 

65 
25 

61 
28 

42 

19 

34 

20 

40 

20 

50 

13 

64 

22 

67 
29 

TO 
2  7 

68 

37 

62 
38 

63 
39 

60 
30 

50 
28 

64 
29 

65 
38 

60 
30 

42 
31 

68 

33 

72 
32 

65 
29 

44 

14 

45 

22 

54 

26 

60 
27 

68 

29 

'4 

40 

78 
44 

83 

42 

II 
43 

60 
66 

61.9 
29.6 

VICTOR 

MAX 

Mm 

37 

22 

35 
11 

16 
1 

13 
.   6  - 

31 
1 

19 
17 

41 
23 

44 
24 

-9 

2  9 

48 

29 

63 

24 

4T 
2  1 

54 
29 

49 
33 

51 
31 

31 
30 

48 

20 

4* 

1  2 

50 
28 

51 
33 

44 
2  8 

41 
5 

32 
5 

46 

1  1 

46 

27 

49 

20 

.9 
2  ■ 

49 

27 

47 

27 

99 
2T 

39 
33 

44.1 

21.2 

walsenburg  power  plant 

MAX 

Mm 

38 

53 

30 

34 

32 
12 

44 
9 

53 

59 

61 

67 

1 6 

65 

60 

60 
29 

42 

2  3 

71 
27 

67 
60 

69 
1* 

69 
29 

63 

43 

62 
3  \ 

69 
)4 

68 
40 

4- 

38 

56 

25 

39 
7 

41 

I  7 

62 
29 

66 
23 

63 

)5 

66 
27 

63 
32 

TO 
39 

78 

39 

60.5 
28,7 

mESTCLIFFE 

MAX 

Mm 

49 
19 

40 
20 

23 
2 

24 

>    4  - 

43 
9 

48 
* 

53 
24 

56 
15 

56 

22 

58 
16 

34 

20 

48 
14 

61 

ts 

60 
20 

62 

16 

61 
10 

54 
33 

'4 

60 
20 

61 
35 

44 
41 

46 

16 

47 

0 

50 

6 

60 
15 

63 
12 

63 
19 

61 
19 

57 
19 

19 

T2 
19 

34.3 
16.7 

■ETMORE  2  S 

MAX 

Mm 

56 

25 

50 
29 

31 
19 

30 
12 

43 
9 

90 
IB 

60 
23 

61 
28 

66 
30 

63 
29 

58 

32 

61 
2T 

68 
32 

67 
33 

TO 
33 

69 
36 

61 
37 

60 
23 

67 
29 

65 
36 

62 

14 

55 
25 

43 

10 

60 
1* 

63 
30 

63 
24 

69 
12 

67 
29 

63 
36 

T3 
33 

77 
63 

39.6 
27.6 

Sm  fUfort-nc*  Not»«  Following  Sutlon  Ind» 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MARCH  1966 


Day  of  Month 

0 

01 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

n     *  • 

COLORADO  ORA I NA6E 

BAMN 

02 

ALTFN8ERN 

MAX 

46 

37 

27 

29 

37 

45 

50 

53 

55 

58 

53 

57 

57 

65 

53 

61 

63 

38 

44 

47 

60 

65 

67 

68 

70 

69 

73 

73 

55.6 

Mm 

14 

23 

6 

.11 

-  8 

6 

19 

20 

26 

26 

28 

20 

25 

28 

27 

30 

23 

14 

24 

28 

28 

16 

10 

16 

22 

24 

25 

29 

23 

26 

29 

20.0 

ASPEN 

MAX 

AS 

33 

17 

18 

34 

44 

47 

48 

51 

50 

4  1 

51 

49 

51 

57 

49 

44 

57 

54 

42 

37 

39 

50 

52 

56 

58 

58 

57 

62 

62 

47.4 

Mm 

14 

15 

6 

•  13 

-  9 

i 

18 

18 

22 

20 

22 

1  1 

13 

25 

25 

30 

17 

6 

23 

31 

28 

9 

.  2 

10 

20 

20 

23 

22 

23 

24 

25 

16.2 

BASALT 

MAX 

41 

35 

26 

59 

58 

58 

57 

60 

52 

37 

46 

58 

63 

65 

65 

66 

67 

69 

68 

min 

1  8 

17 

10 

-  1 

-  6 

20 

26 

20 

28 

14 

18 

35 

13 

7 

15 

22 

26 

27 

27 

24 

29 

26 

18,9 

SERTHOUD  PASS 

MAX 

25 

32 

19 

-  5 

1 

22 

38 

33 

37 

44 

40 

31 

41 

41 

40 

42 

12 

30 

43 

43 

31 

9 

22 

37 

41 

62 

63 

43 

39 

69 

32.4 

MIN 

J 

7 

-  9 

-17 

-18 

-  6 

9 

11 

13 

12 

12 

5 

14 

19 

11 

22 

4 

5 

12 

21 

19 

•  3 

.10 

2 

10 

10 

14 

15 

15 

16 

16 

7.5 

BONO 

MAX 

49 

43 

28 

23 

32 

52 

32 

55 

58 

58 

37 

56 

56 

58 

63 

63 

60 

53 

63 

60 

69 

35 

45 

55 

60 

61 

39 

66 

63 

65 

68 

53.6 

Mm 

14 

24 

13 

4 

-  6 

19 

20 

21 

21 

21 

18 

11 

14 

15 

17 

23 

25 

16 

19 

19 

17 

12 

6 

12 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

21 

16.6 

CEDAREDGE 

MAX 

50 

38 

29 

28 

39 

44 

54 

59 

61 

63 

59 

62 

64 

68 

56 

65 

64 

55 

53 

47 

60 

66 

67 

68 

68 

68 

70 

70 

57,7 

Mm 

30 

25 

16 

3 

4 

13 

22 

29 

32 

29 

30 

25 

27 

31 

32 

37 

30 

18 

28 

36 

37 

16 

12 

21 

28 

29 

31 

29 

32 

30 

33 

25.6 

CIMARRON 

MAX 

30 

28 

20 

20 

25 

39 

40 

50 

50 

30 

51 

49 

30 

32 

58 

5  3 

49 

60 

55 

47 

36 

44 

37 

60 

60 

60 

63 

62 

64 

68 

48.6 

Mm 

5 

6 

10 

-11 

-18 

-  1 

18 

8 

10 

10 

12 

10 

10 

18 

20 

19 

15 

11 

9 

22 

30 

26 

•  4 

13 

26 

20 

20 

21 

21 

21 

19 

12.6 

CLIMAX    2  NW 

MAX 

30 

27 

6 

-  1 

26 

37 

31 

35 

38 

35 

33 

41 

41 

44 

3  5 

29 

41 

40 

35 

25 

22 

37 

60 

41 

43 

43 

40 

45 

42 

34.3 

Mm 

5 

5 

-  7 

•  16 

-16 

10 

15 

13 

16 

14 

u 

8 

16 

17 

16 

22 

6 

-  1 

-  1 

22 

20 

-  3 

.  9 

4 

13 

8 

15 

It 

17 

18 

19 

8.6 

COCHETOPA  creek 

MAX 

33 

32 

25 

12 

15 

16 

26 

38 

38 

40 

42 

42 

43 

40 

48 

48 

50 

30 

38 

50 

31 

46 

25 

34 

62 

48 

31 

33 

55 

55 

57 

39.5 

Mm 

•  1 

7 

0 

•  10 

•  25 

-17 

-  5 

-  2 

0 

3 

11 

0 

5 

12 

11 

13 

20 

-  1 

9 

14 

19 

6 

-  9 

3 

15 

14 

15 

16 

17 

16 

17 

5.6 

COL1 BRAN 

MAX 

43 

39 

28 

26 

37 

45 

50 

55 

59 

39 

55 

57 

58 

65 

68 

57 

53 

63 

62 

16 

33 

47 

60 

65 

67 

68 

70 

67 

71 

72 

56.3 

Mm 

2* 

19 

13 

.  5 

0 

11 

19 

25 

30 

28 

23 

23 

26 

23 

32 

23 

27 

17 

26 

23 

31 

14 

13 

20 

25 

28 

32 

33 

33 

32 

32 

22.6 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

46 

43 

29 

27 

34 

38 

46 

51 

59 

60 

58 

55 

59 

64 

65 

60 

57 

57 

64 

60 

55 

46 

55 

56 

66 

67 

69 

69 

71 

72 

35.4 

Mm 

22 

20 

12 

5 

6 

18 

23 

29 

32 

32 

30 

30 

31 

35 

32 

45 

25 

21 

31 

37 

32 

18 

22 

24 

26 

35 

39 

40 

39 

41 

41 

28.2 

CORTEZ 

MAX 

47 

39 

32 

27 

38 

47 

54 

57 

60 

59 

57 

60 

60 

65 

66 

58 

56 

65 

65 

60 

56 

51 

61 

62 

62 

65 

67 

69 

71 

76 

57.3 

Mm 

28 

22 

14 

•  2 

1 

17 

28 

26 

30 

27 

2t 

22 

26 

33 

29 

31 

30 

20 

28 

34 

34 

21 

12 

22 

36 

31 

30 

31 

31 

29 

30 

25.1 

CRAIG 

MAX 

4* 

35 

15 

21 

27 

38 

50 

48 

34 

32 

45 

51 

54 

55 

43 

59 

50 

45 

27 

39 

52 

57 

60 

62 

64 

62 

67 

68 

48.3 

Mm 

19 

14 

3 

.  3 

•  14 

0 

23 

23 

26 

24 

22 

17 

23 

23 

26 

26 

19 

12 

26 

30 

19 

10 

2 

18 

22 

23 

25 

26 

25 

25 

26 

18.1 

CRESTED  BuTTE 

MAX 

32 

30 

15 

15 

26 

36 

39 

43 

43 

39 

43 

40 

39 

45 

40 

50 

49 

46 

38 

32 

42 

46 

49 

51 

51 

50 

53 

35 

41.2 

Mm 

0 

13 

2 

•  8 

-24 

-  9 

11 

4 

10 

8 

17 

1 

6 

16 

13 

14 

17 

0 

12 

20 

27 

6 

-13 

•  1 

10 

13 

15 

12 

12 

16 

16 

7,6 

DELTA   1  E 

MAX 

53 

44 

31 

30 

41 

45 

52 

60 

63 

65 

60 

64 

66 

70 

59 

70 

70 

65 

56 

72 

62 

68 

71 

73 

72 

76 

73 

76 

61.8 

Mm 

23 

29 

19 

3 

S 

10 

26 

20 

25 

22 

26 

19 

22 

28 

28 

32 

31 

13 

25 

30 

33 

23 

13 

17 

26 

27 

26 

27 

27 

29 

28 

23.0 

OtLLON  1  E 

MAX 

43 

36 

15 

9 

29 

44 

40 

43 

46 

45 

40 

47 

46 

48 

41 

51 

49 

45 

34 

30 

44 

47 

50 

52 

52 

50 

56 

57 

63.2 

Mm 

2 

8 

0 

.  9 

.23 

-  9 

19 

10 

16 

10 

19 

0 

7 

15 

13 

15 

10 

4 

14 

23 

26 

4 

-15 

.  4 

8 

8 

10 

11 

13 

14 

13 

7.6 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

41 

40 

22 

22 

29 

37 

45 

52 

53 

54 

50 

54 

57 

60 

60 

48 

53 

54 

53 

40 

43 

52 

59 

62 

64 

64 

65 

68 

69 

50.9 

Mm 

24 

19 

8 

4 

-  2 

6 

14 

24 

28 

28 

24 

20 

27 

28 

29 

35 

20 

18 

27 

29 

28 

18 

12 

16 

25 

26 

26 

27 

29 

31 

32 

22,1 

DURANGO 

MAX 

45 

39 

36 

35 

41 

69 

57 

59 

60 

39 

62 

61 

62 

66 

68 

65 

51 

60 

66 

63 

58 

53 

55 

61 

64 

64 

67 

68 

67 

74 

78 

38.5 

Mm 

19 

22 

0 

.  7 

-  3 

9 

25 

21 

24 

23 

23 

22 

22 

29 

27 

25 

29 

14 

24 

22 

22 

21 

11 

23 

32 

27 

28 

29 

28 

25 

30 

20,8 

EAGLF  faa  AIRPORT 

MAX 

44 

33 

20 

25 

32 

47 

50 

50 

37 

57 

53 

57 

55 

62 

62 

62 

46 

52 

63 

61 

32 

32 

44 

57 

60 

64 

66 

67 

65 

70 

70 

52.7 

Mm 

16 

20 

5 

•  8 

-  9 

3 

21 

19 

23 

22 

25 

20 

20 

24 

23 

25 

19 

15 

20 

32 

23 

4 

7 

12 

18 

IS 

19 

20 

20 

19 

20 

16,6 

FORT  LEWIS 

MAX 

39 

35 

31 

26 

34 

44 

48 

50 

50 

49 

50 

32 

52 

55 

58 

46 

49 

55 

54 

52 

50 

51 

53 

56 

56 

59 

58 

57 

64 

71 

50,3 

Mm 

18 

13 

5 

.15 

-  6 

9 

24 

19 

25 

24 

22 

21 

23 

29 

26 

28 

25 

14 

26 

28 

22 

14 

13 

10 

32 

26 

29 

so 

2« 

28 

29 

20,0 

PHASER 

MAX 

40 

27 

7 

10 

31 

"•2 

40 

42 

45 

44 

40 

49 

49 

48 

49 

33 

36 

50 

50 

41 

23 

29 

45 

47 

47 

49 

50 

49 

52 

32 

40.8 

Mm 

.  3 

-  8 

0 

.13 

10 

.14 

5 

-  4 

4 

0 

3 

-12 

-  2 

14 

6 

0 

14 

-  5 

2 

18 

23 

-  1 

.12 

-16 

-  3 

-  1 

3 

5 

8 

7 

.9 

FRUITA 

MAX 

SO 

44 

33 

33 

40 

66 

55 

59 

63 

65 

62 

63 

64 

69 

63 

57 

62 

69 

65 

44 

51 

62 

68 

71 

73 

75 

76 

77 

78 

60.6 

Mm 

24 

28 

21 

8 

15 

14 

26 

22 

25 

23 

27 

20 

23 

27 

28 

31 

33 

14 

24 

26 

31 

20 

11 

16 

23 

23 

25 

27 

27 

27 

28 

23.1 

GATEWAY  1  5w 

MAX 

30 

42 

33 

33 

40 

45 

71 

64 

66 

65 

61 

65 

64 

69 

60 

68 

71 

65 

61 

54 

60 

66 

71 

73 

73 

74 

76 

78 

62,0 

Mm 

28 

31 

25 

21 

29 

13 

32 

29 

32 

33 

28 

21 

23 

31 

33 

37 

33 

23 

33 

38 

37 

24 

19 

25 

33 

33 

33 

33 

36 

34 

29,3 

GLENWOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

54 

47 

30 

25 

45 

52 

53 

57 

59 

62 

37 

58 

63 

65 

61 

53 

64 

65 

56 

50 

"  S 

64 

63 

71 

70 

78 

68 

74 

75 

58,9 

Mm 

9 

18 

4 

■  10 

-10 

-10 

13 

1 1 

16 

14 

22 

1  1 

13 

18 

17 

16 

17 

15 

14 

19 

26 

6 

0 

8 

12 

14 

19 

15 

18 

15 

16 

11.8 

GRAND  JUNCTION  WB 

AP 

MAX 

49 

44 

33 

33 

42 

46 

35 

61 

65 

64 

62 

63 

64 

70 

72 

55 

57 

65 

67 

63 

45 

53 

62 

69 

71 

72 

74 

75 

75 

76 

60.5 

Mm 

32 

24 

19 

13 

14 

22 

31 

31 

36 

38 

34 

30 

34 

35 

40 

49 

26 

25 

32 

39 

34 

23 

22 

26 

32 

37 

33 

39 

42 

41 

42 

31.6 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

49 

43 

32 

so 

39 

43 

53 

58 

62 

62 

60 

61 

63 

68 

7  1 

65 

56 

63 

69 

65 

60 

50 

60 

66 

69 

70 

72 

73 

73 

73 

39,7 

Mm 

28 

30 

24 

11 

12 

20 

29 

31 

36 

36 

29 

30 

33 

38 

40 

45 

31 

25 

33 

33 

61 

18 

20 

28 

30 

36 

37 

37 

38 

38 

61 

30.9 

GRAND  LAKE  1  NW 

MAX 

42 

36 

20 

13 

27 

41 

42 

42 

45 

44 

45 

43 

47 

49 

48 

52 

46 

41 

50 

47 

66 

29 

27 

43 

46 

49 

50 

52 

51 

54 

36 

42.7 

Mm 

•  1 

12 

1 

.  7 

-21 

1 

15 

10 

13 

12 

11 

1 

12 

19 

15 

14 

5 

16 

12 

21 

26 

4 

-11 

-  5 

7 

10 

13 

15 

16 

16 

15 

8.6 

GRAND   LAKE    6  SSW 

MAX 

39 

35 

18 

11 

25 

39 

40 

40 

45 

44 

41 

39 

41 

47 

47 

49 

46 

40 

47 

48 

45 

30 

23 

40 

44 

50 

50 

52 

51 

57 

56 

41.3 

Mm 

4 

9 

3 

•  4 

-20 

1 

14 

5 

12 

10 

19 

.  1 

9 

18 

14 

12 

17 

9 

14 

22 

26 

2 

.15 

■10 

3 

10 

14 

16 

18 

17 

17 

8.6 

GRAND  VALLEY 

MAX 

45 

40 

31 

27 

38 

45 

32 

56 

58 

61 

56 

39 

58 

66 

67 

68 

60 

56 

62 

64 

60 

55 

50 

60 

67 

69 

71 

72 

71 

75 

76 

57.9 

Mm 

24 

24 

14 

6 

8 

15 

26 

22 

28 

28 

30 

25 

24 

27 

31 

28 

30 

18 

24 

31 

35 

18 

16 

23 

27 

31 

26 

32 

33 

32 

36 

26,8 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

46 

39 

25 

16 

29 

45 

46 

48 

53 

51 

47 

49 

50 

55 

58 

56 

54 

46 

37 

57 

53 

37 

35 

66 

54 

57 

58 

58 

59 

62 

63 

48,7 

Mm 

9 

17 

7 

.  4 

-14 

0 

18 

16 

19 

23 

22 

11 

10 

23 

22 

27 

18 

10 

22 

32 

30 

9 

.  2 

8 

17 

16 

20 

22 

24 

23 

23 

15.5 

GUNNISON 

MAX 

25 

29 

18 

18 

15 

25 

38 

33 

36 

35 

44 

37 

35 

43 

3  5 

38 

43 

52 

48 

40 

35 

42 

50 

55 

57 

57 

56 

61 

66 

40,2 

Mm 

-  3 

14 

-  3 

-11 

-27 

-20 

3 

-  6 

-  1 

•  1 

12 

0 

-  2 

11 

9 

9 

23 

-  1 

9 

13 

21 

5 

.  5 

6 

13 

14 

14 

15 

16 

16 

17 

5.2 

HAYOEN 

MAX 

43 

35 

24 

18 

28 

42 

47 

47 

32 

50 

43 

50 

53 

57 

6  1 

45 

43 

59 

52 

45 

32 

37 

52 

55 

58 

60 

62 

61 

65 

62 

68.3 

Mm 

17 

18 

6 

-10 

-  9 

■  1 

20 

23 

23 

22 

18 

17 

21 

25 

26 

28 

17 

7 

23 

26 

19 

15 

1 

15 

21 

23 

24 

24 

22 

23 

23 

17.0 

hCT  SULPHUR  SPRS  2 

SW 

MAX 

45 

43 

20 

33 

34 

42 

46 

50 

48 

49 

31 

30 

50 

54 

5  7 

47 

46 

57 

57 

46 

29 

34 

48 

53 

56 

58 

60 

64 

66 

62 

48.9 

Mm 

11 

8 

5 

-  9 

-12 

.  1 

18 

12 

16 

17 

15 

9 

14 

20 

18 

22 

15 

6 

6 

27 

21 

0 

-  6 

4 

14 

16 

18 

19 

19 

20 

18 

11.6 

IGNACIO  1  N 

MAX 

41 

38 

26 

30 

35 

43 

52 

53 

S3 

55 

57 

61 

63 

63 

64 

62 

55 

55 

62 

60 

58 

56 

50 

59 

60 

62 

65 

66 

64 

69 

74 

55.3 

Mm 

15 

14 

6 

.11 

.  7 

5 

26 

18 

22 

20 

21 

24 

26 

25 

25 

25 

24 

16 

18 

27 

21 

20 

11 

22 

28 

25 

25 

27 

26 

25 

24 

19.0 

KREMMLING 

MAX 

47 

43 

23 

21 

32 

44 

49 

53 

56 

55 

48 

52 

35 

59 

62 

59 

51 

50 

59 

58 

63 

42 

40 

50 

56 

59 

61 

63 

60 

66 

66 

31.7 

Mm 

15 

IS 

6 

-  6 

•  10 

.  1 

13 

15 

12 

17 

22 

8 

12 

17 

15 

17 

17 

7 

14 

29 

27 

4 

.  1 

5 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

12 

11.5 

LAKE  CITY 

MAX 

42 

28 

20 

20 

32 

3B 

47 

46 

49 

52 

50 

52 

46 

54 

55 

54 

42 

49 

56 

54 

44 

40 

38 

44 

50 

56 

54 

59 

58 

61 

65 

47.0 

Mm 

6 

20 

0 

.10 

-14 

.  6 

15 

9 

12 

16 

10 

16 

6 

8 

21 

22 

20 

4 

17 

19 

24 

10 

4 

10 

19 

22 

21 

25 

21 

25 

27 

12.9 

LITTLE  HILLS 

MAX 

40 

37 

21 

26 

40 

43 

53 

54 

37 

57 

SO 

57 

58 

68 

64 

60 

49 

54 

60 

59 

50 

40 

42 

56 

60 

63 

65 

60 

61 

68 

69 

52,9 

Mm 

20 

12 

14 

.18 

.22 

11 

14 

18 

25 

21 

20 

10 

10 

10 

22 

32 

19 

9 

24 

25 

22 

8 

3 

11 

15 

18 

19 

18 

18 

19 

20 

14,4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  40  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MARCH  1966 


Day  ol  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

l  ^ 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

E 
< 

MAR VINE 

MAX 

*1 

32 

18 

13 

30 

48 

43 

49 

51 

48 

33 

48 

49 

49 

ss 

31 

50 

43 

30 

31 

43 

33 

33 

49 

33 

50 

55 

61 

35 

61 

64 

46,2 

Mm 

23 

18 

6 

•  9 

.12 

4 

28 

23 

L9 

24 

21 

15 

19 

27 

2  6 

31 

17 

6 

22 

30 

26 

13 

.  2 

10 

16 

21 

7  0 

26 

23 

26 

28 

17.6 

MAvBf LL 

MAX 

64 

37 

21 

22 

28 

36 

47 

47 

52 

32 

45 

52 

53 

33 

63 

60 

46 

48 

60 

36 

31 

31 

40 

53 

57 

tl 

63 

64 

64 

69 

r- 

69.9 

M1N 

20 

19 

9 

-14 

-21 

-  9 

16 

21 

24 

25 

2  3 

18 

22 

24 

24 

29 

21 

13 

22 

25 

17 

16 

17 

16 

19 

18 

20 

20 

21 

21 

20 

16.6 

MEEKER 

MAX 

A* 

95 

24 

24 

94 

44 

49 

52 

56 

95 

50 

56 

56 

62 

61 

6  1 

56 

30 

60 

58 

53 

33 

40 

55 

56 

63 

64 

64 

65 

67 

61 

52.2 

Mm 

26 

23 

10 

>  6 

-  8 

2 

22 

27 

26 

27 

26 

16 

22 

28 

33 

33 

23 

13 

24 

30 

2  b 

11 

3 

16 

24 

23 

23 

23 

23 

23 

2' 

20.2 

MEREDITH 

MAX 

*5 

34 

21 

16 

34 

45 

46 

47 

51 

53 

46 

52 

50 

30 

54 

30 

39 

52 

49 

39 

38 

90 

53 

37 

39 

39 

30 

59 

16 

47.9 

Mm 

6 

18 

3 

-18 

-It 

-  2 

12 

12 

12 

12 

15 

10 

12 

21 

2  0 

1 1 

30 

29 

29 

23 

2G 

10 

.  4 

8 

17 

17 

:  1 

19 

20 

19 

21 

13.1 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

43 

34 

23 

29 

43 

49 

94 

57 

57 

96 

1- 

60 

59 

62 

66 

60 

54 

55 

64 

62 

37 

14 

32 

37 

39 

tl 

61 

64 

t7 

69 

72 

35.2 

Mm 

27 

18 

10 

9 

3 

18 

29 

31 

34 

32 

34 

27 

36 

39 

33 

33 

29 

23 

33 

33 

3- 

16 

It 

7  8 

33 

34 

34 

37 

35 

38 

60 

28.4 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

SO 

48 

36 

27 

28 

39 

40 

55 

60 

63 

63 

57 

62 

64 

66 

66 

43 

37 

68 

65 

to 

38 

48 

60 

64 

63 

66 

t9 

68 

70 

55.9 

Mm 

20 

30 

19 

9 

4 

5 

20 

24 

27 

25 

29 

24 

23 

32 

31 

32 

30 

14 

18 

30 

37 

13 

12 

16 

24 

29 

31 

33 

34 

32 

33 

23.6 

NORTHOALE 

MAX 

4* 

96 

29 

30 

36 

42 

49 

46 

60 

92 

13 

54 

57 

60 

6  0 

60 

54 

60 

63 

57 

17 

31 

51 

60 

39 

68 

63 

66 

69 

70 

7: 

34.5 

Mm 

20 

21 

11 

.  3 

.  6 

• 

21 

18 

25 

21 

27 

20 

21 

27 

27 

33 

25 

20 

26 

30 

10 

17 

19 

21 

30 

25 

2  5 

25 

25 

26 

j: 

21.6 

NORWOOD 

MAX 

41 

35 

23 

26 

37 

39 

49 

53 

91 

55 

34 

55 

56 

60 

62 

57 

50 

32 

52 

57 

53 

47 

48 

!  i 

56 

62 

63 

64 

64 

66 

70 

32.1 

Mm 

16 

18 

12 

•  11 

-  3 

4 

20 

26 

30 

29 

27 

22 

26 

29 

31 

31 

22 

16 

29 

35 

32 

18 

11 

17 

30 

32 

2  9 

28 

28 

26 

28 

22.1 

OURAY 

MAX 

42 

35 

21 

19 

37 

41 

47 

49 

92 

54 

47 

51 

54 

37 

S  7 

38 

49 

50 

tl 

57 

13 

46 

39 

48 

51 

59 

59 

19 

59 

60 

66 

49.3 

Mm 

23 

20 

9 

.  2 

.  3 

12 

29 

26 

90 

29 

28 

20 

28 

33 

31 

33 

25 

19 

32 

30 

35 

10 

8 

19 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

12 

24.0 

PASOSA  SPRINGS 

MAX 

41 

38 

29 

24 

37 

42 

51 

50 

93 

92 

14 

55 

55 

57 

S  9 

58 

54 

30 

39 

38 

14 

11 

48 

57 

62 

59 

62 

64 

63 

67 

72 

52.6 

Mm 

6 

19 

.  9 

.25 

•  21 

■  6 

5 

11 

14 

14 

1  4 

13 

14 

21 

19 

18 

21 

9 

17 

24 

2C 

19 

6 

17 

31 

23 

25 

!- 

24 

22 

21 

13.4 

PALISADE 

MAX 

SI 

49 

40 

32 

31 

42 

52 

54 

61 

65 

63 

60 

63 

63 

71 

67 

47 

37 

65 

t9 

t4 

45 

52 

61 

t7 

71 

72 

74 

74 

75 

38.9 

Mm 

29 

90 

19 

tl 

13 

15 

29 

31 

37 

36 

40 

36 

38 

40 

42 

38 

34 

23 

32 

36 

41 

19 

25 

26 

33 

38 

39 

44 

42 

43 

44 

32.4 

PAL  1 SADE  LAKES  6  SSE 

MAX 

32 

32 

22 

22 

34 

42 

46 

48 

50 

30 

32 

50 

32 

54 

4 1 

47 

32 

51 

4t 

43 

42 

50 

31 

33 

54 

37 

56 

60 

66 

47.1 

Mm 

2 

1 

•  13 

.25 

•  22 

3 

14 

6 

1  0 

10 

11 

9 

10 

20 

1  7 

11 

19 

2 

14 

20 

12 

12 

1 

12 

23 

19 

21 

20 

19 

18 

21 

9.6 

PAONIA 

MAX 

46 

40 

21 

28 

42 

46 

56 

61 

62 

63 

58 

62 

64 

68 

69 

68 

58 

56 

t7 

66 

38 

54 

50 

63 

67 

69 

70 

70 

71 

73 

58.8 

Mm 

24 

26 

11 

.  2 

1 

13 

15 

25 

28 

27 

30 

25 

28 

32 

33 

27 

31 

14 

29 

32 

37 

14 

14 

21 

26 

25 

28 

27 

28 

29 

27 

23.6 

PARADOX 

MAX 

65 

71 

63 

66 

68 

6  1 

47 

57 

66 

68 

71 

72 

74 

64 

76 

79 

Mm 

19 

27 

28 

30 

25 

19 

25 

30 

41 

17 

13 

21 

30 

25 

29 

26 

2a 

28 

27 

PITKIN 

MAX 

40 

26 

20 

14 

23 

34 

39 

41 

43 

42 

40 

40 

41 

46 

36 

38 

46 

48 

41 

34 

33 

44 

47 

49 

49 

30 

50 

53 

37 

40,6 

Mm 

0 

12 

•  11 

.26 

.24 

-  9 

13 

4 

9 

a 

13 

1 

5 

12 

1  3 

13 

18 

.  6 

9 

14 

22 

4 

.12 

0 

10 

14 

14 

14 

14 

13 

16 

5.7 

POwDFRHORN 

MAX 

30 

29 

19 

14 

22 

24 

36 

38 

43 

41 

39 

45 

41 

65 

41 

3 1 

4  1 

40 

47 

46 

40 

34 

35 

45 

44 

50 

13 

i- 

58 

54 

58 

40,  t 

Mm 

.  2 

a  .12 

.10  -27 

.11 

6.2 

4 

4 

13 

-  1 

3 

15 

12 

14 

18 

0 

10 

4 

.  3 

4 

.  5 

7 

17 

5 

15 

15 

It 

15 

14 

4.8 

RAN6ELV 

MAX 

4$ 

41 

25 

29 

32 

40 

46 

50 

57 

58 

52 

55 

39 

64 

6  7 

64 

54 

32 

58 

56 

10 

44 

45 

16 

62 

45 

68 

48 

69 

72 

72 

54,0 

Mm 

23 

22 

8 

.17 

•  11 

•  4 

15 

18 

24 

19 

24 

20 

24 

25 

27 

28 

22 

18 

22 

19 

2  6 

19 

14 

11 

20 

20 

24 

24 

23 

28 

25 

18.2 

RICO 

MAX 

37 

25 

19 

20 

44 

39 

45 

49 

49 

50 

49 

54 

51 

54 

S  4 

49 

42 

50 

50 

50 

42 

40 

47 

52 

31 

32 

13 

58 

56 

60 

6t 

41.8 

Mm 

7 

12  .  9 

.  5 

7 

9 

15 

9 

16 

12 

17 

8 

13 

22 

17 

17 

22 

4 

18 

23 

23 

6 

.  4 

14 

29 

19 

2.' 

19 

18 

19 

20 

13, t 

RIFLE 

MAX 

49 

42 

28 

29 

38 

-a 

51 

56 

61 

60 

57 

58 

60 

66 

6  1 

13 

62 

64 

62 

35 

46 

6C 

65 

68 

69 

70 

70 

72 

73 

37.7 

Mm 

22 

26 

It 

0 

2 

12 

26 

22 

23 

25 

26 

20 

21 

26 

2  a 

26 

30 

12 

24 

31 

30 

17 

11 

17 

20 

22 

22 

24 

25 

23 

26 

21.1 

51LVERTON 

MAX 

35 

36 

35 

25 

40 

35 

44 

45 

47 

48 

50 

30 

51 

9  3 

41 

45 

46 

47 

46 

42 

38 

42 

50 

50 

55 

54 

48 

34 

59 

45.3 

Mm 

2-4-2 

-  9  -20 

3 

8 

.  1 

9 

5 

10 

8 

•  1 

15 

13 

11 

22 

20 

13 

12 

10 

1 

-  6 

4 

20 

9 

25 

16 

17 

17 

20 

8.0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

38 

35 

25 

18 

25 

44 

45 

42 

53 

49 

44 

49 

46 

53 

43 

54 

49 

4! 

35 

41 

49 

51 

55 

57 

60 

59 

60 

to 

46.5 

Mm 

10 

21 

4 

.  2  -22  •  5 

18 

15 

17 

15 

15 

4 

10 

19 

2 

19 

13 

13 

25 

17 

11 

.  7 

0 

9 

13 

It 

17 

19 

20 

20 

11.2 

TAVLOR  PARK 

MAX 

31 

34 

31 

19 

15 

32 

39 

42 

42 

46 

44 

45 

48 

44 

46 

42 

40 

48 

46 

63 

38 

37 

46 

48 

48 

52 

49 

49 

53 

41.7 

Mm 

-17 

•  10 

10 

-  4  -15  -38 

-23 

11 

.  9 

0 

.  7 

•  12 

-15 

■11 

2 

1 

2 

17 

-10 

-  1 

4 

25 

5 

•  22 

-12 

-  5 

-  4 

4 

5 

3 

t 

.  3.8 

TELLURIDE 

MAX 

40 

28 

19 

23 

43 

36 

44 

49 

80 

49 

48 

55 

52 

53 

5  1 

46 

48 

55 

54 

30 

28 

45 

32 

45 

55 

18 

59 

51 

62 

67 

47.2 

Mm 

14 

13 

2 

.11  -12 

3 

22 

10 

19 

14 

25 

7 

14 

17 

19 

27 

18 

3 

24 

26 

24 

t 

.  4 

14 

25 

17 

28 

20 

28 

21 

2: 

14.7 

URAVAN 

MAX 

46 

45 

98 

33 

46 

66 

59 

63 

64 

65 

66 

65 

66 

69 

71 

69 

66 

62 

46 

66 

66 

tl 

56 

63 

62 

69 

71 

72 

73 

74 

77 

61,6 

Mm 

29 

30 

21 

12 

14 

20 

25 

27 

32 

30 

35 

27 

29 

33 

33 

34 

35 

2  2 

32 

33 

39 

23 

20 

27 

33 

32 

33 

33 

34 

35 

34 

29.0 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

39 

36 

27 

26 

33 

41 

47 

48 

50 

50 

91 

51 

53 

36 

58 

35 

49 

49 

57 

54 

51 

48 

4t 

54 

37 

39 

42 

61 

to 

64 

69 

30.4 

Mm 

9 

17  -10 

.21  -15  .  5 

18 

14 

16 

16 

19 

17 

18 

25 

24 

22 

23 

12 

21 

26 

21 

13 

8 

19 

28 

24 

25 

25 

25 

24 

26 

13.7 

VAMPA 

MAX 

45 

32 

20 

13 

29 

45 

46 

46 

51 

46 

42 

49 

50 

51 

11 

36 

46 

38 

55 

55 

46 

28 

33 

47 

49 

51 

54 

56 

55 

58 

38 

43.3 

Mm 

21 

18 

3 

.  6  .15 

4 

18 

19 

23 

24 

16 

11 

19 

30 

26 

31 

13 

1 

22 

26 

25 

3 

.  1 

10 

20 

21 

2  2 

22 

22 

22 

23 

16.0 

YELLOW  JACKET  1NW 

MAX 

40 

35 

20 

21 

32 

44 

49 

52 

52 

54 

46 

50 

53 

36 

19 

43 

49 

56 

56 

13 

48 

47 

56 

57 

58 

to 

63 

63 

65 

70 

50.2 

•       •  ■ 

Mm 

ie 

17 

8 

.12  .  6 

13 

21 

25 

30 

28 

26 

21 

26 

34 

32 

31 

26 

18 

30 

35 

31 

17 

20 

26 

33 

32 

33 

32 

32 

35 

36 

24.1 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  OJ 

AKRON   Hi  AIRPORT 

MAX 

51 

31 

24 

28 

36 

45 

53 

59 

64 

63 

52 

60 

67 

67 

69 

46 

38 

70 

57 

61 

33 

34 

33 

50 

58 

62 

69 

63 

73 

75 

55.0 

Mm 

21 

22 

12 

10 

11 

12 

22 

29 

33 

34 

29 

29 

34 

41 

36 

44 

27 

25 

29 

35 

25 

12 

3 

12 

28 

22 

30 

36 

35 

33 

38 

26.4 

BONNY  DAM 

MAX 

53 

52 

97 

26 

30 

37 

47 

56 

18 

70 

69 

58 

64 

69 

73 

75 

50 

38 

69 

63 

64 

30 

36 

56 

50 

62 

tl 

73 

63 

76 

St. 8 

Mm 

29 

28 

17 

13 

14 

10 

25 

25 

28 

29 

32 

23 

27 

32 

32 

34 

38 

28 

27 

29 

30 

27 

10 

12 

14 

22 

25 

31 

37 

36 

19 

25.9 

BURLINGTON 

MAX 

32 

46 

96 

31 

36 

49 

57 

59 

Tl 

69 

61 

62 

69 

71 

73 

77 

74 

98 

70 

65 

63 

38 

3t 

16 

50 

62 

61 

72 

63 

73 

79 

to.o 

Mm 

28 

16 

14 

13 

13 

26 

29 

34 

36 

38 

31 

33 

39 

36 

41 

37 

22 

34 

42 

29 

26 

9 

14 

31 

26 

32 

11 

35 

39 

49 

38 

29.6 

Cheyenne  wells 

MAX 

55 

55 

49 

31 

37 

47 

61 

59 

68 

68 

70 

60 

71 

70 

73 

77 

61 

37 

68 

66 

65 

to 

53 

19 

57 

tl 

46 

70 

t7 

74 

79 

tl.t 

Mm 

23 

27 

12 

14 

8 

23 

25 

27 

32 

39 

37 

23 

33 

34 

32 

36 

23 

23 

37 

29 

27 

12 

10 

1  9 

25 

32 

30 

34 

33 

32 

32 

26.7 

Flagler  2  nw 

MAX 

33 

46 

97 

27 

36 

46 

60 

57 

67 

66 

38 

62 

68 

68 

70 

76 

67 

57 

68 

tl 

61 

57 

35 

18 

53 

to 

63 

ta 

t4 

72 

73 

58.7 

Mm 

23 

23 

11 

12 

10 

11 

22 

25 

2  6 

26 

31 

22 

27 

39 

>C 

37 

37 

15 

23 

30 

2  9 

It 

5 

1  1 

23 

22 

27 

31 

28 

34 

33 

24.0 

HOLYOKE 

MAX 

47 

36 

29 

27 

34 

49 

52 

53 

70 

70 

62 

65 

73 

73 

76 

74 

62 

63 

66 

69 

51 

35 

48 

49 

38 

60 

73 

87 

7t 

79 

38.9 

Mm 

30 

27 

12 

10 

14 

9 

18 

29 

28 

34 

33 

26 

29 

39 

36 

40 

27 

22 

32 

27 

28 

20 

7 

9 

27 

22 

32 

31 

33 

3t 

15 

2t.2 

STRATTON  3  NE 

MAX 

49 

44 

94 

32 

36 

48 

58 

57 

'0 

68 

59 

66 

70 

71 

74 

76 

67 

58 

69 

63 

65 

58 

37 

38 

51 

62 

62 

71 

63 

74 

78 

39. t 

Mm 

29 

25 

20 

12 

12 

11 

27 

25 

7  9 

31 

31 

31 

29 

40 

33 

45 

41 

20 

38 

35 

32 

20 

9 

9 

28 

22 

30 

40 

32 

40 

40 

28.0 

WRAV 

MAX 

95 

51 

99 

30 

35 

48 

54 

57 

7  3 

71 

64 

67 

74 

74 

76 

92 

77 

39 

76 

72 

69 

63 

37 

19 

57 

61 

83 

7* 

72 

77 

79 

t2.3 

Mm 

26 

29 

19 

10 

16 

8 

18 

25 

28 

31 

19 

24 

26 

34 

32 

44 

34 

23 

22 

34 

27 

23 

10 

9 

28 

20 

29 

34 

36 

39 

39 

26.1 

YUMA 

MAX 

39 

53 

43 

36 

39 

4  7 

54 

56 

69 

70 

69 

64 

70 

75 

76 

78 

70 

36 

74 

75 

64 

38 

45 

19 

to 

58 

62 

74 

73 

73 

79 

t2.5 

Mm 

26 

24 

16 

16 

12 

20 

19 

29 

26 

31 

13 

24 

27 

38 

>1 

49 

41 

2* 

29 

32 

28 

19 

10 

8 

27 

22 

2t 

31 

33 

36 

38 

27.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MARCH  1966 


Station 

Day  ot  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

... 

PLATTE  DRAINAGE 

BAMN 

04 

ALLFNSPARK 

MAX 

42 

35 

18 

12 

32 

41 

43 

48 

32 

44 

46 

30 

49 

52 

98 

55 

43 

42 

54 

55 

40 

30 

32 

50 

49 

50 

53 

51 

50 

99 

60 

45 

i0 

NUN 

18 

15 

2 

.  3 

1 

23 

IT 

25 

24 

25 

23 

18 

15 

22 

24 

26 

15 

13 

32 

33 

25 

10 

5 

12 

18 

26 

22 

23 

22 

33 

40 

1  9 

5 

ANTERC  RESERVOIR 

MAX 

40 

32 

15 

13 

40 

45 

45 

48 

50 

4g 

45 

94 

50 

52 

54 

55 

48 

46 

54 

52 

47 

37 

38 

51 

53 

56 

56 

96 

53 

60 

61 

47 

.0 

MIN 

4 

13 

1 

•  6 

•  20 

-  5 

17 

10 

20 

12 

17 

3 

10 

14 

14 

16 

20 

9 

15 

29 

22 

-  2 

•  13 

4 

11 

9 

10 

10 

10 

10 

9 

0 

►  8 

bailey 

MAX 

SO 

44 

24 

24 

43 

48 

55 

56 

60 

99 

33 

61 

63 

59 

61 

64 

55 

54 

64 

61 

54 

43 

38 

56 

94 

60 

61 

62 

55 

70 

67 

54 

2 

MIN 

20 

15 

10 

3 

-  9 

10 

26 

14 

20 

24 

1« 

17 

28 

28 

18 

21 

29 

9 

17 

35 

21 

8 

.10 

9 

16 

14 

24 

IT 

19 

19 

20 

16 

,3 

BOULDER 

MAX 

52 

48 

32 

32 

46 

49 

61 

58 

69 

67 

59 

64 

71 

70 

71 

74 

65 

60 

71 

65 

65 

53 

42 

62 

59 

64 

66 

69 

66 

71 

77 

60 

>6 

MIN 

27 

25 

15 

15 

20 

18 

23 

35 

33 

47 

32 

28 

27 

47 

49 

38 

35 

29 

35 

47 

32 

27 

14 

19 

35 

2T 

36 

42 

40 

61 

56 

3  1 

,9 

BR  t  GGSDALE 

MAX 

55 

51 

42 

43 

45 

53 

61 

61 

60 

72 

60 

67 

70 

Tl 

74 

63 

60 

59 

64 

66 

41 

41 

62 

36 

6T 

62 

69 

67 

79 

77 

60 

,5 

MIN 

19 

12 

•  4 

-17 

-11 

8 

20 

21 

26 

33 

IT 

19 

30 

25 

24 

24 

21 

20 

21 

19 

20 

8 

8 

20 

19 

20 

22 

32 

27 

29 

17 

,7 

BYERS 

MAX 

60 

52 

32 

29 

35 

45 

58 

60 

64 

64 

57 

63 

68 

72 

68 

73 

68 

57 

68 

64 

66 

57 

39 

60 

55 

60 

65 

6T 

64 

73 

76 

59 

,3 

MIN 

25 

22 

9 

9 

6 

15 

22 

28 

29 

28 

25 

25 

29 

30 

29 

38 

13 

16 

28 

32 

25 

20 

4 

14 

28 

24 

29 

32 

27 

37 

41 

23 

8 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

38 

41 

32 

20 

24 

37 

46 

47 

51 

32 

52 

44 

54 

57 

55 

57 

61 

52 

42 

58 

55 

48 

34 

45 

51 

46 

30 

54 

56 

50 

60 

47 

MIN 

16 

12 

17 

3 

-  3 

-  2 

21 

15 

26 

32 

26 

26 

1  7 

28 

36 

26 

32 

14 

12 

29 

34 

21 

1 1 

2 

13 

19 

20 

21 

23 

24 

31 

1  9 

4 

CASTLE  ROCK 

MAX 

53 

46 

36 

27 

40 

48 

39 

54 

63 

60 

57 

60 

66 

63 

65 

6T 

65 

53 

68 

61 

61 

54 

45 

34 

5T 

61 

63 

64 

62 

71 

73 

57 

,4 

MIN 

23 

15 

11 

9 

-  2 

12 

21 

33 

29 

27 

27 

22 

2T 

30 

29 

40 

31 

14 

36 

30 

24 

19 

0 

14 

24 

24 

26 

20 

25 

27 

29 

22 

,3 

CHEESMAN 

MAX 

48 

44 

28 

30 

48 

55 

98 

57 

59 

60 

36 

63 

6T 

61 

64 

60 

52 

62 

64 

60 

56 

50 

42 

58 

58 

63 

66 

63 

57 

70 

69 

56 

,  3 

MIN 

21 

19 

12 

-  5 

-  7 

5 

20 

21 

25 

19 

23 

15 

19 

25 

21 

30 

30 

23 

25 

44 

25 

16 

•  2 

12 

21 

21 

22 

23 

23 

23 

24 

1  9 

2 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

61 

43 

37 

31 

45 

56 

64 

64 

69 

65 

58 

64 

Tl 

68 

70 

TO 

65 

60 

72 

70 

65 

55 

40 

62 

65 

6T 

TO 

T5 

75 

60 

61 

.9 

MIN 

25 

26 

6 

3 

4 

14 

21 

29 

25 

31 

28 

22 

29 

32 

35 

40 

30 

20 

30 

35 

35 

20 

3 

10 

25 

25 

28 

30 

39 

37 

24 

,4 

DENVER  wB  AIRPORT 

MAX 

59 

40 

29 

33 

44 

55 

63 

65 

68 

64 

56 

63 

68 

66 

69 

74 

31 

58 

71 

62 

66 

31 

39 

62 

5T 

63 

66 

69 

67 

74 

76 

59 

>o 

MIN 

26 

24 

7 

11 

9 

17 

24 

29 

31 

33 

25 

23 

29 

34 

34 

42 

26 

25 

36 

32 

26 

14 

9 

19 

26 

23 

2B 

33 

30 

35 

60 

25 

9 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

57 

38 

29 

31 

42 

53 

62 

62 

65 

62 

<5 

64 

69 

69 

69 

72 

36 

56 

70 

61 

64 

31 

38 

63 

56 

62 

65 

6T 

65 

75 

74 

58 

,1 

MIN 

34 

29 

15 

13 

16 

24 

30 

38 

36 

40 

38 

32 

39 

42 

41 

48 

30 

23 

43 

40 

31 

20 

14 

26 

36 

33 

38 

41 

39 

43 

47 

32 

9 

ELBERT 

MAX 

52 

44 

29 

25 

36 

45 

57 

56 

63 

58 

53 

55 

65 

66 

63 

65 

60 

52 

62 

60 

60 

52 

35 

54 

52 

39 

66 

61 

59 

67 

72 

34 

,  7 

MIN 

12 

18 

8 

3 

-  7 

5 

18 

18 

26 

23 

22 

22 

23 

23 

23 

33 

26 

T 

27 

38 

22 

15 

-  6 

14 

20 

21 

22 

23 

21 

25 

24 

1  8 

4 

ESTE5  PARK 

MAX 

50 

44 

30 

18 

38 

47 

50 

51 

56 

61 

48 

57 

59 

57 

58 

61 

56 

48 

58 

56 

45 

34 

38 

54 

93 

56 

58 

60 

58 

69 

64 

51 

,4 

MIN 

32 

20 

9 

3 

8 

28 

21 

26 

30 

31 

29 

8 

24 

37 

24 

22 

19 

19 

35 

41 

27 

15 

6 

12 

16 

16 

18 

21 

21 

26 

43 

22 

,2 

evergreen 

MAX 

93 

49 

32 

26 

41 

90 

56 

55 

61 

99 

52 

56 

65 

61 

62 

65 

64 

5T 

6T 

63 

58 

55 

3T 

55 

33 

58 

58 

61 

56 

68 

78 

55 

.8 

MIN 

14 

14 

9 

1 

0 

14 

18 

22 

25 

25 

23 

15 

22 

28 

23 

24 

25 

18 

25 

30 

22 

18 

.  4 

13 

20 

20 

21 

23 

23 

23 

26 

1  8 

,T 

FORT  COLLINS 

MAX 

54 

42 

31 

31 

45 

48 

57 

51 

66 

96 

57 

59 

69 

67 

67 

75 

63 

59 

66 

62 

59 

39 

43 

59 

5T 

63 

66 

69 

66 

76 

77 

58 

,1 

MIN 

24 

24 

15 

IS 

11 

13 

20 

25 

27 

30 

37 

24 

2T 

37 

31 

30 

31 

21 

26 

38 

33 

22 

11 

15 

23 

24 

2T 

29 

31 

30 

34 

2  5 

3 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

33 

47 

31 

34 

46 

50 

63 

64 

68 

67 

57 

64 

69 

T2 

Tl 

73 

60 

59 

Tl 

60 

67 

38 

40 

60 

56 

64 

66 

68 

65 

79 

79 

59 

.9 

MIN 

25 

20 

15 

16 

6 

11 

19 

26 

23 

31 

2? 

18 

22 

26 

27 

29 

20 

15 

25 

26 

27 

20 

8 

14 

23 

20 

25 

28 

26 

29 

34 

21 

,  9 

FORT  MORGAN 

MAX 

54 

55 

49 

34 

32 

44 

33 

58 

55 

65 

68 

58 

63 

T2 

72 

73 

76 

4T 

60 

72 

61 

66 

41 

41 

61 

54 

62 

6T 

72 

67 

78 

59 

,0 

MIN 

27 

25 

U 

14 

12 

15 

23 

26 

28 

29 

36 

24 

26 

35 

32 

33 

35 

26 

24 

32 

32 

29 

10 

16 

25 

24 

29 

36 

33 

36 

37 

26 

,5 

GEORGETOWN 

MAX 

45 

37 

20 

19 

40 

50 

44 

50 

53 

91 

46 

57 

53 

55 

57 

57 

50 

43 

56 

55 

46 

3T 

3T 

52 

54 

3T 

5T 

59 

52 

63 

63 

48 

9 

MIN 

22 

17 

5 

0 

6 

18 

25 

26 

34 

28 

23 

23 

31 

36 

31 

32 

14 

14 

25 

28 

26 

11 

9 

16 

29 

22 

30 

31 

26 

33 

36 

22 

,7 

GRANT 

MAX 

46 

37 

20 

IS 

43 

50 

48 

52 

33 

30 

46 

34 

52 

31 

54 

55 

47 

45 

95 

54 

49 

3T 

31 

49 

4T 

56 

5T 

53 

50 

62 

62 

47 

.8 

MIN 

9 

10 

5 

.  3 

-  5 

9 

18 

22 

27 

20 

18 

1  1 

22 

29 

22 

18 

20 

1 

11 

18 

19 

8 

.  3 

11 

22 

18 

21 

19 

22 

23 

21 

!4 

,T 

GREELEY 

MAX 

55 

55 

35 

29 

34 

38 

90 

57 

54 

69 

62 

61 

62 

71 

71 

T2 

75 

45 

61 

71 

32 

64 

31 

4T 

63 

60 

65 

69 

71 

71 

78 

58 

,0 

MIN 

21 

21 

15 

15 

12 

14 

9 

26 

25 

28 

33 

22 

22 

24 

29 

29 

32 

2T 

23 

26 

32 

28 

14 

15 

22 

23 

25 

30 

30 

31 

31 

2  3 

,7 

GROVER  10  w 

MAX 

55 

45 

26 

30 

45 

53 

62 

53 

67 

57 

56 

58 

68 

69 

70 

T2 

61 

58 

6T 

62 

38 

39 

39 

61 

60 

66 

6T 

69 

67 

73 

75 

58 

4 

MIN 

23 

19 

10 

11 

11 

14 

20 

30 

25 

32 

29 

27 

28 

39 

36 

30 

32 

IT 

29 

36 

35 

19 

16 

12 

29 

24 

28 

34 

38 

37 

42 

26 

2 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

30 

37 

25 

20 

42 

51 

92 

52 

59 

37 

49 

54 

60 

38 

60 

63 

32 

50 

63 

56 

32 

40 

41 

56 

50 

36 

56 

58 

39 

66 

65 

51 

,8 

MIN 

22 

15 

8 

4 

6 

21 

18 

20 

27 

24 

26 

IB 

26 

32 

25 

22 

17 

16 

24 

34 

23 

13 

3 

16 

21 

20 

29 

23 

26 

28 

33 

20 

6 

JONES  PASS  2  F 

MAX 

35 

40 

42 

41 

34 

42 

45 

49 

40 

33 

35 

2T 

24 

40 

42 

44 

49 

48 

47 

MIN 

10 

12 

13 

14 

18 

20 

15 

18 

6 

4 

11 

0 

-  8 

6 

8 

8 

19 

15 

18 

JULESBURG 

MAX 

47 

38 

27 

25 

33 

44 

49 

47 

69 

70 

59 

64 

73 

73 

75 

T8 

67 

55 

T2 

63 

63 

4T 

34 

64 

51 

55 

59 

T3 

66 

77 

76 

57 

3 

MIN 

28 

26 

12 

8 

12 

8 

23 

26 

30 

31 

33 

26 

32 

38 

30 

43 

34 

29 

22 

31 

30 

21 

12 

10 

24 

24 

30 

33 

38 

35 

39 

26 

9 

KASSLER 

MAX 

60 

42 

31 

33 

47 

58 

64 

64 

69 

69 

60 

65 

72 

66 

70 

74 

66 

60 

T2 

65 

64 

5T 

41 

60 

58 

65 

68 

68 

65 

75 

77 

61 

3 

MIN 

24 

25 

14 

8 

10 

20 

20 

29 

23 

37 

32 

30 

37 

41 

39 

35 

31 

12 

40 

28 

23 

22 

9 

14 

34 

23 

35 

36 

39 

40 

40 

27 

4 

KAUFFMAN   4  SSF 

MAX 

33 

39 

27 

24 

41 

52 

59 

50 

65 

64 

55 

60 

70 

68 

70 

73 

66 

55 

68 

60 

60 

42 

36 

59 

54 

62 

65 

69 

64 

73 

74 

57 

3 

MIN 

21 

21 

12 

12 

11 

5 

11 

26 

22 

33 

32 

21 

22 

40 

30 

30 

34 

17 

21 

37 

24 

21 

5 

8 

26 

IT 

28 

26 

34 

34 

29 

22 

q 

LAKE  GEORGE  8  Sk 

MAX 

42 

34 

18 

16 

39 

41 

46 

50 

51 

50 

48 

33 

53 

53 

57 

35 

53 

47 

55 

54 

47 

41 

3T 

50 

52 

58 

55 

55 

55 

61 

62 

4ft 

I 

MIN 

.  5 

7 

3 

.  5 

-  3 

-  1 

13 

10 

16 

16 

16 

11 

16 

22 

18 

20 

24 

10 

IT 

19 

16 

5 

.10 

8 

15 

16 

12 

19 

16 

17 

20 

1  1 

5 

LAKFWCOO 

MAX 

53 

47 

33 

29 

43 

49 

61 

62 

66 

60 

36 

59 

6B 

66 

67 

72 

48 

54 

TO 

62 

64 

54 

35 

60 

56 

61 

63 

6T 

66 

73 

75 

96 

0 

MIN 

26 

24 

12 

13 

1 1 

20 

23 

30 

31 

37 

33 

28 

33 

38 

41 

46 

28 

22 

35 

42 

29 

23 

10 

19 

32 

25 

33 

3T 

35 

38 

55 

29 

4 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

54 

56 

32 

31 

37 

48 

50 

63 

64 

69 

65 

58 

64 

72 

72 

73 

77 

43 

61 

70 

61 

66 

32 

43 

61 

60 

65 

68 

71 

70 

78 

59 

2 

MIN 

24 

23 

16 

12 

6 

14 

21 

29 

26 

29 

30 

21 

24 

30 

31 

28 

36 

19 

27 

34 

30 

29 

11 

16 

24 

21 

28 

29 

30 

29 

33 

24 

6 

PARKER  9  E 

MAX 

62 

51 

30 

30 

48 

58 

63 

65 

71 

61 

57 

68 

TO 

64 

72 

68 

61 

56 

TO 

62 

60 

50 

42 

55 

60 

65 

T* 

T5 

62 

70 

75 

60 

9 

MIN 

22 

22 

11 

13 

16 

13 

20 

24 

25 

26 

26 

21 

29 

25 

31 

33 

25 

17 

26 

27 

20 

16 

.  6 

14 

2T 

21 

24 

30 

24 

31 

35 

22, 

1 

RED  FEATHER  LAKES  2 

SE 

MAX 

45 

37 

23 

17 

45 

43 

46 

45 

53 

47 

48 

53 

59 

55 

56 

57 

45 

42 

58 

53 

41 

30 

36 

90 

48 

55 

5T 

5T 

57 

64 

66 

47 

9 

Mm 

16 

18 

1 

.  3 

4 

13 

24 

22 

31 

21 

7 

24 

31 

24 

29 

12 

13 

29 

24 

8 

.  3 

5 

14 

IT 

19 

19 

20 

28 

16 

6 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

44 

33 

27 

25 

31 

42 

47 

45 

66 

67 

59 

6T 

71 

70 

74 

77 

61 

34 

70 

65 

62 

60 

33 

48 

49 

55 

60 

TO 

65 

73 

75 

55 

7 

MIN 

30 

25 

11 

8 

12 

9 

22 

28 

30 

37 

35 

33 

29 

43 

37 

41 

37 

25 

28 

37 

28 

19 

8 

10 

30 

25 

36 

30 

37 

38 

43 

27 

8 

SPICER 

MAX 

37 

32 

'7 

9 

28 

34 

40 

42 

46 

44 

66 

45 

51 

49 

50 

41 

37 

47 

52 

40 

24 

29 

46 

50 

50 

31 

34 

51 

55 

53 

41. 

7 

MIN 

21 

14 

0 

-  7 

.  A 

4 

18 

5 

23 

18 

18 

20 

24 

20 

26 

10 

T 

18 

24 

22 

•  4 

.  6 

2 

12 

14 

19 

IT 

17 

19 

24 

13. 

0 

STERL ING 

MAX 

52 

52 

34 

22 

31 

39 

48 

55 

54 

64 

65 

54 

61 

70 

70 

71 

77 

4T 

57 

72 

58 

63 

30 

3T 

58 

53 

59 

63 

70 

64 

74 

55, 

6 

MIN 

25 

26 

15 

13 

14 

10 

20 

23 

25 

27 

30 

24 

25 

34 

30 

34 

35 

25 

21 

36 

27 

26 

10 

11 

25 

20 

26 

26 

30 

32 

34 

24, 

9 

WALOEN 

MAX 

42 

34 

32 

15 

31 

44 

42 

44 

49 

48 

42 

50 

51 

51 

54 

58 

41 

40 

52 

49 

41 

26 

2T 

48 

48 

50 

55 

55 

52 

60 

58 

44  , 

T 

Mm 

11 

18 

0 

-11 

-16 

9 

17 

22 

24 

25 

12 

5 

12 

27 

21 

22 

11 

10 

23 

23 

21 

-  2 

-14 

-  4 

T 

14 

IT 

IT 

20 

17 

20 

12. 

2 

<ATERDAi  E 

MAX 

43 

43 

31 

32 

46 

49 

62 

63 

68 

59 

61 

62 

70 

71 

70 

76 

63 

60 

71 

63 

62 

50 

43 

60 

59 

69 

6T 

63 

68 

78 

78 

60, 

1 

MIN 

25 

23 

13 

12 

3 

12 

23 

30 

37 

28 

29 

25 

28 

35 

33 

31 

31 

19 

28 

45 

27 

21 

9 

10 

26 

21 

29 

30 

30 

31 

41 

25. 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MARCH  1966 


Day  of  Month 


Station 

m 
c 
> 
< 

1 

2 

3 

4 

s 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

wtGGINS  7  Sw 

MAX 

56 

»s 

33 

30 

39 

47 

57 

38 

66 

63 

67 

61 

68 

70 

69 

76 

63 

58 

70 

60 

66 

36 

45 

60 

58 

64 

67 

71 

66 

77 

79 

60  2 

•       •  • 

MIN 

24 

22 

4 

8 

T 

12 

23 

27 

26 

31 

30 

23 

24 

32 

29 

38 

24 

19 

25 

32 

26 

21 

5 

13 

25 

22 

26 

30 

26 

30 

28 

23|o 

RtO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

AL  AMOSA    -S  AIRPORT 

MAX 

48 

29 

22 

22 

33 

38 

51 

54 

57 

37 

33 

54 

35 

37 

59 

60 

48 

32 

62 

64 

55 

41 

46 

54 

57 

61 

61 

60 

61 

63 

70 

51  9 

MIN 

e 

11 

2 

.  2 

-  6 

2 

11 

14 

19 

16 

19 

15 

15 

20 

19 

13 

19 

7 

16 

20 

30 

13 

4 

14 

18 

19 

21 

21 

22 

19 

21 

14,4 

8LANCA 

MAX 

46 

AO 

34 

26 

34 

38 

50 

53 

58 

58 

56 

54 

36 

57 

58 

61 

54 

32 

61 

63 

35 

50 

43 

37 

60 

60 

64 

61 

66 

63 

66 

3  3  4 

MIN 

12 

20 

5 

-  1 

-  6 

0 

18 

16 

20 

19 

16 

12 

14 

19 

19 

19 

35 

6 

17 

29 

26 

15 

0 

13 

20 

18 

20 

19 

19 

19 

13 

15.3 

CENTER 

MAX 

A3 

33 

21 

22 

29 

34 

48 

49 

54 

52 

34 

53 

54 

57 

60 

61 

46 

52 

58 

63 

57 

33 

45 

34 

61 

62 

64 

64 

63 

67 

74 

51*3 

MIN 

3 

8 

•  2 

-  2 

-  3 

1 

14 

17 

25 

24 

23 

18 

19 

25 

25 

22 

28 

11 

19 

23 

19 

10 

9 

16 

20 

20 

22 

21 

22 

16 

30 

16.4 

DEL  NORTE 

MAX 

40 

35 

24 

23 

30 

40 

43 

48 

50 

50 

53 

32 

36 

59 

60 

60 

49 

52 

62 

62 

50 

46 

45 

33 

58 

60 

64 

62 

59 

67 

72 

51  •  1 

MIN 

7 

21 

-  1 

-  6 

-  9 

4 

13 

19 

20 

23 

24 

20 

22 

29 

28 

23 

29 

13 

25 

26 

29 

16 

9 

21 

24 

26 

28 

27 

28 

26 

30 

19.2 

GREAT  SAND  DUNES  NX 

MAX 

45 

39 

21 

20 

30 

38 

49 

51 

55 

53 

52 

51 

54 

56 

57 

60 

32 

30 

61 

60 

50 

48 

40 

34 

55 

38 

58 

38 

53 

62 

67 

50.2 

MIN 

17 

19 

* 

-  3 

•  4 

8 

19 

22 

26 

25 

29 

32 

25 

27 

26 

29 

31 

18 

23 

28 

31 

16 

4 

19 

27 

25 

28 

28 

26 

26 

28 

2l!l 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

36 

30 

24 

26 

33 

35 

40 

42 

40 

43 

42 

43 

40 

41 

44 

40 

32 

34 

38 

42 

38 

31 

30 

31 

38 

42 

48 

47 

50 

31 

33 

38  8 

MIN 

.  3 

6 

•  24 

-10 

-19 

-  8 

3 

5 

6 

8 

7 

0 

3 

10 

16 

12 

6 

.  4 

5 

10 

12 

-  2 

.10 

■  * 

9 

12 

16 

16 

19 

16 

19 

4.3 

MANASSA 

MAX 

48 

39 

23 

26 

29 

38 

54 

57 

57 

36 

63 

62 

60 

52 

47 

49 

38 

39 

60 

66 

62 

67 

72 

71 

33,1 

MIN 

12 

21 

7 

•  6 

-  6 

3 

14 

19 

18 

19 

14 

20 

14 

31 

17 

6 

14 

19 

17 

19 

19 

17 

21 

20 

14.5 

MONTE  VTSTA 

MAX 

38 

36 

22 

23 

29 

35 

43 

45 

48 

47 

50 

52 

53 

57 

60 

60 

S3 

32 

60 

61 

54 

49 

44 

53 

57 

59 

62 

60 

60 

63 

70 

50  2 

MIN 

7 

19 

0 

2 

-10 

0 

14 

16 

19 

20 

?3 

18 

21 

26 

25 

25 

34 

14 

22 

26 

31 

16 

9 

18 

25 

24 

25 

25 

25 

24 

23 

18.3 

SAGUACHE 

MAX 

A3 

38 

22 

23 

30 

36 

47 

48 

52 

52 

55 

37 

52 

60 

60 

63 

33 

53 

59 

60 

55 

46 

47 

32 

60 

59 

63 

64 

60 

67 

70 

51.8 

MIN 

7 

21 

3 

1 

-  4 

0 

15 

18 

20 

23 

24 

20 

21 

28 

28 

20 

28 

1  1 

23 

22 

17 

14 

11 

19 

22 

23 

28 

25 

22 

18 

33 

18.2 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 

40 

57 

53 

51 

35 

45 

53 

51 

45 

25 

43 

50 

51 

53 

55 

57 

55 

60 

MIN 

•  12 

-  2 

-24 

■12 

-26 

-16 

-  8 

-  2 

4 

3 

7 

-  5 

0 

4 

11 

8 

14 

•  4 

3 

12 

13 

8 

.  6 

0 

11 

17 

17 

16 

16 

17 

2.6 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

26 

18 

4 

1  3 

33 

34 

38 

40 

41 

37 

42 

39 

38 

44 

44 

41 

41 

38 

42 

38 

34 

34 

40 

40 

36 

41 

44 

44 

47 

52 

38 

37.5 

MIN 

r  B 

-  6 

-15 

-17 

-  e 

8 

20 

18 

19 

14 

20 

16 

26 

24 

20 

14 

12 

5 

18 

29 

24 

3 

0 

15 

20 

15 

19 

21 

21 

19 

22 

12.6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

> 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

! 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fasteat  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MOUNTAIN  STANDARD 
5   AM      11    AM        5  PH 

TIME 
11  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66—09 

100-1.99 

<n  a 

Total 

-  •  s 
hi 

P.    &  a 

Hi 

<  -3  ! 

ALAMOSA  WH  AIPPORT 

73 

38 

27 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

4.8 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

1 

2.2 

11.6 

48*. 

36 

22 

46 

22 

19 

40 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

6.0 

DENVER  WB  AIRPORT 

22 

1.9 

9.8 

42 

NE 

21  + 

64 

29 

25 

55 

0 

4 

1 

0 

0 

0 

5 

86 

5.8 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

8 

0.2 

6.3 

35 

SW 

21 

53 

29 

24 

44 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

71 

5.6 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

33 

1.2 

10.3 

56 

N 

22+ 

44 

16 

31 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

* 

87 

5.7 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:       86"  ON  THE  31ST  AT  LAS  ANIMAS 

LOWEST  TEMPERATURE:        "38°  ON  THE  6TH  AT  TAYLOR  PARK 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:       1.70   INCHES  AT  WOLF  CREEK  PASS  4  W 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:         .00   INCH  AT  14  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:     1.50   INCHES  ON  THE  1ST  AT  WOLF  CREEK  PASS  4  W 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL j        26.5  INCHES  AT  BERTHOUD  PASS 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:       84  INCHES  ON  THE  1ST  AT 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
MARCH  1966 


Station 

Day  ot  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COLORADO  SPRINGS  W0  AP 

5NOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

0.1 
T 

FOROER  8  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

PUE8L0  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
W  i  k  tuu  i  v 

T 

0.2 
T 

0.3 

T 

ROCKY  FORD  2  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GnC 

T 
y 

0.5 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

a 

T 

7 

I 

4 

Y 

Y 

1.0 

T 

SAL IDA 

SNOWFALL 
SN  on  GNC 

T 

SPR I  NGF IELD  7  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.2 

2.0 

2 

0.4 

T 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

26 

26 

26 

. 

27 

27 

27 

26 

26 

25 

25 

25 

25 

25 

24 

22 

20 

23 

22 

22 

21 

21 

25 

23 

22 

21 

20 

IB 

16 

U 

12 

10 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

COLORADO  DRAINAGE 

8 AS  I N  02 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

Y 

8.3 

3*0 

g 

■ 

4 

2.0 
3 

2 

] 

T 

Y 

ASPEN 

SNOWFALL 

24 

1.3 

2A 

0.5 

25 

2A 

24 

24 

22 

22 

20 

t  e 

1.5 

K 

IS 

16 

15 

1  3 

T 

1.0 

3.0 

4 

2 

BERTHOUD  PASS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

42 

1.0 
44 

l:S 

42 

42 

42 

42 

0.5 
42 

A! 

5.0 

42 

42 

<,2 

42 

6.C 

3.C 

43 

1.0 

7.5 

1.5 

46 

46 

44 

44 

43 

42 

42 

41 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
cm    nw  Kurt 
bN    UN  (jNU 

l.C 

T 

1.0 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.C 

1.0 

3.5 

COLLBRAN 

SNOWFALL 

3N    UN  UNU 

T 

1.! 

0.5 

3 

2 

1 

T 

CORTE2 

SNOWFALL 

cw    nw  i*iwn 
SN    UN  uNU 

l.C 

1.0 

] 

i 
1 

CRAIG 

SNOWFALL 
CM    nw  f.nfl 

T 

1.9 

0.* 

T 

4 

• 

2 

2 

i 

] 

T 

0.6 

] 

0.8 

T 

3.3 

1.0 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 

3N    UN  UNU 

2T 

6.0 

0.5 

2S 

27 

21 

2* 

2.0 
26 

24 

23 

22 

20 

IS 

16 

16 

14 

0.5 

2 

6.0 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 
cm  am  i-.iin 

3N    UN  <JNU 

1.0 

T? 

7 

7 

7 

6 

A 

3 

i 

3.0 

* 

| 

1.0 

1.0 

4.0 

T 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

SNOWFALL 
cm   nw  r.Kir 

SN    UN  VjNU 

O.f 

T 

j 

, 

] 

1 

D'JRANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6.1 

1.0 

T 

1 

T 

1 

T 

Y 

EAGLE   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

2  2 

T 

0.6 

0.2 

T 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

18 

1.0 

19 

19 

1  = 

19 

18 

17 

T 

16 

14 

T 
13 

3.0 

16 

13 

10 

4 

8 

7 

2.0 
9 

9 

7 

7 

7 

2.0 
9 

9 

7 

6 

5 

4 

'.,'1 

3 

GLENWOOD  SPRINGS  1  »■ 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

"  .  5 

1 

T 

GRAND  JUNCTION  wB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

W 1 N    tQU I  V 

0.3 

T 
T 

| 

T 

GRAND  LAKE  1  Nw 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.! 

0,! 

1.0 

2  i 

T 

23 

23 

22 

T 

l.C 

3.0 

4.0 

1 3 

12 

LO 

■ 

J, 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

;; 

o.< 

l.C 

16 

O.S 
17 

15 

14 

T 

1.0 

1 

T 

MATBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.C 

o.< 

T 

] 

3 

2 

1 

Y 

T 

T 
T 

0.2 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

l.j 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.5 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.5 

T 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

Ouray 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

19 

1.0 

20 

1.3 

21 

0.3 
21 

20 

T 

20 

T 
18 

16 

14 

13 

T 

12 

1 1 

9 

• 

5 

3 

1 

T 

T 

5.0 
5 

3 

1 

T 

PAGOSA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

T 
12 

12 

12 

11 

to 

8 

6 

6 

i 

5 

* 

2 

2 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
MARCH  1966 


Day  of  month 


MHD 

1 

2 

3 

4 

s 

I 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 1 LVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

34 

1.0 
3! 

1.0 
38 

3« 

34 

34 

T 
34 

34 

32 

30 

2a 

26 

24 

22 

20 

13 

T 
16 

14 

12 

10 

8 

6 

1.0 
7 

6 

1 

2.0 
2 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

It 

18 

11 

0.1 
18 

18 

IT 

IT 

16 

1! 

14 

i.) 

13 

12  11 

9 

7 

5 

2.7 
5 

A) 

2 

1 

4.0 

i 

3.1 
« 

A 

2 

HOLE  CREEK  PASS  »  - 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

18. C 
.A 

8C 

79 

T« 

74 

6? 

2.0 
61 

63 

59 

54 

53 

50 

46 

44 

39 

36 

35 

34 

33 

31 

29 

27 

27 

25 

T 

24 

T 

23 

T 
22 

18 

14 

11 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.3 

T 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

6.0 

2 

6 

4 

2 

T 

7 

T 

H0LT0KE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

2 

T 

•        *  « 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  Ok 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

T 

T 

T 

2.5 

T 

BVERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

».0 
4 

3 

T 

2.5 

3 

T 

T 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

8 

3 

OENVER  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

uTH  FOUtU 

0.6 

O.A 

1 

T 

T 

0.1 

1.4 

0.3 
1 

1 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 

2.0 

- 

evergreen 

SNOWFALL 

at  fj    ON  f.Juf1 

T 

T 

3.0 
5 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 

T 

T 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 

Jll    \jn  \3rlV 

1.0 

T 

2.0 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 

26 

T 

25 

24 

24 

3.0 
26 

24 

23 

22 

3.0 

25 

24 

T 

20 

4.0 
24 

24 

22 

20 

16 

15 

14 

13 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

SNOWFALL 

(U     r\  li  f.i.r 

5N  UN 

3.0 

j 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

] 

] 

T 

1 

] 

| 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

2 

I 

T 

T 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

- 

- 

SEOGwICK  9  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

J 

T 

2 

2 

2 

2 

1 

6.0 
6 

* 

3PIUW  t  «L  L 

SN  ON  GND 

« 

3.0 
7 

3.0 

■ 

a 

1 

6 

4 

3 

3 

T 

3 

2 

T 

6.0 
3 

T 

6.0 
4 

3.0 
6 

» 

T 

5NUW.  ALL 

SN  ON  GNO 

T 

T 

1 

T 

T 

0.3 

1.5 
2 

3.5 
A 

1.5 
» 

3 

2 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  NB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

o.e 

T 

2.5 

2 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOwFALL 
SN  ON  GNO 

1.5 

SAGUACHE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

• 

4 

A 

4 

3 

• 

• 

2 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

20 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Ol  Month 

3„g 

1 

2 

3 

4 

s 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

oow 

•      *  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN 

02 

MONTROSE  NO  1 

<E> 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

14 

104 

74 

44 

13 

22 

13 

.06 
7 

.11 

27 

.13 

27 

.16 
26 

.15 

23 

.12 

17 

.15 

.18 

26 

.29 
74 

.2". 

61 

.12 
11 

.13 
26 

.17 

39 

.25 
62 

.17 
« 

.01 
12 

.12 
17 

.17 

ia 

.16 

32 

.21 
36 

.20 
33 

.20 
-> 

.18 
38 

.24 
33 

5.158 
1091 

VALLEC  I  TO  0AM 

EVAP 
WIND 
"Ax 
MIN 

3 

5 

4 

8 

13 

13 

15 

a 

27 

15 

15 

39 

•  10 
27 
52 
32 

.0, 
21 
55 
35> 

.;. 

22 
5» 
36 

.12 

46 

31 

16 

.15 
45 
31 
35 

.07 
31 
-9 
32 

.07 
16 
51 
33 

.08 

14 
64 
36 

.06 
13 
59 
37 

.0, 
1  1 
63 
38 

.;, 

19 
65 
23 

.10 
17 
61 
38 

.09 
16 
66 
36 

.15 

12 
49 
37 

5668 

(E)      PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ASPMALTUM  PAINT. 


So»  R.loronc.  Nolo.  Following  Station  Indox 


-  45  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  j 

V. 

0 

i 

a 

LUUN1 Y 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVtn 

TEMP. 

a. 

< 

> 

SPECIAL 

AKRON   *  E 

WASHINGTON 

*0  09 

4338 

AKRON  FAA  AIRPORT 

on* 

03 

WASHINGTON 

: 

♦0  10 

4663  MIC 

ALAMOSA  WO  AIRPORT 

09 

ALAMOSA 

! 

7  5  36 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ALLENSPARK 

oi  as 

BOULDER 

11  \] 

105  32 

8500 

9F 

: 

H  LESTER  COATS 

altenbern 

021* 

GARFIELD 

, 

39  30 

10B  23 

5690 

3F 

ORvlLLE  C  AlIENBERN 

AMES 

a.' 

SAN  MIGUEL 

i 

6701 

0  1 

LINCOLN 

36  3* 

5*20 

ANTERO  reservoir 

0* 

t 

39  00 

8932 

3F 

ARAPAHOE 

03  CHEVENNF 

36  31 

*013 

JOSEPH  H  PFOST 

AROYA  6  NE 

03*3 

01 

CHEYENNE 

; 

38  55 

4787 

it 

MERRILL  LINOOUIST 

ASPEN 

0370 

02 

PITKIN 

2 

39  11 

7928  5F 

\, 

AYER  RANCH 

0*31 

01 

EL  PASO 

1 

39  01 

7232 

It 

BAILEY 

0*9* 

14 

PARK 

4 

39  2* 

7733  SF 

>! 

U  S  FOREST  SERVICE 

BASALT 

051* 

02  EAGLE 

2   39  22 

107  02 

662* 

8. 

U  S  FOREST  SERVICE 

berthoud  pass 

06  T* 

02 

GRAND 

■ 

39  *9 

10*  *7 

1131* 

K 

0712 

01 

EL  PASO 

38  32 

6035 

ARTHUR  H.  NUTT 

0776 

05 

COSTILLA 

! 

37  26 

TT*9 

51 

„ 

0010 

o2 

EAGLE 

2  39  53 

6700 

4P 

*' 

eONHAM  RESERVOIR 

0029 

>i 

MESA 

2 

39  06 

9835 

6P 

u  s  bur  Reclamation 

0B3* 

03 

3 

39  38 

36*7 

7A 

7* 

7# 

BOULDER  2 

00*3 

BOULDER 

*!  *0  01 

9*00 

BOULDER 

08*6 

BOULDER 

9385 

6P 

6P 

BRANDON 

0695 

01 

KIOWA 

: 

102  27 

3923 

6A 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

s  i  a 

01 

LAS  ANIMAS 

j 

37  01 

103  53 

6292 

9P 

5P 

CHARLES  S  MITCHELL 

BRECkENRIOGE 

0909:  02 

SUMMI T 

i 

39  29 

106  02 

9339 

5P 

BRlGGSDALE 

09*3 

0* 

WELD 

*855 

SP 

SP 

BuENA  VISTA 

1071 

01 

CHAFFEE 

i 

38  31 

795* 

«> 

*p 

BURL  1 NCTON 

03 

KIT  CARSON 

3  39  19 

102  16 

41b! 

9P 

BURLINGTON  12  NNE 

82 

KIT  CARSON 

3 

39  28 

102  09 

*230 

BUTLER  RANCH 

1137 

CI 

PUEBLO 

1  3B  02 

10*  28 

4690 

5P 

1  1  79 

0* 

ARAPAHOE 

39  41 

5233 

9P 

SP 

MRS*  CRYSTAL  R1TTER 

cahpo  e  sw 

i  :6a 

01 

BACA 

] 

4*40 

3P 

CANON  CITY 

129* 

01 

FREMONT 

I 

5343 

9P 

WARDEN  PENITENTIARY 

CARIBOU  RANCH 

13*2 

04 

BOULDER 

4l  *0  00 

105  31 

B356 

if 

caribou  Ranch 

CASCADE 

I  384 

Oi 

SAN  JUAN 

2 

107  48 

8853 

S 

CASTLE  ROCK 

1*01 

04 

DOUGLAS 

39  22 

4P 

CEDAREDGC 

1**0  02 

DELTA 

2   38  5* 

6175 

9P 

5P 

CENTER 

i*sa 

05  SAGUACHE 

3 

37  *5 

7668 

BP 

BP 

CHEESNAN 

0*  JEFFERSON 

39  13 

6875 

5P 

5P 

ChERAw 

1  ^  3-* 

01 

OTERO 

1    38  06 

4082 

1347 

04 

ARAPAHOE 

5649 

X 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHEYENNE  WELLS 

156* 

03 

CHEYENNE 

4250 

4T 

CIMARRON 

02 

MONTROSE 

6896 

9P 

5P 

W.  H.  NEWBERRY 

CLIFF  LAKES 

32 

RIO  BLANCO 

; 

39  50 

107  33 

9250 

s 

U  $  WEATHER  BUREAU 

CLIMAX  2  NW 

EAGLE 

39  23 

106  12 

11300 

*P 

*P 

„ 

c 

COALOALE  1  NW 

1693 

CI 

FREMONT 

COALOALE   2  SW 

169S 

FREMONT 

6900 

SP 

SP 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

02 

GUNNISON 

BODO 

6A 

8A 

COLLBRAN 

17*1 

02 

MESA 

H37 

5P 

5P 

COLORADO  NAT  MON 

1772!  02 

MESA 

5790 

IP 

IP 

177B  01  EL  PASO 

61*3 

MID 

HID 

U  S  HEATHER  BUREAU 

COL'JmB  INE 

1792 

02 

ROUTT 

8699 

s 

CONIFER  JUNCTION 

1026 

:  - 

JEFFERSON 

B330 

c 

OLETA  m.  LUKEZECH 

CORTEZ 

1686 

02 

MONTEZUMA 

i 

37  21 

108  3* 

6177 

5P 

SP 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

CRAIG 

1926 

02 

MOFFAT 

i 

*0  31 

107  33 

6285 

IIP 

IIP 

C  H 

CRESTED  BUTTE 

1939 

0  2 

GUNNISON 

i 

5P 

SP 

C  H 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

19  78 

01 

TELLER 

105  18 

B500 

C 

CUCHARAS  DAM 

20*0 

01 

HUERFANO 

5995 

c 

CUMBRES 

20*6 

CONEJOS 

37  01 

106  2  7 

i  ooi  a 

s 

DE ADMAN  MILL 

2112 

0* 

LARIMER 

10240 

s 

U  S  WEATHfR  BUREAU 

OEERTRAI l 

2162 

5183 

5P 

c 

DELHI 

2178 

01 

LAS  AN  I MAS 

5090 

5P 

DEL  NORTE 

218* 

0! 

RIO  GRANDE 

106  21 

78S4 

6P 

6P 

LYNN  K  WOODS 

DELTA  1  E 

2192 

02 

DELTA 

38  45 

100  03 

5125 

t,P 

6P 

W  D  PRESTON 

DENVER  WB  AIRPORT 

2220 

0* 

DENVER 

* 

10*  53 

5283 

MID 

MID 

C  MJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

tDENVER  MB  CITY 

2223 

0* 

OENVER 

5221 

MID 

MID 

C 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DILLON  1  E 

2281 

0  2 

SUMMI T 

*P 

BOaRD  Of  WATER  COMM 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

net, 

MOFFAT 

5921 

5P 

SP 

C  H 

DOHERTV  RANCH 

2312 

01 

LAS   AN | MAS 

5130 

SP 

DOLORES 

2326 

02 

MONTEZUMA 

6950 

BA 

V.O.  HODGES 

DURANGO 

2*32 

02 

LA  PLATA 

6550 

6P 

6P 

C  H 

01 

KIOWA 

421  7 

9P 

5P 

C 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

2*5* 

02 

EAGLE 

6*97 

HI! 

MID 

C  H 

FEO  AVIATION  AGENCY 

EASTONV1 LLE   1  NNW 

EL  PASO 

39  05 

10*  3* 

7250 

6A 

CARL  fl  GUY 

EASTONVILLE  2  NNE 

2*96 

EL  PASO 

39  05 

10*  33 

7270 

6P 

EASTONV1LLE    3  NW 

EL  PASO 

C 

EASTONVILLE  6  WSW 

2501 

EL  PASO 

760* 

10A 

2535 

03 

40  07 

3900 

C 

259J 

01 

ELBERT 

39  13 

6785 

5P 

5R 

2595 

0* 

ELBERT 

39  15 

6837 

8A 

ELBERT  3  SE 

2597 

04 

ELBERT 

39  12 

6750 

Vl 

2598 

0* 

ELBERT 

7220 

ELBERT  6  SSE 

2600 

ELBERT 

7210 

c 

LEL AND  P  CH.KJER 

ELBERT  5  SW 

2601 

ELBERT 

39  10 

104  36 

6925 

6P 

CHARLES    A  MELBURN 

0* 

ELBERT 

39  07 

10*  37 

72*0 

5P 

262* 

02 

LA  PLATA 

i 

37  33 

0398 

M10 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ESTES  PARK 

2759 

04 

LARIMER 

*0  23 

7497 

*P 

*P 

evergreen 

2  790 

JEFFERSON 

39  38 

7000 

3P 

3P 

evergreen  2  sw 

Q* 

JEFFERSON 

39  37 

7300 

c 

2603 

C  1 

BACA 

l 

37  02 

3376 

6P 

281* 

PARK 

* 

39  1*. 

10000 

5P 

2619 

* 

39  13 

9950 

5P 

SP 

FLAGLER  2  NW 

2932 

03 

KIT  CARSON 

3 

39  19 

5P 

7A 

A  E  GAINES  JR 

FLEMING  1  S 

03 

LOGAN 

3 

40  40 

102  50 

4250 

JOHN  G  MORI  SON 

FORCE"  6  S 

2997 

01 

LINCOLN 

1 

3B  33 

103  41 

4739 

6P 

C  H 

FORT  COLLINS 

3005 

04 

LARIMEO 

40  35 

105  05 

5001 

7P 

7P 

7P 

CGh 

FORT  LEWIS 

1016 

02 

LA  PLATA 

3 

37  1* 

108  03 

7595 

5P 

SP 

SAN   JUAN   BASIN   E*  STA 

FORT  L UP TON  1  N 

1027 

04 

WELD 

*0  06 

104  *9 

4088 

» 

SP 

FORT  MORGAN 

3031 

04 

MORGAN 

*0  15 

4321 

6A 

BA 

H 

GT  WEST  SUGAR  CO 

FOUNTAIN 

3  ]  B  i 

01 

EL  PASO 

] 

38  41 

10*  42 

7A 

c 

ARTHUR  E  ORCUTT 

3079 

01 

OTERO 

1 

4338 

7A 

US  SOIL  CON  5E"V1C£ 

FRASER 

3113  02 

GRAND 

2 

39  57 

105  50 

0560 

IIP 

UP 

RONALD  R  TUCKER 

FRUI T A 

1146 

02  MESA 

2 

39  10 

4507 

7A 

JOHN  F.  BAfiCUS 

GARDNER 

3222 

CI 

HUERFANO 

I 

105  11 

6970 

6P 

F  BED  G  WAGGONER 

GATEWAY  1  SW 

32*6  02 

MESA 

38  *0 

108  39 

4562 

5F 

5P 

MRS  M  S  HUBBARD 

3258 

03 

LINCOLN 

}1    )  7 

5603 

9P 

WALTER  M  HOFFMAN 

GEORGE  TOWN 

3261 

0* 

CLEAR  CREEK 

39  *: 

105  42 

0570 

5P 

GLENWOOO  SRR INGS   1  N 

3359 

02 

GARFIELD 

2 

107  20 

5623 

5P 

5F 

RADIO  STATION  KGLN 

GRANADA 

3-.T7 

31 

PROWERS 

1 

38  0* 

34B4 

c" 

CLYDE  6  KENNEDY 

3*0* 

02  MESA 

2 

39  07 

4855 

MID 

MIL 

C  H  J 

3*B9 

02 

MESA 

2 

39  03 

4710 

SP 

5P 

5P 

02 

GRAND 

2 

40  16 

S680 

5P 

5P 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3500 

02  GRAND 

2 

*0  11 

8288 

it 

9P 

5f 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GRANO  VALLEY 

3508  02 

GARFIELD 

2 

39  27 

10B  03 

5090 

SP 

9P 

HARRY  BLUE 

3530 

04 

PARK 

39  2B 

109  41 

5P 

9P 

GREAT  DIVIDE  8  SE 

3539 

0^ 

MOFFAT 

; 

7030 

c 

WILLJAH   R.  STEWART 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

35*1 

0! 

ALAMOSA 

! 

37  *3 

8120 

5P 

9F 

GREAT   SAND  DUNES  NH 

3  54-. 

0  4 

WELD 

40  25 

4648 

81 

8A 

c 

GREENLAND  B  SE 

3579 

EL  PASO 

7350 

c 

FRAN*  a  ROGERS 

GREENLAND  T  NE 

lb  6-. 

o*. 

DOUGLAS 

?: 

6020 

c 

MRS.  NORMA  J.  BAIN 

GREEN  mountain  OAM 

3592 

02 

SUMMIT 

39  53 

7740 

3P 

SP 

3F 

GREYSTONE 

02 

MOFFAT 

2 

*0  '7 

6000 

GROVER  10  w 

3*43 

04 

WELD 

5090 

5P 

38 

H 

MRS  DORIS  A  MCGEHEE 

GUFFEY   10  SE 

3656 

01 

FREMONT 

;s  !i 

105  23 

6200 

4P 

MRS  CLARA  G  NASH 

02 

GUNN | SON 

2 

38  32 

106  56 

766* 

5P 

c 

37>e 

02 

MOFFAT 

*0  22 

107  37 

6230 

6A 

3811 

PARK 

39  02 

105  48 

8866 

6F 

c 

3828  01 

KIOWA 

38  27 

10)  10 

4535 

^p 

HAWTHORNE 

3650 

BOULDER 

39  56 

105  17 

5923 

6P 

3167 

02 

ROUTT 

107  15 

6337 

6P 

6P 

A  RAY  GOREE 

3951 

05 

MINERAL 

5 

37  *6 

107  OB 

9001 

6F 

6P 

HOEMNE    2  SW 

♦0*7 

01 

LAS  ANIMAS 

37  13 

104  2* 

5722 

c 

HOLLY 

*C  76 

01 

PROWERS 

: 

36  03 

102  07 

7A 

7/1 

W  R  DAVIS 

HOL/OKE 

*082  03 

PHILLIPS 

3 

*0  35 

102  18 

3746 

6P 

6P 

F    B  FLANAGAN 

HOT   SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

02 

GRAND 

2 

106  09 

7800 

t.P 

b( 

: 

COLO  GAME  ♦  FISH  OEP 

HOY  T 

4155 

0* 

MORGAN 

40  00 

10*  05 

4  999 

c 

MRS  BERTHA  W  MEYER 

HUGO 

<•!  7: 

LINCOLN 

1 

39  00 

103  20 

'■'J  )4 

c 

BARBARA  L  MAT  Tlx 

IDAHO  SPRINGS 

4J  ,« 

0*  CLEAR  CREEK 

39  *5 

105  31 

7!4 : 

6P 

6P 

WlLLARD  G  HOLM  A  N 

IDALIA 

4242 

03 

YUMA 

3 

39  *2 

102  17 

3959 

6P 

THEOOORE  w  CLARK 

IGNACtO  1  N 

425©J  <jZ 

LA  PLATA 

2 

37  08 

107  38 

6424 

5P 

CONSOL   UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  9  SW 
JOES 

JOHN  MARTIN  DAM 
JONES  PASS  2  E 
JULESBURG 

KASSLER 
KAUFFMAN  4  SSE 
K|M  15  NNE 
KIOWA  1  W 


KIOWA  3  S 

KIT  CARSON 

KRCMML1NG 

KUTCH  6  SSE 

LA  JUNTA  FAA  AIRPi 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE   6  SW 

LAKE  MORAINE 


LA  VETA 
I  LEADV I LLE 
' LEADVILLE  10  WNW 

LEROV  7  W5W 

LIME   3  SE 

L I HON    10  SSW 
,  LIMON 

LITTLE  DOLORES  9  NE 

LITTLE  HILLS 

LONGMONT  2  ESE 
1  LONGMONT  6  NW 
I  LONGS  PEAK 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 


,  MAY6ELL 

I  MEEKER 
MEREDITH 
MESA  VERDE 


MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MORRISON  1  SW 

'  MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

1  NEW  RAYMER 
NORTHOALE 


, PAGOSA  SPRIN 


; PAOLI 

PAON1A 

PARADOX 

PARKER  9  E 
: PARSHALL  10  SSE 

PENROSE  3  NNW 
1  PITKIN 

j  PLACERVI LLE 

, PLATORO  DAM  1  W 

I  PLEASANT  VIEW  2  W 

! POWDERHORN 
PUEBLO  WB  A I R PORT 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 
PUEBLO  KCSJ-TV 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 
PYRAMID 

RABBIT  EARS  PASS  6  W$ 

i  R ANGEL Y 
RED  FEATHER  LAKES  2  S 
R  ICO 
RIFLE 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 
RIVER  SPRINGS  RS 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTQN  PARK 


SAL  I  DA 

SAN  LUIS 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

SAP  I  NERO  B  E 

SARGENTS 

SEOALIA  *  SSE 

SEDGWICK  9  S 

SE I  BERT 

SHAW 

SHOSHONE 

SILVER  LAKE 

SILVER  LAKES  TROUT  CU 

S I L VERTON 

SIMLA 

SPJCER 


SPA  I  N 


IEL0 


WSW 


SPBINGFIELO 
SPRINGFIELD  8  S 
SQUAW  MOUNTAIN 

STEAMBOAT  SPRINGS 
I  STERLING 

STOM] NGTON 

STRATTON  3  NE 
:  SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
I  SUMM1TV1LLE 

TACOMA 

TACONY  10  SE 
TAYLOR  PARK 
TELLURIDE 

TERCIO  *  NW 
TR  J  N I DAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 
TROUT  LAKE 
TROY  1  SE 

TWIN  LAKES  EVAP0RAT1O 
TWIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  BUTTES  1  NW 

VALLEC I  TO  DAM 

I  VICTOR 
VONA 

I  WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WALDEN 

WALSEN8URG  POWER  PLAN 
WATEROALE 
I WESTCLI FFE 
WEST  MUDDY  RS 
WfTMOftE  2  S 
WHITE  ROCK 


PITKIN 

YUMA 

BENT 

CLEAR  CREEK 
0*  SEDGWICK 
01  LINCOLN 

JEFFERSON 

WELD 


LAS  AN  I M 
ELBERT 


*98*  0*,  ELBERT 
*989  0*.  ELBERT 
4507  0*  ELBERT 
*603  Oil  CHEYENNE 
4664  02  GRAND 
4686  01  LINCOLN 
4720  01  OTERO 
47341  02!  HINSDALE 
47*2  0*  PARK 
*750,  01    EL  PASO 

4762:  04  JEFFERSON 
*770  01  PROWERS 
*83*l  Oil  BENT 
|  4065  01  HUERFANO 
«88*|  01  LAKE 
4866  Oil  LAKE 
4945  03  LOGAN 
5001   01  PUEBLO 
5015  01  ELBERT 
9017  01  LINCOLN 

90*ll  02  MESA 

5048  02  RIO  BLANCO 

5116  0*  BOULDER 
i  5121   0*  BOULDER 

5141  04  LARIMER 
I  51 60  02  SAGUACHE 

5322  05  CONEJOS 

9327  02  MONTEZUMA 
!  93321  Oil  EL  PASO 

9*08  02  RIO  BLANCO 

I  5**6  02;  MOFFAT 
5*8*  02  RIO  BLANCO 

i  5S07|  02l  PITKIN 
5531   02  MONTEZUMA 
5695  01  CHAFFEE 
5706  05  RIO  GRANDE 
S71l|  OSi  RIO  GRANDE 
5717  02  MONTROSE 
5722  02  MONTROSE 
5765  04  JEFFERSON 

5819  01  HUERFANO 

5922  0*  WELO 

5970  02  DOLORES 

5990  01  LAS  ANIMAS 

6012  02  SAN  MIGUEL 

6023  04  WELD 

6131  01  CROWLEY 

6192  03  WASHINGTON 

6203  02  OURAY 

62S6|  02|  ARCHULETA 

i  6266  02!  MESA 
6271   02  HINSDALE 
6280;  01  EL  PASO 
j  6299  03  PHILLIPS 
63061  02l  DELTA 
63131  02|  MONTROSE 
6326;  0*  ELBERT 
I  63*2  02  GRAND 
j  6*10  Ol!  FREMONT 
[  6313  02l  GUNNISON 

I  692*  021  SAN  MIGUEL 
I  6960  OS  CONEJOS 
6S91  02  MONTEZUMA 
6651   02  GUNNISON 
6740  01  PUEBLO 
6743  01  PUEBLO 
67^8  01 

6763  01  PUEBLO 
67971  02  ROUTT 
6011   02  ROUTT 

1  6832  02  RIO  BLANCO 
6925  04  LARIMER 
7017  02  DOLORES 
7031  02,  GARFIELD 
I  70901  OS,  HINSDALE 
j  709*1  OS  CONEJOS 
7U7  01  OTERO 
7287'  01  EL  PASO 

7309  01  EL  PASO 
7315  01.  PUEBLO 

73371  OS;  SAGUACHE 
7370  01  CHAFFEE 
7*26  OS,  COSTILLA 
7*50  03  MINERAL 
7*55  02  GUNNISON 
7460l  02!  SAGUACHE 
DOUGLAS 


SED 


rfICK 


315 
7519  03 
7557  03  LINCOLN 

7618  02  GARFIELD 

]  76*8  0*<  BOULDER 
7650  05  CONEJOS 
7656  02'  SAN  JUAN 
7664  01  ELBERT 
7b*b;  0*|  JACKSON 

!  78621  01  BACA 
7866  01  BACA 

I  786  7  Oil  BACA 

1  76B1;  0*  CLEAR  CREEK 

i  7936  02|  ROUTT 
I  7930  04  LOGAN 

7992  01  BACA 
<  0006  03  KIT  CARSON 


10  GRANDE 
A  PLATA 

UEBLO 


620*  02 


IGUEL 


8220  01   LAS  ANIMAS 
64^9  01  LAS  ANIMAS 
8434   01    LAS  ANIMAS 
I  8454;  02l  SAN  MIGUEL 
;  6*68  Oil  LAS  ANIMAS 
;  8*96  Oil  LAKE 
8501   01  LAKE 
6510  01  BACA 
6560  02  MONTROSE 
8582  02  LA  PLATA 

66*9  01  TELLER 
8722  03  KIT  CARSON 
!  87*2;  05  MINERAL 
I  8756,  04  JACKSON 
67B1    01  HUERFANO 
6839  0*  LARIMER 
8931  01  CUSTER 
8963  02  DELTA 
8986  01  CUSTER 
B99T  01  PUEBLO 


*200 

3814 
10324 
3*69 
3075 
3*99 
9290 
92*0 
6350 


28  4619 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


6141, 


4680 
0009 
9  340 


6006 
9050 
6790 

7697 
7060 
7963 


9322 
6020 
8379 


30  11900 

50  6  7'Q 

1?  3V39 

11  3801 


8756j  6P 

6040 
6030 
3  746  MID 


9300 
4075  6P 
5013 
7630 

9695 
♦  500 

7S 

8099  5Pl 
622l[ 
5200  5P 
7B60  5P 
8450 

6575  5P1 
*729 


S  TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 
MRS  RUTH  E  SNYDER 
I       CORPS  OF  ENGINEERS 
I       BOARD  OF  WATER  COMM 
I  MUNICIPAL  PwR  PLANT 
EMANUEL  S  INNESS 
DENVER  WATER  COM 
MISS  THYRA  M  NELSON 
ROBERT  L  PLATT 
US  SOIL  CON  SERVICE 


ER 


41961  MID  Mlt> 
i  8890  5P  3P 
1  BSOO,  SP  6A 
10265 

S63t]  6Pj  6pj 
3635  MID  MID 
36911  SP  5P 
7026    SP  5P 

10099  UP  UP 

11000 
4  390 
4900 
5560 
5>6i  I 


I  CLARENCE  wheei 
MERLE  E  HENRY 
MR  A  8  LUCORE 
EDWIN  A.  LAFFERT Y 
NEIL  W.  HASSLER 
JAMES  R  PlCKENPAUGH 
FED  AVI  AT  I  ON  AGENCY 
MRS  EMMA  L  L I  SKA 
1       BOARD  OF  WATER  COMM 
S)  COLO  SPGS  WTR  WORKS 

J  BOARD  OF  WATER  COMM 
!  CHAS  E  MC  PHERSON  JR 

,  POWER  PLANT 


CHARLES 


NTON 


4fl 


6P  6P 


19  51*3 
33  I  8960 
5  7  10205 

56  76B0  6P 

18  I  7018 

56  6606 

31  73*3  5P 

05  >  5920  6P1 

5*  62*2  SS 

*5  7797  6P 

29  707Q  5P 

20  11342 

09  7667  5P 

09  7675 

53  5830 


4763 

6693  SP1  SP 

8000  6P  6P 

7017  6P>  6P 
5185 

4300  0A 

*263  7P 

7740  5P  5P 

7238  5P  5P 


7280     7A  7A 


6300  3P  5P 

•27tt  JPJ 

5901I  j  ba| 

9200  6P  fcP 


RADIO  : 
.  u.  s.  weather  bureau 
gilbert  lindstrom 
mrs.  ginger  mead 
s  g  peterson 
mrs.  kathleen  butler 

charles  v  eckman 
colo  game  *  fish  dep 
gt  west  sugar  co 
john  l  nelson 
.  u  s  heather  bureau 
,  u  S  WEATHER  BUREAU 
cletus  m.  GILLELANO 

EDGAR    A  NOLAND 


JOHN  P  wlESE 
RICHARD  G  LYTTLE  JR 
HOWARD   1  DEARHAMER 
PARK  SUPERINTENDENT 
■  EARL  J  M| LL I CAN 
WATER  ADMINISTRATION 
MONTE  VISTA  NATL  WL  R| 
COLO  WATER  CON  BOARC1 
UNCOMPAHGPE  V  w  u  a 

Raymond  p  buckles 

john  a  zember 
k.d.thompson 
mrs  i  f  shutt 
glen  c  coen 
joseph  l  hannigan 
lloyd  a  giffin 
twin  lakes  r  ♦  c  co 
e  e  lindgren 
francis  j  coughlin 
glen  d  edmonds 

town  of  palisade 
ronald  r.  robinson 
mr$.  anna8elle  neck 
lee  w  schnieder 
ted  s  crawford 
c ha l me r  m  garber 

LOUIS  D  RuGGLES 
I  RUSSELL 


AVER   PARK  CO 


ROBERT 


5P 
D  MID 

7A  7A, 


CLEVER 

w.  youmans 
eather  Bureau 
tr  cont  board 


1  S  WEA 


:  BUREAU 


BANOEL 


TOWN  OF  1 

CALVIN  G.  8RAA 

CHARLES  M  ENGEL 

MRS.  MARJORIE   L  SHIRl 
.  ROLL  IN  LUNTEY 
-  U  S  FOREST  SERVICE 

COLO  EXP  STATION 

ROBERT  B  RAPP 

COLO  SPGS  WTR  hORKS 

MR  W  M  HASTY 

CLARENCE  R  ICKES 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
MRS  NEA  G  GALLEGOS 


VIN 


WIN 


1  1  b 


COLO  ( 
BERNARD  IRBY 
MRS  GWENDOLYN  NICHOLS 
I       LAYTON  0  MUNSON 
FOSHA  S  GORTON  JR 
I  WILLIAM  H.  ELRICK 

PUBLIC  SERVICE  CO 
S  CITY  OF  BOULDER 
S  SILVER  LAKES  TROUT  CL 
ROBERT  K  WYHAN 
US  SOIL  CON  SERVICE 


MRS  1 


1  MC  1 


HERBERT  E  HON SHE R 
SE  COLO  BRCH  EXP  STi 
U  S  FOREST  SERVICE 

FRANK    A.  SWANLUNO 

R  WAYNE  LIGHT 
GT  WEST   SUGAR  CO 
MRS  AMMILDA  BURHENN 
ARTHUR  PAUTLER 
JOHN  SOD1C 
■  U  S  WEATHER  BUREAU 
AMP ROSIER 


JR. 


HI  I* 


JUAN  I T A 


,  G  TORRES 
CITY  OF  TRINIDAD 
FED  AVI Al I  ON  AGENCY 
.  WEST  COLO  POWER  CO 
CECIL  SHANNON 
MRS.   JUDITH  A.  BLAKE 
THIN  LAKE   R  ♦  C  CO 
JOHN  P  NUTT 
UNION  CARBIDE  CORP 

u  s  bur  reclamation 

SO.   COLORADO  POWER  CO. 

GEORGE  A  WINTZ 
i  D  M  DONOHOE 

walsenbuRg  utilities 
p  h  boothr0y0 

M  0  RANKIN 
U  S  FORE5T  SERVICE 
MRS  NETTIE  «  BREECE 
WILLIAM  F  KREIOER 
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STATION  INDEX 


COUNTY  5 


W IGG1 NS  7  SW 
ILCOI  RANCH 
1N0SOR 


902»  0*  WCLO 
90A»  02  DELTA 
,  91*7;  0*!  HELD 
91  75  02'  &RAN0 
91 «1  0)  MINERAL 
91>J  02  MINERAL 


It 


2  11  »5 

A.  AO  It 

2  3*  »»  I 

>  )7  29 

2|  11  2* 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


90)8 
10**2 
9*25 


»P     5P  5P 


EDMARO  M  CPVU 
RALPH  m  CLINE 
Of  WEST  SUGAR  CO 
HI  NC  PETERS 
COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 
M  S|  COLO  OEPT  Of  HIGHWAY 


WOODLAND  PARK 
MAY 

YAHPA 

YELLOW  JACKET 


COUNTY 


9213  0* 
92*1  OS 
92*5  07 
♦275  02 

!   ««,  01; 


TELLER 

YVNA 

ROUTT 

HON I C I UNA 


A  19  06  105  OS 

>  AO  OA  102  1) 

2  AO  09  10*  V* 

2  IT  11  109  aa 

1  AO  0»  102  AA 


,  OBSERVATION 
g         TIME  AND 
i=  TABLES 


OBSERVER 


|    DRA  IMAGE  CODE:     1-ARKANSAS    2-COLORADO  3-KANSAS  4-PLATTE  S-RIO  GRANDE 


u  S  ' 0* 1ST  SERVICE 

HAJTLAN   A   t  ION 

'loyd  m. Montgomery 
mr  charles  0  wooo 

yuna  POLICE  DEPT 


RBRRBNCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cltmatologtst,  P.  O.  Boa  1079,  Denver.  Colorado  80201.  < 
near  you.    Additional  precipitation  data  arc  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  COLORADO"  and  "Storage-Cage  Precipitation  Data  for  Weatern  United  Stalaa". 

DIMENSIONAL  UNITS;  Unless  Ol 
are  the  sums  of  the  negative  depart 
and  aperda  divided  by  the  number  o 


>  any  Weather  Bureau  Office 


OBSERVATION  TIME;  The  Static 
and  Snow  on  Ground"  table  la  at  obi 
lion"  table,  "Dally  Temperature"  t 


Index  ahows  observation  tunes  In  local  atandard  lime.  During  the  > 
rvatlon  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For 
>le,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 


t  of  observation. 


r  observers  take  the  obaervatlona  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
an  ground  valuea  are  at  S;00  a.  m.  ,  M.S.  T.  Data  In  the  "Extremes"  table.  "Daily  Precipita- 
te, when  published,  are  for  the  24  houra  ending  at  time  of  obeervatLon. 


t  by  footnote  following  the  "Evaporatloi 


J  Wind" 


Max  a 


WATER  EQUIVALENT  valuea  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  ore  the  water  equivalent  of  snow,  sleet, 
e  obaervatlona.  consequent  ly,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snow  pack  may  rc 


wfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  tabic,  the  "Snowfall  and  Snow  c 


'  table. 


Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table 
taken  from  different  points 
In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  anow  and  aleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  atandard  normala  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:      Ftgurea  and  letters  following  the  station  name,  such  aa  12  SSW.  indicate  distance  In  mllei 
SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seaaonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  thi 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication, 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table. 
No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  la  Indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*+     Highest  observed  one  minute  wlndspeed.    This  station  la  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Cage  la  equipped  with  a  windshield, 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

'D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  eatlmated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 


and  direction  from  the  post  office, 
preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  1 


Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 


M     One  or  more  days  of  record  missing.   If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  la 
have  been  adjuated  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R     Amount*  from  recording  gage.     (These  amounts 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

AR     This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  vi 
"Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  sepan 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  d 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.  Precipitation 

SS  This  entry  in  tune  of  obaervatlon  column  In  Station  Index  means  observation  made 
VAR     Thia  entry  in  01  observation  column  In  Station  Index  mean*  variable. 


Ing.    See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  dally  record.    Degree  day  data.  If  carried  for  this 
entlally  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


i  any  month  i 


.  made  at  irregular  Intervala  will  be  published  late) 


"Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 


r  generally  exposed  . 


i  shelter  located  a  few  feet  above  aod-covercd  ground, 


l  indicates  that  t 


r  ihermometeri 


t  shelter  located  c 


i  the  tables,  wei 


r  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  1 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  whl 

G.ner.1  weather  condition.  In  the  U.  S.  for  each  month  are  de.cr.ned  in  the  pub.ication,  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CL1MATOLOC.CAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATV  til  - 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documenta.  Government  Printing  Office.  Washington.  D.  C.  20402. 

,  be  found  in  the  pub  Ileal  Ion  "Substation  Hiatory"  for  this  Stat.,  price  SO  cant  i.  Similar 


Information  c 


nlng  the  history  of  changes 
r  Bur* 


may  be  found  i 


  through  1955  c  . 

-  of  Locai  Cllmatological  Dala,  price  IS  centa.    Theae  publications  may 


be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documenta  a 


ludea  the  Annual  Summary. )  Checka  and  money  order,  should  be  mad*  payable  to  the  Superintendent 


USCOM  M  -  ESSA-ASHEV1LLE  -  S/3/C*- 1 0  50 
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CLIMATOLOGICAL 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE/ ^ 

JOHN  T.  CONNOH.  Secretary  / 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINIf^TION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


CLIMATOLOGICAL  DAT 


COLORADO 
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Temperature 


a 

"1 

1  a 
<S 

Average 
Minimum 

Average 

1 
;| 
|z 
|f 
&£ 

Highest 

s 

& 

B 
I 

2 

• 

3 

5. 
{ 

1 

No.  ol  Day* 

3 

H 

e 

I 

! 
1 

Max 

Mln. 

It 

u 

,  X 

z  » 

s 

64.  * 

33.8 

49.  1 

78 

2 

12 

20 

469 

0 

0 

12 

0 

.37 

24,  9M 

42.3M 

1.0 

69 

0 

0 

2' 

0 

.21 

66.1! 

37.1 

52.0 

.3 

78 

26. 

17 

20 

383 

c 

0 

1 

0 

.64 

1.12 

59.1 

29.6 

44.4 

-  1.2 

77 

26 

13 

20 

613 

0 

1 

1  ^ 

0 

.79 

- 

.52 

69.4 

31.4 

50.4 

85 

29 

11 

20 

435 

0 

0 

16 

0 

.43 

66.2 
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1.39 

.39 

19 

5 

0 

0 

BCULOFR 

62.6 

34.4 

48.5 

-  .2 

80 

26 

13 

19 

491 

0 

0 

1  1 

0 

1.21 

1.54 

.25 

IT 

9.0 

4 

19 

6 

0 

0 

BR  I GGsDALE 

61.1 

24. 6M 

42. 9M 

80 

26 

8 

20 

661 

0 

1 

2  6 

0 

.37 

.22 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

BYERS 

62.6 

29.1 

45.9 

-  1.3 

80 

26 

12 

19 

565 

0 

0 

19 

0 

1.04 

• 

.82 

.38 

11 

4.0 

T 

20. 

4 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

50.9M 

21.  1M 

36. OM 

63 

26* 

2 

20 

861 

0 

3 

28 

0 

CASTLE  ROCK 

60.8 

27.8 

44.  3 

74 

26 

9 

5 

615 

0 

0 

23 

0 

.98 

.21 

19 

7.0 

6 

0 

0 

CHEESMAN 

59.0 

25.9 

42.5 

-  1.0 

72 

1 

7 

5 

670 

0 

1 

27 

0 

1.47 

.50 

.49 

19 

9 

19 

4 

0 

0 

cherry  creek  dam 

63. 9M 

27. 7M 

45. 8M 

79 

26 

10 

19 

564 

0 

0 

25 

0 

.82 

.34 

19 

6.0 

4 

19 

3 

0 

0 

DENVER  WB  AIRPORT  //R 

59.7 

29.5 

44.6 

-  1.8 

79 

26 

13 

20 

604 

0 

1 

20 

0 

1.46 

• 

.65 

.60 

11 

6.4 

4 

20. 

4 

1 

0 

DENVER  taB  CITY  R 

59.0 

34,6 

46.8 

-  1.8 

78 

26 

13 

19 

538 

0 

1 

10 

0 

1.07 

_ 

•  78 

•  51 

1 1 

5.5 

3 

20 

3 

1 

0 

ELBERT 

58.7 

25.4 

42.1 

74 

26 

3 

5 

679 

0 

1 

26 

0 

.51 

.14 

20 

2 

20. 

2 

0 

0 

ESTES  PARK 

53.7 

24.2 

39.0 

-  ,6 

66 

26 

-  7 

20 

772 

0 

1 

26 

1 

1.14 

.89 

.55 

19 

3 

1 

0 

EVERGREEN 

57.7 

24.8 

41.3 

74 

1 

6 

5 

704 

0 

0 

29 

0 

1.33 

.33 

12 

18.0 

5 

19 

6 

0 

0 

FORT  COLLINS 

58.7 

31.1 

44.9 

-  1.5 

79 

26 

13 

20 

594 

0 

1 

16 

0 

1.39 

_ 

.47 

.74 

18 

7.0 

3 

19. 

3 

1 

0 

FORT  LUPTON  1  N 

60.5 

28.4 

44.  5 

79 

26 

14 

20. 

608 

0 

1 

22 

0 

1.31 

.40 

.41 

12 

3 

19 

5 

0 

0 

FCRT  MORGAN 

60.9 

32.0 

46.5 

-  1.4 

81 

27 

18 

20. 

549 

0 

1 

14 

0 

1.02 

- 

.49 

.59 

12 

2.0 

4 

1 

0 

GEORGETOWN 

51.9 

26.2 

39.1 

63 

26. 

7 

19 

771 

0 

1 

2* 

0 

1.59 

.36 

22 

6 

4 

6 

0 

0 

GRANT 

52.3 

19.8 

36.1 

64 

26 

-  1 

5 

860 

0 

1 

30 

1 

1.30 

.41 

19 

15.5 

5 

20 

'j 

0 

0 

GREELEY 

60. 5M 

30. 4M 

45.  5M 

-  1.6 

82 

27 

12 

20 

581 

0 

1 

i  a 

0 

1.25 

.20 

.55 

12 

3 

1 

0 

GRCVER   10  W 

58.4 

29.4 

43.9 

-  1.1 

78 

26 

3 

20 

629 

0 

3 

19 

0 

.60 

_ 

.57 

.20 

12 

8.0 

T 

19. 

3 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

54.6 

25.0 

39.8 

-  .9 

68 

26* 

6 

20. 

748 

0 

1 

26 

0 

1.38 

- 

.67 

.40 

19 

18.5 

6 

0 

0 

JCNES  PASS  2  E 

JLLESBURG 

61.9 

32.3 

47.1 

-  2.3 

80 

27. 

16 

20 

.528 

0 

1 

1* 

0 

2.04 

.30 

.91 

12 

6 

1 

0 

KAS5LER 

62.0 

32.2 

47.1 

-  2.5 

79 

26 

11 

20 

529 

0 

0 

14 

0 

1.54 

• 

1.21 

.44 

19 

11.0 

4 

19 

7 

0 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

59.5 

26.7 

43.1 

81 

26 

3 

20 

649 

0 

2 

23 

0 

.60 

.16 

11 

4.0 

3 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

52.6 

21.3 

37.0 

63 

26 

-  2 

5 

833 

0 

1 

30 

1 

1.14 

.42 

23 

19.0 

6 

4. 

3 

0 

0 

60.3 

31.6 

46.0 

-  3.1 

79 

26 

12 

20. 

564 

0 

1 

13 

0 

.51 

1.77 

.12 

4 

6.5 

3 

19 

3 

0 

0 

LCNGMCNT   2  ESE 

60.6 

31.1 

45.9 

-  1.1 

81 

27 

15 

19 

567 

0 

1 

19 

0 

.90 

.73 

.39 

18 

2.0 

2 

19 

3 

0 

0 

PARKER  9  E 

61.8 

28.4 

45.1 

77 

9 

9 

19 

589 

0 

0 

20 

0 

.47 

1.36 

.32 

19 

4.0 

3 

19 

2 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

49.0 

19. 7M 

34. 4M 

65 

25 

-  9 

20 

916 

0 

4 

2? 

1 

1.60 

.60 

19 

11.6 

4 

• 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


Continued  APRIL  1966 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

B 

? 
< 

Departure 
From  Normal 

HighesI 

a 

• 

s 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

a 

■ 

0 

s 

0 

e 

1 

O 

1.00  or  More 

•  t 
ii 

8  k 

hi 

1 2 

si 

5  | 

SEDG.ICK    5  S 

30.8 

45.5 

80 

26 

13 

20 

5  8  1 

0 

1 

14 

0 

1  38 

1.02 

12 

19. 

2 

1 

1 

SPICER 

49.  2 

20.7 

35.0 

62 

26 

5 

19* 

894 

0 

2 

27 

0 

.51 

•    1  01 

17 

4*0 

T 

10* 

2 

0 

STERLING 

59.4 

29.9 

44.7 

_   3  #  2 

8  1 

27 

14 

20 

605 

0 

1 

16 

0 

1  .45 

•  05 

1*07 

12 

4*0 

3 

1 

wALDEN 

52.  4 

18.3 

35.4 

70 

25 

7 

19 

881 

0 

3 

30 

0 

.44 

•  20 

1 7 

2.2 

T 

«ATER0AlE 

60.6 

29.4 

45.0 

-  1.4 

80 

26 

10 

20 

593 

0 

1 

22 

0 

1.31 

-  .77 

.43 

18 

6.0 

4 

19* 

4 

0 

0 

WIGGINS  T  Sw 

63.2 

28.8 

46.0 

82 

26 

15 

19 

563 

0 

0 

22 

0 

1  ,48 

•  85 

12 

* 

0 

DIVISION 

42.3 

-  2.3 

1.12 

,78 

8.2 

«       •  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

eASIN  05 

ALAMOSA  KB  AIRPORT  R 

59.5 

23.3 

41.4 

-  ,4 

69 

29* 

9 

5 

700 

0 

0 

27 

0 

.15 

-  .54 

.06 

3 

3.6 

1 

4 

Q 

rj 

0 

Bl ANCA 

61.0 

26.2 

43.6 

70 

26* 

7 

5 

635 

0 

0 

25 

0 

.01 

.01 

1 3 

T 

0 

0 

Q 

0 

CENTER 

61.5 

24.4 

43.0 

73 

1 

A 

4 

655 

0 

0 

30 

0 

.46 

.20 

4 

3.9 

1 

3 

2 

0 

0 

DEL  NORTE 

60.0 

28.0 

44.0 

1.3 

72 

16 

13 

5 

621 

0 

0 

23 

0 

.10 

-  .67 

.05 

1 9 

0 

0 

0 

GREAT   SAND  DUNES  NH 

58.6 

27.9 

43.3 

68 

29* 

9 

5 

644 

0 

1 

24 

0 

.19 

.10 

12 

3.1 

1 

12* 

1 

0 

0 

wERMIT  7  ESE  // 

54.0 

20.7 

37.4 

3.0 

60 

30. 

12 

20 

823 

0 

0 

30 

0 

1.40 

.  1  1 

19.0 

MANA5SA 

61. 2M 

23.  9M 

42. 6M 

.4 

71 

2* 

6 

6 

670 

0 

0 

26 

0 

.27 

-  .31 

.23 

19 

0 

1 

0 

MCNTE  VISTA 

60.9 

26.6 

43.8 

72 

1 

10 

4 

631 

0 

0 

25 

0 

.21 

.14 

4 

3.0 

T 

4 

1 

c 

0 

5AGLACME 

60.2 

25.6 

42.9 

70 

1 

1  0 

5 

657 

0 

0 

26 

0 

.55 

-  .14 

.30 

4 

4.2 

1 

4 

2 

0 

0 

wAGCN  WHEEL  GAP  3  N 

54.1 

18.2 

36.2 

65 

1 

10 

21* 

858 

0 

0 

30 

0 

.58 

.30 

22 

2 

0 

0 

WCLE  CREEK   PASS   1  E 

43.4 

20.5 

32.0 

56 

2* 

7 

5 

983 

0 

3 

30 

0 

1.54 

.51 

20 

17.0 

48 

1 

4 

1 

0 

DIVISION 

40.9 

.7 

.50 

-  .46 

6.7 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Freezing  temperatures  on  the  4th  and  5th  dam- 
aged early  fruit  buds  in  the  Grand  Junction  area. 
The  very  low  temperatures  on  the  19th  and  20th 
in  all  areas  of  the  State  caused  severe  damage 
to  almost  all  fruit  crops,  and  scattered  damage 
to  other  crops.  Additional  freezing  damage  oc- 
curred in  some  areas,  with  below  freezing 
temperatures  during  the  period  of  the  27th 
through  the  30th.  The  amount  of  freeze  damage 


was  greater  than  might  have  occurred  other- 
wise, because  of  the  advanced  stage  of  develop- 
ment following  unusually  warm  temperatures 
in  March,  and  some  warm  periods  in  the  first 
part  of  April.  Minimum  temperatures  on  the 
20th  set  new  low  records  for  the  date  over 
most  of  the  area  of  the  State  east  of  the  moun- 
tains. 


J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  1079 

Denver,  Colorado  80201 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

 1 

! 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

If 

Direction 
ol 

tastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

MOUNTAIN  STANDARD 
5   AM      11    AM        5  PM 

TIME 
11  PM 

! 

.01-09 

10-49 

50-99 

100-199 

1 

200 
and  over 

Total 

°  e  • 

ill 

Hi 

•  ^  a 

-  • 

ALAMOSA   MB  AIRPORT 

70 

30 

24 

6 

0 

0 

0 

0 

9 

4.4 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

3 

1.8 

11.2 

35++ 

31 

02 

71 

36 

35 

62 

8 

2 

0 

0 

0 

13 

6.3 

DENVER  WB  AIRPORT 

4 

0.8 

9.1 

45 

NW 

02 

76 

40 

38 

65 

7 

3 

1 

0 

0 

12 

73 

6.1 

GRAND   JUNCTION  WB  AIRPORT 

29 

0.5 

6.3 

40 

SW 

26 

49 

28 

20 

41 

2 

1 

1 

0 

0 

9 

60 

4.7 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

6 

1.8 

11.2 

49 

N 

07 

68 

35 

30 

55 

6 

0 

0 

0 

c 

11 

77 

5.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  51  - 


DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
APR  I L  1966 


Day  ol  Month 


AMY 

AROYA  6  Ne 
AVER  RANCH 
8RAN00N 
BRANSON 

BuENA  VISTA 
BUTLER  ranch 

CAHPO  >  SH 
CANON  CITY 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 
DELHI 

OOHERTV  RANCH 
EADS 

EVERSOLL  RANCH 
FORDER  «  S 

FOUNTAIN 
FOWLER 
GARDNER 
GUFFEV  10  SE 
HASwELL 

HOLLY 

JOHN  MARTIN  DAM 

KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

LAMAR 

LAS  AN  I  MAS 
LA  VETA 
LEADVILLE 
LIME  1  SE 

L I  HON  10  35W 
LI  HON 

NORTH  LAKE 
OROWAY 
PALMER  LAKE 

PENROSE  3  NNw 

PUEBLO  WB  AIRPORT  //R 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

ROCKY  FORD  2  ESE 

RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAL  IDA 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  T  WSW  / 
STON INGTON 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TACONY   10  SE 
TRINIDAD 

TRINIOAO  FAA  AIRPORT 
TROY   I  SE 

TUIN  LAKES  EVAPORATION 
TwIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  BUTTES  1  NW 

VICTOR 

WALSENBURG  POWER  PLANT 
WESTCL IFFE 
WETHORE  2  S 


alTENBERN 
AHES 
ASPEN 
BASALT 

BERTHOUD  PASS 

BLUE  MESA  DAM 
BOND 

BONHAM  RESERVOIR 
BAECKENR IDGE 
BROWNS  PARK  REFUGE 

CEDAREDGE 
CIMARRON 
CLIMAX  2  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 

COLORADO  NAT  MON 

C0RTE2 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  1  E 

OILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  HONUHENT 

DOLORES 

DuRANGO 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

ELECTRA  LAKE  / 

FORT  LEWIS 

FRASER 

FRUITA 

GATEWAY   1  SW 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 
GRAND  JUNCTION  WB  AP  //ft 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE   1  NW 
GRAND  LAKE  6  SSw 

GRAND  VALLEY 
GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GUNNISON 
HAMILTON 
HAYOEN 

HOT  SULPHUR  SPR5  2  Sw 
IGNACIO  1  N 
KREMMLIN6 
LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  S  NE 


LITTLE  HILLS 

HANCOS 

MARVINE 


.T< 
1.0' 
2. It 

.'1 
1.51 


10     11     12     13     M     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     26     29     30  31 


T  T 
.91 

•2T  .07 


.13  .45 


.05     .59  T 


.22     .25  .01 

T  .OR 
.15 


■  03  T 
T 

.07  .17 


Sm  Reference  Notes  Following  Static*  Index 

-  52  - 


06     .39     .45  .0! 


.33  T 
.12 

.09  T 


.02 
.08 
.02 


.19  T 
.01 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


2  3 

I 

*  ) 

5    1  6 

I  I 

7  [  8   |  9 

in  1 
10  | 

\2 

13  | 

14 

7 

.02 

■  01 

.10 

.10 

.92 

.2 

.19 

.19 

7 

02 

.0* 

.0T 

|06 

T 

t 

.03 

•0 

.70 

T 

7 

T 

.02 

.32 

.21 

.33 

T 

■  0* 

7 

.04 

.01 

•  30 

30 

.1 

T 

•  19 

.22 

.22 

03 

7 

7 

!20 

•  0 

7 

T 

.09 

.22 

t 

7 

.91 

.11 

.13 

T 

.0' 

.16 

T 

7 

.03 

.03 

.01 

.10 

.0 

.04 

.02 

D  .03 

0  .05 

.09 

.12 

.32 

T 

7 

.03 

.0*  .14 

.66 

•11 

7 

7 

T 

T 

.02 

•  0* 

.09 

T 

.09 

7 

Y 

7 

T 

7 

.10 

.09 

7 

.07 

7 

l  .- 

,09 

■  11 

.01 

1.62 

.0. 

.67 

T 

•  4! 

.02 

.01 

T  7 

.02 

,t( 

■  10 

T 

T 

.06 

1,91 

.12 

.03 

.09 

T 

7 

.09 

.23 

.1! 

.10 

•  OA 

1  ■  0' 

T  .0V 

7 

T 

.If 

7 

T 

.02 

.8C 

•  01 

•  0» 

.29 

,*1 

.07 

.12 

7 

•  61 

.06 

.  il 

T 

.13 

7  7 

.07 

.01 

.20 

T 

7 

j 

1.1! 

.36 

.  0* 

•  16 

•  1! 

7 

.0! 

.19 

.01 

.07 

■14 

.22 

.09 

7 

.19 

T  T 

•  It 

7 

7 

.11 

•  0T 

.11 

T 

T 

7 

.99 

•  l( 

T 

.40 

.11 

•09 

.06 

.06 

7 

.13 

.22 

•  11 

7 

T 

.01 

7 

.04 

.09 

.19 

.01  T 

.07 

.02 

.60 

.01 

.01 

.01  .0! 

.01 

7 

.91 

.01 

.02 

.01 

.09 

.09 

.1! 

.02 

7 

.13 

.10 

.09 

T 

•  08 

7 

7 

7 

Y 

T 

.09 

.07 

.11 

.01 

T 

.10 

.!< 

7 

.19 

T 

.09 

.06 

.02 

•  1( 

01 

02 

03 

•  03 

•  0< 

T 

.09 

.01 

7 

•  1 1 

!d 

!o9 

lit 

7 

T  T 

7 

7 

7 

.09 

.0' 

7 

7 

7 

.14 

•  4! 

7 

.06 

7 

.13 

.19 

.09 

.11 

.21 

7 

.09 

•  1< 

7 

.1! 

■  If 

.06 

,01 

.09 

.11 

.  ?c 

• 

.23 

7 

7 

•  21 

7 

.02 

.11 

.09 

.07 

.11 

7 

T 

.91 

.'1 

.11 

.19 

7 

.16 

7 

.16 

,01 

•  0k 

.07 

.60 

7 

.07 

7 

7 

,2! 

T 

06 

07 

•  l< 

.01 

.11 

.:i 

.06 

.01 

.09 

.01 

.01 

.21 

T 

7 

7 

I 

.1! 

7  .11 

.02 

7 

T 

.0! 

.01 

T 

.04 

1.01 

7 

.01 

.02 

.04 

T 

•M 

•  70 

.29 

7 

,4! 

,01 

.01 

1,0' 

7 

.01 

7 

.1! 

.07 

.20 

•■! 

7 

.02 

.11 

T 

15 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25  I  26  27 


28     29  30 


MAY6ELL 
MEEKER 

mereoith 

Mrs*  VtQOC  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 

MONTROSE  W  2 
NOR7M0AIE 
NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE 

PALISADE  LAKES  6  SSE 
PA0N1  a 

PARAOOX 

PARSHALL   10  SSE 

PITKIN 
PUACERVILLE 
POhOERHORN 
pyramid 
RANGE LY 

RICO 
RIFLE 
SARGEN7S 
SNO SHONE 
SILVER70N 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7AC0«A 

TAYLOR  PARK 

TELLURIOE 

URAVAN 

VALLECI 70  OAK 

.INTER  PARK 

--. '  CREEK  PASS  4  a 

YANPA 

YELLOW  JACKE7  INK 


akron  faa  airport 
bonny  dam 
burlington 
cheyenne  nells 
Flagler  2  nh 

Fleming  i  j 

GENOA   1  . 
MOLYOKE 
10ALIA 
LEROY  7  MSN 

07IS  11  NE 

S7RA7T0N  1  NE 

VONA 

MflAY 

YUMA 


ALLtNSPARK 

AN7ER0  RESERVOIR 

BAILEY 

BOULDER 

BRIGGSDALC 

BYERS 

CARIBOU  RANCH 
CAJ7LE  ROCK 
CHESSMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  MB  AIRP0R7  / 
DENVER  MB  CI7Y 
EAS70NVILLE   1  NN» 
EAS70NV ILLE   2  NN£ 
EAS70NVILLE  6  MSN 

ELBER7 

elbert  1  nm 
Elbert  »  se 
elbert  4  ssm 

ELBERT  S  Jm 

Elbert  a  sm 
estes  park 
evergreen 

fairplay  / 
fort  collinj 

F0R7  LUP70N  |  N 

FORT  MORGAN 

GEORGETOMN 

GRANT 

GREELET 

GROVER  10  M 
HARTSEL 

ma.thorne 
idaho  springs 
jones  pass  2  e 

julesburg 
kassler 

Ilu""«»  ♦  SSE 
kiomA  s  je 
KIOma  4  Sm 

LAKE  GEORGE  9  Sm 
LAKEmOOO 
L0N4M0NT   2  E SE 
PARKER  4  E 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SEOAlIA  4  SSE 
SEOGmICK  9  9 
SPICER 

SOUAm  MOUNTAIN 
STERLING 


MALOEN 
MATEROALE 
■  1GGINS  T  SM 
MlNDSOR 


.94 
1.49 

l.ia 


2.0C 
.9! 
l.OC 
1.0! 


.86 

1.9! 
2.6! 

.91 
1,16 

2.61 


1.2C 
l.lt 
1.21 


1.61 
■  4C 
1.31 


1.49 
1.01 
.91 


UK 
1.3! 
1.41 
1.31 

1.11 
1.01 
1. 91 
1.3< 
1.2! 

.6< 


.19 
.16 
.43 


1.92 
.99 


.20 

.19 

7 

.17 


.09 
.21 

.09 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  o(  Month 
13  I  14  I  15 


22     23     24     25     26  27 


30  31 


ALAMOSA  .8  AIRPORT 

BLANC* 

CENTER 

DEC  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

HERMIT  T  ESE 
MANAS  SA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

MAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 


•05  .OS 
.26     .SI  ,0« 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Ol  Month 

3.» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1J 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

ARKANSAS  ORAINAGE 
BASIN 

01 

JOHN  MARTI  N  DAM 

(A) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 
76 
71 

.26 
81 
72 

.27 
192 
66 
40 

.21 
72 
57 

.17 
69 
62 

.22 
73 
69 

.22 
26 
76 

.17 
89 

.19 
57 
77 

.38 

128 
77 

.31 

109 
72 

.21 

84 

73 

.12 
92 
71 

.17 
29 
71 
45 

•  14 
91 
80 

.13 
37 
84 
4< 

.31 
92 
83 
49 

.22 
172 
74 
42 

.24 
165 
65 
3! 

.01 
70 
60 
32 

.11 
99 

61 
4i 

.25 
234 
71 
4] 

.14 
72 
81 
46 

.22 

2  5 
BC 

sc 

.14 

38 
71 
46 

.29 
82 
86 
46 

.47 
151 
86 
41 

.46 
117 
69 
4C 

.17 
83 
83 

45 

.27 
140 
75 

" 

6.82 
2789 

42,2 

PUEBLO  C I  TV  RES 

(A) 

EVAP 

MAX 

MIN 

.29 

80 
74 
41 

.24 

80 
68 
37 

.41 
250 
67 
36 

.05 
80 
48 

34 

.02 
70 
44 

32 

.14 

70 
59 
30 

.24 

80 
65 
34 

.30 
130 
66 
37 

.27 
120 
66 
36 

.21 
70 
71 
36 

.26 
120 
72 
37 

.18 

100 
61 
37 

.25 
130 
49 
40 

.17 

100 
73 
40 

.18 

90 
69 

37 

.30 

70 
75 
38 

.26 

80 
84 
46 

.08 

20C 
62 

4] 

.36 

170 
67 
31 

ft 

120 
41 
31 

.09 
80 
91 
31 

.20 
80 
69 
34 

.11 
90 
99 
39 

.1* 

65 
72 
41 

.11 
85 
72 
41 

.46 
100 
76 
39 

.42 
140 
78 

41 

.30 

120 
70 
36 

.29 
90 
74 

35 

ll°o 

79 
37 

6.69 
3230 
66.8 
36.8 

SPRINGFIELD  7  WSW 

(B) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 
110 

33 

.40 
146 

40 

.25 

222 

37 

.11 
90 

33 

.18 

100 

32 

.22 
96 

34 

.30 
76 

39 

.29 
139 

37 

.29 
115 

38 

.34 

129 

42 

.11 

96 

40 

.21 
111 

7 1 
44 

.14 

133 

41 

.12 
60 

36 

.21 
78 

39 

.32 

71 
7< 
43 

.21 
135 
7* 
49 

.26 

26, 
67 

38 

.22 
161 
64 
38 

.04 
136 
5: 
32 

.29 

19C 
5! 
33 

.21 
228 
64 
39 

.21 
90 
75 
41 

.18 

'C 

I! 

.2} 

12 
7] 
41 

.32 
97 
7J 
41 

.37 
168 

72 
44 

.39 
155 

6! 

38 

.35 

210 

45 

.17 
185 
70 
37 

7.27 

68.4 
39.1 

•      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN 

02 

GRAND  JUNCTION  6  ESE(A) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 
5* 
7A 

.37 
107 
73 

.22 
133 
66 
38 

.39 

71 
37 

.05 
54 
65 
35 

.24 
65 

70 

.28 
71 
73 

.28 
59 
74 

.17 

66 
73 

.26 

101 
67 

.14 

.07 

63 
36 

.16 
68 

.22 
74 

.22 
79 

.29 
41 
78 
44 

.24 
58 
74 
4' 

.40 
181 
66 
46 

.04 

n 
35 

.13 

48 
61 
36 

.23 
94 
69 
36 

.11 
91 

4 

43 

.18 

39 

39 

.22 
4C 

ec 

i.  1 
*  1 

.25 

61 
4, 

.47 
168 
79 
45 

.35 
103 
73 
,8 

.25 
53 
70 
3f 

.26 
58 
76 
41 

.39 
96 

71 

7.00 
2244B 
70.9 
40.8 

MONTROSE  NO  1 

(A) 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.24 

» 
72 
42 

.31 
58 
70 

.23 
32 
65 
40 

.24 

130 
57 
3, 

.18 
44 
64 
38 

•i! 

71 

.31 

62 
69 

.28 
36 
72 

.;: 

49 
69 

.32 
92 
63 
45 

.02 
28 
60 
45 

.0? 
26 
64 
40 

.18 

38 

70 

.21 
41 
72 

•  21 
32 
73 
40 

.28 
36 
74 
41 

.22 
41 
70 
45 

.28 
153 

6! 

4! 

.04 

22 
59 

3< 

.03 
43 
63 
38 

.23 
25 
68 

3f 

.25 
43 
61 

.13 
38 
11 
4C 

.20 
2^ 

71 

4  1 

.28 

31 
18 
44 

.39 
62 
76 
4( 

.28 
74 

7S 

4< 

.17 
43 
67 
39 

.29 

?! 

.22 
29 
7« 

6.33 
1463 
69.0 
41.6 

ALLECITO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 

26 

39 

.16 

20 

39 

.17 
41 
62 
39 

.10 
29 

35 

.12 
23 
56 
33 

.10 

20 

36 

.17 
27 
67 
34 

.13 
22 

39 

.18 
34 

39 

.15 

30 

39 

.08 

22 

39 

.06 
21 

31 

.08 

16 

39 

.10 

15 

38 

.19 

22 

39 

.11 
25 
72 
40 

.11 

53 
b. 
4C 

.14 

76 

6] 
43 

.19 
95 
50 
36 

.10 
42 
32 
39 

.10 
19 
62 
33 

.05 
4 

11 

.06 

10 

36 

.13 

12 
7J 

.19 
29 

13 
39 

.22 
41 

40 

.28 

61 
7< 
42 

.26 

32 

♦t 

.u 

76 
39 

.20 

20 

40 

4.30 
901 
65,8 
38.2 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN 

03 

BONNY  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.3D 
59 
70 
40 

.28 
154 
65 

40 

.35 

202 
64 
38 

.00 
134 
43 
33 

• 

115 
50 
33 

.31 
101 
31 
32 

.21 

80 
63 
36 

.28 
142 
69 
37 

.17 

70 
66 
33 

.28 
184 
65 
36 

.19 
86 
65 
44 

114 
68 
43 

.12 
71 
49 
40 

.12 
86 
56 
40 

.16 
74 
70 
42 

.20 
69 
66 
42 

.19 
92 
65 
48 

.11 

138 
48 
31 

• 

109 

ft 

14C 

.11 

IOC 
48 
30 

.01 

234 
59 
29 

.14 
174 
60 
37 

.15 
4t 

71 
43 

.19 
84 
69 
44 

.37 
217 
72 
46 

.42 
303 
73 
44 

.34 
136 
61 
38 

.34 
284 
61 
37 

.26 

192 
66 
33 

5.92B 
3986 
62.0 
38.9 

■      •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN 

OA 

ESTES  PARK 

(A) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

16 

200 

85 

60 

106 

118 

82 

35 

67 

87 

76 

83 

74 

47 

83 

69 

62 

21 

34 

35 

113 

21 

28 

41 

35 

73 

135 

82 

89 

37 

2144 

FORT  COLLINS 

<D> 

59 

137 

118 

87 

73 

65 

69 

49 

35 

46 

52 

46 

51 
48 

.14 

63 
47 

.14 

43 
49 

.17 

61 
92 

.05 

52 
49 

49 
43 

49 

31 

.01 

31 
38 

.08 

96 
42 

.04 

51 
45 

.08 

61 
44 

.12 

65 
47 

.13 

61 
90 

.19 

64 
54 

.39 

96 
41 

.11 

62 
49 

.18 

60 
SI 

.17 

61 
90 

WIGGINS  7  SN 

(A) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 
31 
67 

28 

.44 

120 
67 
44 

.23 
244 
39 
39 

.08 
97 
48 

22 

.22 
96 
32 
22 

..2 
116 
64 
33 

.38 

87 
64 
27 

.10 
31 
69 
23 

.15 
46 

70 
27 

.22 
43 
65 
30 

.03 
55 
66 
32 

.19 
45 
67 

30 

.20 

77 
64 
28 

.17 
34 
74 
28 

.12 
63 
73 
27 

.24 
38 
68 
11 

.01 
41 
64 
28 

.06 

83 
49 

29 

130 
46 

2( 

.02 
44 
42 
16 

.09 
45 
65 
23 

.29 
62 
63 
28 

.14 

30 
71 
27 

.15 

50 
79 
28 

.37 
54 
76 
33 

.47 

110 
76 
32 

.48 

191 
70 
29 

.31 

131 
68 
25 

.30 
104 

71 
27 

.19 
45 
68 

27 

5.97B 
2389 
64,8 
27,8 

•      »  « 

RIO  GRANDE  ORAINAGE 
BASIN 

0? 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

(A) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 
69 
68 
38 

.39 
104 
65 
38 

.18 
118 
42 
31 

.03 
65 
44 
31 

.10 
'1 
48 
31 

.05 
61 
62 
32 

.36 
83 
64 
34 

.23 
83 
61 
36 

.20 
63 
65 
35 

.33 
121 
63 
37 

.25 
123 
59 
34 

.12 
33 
64 
32 

.09 
77 
61 
37 

.28 

60 
65 
39 

.19 
44 
68 

37 

.25 
38 
70 
38 

.3* 
99 

\\ 

.32 
191 
51 
36 

.23 
212 
54 
33 

.11 

101 

1! 

.19 

100 
37 
31 

.18 
113 

a 

.12 
41 

a 

.17 

if 
*6 
37 

.27 
60 
69 
31 

.37 
87 
67 
38 

.35 
130 
68 
36 

.30 
110 
65 
36 

.35 
132 
70 
38 

.31 
85 
67 
38 

6.93 
2690 
61.5 
35.2 

(A)  PAN  PAINTED    INSIDE   WITH  ASPHAL TUM  PAINT , 

(B)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC   LACQUER . 

(0)     SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 


8*.  R.l.r.nc.  Note,  Following  Station  Indue 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
APRIL  1966 


1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

It 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

... 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

SRANSCN 

MAX 

Mm 

69 
10 

78 
47 

69 
26 

33 
22 

48 
18 

65 
30 

70 
36 

68 
23 

73 
36 

70 
48 

68 

35 

60 

31 

S3 
33 

58 
35 

70 
38 

73 
43 

65 
40 

'0 
33 

60 
23 

45 
12 

61 
31 

62 
33 

61 
33 

62 

38 

67 
36 

73 
40 

65 
-3 

62 
32 

77 
45 

72 
32 

64,4 
33.6 

BL'SNA  VISTA 

MAX 
Mm 

68 
27 

68 
38 

63 

22 

36 
17 

43 

5 

57 
23 

62 
22 

63 
29 

68 
23 

66 
33 

36 

25 

50 
24 

38 
25 

37 
26 

67 
2  6 

66 
26 

63 
28 

33 
27 

40 
9 

55 

16 

99 
30 

32 
29 

60 
23 

68 
26 

69 
30 

67 
30 

64 

17 

65 
33 

67 
27 

39,6 
26.9 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

78 
39 

74 
38 

72 
29 

38 
25 

54 

25 

66 
31 

72 
41 

70 
38 

74 
39 

72 
41 

67 
37 

62 
41 

62 
39 

63 
41 

73 
45 

73 
46 

73 
45 

62 
33 

62 
22 

42 
17 

61 
35 

96 

40 

66 
37 

70 
43 

73 
43 

78 
31 

76 

44 

64 

30 

75 
41 

73 
12 

66.6 

17.1 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

MAX 
MIN 

60 
31 

72 
32 

38 
26 

36 
23 

51 

15 

62 
26 

71 
30 

60 
26 

70 
29 

70 
38 

39 
33 

60 
31 

56 
34 

56 
37 

67 

44 

72 
36 

56 

33 

39 
26 

27 
16 

41 

13 

58 

22 

96 
34 

60 
33 

65 

IS 

69 
36 

77 
39 

61 

3  0 

69 
26 

70 
32 

48 
26 

39,  I 
29.6 

DELHI 

MAX 

Mm 

7S 
29 

81 

35 

64 
30 

39 
27 

54 

20 

69 
20 

77 
27 

72 
22 

78 

27 

78 
46 

73 
33 

63 
30 

60 
37 

62 
29 

75 
37 

81 
38 

71 
43 

74 
36 

64 
20 

45 
11 

66 
25 

ife 
3«- 

66 
30 

70 
36 

73 
35 

84 

37 

81 
40 

71 
26 

83 
48 

63 

31 

69.4 
11.4 

CADS 

MAX 

Mm 

67 
34 

80 
37 

61 
36 

48 
25 

51 
26 

68 
23 

75 
33 

69 
32 

TO 
36 

72 
43 

71 
37 

66 
41 

62 
37 

60 
36 

75 
33 

82 
37 

73 
43 

39 
42 

52 
24 

39 
17 

60 
27 

96 

40 

69 
37 

73 
39 

73 
36 

80 
43 

74 
47 

69 
32 

61 
40 

35 
30 

66.2 
14.8 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 
MIN 

70 
43 

85 

44 

73 
40 

58 
24 

74 
24 

80 
29 

78 
37 

84 
37 

78 
41 

67 
43 

58 
40 

66 
36 

82 
36 

88 
48 

71 
46 

73 
41 

67 
32 

51 
22 

68 
32 

63 
45 

75 
41 

78 
42 

84 
36 

83 
36 

61 
41 

86 

32 

73 
S3 

71.9 
37.2 

FCRDER  8  S 

MAX 
MIN 

65 
30 

82 
34 

58 

34 

44 
24 

54 

18 

68 

22 

74 
25 

64 

21 

75 
27 

76 
38 

68 
35 

64 
38 

60 
37 

60 
31 

76 
29 

80 
34 

74 
42 

62 
33 

56 
21 

43 
18 

39 
21 

64 

37 

68 

32 

71 
32 

73 
33 

62 
33 

77 
39 

67 
26 

80 

37 

54 
28 

66.6 
30.4 

HOLLY 

MAX 

MIN 

84 

35 

69 
35 

73 

42 

52 
22 

50 
21 

5. 

21 

72 
24 

70 
24 

62 
27 

62 
32 

77 
37 

71 
41 

36 
38 

48 
36 

62 
31 

77 
34 

80 
42 

54 

36 

67 
26 

42 
18 

41 

20 

69 

29 

67 
40 

69 
39 

73 
37 

74 
39 

82 
45 

64 

29 

65 
40 

64 

4} 

63,3 
32.8 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

78 
39 

81 

39 

68 

40 

47 
30 

55 
30 

70 
22 

75 
28 

73 
27 

77 
30 

77 
43 

76 
41 

63 
40 

59 
38 

61 
39 

75 
37 

80 
40 

79 
47 

74 
38 

74 
27 

39 
19 

66 
2k 

67 

45 

60 
41 

74 
41 

73 
41 

61 
42 

81 
*J 

67 
31 

83 
44 

71 
32 

70.1 
36,1 

KIT  CARSON 

MAX 

Mm 

72 
36 

79 

37 

60 
36 

47 
23 

51 

20 

69 
23 

76 
25 

67 
25 

74 

27 

77 
38 

73 
39 

62 

60 
38 

63 
36 

77 
34 

81 
38 

72 
43 

35 
34 

48 

23 

43 
18 

60 
23 

60 
39 

68 
33 

73 
36 

74 
36 

81 
39 

80 
41 

64 
27 

77 
36 

59 
29 

66,7 
32.3 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

65 
36 

83 
38 

50 
30 

44 
24 

56 

26 

70 
23 

76 
31 

65 
31 

'8 
31 

76 
48 

67 
38 

59 
37 

36 
39 

60 
38 

72 
37 

78 
40 

56 

40 

77 
40 

43 
32 

45 

18 

62 
28 

66 

42 

66 
39 

70 
41 

73 
41 

84 
41 

65 
40 

71 
34 

83 
36 

54 

33 

63.7 
35.1 

LAMAR 

MAX 

Mm 

69 

35 

84 

40 

52 
31 

48 
28 

55 
23 

70 
20 

77 
28 

62 
28 

79 
30 

78 
44 

71 
39 

61 
40 

54 
39 

61 
40 

76 
35 

83 
38 

63 
43 

73 
39 

36 
23 

40 
19 

66 

29 

63 
49 

68 
39 

75 

4? 

71 
31 

83 
44 

65 
46 

68 
32 

65 
40 

32 
40 

67.0 
33.7 

LAS  ANIMAS 

MAX 

Mm 

80 
37 

81 
38 

65 
39 

47 
24 

57 
29 

71 
24 

76 
28 

73 
25 

79 
33 

77 
41 

74 

39 

61 
41 

38 
39 

64 

38 

'6 
33 

81 
36 

77 
47 

77 
34 

72 
26 

45 
18 

66 
29 

67 
42 

68 

38 

74 
38 

73 
36 

84 

42 

79 
45 

66 

34 

85 
38 

68 
34 

70.9 
33.0 

LA  VETA 

MAX 

Mm 

LEAOVILLE 

MAX 

Mm 

54 

27 

50 
21 

31 
11 

27 
8 

32 
2 

45 
16 

30 

20 

32 
17 

54 

25 

53 
23 

41 
18 

38 
13 

49 
19 

47 
13 

54 
18 

32 
23 

34 

23 

43 
23 

34 
11 

27 
7 

45 
6 

42 

22 

44 

15 

54 

8 

56 

21 

56 
26 

36 
10 

61 

11 

34 
26 

56 

20 

46.4 
16.9 

LI M0N  10  SSW 

MAX 

Mm 

69 
31 

72 
34 

51 
28 

41 

21 

47 
15 

(4 
24 

69 
24 

63 
19 

70 
24 

69 
34 

61 
32 

56 

33 

55 
33 

59 
28 

'0 
33 

76 
36 

67 
37 

49 

29 

46 
14 

43 

11 

66 

19 

99 

28 

61 
32 

67 
39 

69 

37 

78 
38 

72 
40 

62 
27 

63 
32 

51 
22 

61.2 
28.5 

LIMON 

MAX 

Mm 

64 

30 

72 
37 

42 
27 

42 
19 

47 
17 

61 

20 

69 
20 

62 
18 

72 
21 

67 
33 

60 
36 

56 
33 

37 
35 

59 
33 

70 

28 

73 
32 

56 
34 

50 
30 

30 
16 

44 
11 

91 

2  0 

60 
30 

60 
33 

67 
33 

71 
34 

79 
35 

33 
34 

63 
24 

61 
30 

34 
24 

S9.4 
27.6 

NORTH  LAKE 

MAX 

Mm 

64 
23 

65 
29 

»7 
18 

27  41 
14-2 

54 

25 

59 
20 

59 
21 

62 
24 

59 
29 

54 
20 

54 
23 

so 

25 

48 
28 

63 
22 

65 
25 

62 
31 

54 
29 

45 

17 

39 

6 

52 
15 

47 
16 

55 
25 

53 
26 

62 
27 

64 

25 

39 
37 

60 
14 

63 
26 

30 
26 

54.9 
22.3 

PALMER  LAKE 

MAX 

Mm 

69 
29 

57 
34 

66 
21 

31 
18 

30 
12 

45 

22 

56 

27 

63 

22 

56 
27 

55 
34 

67 
39 

66 
34 

48 

28 

49 
6 

18 
8 

40 
11 

44 

28 

46 
28 

50 
33 

60 
34 

64 

37 

70 
28 

50 
20 

36 
29 

63 

23 

32.9 
23.3 

PUEBLO  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
35 

81 
36 

46 
33 

40 
28 

58 
19 

72 
2- 

79 
30 

67 
29 

8? 
32 

77 
42 

66 
33 

70 
38 

63 
44 

64 
36 

76 
32 

81 
35 

59 
41 

71 

41 

41 
24 

30 
20 

67 
26 

69 
33 

69 
34 

74 
16 

77 
37 

84 

35 

71 
33 

77 
31 

82 
42 

37 
32 

67.7 
33.0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

Mm 

80 
33 

85 
35 

65 
34 

45 

21 

57 
25 

73 
22 

77 
27 

76 
29 

•  0 
29 

77 
32 

71 
38 

64 

40 

62 
40 

65 
36 

77 
33 

83 
36 

80 
45 

77 
40 

71 
23 

46 
19 

65 
25 

79 
44 

72 
33 

75 

37 

82 
33 

85 
38 

83 
44 

73 
32 

84 

53 

71 
31 

72.4 
34.4 

RUSH  2  NNE 

MAX 

Mm 

65 
22 

78 
29 

54 
21 

40 
19 

56 

13 

69 
24 

74 
22 

69 
24 

67 
23 

63 
24 

61 
21 

60 
30 

58 

29 

61 
27 

'2 
29 

78 
33 

56 
28 

55 
21 

45 

14 

41 
5 

38 

16 

58 

26 

65 
31 

72 
29 

76 
30 

81 
35 

72 
20 

64 

21 

78 
31 

68 
29 

63.8 
24.7 

RUXTON  PARK 

MAX 

Mm 

56 
23 

56 
24 

47 
14 

22  37 
8  -  1 

SO 
21 

50 
19 

48 

19 

57 

2<- 

SO 
27 

47 

23 

48 
17 

43 
21 

43 

21 

53 
19 

38 

22 

50 
26 

49 

23 

40 
7 

33 

0 

46 
1  3 

40 

18 

48 

17 

31 
21 

60 
25 

63 
26 

57 
33 

32 
28 

32 
23 

60 
17 

46,9 
19.3 

RYE 

MAX 

Mm 

75 
26 

72 
26 

60 
21 

50 
12 

49 
4 

63 
21 

67 
24 

68 
22 

71 
23 

70 
37 

67 
25 

57 
21 

34 
28 

51 
21 

68 

25 

76 
31 

67 
31 

66 

30 

55 
14 

46 
7 

61 
18 

54 

26 

57 
26 

62 
27 

68 
28 

75 
34 

69 
3. 

68 

19 

75 
33 

70 
23 

63.7 
24,1 

SAL  IDA 

MAX 

Mm 

73 
30 

70 
38 

63 
33 

38 

22 

30 
12 

62 
2  9 

66 

20 

69 
27 

66 
53 

70 
44 

35 
24 

55 
22 

60 
21 

64 

24 

69 
2: 

70 
26 

69 

58 

29 

50 
25 

44 
8 

99 
26 

98 
37 

64 
24 

69 
26 

70 
25 

71 
31 

69 
36 

69 

22 

70 
36 

68 

34 

62,9 
27.2 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 

Mm 

73 
32 

81 
46 

52 
33 

46 

22 

32 

22 

68 
2i 

75 
31 

68 
25 

76 
32 

76 
42 

66 
36 

62 
39 

56 
38 

60 
33 

74 
34 

80 
38 

74 
43 

72 
-5 

64 
26 

50 
18 

69 
35 

68 
44 

67 
37 

66 
45 

69 

37 

81 

37 

77 
42 

63 
27 

83 
47 

68 

29 

67.9 
34.7 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

51 
19 

46 

23 

36 
15 

26 
11 

33 

0 

44 

20 

46 
8 

47 
13 

48 

16 

44 

23 

39 
15 

37 
IT 

37 
16 

44 
8 

30 
11 

49 

17 

47 
18 

!' 
27 

29 
15 

27  39 
6.3 

36 
24 

41 
10 

48 

13 

51 
19 

!  0 
21 

43 
1  1 

46 

7 

47 
23 

49 

19 

42.2 
14.6 

TACONY  10  SE 

MAX 

Mm 

74 

30 

80 
33 

59 
11 

41 
25 

56 
16 

69 

22 

76 
29 

67 
23 

77 
26 

76 
54 

64 
32 

66 
35 

62 
35 

62 
35 

77 
29 

82 

37 

72 
41 

69 
32 

65 

20 

46 
14 

63 
21 

62 
32 

67 
33 

70 
35 

74 
34 

85 
36 

76 
38 

71 
27 

62 
39 

34 

29 

66.1 
30.8 

TRINIDAD 

MAX 

Mm 

71 
34 

78 
43 

71 
29 

35 
26 

54 
14 

67 
20 

73 
35 

69 
28 

73 

35 

72 
50 

68 

33 

63 
30 

56 
34 

58 
37 

70 
33 

73 
37 

69 
41 

66 
42 

59 
22 

43 
14 

61 
31 

60 
41 

62 
37 

63 
38 

69 
38 

76 
46 

72 

4. 

64 
28 

77 
46 

73 
31 

43.6 
33.9 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 
37 

79 
43 

43 
26 

38 

22 

53 
18 

67 
26 

74 
32 

66 
23 

72 
33 

75 
45 

66 
32 

63 
29 

39 
33 

60 
36 

73 
38 

75 
44 

68 
41 

70 
39 

51 
18 

45 
16 

63 
27 

62 
39 

63 
34 

64 

39 

70 
37 

80 
44 

64 
38 

66 
31 

76 
43 

33 
13 

64,4 

13,3 

Tt»IN   LAKES  EVAPORATION 

MAX 

Mm 

TWO  BUTTES  1  NW 

MAX 

Mm 

76 
40 

66 
39 

48 

22 

49 
27 

45 
29 

55 
34 

60 
39 

58 
40 

64 

42 

68 
39 

60 
35 

SB 
36 

35 
33 

62 
36 

73 
36 

81 
29 

65 
34 

71 

27 

61 

27 

45 

19 

90 
22 

95 

26 

68 

35 

71 
40 

60 

45 

75 
45 

60 
36 

57 
28 

79 
30 

72 
44 

62,9 

34.0 

VICTOR 

MAX 

Mm 

56 
24 

52 
35 

so 

L5 

25 
10 

34 

6 

46 

24 

50 
24 

52 
22 

61 

28 

63 
36 

44 

26 

41 

22 

44 

21 

46 
24 

55 
24 

56 
34 

31 

32 

45 

25 

42 

12  • 

29 
1 

.4 

20 

42 
29 

43  30 

24  -27 

55 
29 

58 
36 

58 

27 

53 

20 

54 

36 

34 
24 

46.3 

26.0 

xALSENBURG  POkER  PLANT 

MAX 

Mm 

71 
31 

76 
35 

69 

27 

36 
21 

52 
15 

65 

30 

71 
30 

70 
26 

75 
29 

72 
45 

67 
31 

63 
29 

59 
35 

61 
33 

'2 
33 

77 
41 

69 
39 

66 
34 

58 

19 

45 

12 

62 

32 

60 
30 

6! 
32 

63 
35 

70 
35 

76 
41 

73 

4  1 

71 
25 

76 
45 

71 
12 

66.0 
31.3 

nESTCLIFFE 

MAX 

Mm 

68 

25 

44 
3 

56 
17 

62 
24 

62 
21 

63 
22 

63 
27 

36 

22 

53 

17 

54 
24 

59 
25 

63 
20 

63 

21 

63 
26 

5) 
30 

49 
18 

40 
8 

56 

18 

54 
33 

39 
26 

63 
22 

67 
23 

68 

26 

69 
36 

63 
10 

64 
34 

68 

10 

39,6 
22.4 

.ETMCRE  2  S 

MAX 

Mm 

70 
30 

72 
39 

6  7 
23 

36 
23 

48 

9 

63 
28 

69 
30 

63 
27 

72 
31 

71 
40 

38 

32 

61 
30 

61 
34 

60 
34 

71 
33 

75 
38 

66 

36 

60 
33 

52 
16 

44 

12 

55 

22 

34 
34 

62 
31 

46 

34 

71 
36 

76 
40 

72 

40 

64 

26 

76 
60 

36 

10 

63.2 
30.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
APRIL  1966 


Day  of  Month 

■ 

Ol 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

g 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN 

02 

ALTENBERN 

MAX 

7S 

72 

61 

44 

58 

67 

72 

69 

72 

67 

54 

50 

38 

66 

71 

73 

69 

58 

42 

44 

57 

91 

62 

70 

72 

75 

70 

68 

70 

70 

63.8 

min 

35 

31 

29 

23 

15 

21 

26 

34 

30 

38 

32 

28 

29 

25 

27 

29 

44 

41 

18 

20 

21 

37 

29 

32 

30 

32 

23 

19 

29 

36 

28*6 

ASPEN 

MAX 

63 

62 

33 

34 

42 

55 

59 

60 

69 

58 

41 

42 

50 

57 

63 

69 

63 

94 

43 

37 

52 

50 

52 

62 

65 

66 

62 

62 

62 

62 

35,6 

Mm 

27 

29 

23 

17 

7 

18 

23 

25 

27 

33 

23 

26 

26 

21 

23 

27 

32 

33 

17 

16 

13 

31 

27 

24 

28 

32 

19 

17 

35 

27 

24.3 

BASALT 

MAX 

69 

42 

49 

65 

67 

66 

70 

63 

63 

51 

36 

62 

69 

69 

64 

57 

45 

50 

58 

39 

60 

65 

70 

72 

70 

63 

67 

69 

61,8 

Mm 

29 

19 

19 

23 

27 

30 

35 

36 

27 

28 

28 

25 

30 

34 

33 

30 

19 

14 

12 

34 

30 

34 

29 

29 

24 

18 

16 

29 

26.5 

BERTHOUD  PASS 

MAX 

♦5 

44 

37 

17 

14 

24 

39 

41 

43 

47 

43 

33 

33 

35 

41 

39 

37 

22 

21 

38 

31 

36 

46 

49 

47 

29 

44 

44 

37,  1 

Mm 

21 

26 

7 

3 

1 

7 

17 

13 

21 

22 

13 

14 

10 

9 

10 

21 

21 

22 

-  1 

•  3 

0 

11 

13 

13 

20 

27 

4 

6 

26 

18 

13,1 

BOND 

MAX 

66 

65 

62 

60 

58 

62 

66 

67 

69 

66 

54 

50 

54 

63 

69 

30 

39 

42 

56 

57 

60 

64 

65 

72 

71 

67 

67 

66 

61,4 

Mm 

22 

29 

27 

24 

15 

16 

18 

24 

30 

28 

30 

33 

25 

19 

22 

26 

24 

23 

20 

19 

22 

32 

30 

27 

24 

25 

24 

16 

32 

31 

24,6 

BROWNS  PARK  REFUGE 

MAX 

74 

73 

72 

67 

54 

58 

59 

67 

71 

65 

93 

37 

42 

55 

54 

63 

66 

71 

75 

59 

63 

63 

67 

62,5 

Mm 

22 

21 

26 

38 

25 

22 

34 

22 

21 

28 

36 

25 

10 

9 

26 

26 

23 

27 

27 

34 

28 

14 

29 

23 

24,9 

CEDAREDGE 

MAX 

72 

70 

63 

46 

54 

65 

70 

71 

74 

66 

58 

54 

59 

64 

69 

69 

61 

45 

45 

45 

56 

56 

67 

72 

74 

69 

68 

72 

69 

63,2 

Mm 

36 

38 

31 

22 

19 

26 

30 

33 

37 

43 

33 

29 

31 

29 

30 

32 

39 

45 

26 

20 

23 

26 

37 

34 

33 

41 

28 

24 

37 

36 

31,6 

CIMARRON 

MAX 

67 

64 

63 

43 

52 

62 

66 

65 

70 

62 

58 

52 

56 

60 

66 

68 

68 

45 

37 

54 

34 

65 

65 

67 

69 

66 

62 

66 

66 

61,0 

Mm 

19 

17 

21 

28 

12 

14 

15 

20 

20 

32 

32 

25 

26 

20 

18 

20 

18 

20 

22 

20 

11 

32 

22 

22 

22 

32 

24 

13 

29 

30 

21,9 

CLIMAX  2  NW 

MAX 

44 

43 

38 

20 

29 

36 

40 

40 

45 

43 

36 

29 

29 

40 

45 

50 

36 

26 

20 

36 

36 

35 

44 

47 

47 

45 

44 

43 

43 

38,5 

Mm 

22 

27 

11 

5 

3 

10 

12 

16 

19 

25 

14 

16 

13 

10 

17 

23 

25 

25 

11 

2 

6 

20 

12 

14 

17 

27 

8 

10 

26 

20 

15,6 

COCHETORA  CREEK 

MAX 

60 

62 

60 

38 

32 

42 

55 

60 

60 

62 

58 

42 

46 

50 

55 

60 

62 

63 

52 

32 

34 

50 

48 

51 

58 

64 

63 

46 

60 

62 

53,0 

Mm 

19 

21 

21 

14 

7 

13 

14 

17 

ia 

20 

24 

23 

21 

14 

13 

17 

20 

27 

18 

17 

8 

25 

24 

18 

21 

21 

21 

10 

21 

17 

18.2 

COLLBRAN 

MAX 

73 

70 

63 

45 

55 

66 

70 

71 

72 

65 

60 

53 

57 

65 

60 

47 

45 

56 

56 

62 

69 

70 

73 

70 

68 

70 

69 

63.7 

Mm 

39 

33 

30 

21 

16 

21 

30 

33 

35 

36 

32 

24 

33 

36 

33 

35 

39 

38 

20 

19 

19 

34 

30 

32 

36 

33 

24 

21 

33 

34 

30.0 

COLORADO  NAT  HON 

MAX 

73 

73 

69 

48 

57 

67 

72 

72 

72 

68 

62 

54 

58 

65 

70 

75 

75 

52 

55 

58 

63 

69 

73 

75 

73 

65 

72 

72 

71 

66.7 

Mm 

47 

44 

29 

25 

22 

34 

40 

41 

*1 

45 

30 

28 

32 

36 

40 

41 

47 

25 

23 

25 

25 

34 

37 

42 

47 

25 

27 

36 

43 

41 

35.1 

CORTE2 

MAX 

74 

72 

70 

50 

55 

65 

70 

71 

70 

66 

61 

60 

64 

67 

70 

7 1 

68 

63 

54 

42 

58 

56 

60 

67 

68 

73 

72 

70 

70 

72 

65.0 

Mm 

33 

34 

37 

18 

19 

22 

28 

31 

31 

41 

32 

23 

29 

26 

29 

30 

35 

46 

27 

24 

23 

33 

26 

30 

32 

33 

31 

27 

35 

34 

30,2 

CRAIG 

MAX 

68 

61 

42 

39 

51 

63 

65 

63 

69 

58 

49 

54 

56 

61 

67 

60 

54 

33 

41 

55 

54 

59 

63 

69 

70 

46 

63 

66 

63 

57,7 

Mm 

29 

32 

24 

19 

15 

26 

24 

24 

32 

36 

33 

26 

30 

19 

22 

28 

38 

17 

13 

12 

25 

30 

22 

23 

26 

30 

19 

14 

33 

23 

25,0 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

55 

53 

69 

29 

36 

48 

54 

54 

56 

51 

39 

40 

45 

49 

58 

47 

39 

30 

47 

45 

49 

54 

61 

61 

60 

59 

58 

57 

49,9 

Mm 

23 

22 

22 

12 

5 

12 

15 

21 

22 

24 

26 

10 

23 

17 

17 

22 

25 

31 

19 

13 

7 

22 

24 

21 

24 

24 

21 

15 

34 

23 

19.9 

DELTA   1  E 

MAX 

78 

76 

66 

49 

58 

71 

75 

74 

79 

71 

61 

59 

65 

69 

75 

68 

50 

50 

63 

62 

67 

73 

79 

80 

75 

75 

78 

75 

69.1 

Mm 

30 

35 

36 

23 

22 

22 

27 

31 

32 

43 

36 

31 

31 

30 

30 

34 

39 

50 

28 

27 

23 

42 

33 

33 

36 

41 

32 

25 

34 

33 

32.3 

DILLON   1  E 

MAX 

57 

55 

45 

25 

37 

51 

52 

54 

55 

33 

44 

41 

41 

51 

57 

5  5 

53 

48 

39 

29 

47 

45 

47 

54 

58 

39 

58 

54 

55 

53 

49. 1 

Mm 

20 

27 

14 

12 

6 

21 

15 

15 

21 

24 

21 

20 

16 

10 

13 

16 

22 

25 

12 

6 

7 

26 

18 

15 

20 

23 

10 

7 

29 

17 

17.0 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

69 

69 

se 

42 

54 

65 

66 

67 

69 

66 

58 

70 

75 

66 

69 

70 

66 

55 

35 

44 

54 

54 

59 

65 

69 

74 

72 

58 

67 

67 

62,4 

Mm 

38 

36 

27 

20 

18 

2' 

20 

32 

38 

41 

32 

27 

31 

31 

30 

25 

42 

25 

15 

14 

22 

31 

27 

32 

33 

38 

17 

22 

36 

26 

28.4 

DURANGO 

MAX 

76 

71 

62 

49 

60 

67 

70 

69 

71 

66 

60 

60 

60 

68 

72 

73 

68 

61 

52 

50 

67 

55 

63 

70 

72 

72 

71 

69 

71 

73 

65.6 

Mm 

31 

30 

39 

17 

19 

21 

25 

29 

26 

30 

30 

22 

30 

28 

27 

28 

26 

45 

30 

21 

22 

33 

27 

29 

29 

29 

43 

24 

30 

34 

28.5 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

61 

67 

42 

40 

50 

62 

68 

67 

70 

63 

42 

52 

52 

62 

70 

70 

61 

62 

39 

43 

56 

39 

63 

68 

72 

73 

50 

66 

69 

68 

59.6 

Mm 

26 

27 

20 

18 

11 

16 

17 

21 

25 

28 

31 

26 

28 

20 

19 

25 

29 

31 

20 

16 

15 

26 

27 

22 

24 

26 

23 

12 

30 

23 

22.9 

PORT  LEWIS 

MAX 

68 

65 

60 

*2 

51 

60 

63 

65 

63 

64 

32 

52 

55 

60 

64 

65 

64 

55 

48 

36 

53 

50 

38 

60 

63 

65 

65 

64 

66 

66 

56.8 

Mm 

32 

28 

35 

15 

11 

22 

25 

29 

27 

27 

29 

18 

25 

29 

26 

30 

26 

34 

24 

16 

20 

31 

24 

25 

32 

30 

36 

26 

24 

25 

26,1 

FRASER 

MAX 

52 

52 

30 

27 

34 

46 

51 

52 

57 

32 

41 

41 

42 

30 

57 

52 

46 

49 

28 

30 

45 

43 

44 

56 

60 

62 

35 

55 

56 

60 

46,9 

Mm 

20 

23 

17 

12 

6 

20 

12 

13 

20 

21 

18 

15 

15 

13 

12 

18 

22 

28 

13 

0 

0 

23 

26 

17 

17 

17 

15 

2 

24 

18 

15,9 

FRUITA 

MAX 

80 

77 

66 

50 

61 

71 

77 

76 

77 

73 

61 

59 

63 

70 

74 

75 

70 

50 

52 

62 

63 

68 

73 

76 

80 

74 

69 

75 

75 

69,1 

Mm 

33 

33 

36 

31 

18 

20 

25 

30 

32 

37 

39 

30 

32 

31 

30 

32 

41 

50 

30 

25 

24 

36 

31 

31 

33 

35 

28 

23 

31 

35 

31.5 

GATEWAY   1  Sw 

MAX 

79 

77 

66 

53 

62 

73 

75 

76 

78 

61 

60 

65 

70 

74 

75 

67 

47 

50 

62 

61 

8 

73 

78 

79 

75 

72 

77 

68.9 

Mm 

35 

44 

45 

32 

25 

31 

34 

37 

42 

37 

35 

34 

36 

36 

39 

43 

47 

30 

31 

32 

36 

32 

36 

49 

37 

32 

40 

36 

36.6 

GLENwOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

71 

69 

66 

45 

55 

65 

68 

72 

70 

70 

56 

53 

62 

65 

70 

72 

72 

61 

46 

48 

60 

60 

63 

76 

75 

77 

75 

71 

70 

74 

65.4 

Mm 

18 

17 

18 

10 

2 

9 

13 

18 

34 

34 

34 

34 

34 

29 

31 

33 

38 

36 

22 

23 

24 

26 

29 

31 

35 

31 

29 

21 

34 

30 

26.0 

GRAND  JUNCTION  WB 

IP 

MAX 

78 

78 

55 

52 

61 

71 

77 

77 

77 

71 

49 

60 

64 

69 

71 

75 

69 

46 

53 

64 

63 

69 

74 

78 

83 

57 

72 

78 

75 

68.2 

Mm 

45 

44 

35 

31 

25 

35 

40 

42 

44 

45 

36 

35 

38 

39 

41 

43 

49 

36 

30 

27 

33 

4* 

38 

42 

45 

45 

32 

35 

43 

47 

38.9 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

76 

77 

69 

51 

57 

69 

75 

74 

75 

71 

60 

57 

61 

67 

72 

76 

75 

67 

53 

50 

60 

61 

66 

72 

75 

80 

76 

69 

77 

75 

68.  1 

Mm 

39 

45 

37 

28 

28 

35 

38 

35 

46 

50 

33 

32 

35 

38 

36 

44 

47 

51 

25 

23 

31 

41 

35 

40 

44 

51 

30 

33 

35 

39 

37,6 

GRAND  LAKE   1  NW 

MAX 

55 

52 

46 

29 

37 

SO 

50 

47 

57 

55 

41 

39 

34 

50 

59 

58 

54 

48 

43 

30 

45 

46 

46 

51 

59 

61 

57 

54 

54 

56 

48,8 

Mm 

22 

26 

16 

15 

12 

2S 

14 

16 

21 

20 

25 

24 

19 

12 

16 

16 

30 

30 

9 

4 

6 

23 

25 

18 

21 

22 

U 

10 

11 

20 

18,1 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

55 

54 

53 

29 

36 

68 

52 

54 

54 

56 

48 

36 

41 

52 

56 

54 

51 

47 

44 

29 

44 

43 

46 

33 

59 

39 

58 

53 

55 

56 

49,2 

Mm 

26 

27 

20 

16 

18 

29 

20 

20 

23 

29 

26 

21 

20 

14 

19 

21 

31 

33 

14 

11 

9 

26 

29 

20 

23 

25 

18 

12 

33 

24 

22.0 

GRAND  VALLEY 

MAX 

76 

72 

65 

47 

56 

67 

73 

72 

73 

67 

60 

56 

63 

68 

70 

70 

60 

53 

48 

60 

65 

65 

74 

75 

76 

73 

70 

72 

73 

66.4 

Mm 

39 

31 

34 

27 

17 

23 

27 

34 

35 

38 

36 

30 

33 

32 

32 

34 

44 

30 

22 

22 

24 

38 

30 

33 

34 

38 

26 

24 

32 

39 

31,9 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

62 

61 

54 

31 

42 

55 

57 

58 

63 

61 

53 

46 

50 

56 

63 

63 

61 

52 

51 

36 

51 

58 

55 

60 

66 

67 

66 

61 

63 

63 

56.0 

Mm 

29 

34 

21 

17 

14 

25 

25 

22 

27 

33 

19 

27 

23 

20 

24 

29 

32 

34 

13 

14 

18 

30 

25 

26 

26 

31 

19 

16 

39 

28 

24,7 

GUNNISON 

MAX 

65 

62 

54 

37 

45 

57 

62 

61 

65 

64 

54 

49 

51 

56 

63 

64 

61 

54 

42 

36 

53 

52 

54 

61 

65 

65 

60 

62 

65 

65 

56,9 

Mm 

18 

20 

19 

15 

7 

13 

13 

f 

18 

19 

26 

20 

22 

17 

12 

16 

20 

32 

21 

18 

9 

26 

22 

15 

19 

19 

24 

10 

20 

17 

18.2 

HAYDEN 

MAX 

65 

59 

42 

38 

50 

62 

64 

64 

68 

59 

49 

52 

60 

60 

65 

67 

55 

56 

35 

40 

56 

51 

58 

63 

69 

71 

60 

62 

64 

62 

57.7 

Mm 

26 

25 

25 

18 

17 

22 

22 

23 

29 

35 

30 

25 

27 

20 

23 

25 

35 

28 

15 

11 

22 

26 

21 

23 

29 

32 

21 

17 

32 

20 

24.1 

MOT  SULPHUR  SPRS  2 

SW 

MAX 

62 

59 

48 

37 

43 

57 

51 

58 

63 

59 

45 

41 

48 

57 

63 

63 

51 

54 

40 

34 

92 

50 

54 

59 

67 

60 

63 

37 

62 

62 

54,0 

Mm 

18 

26- 

20 

18 

10 

29 

20 

18 

22 

29 

27 

22 

■•4 

21 

17 

22 

29 

31 

13 

12 

13 

32 

27 

26 

19 

24 

26 

19 

12 

22 

21.5 

IGNACIO  1  N 

MAX 

73 

70 

64 

49 

59 

66 

68 

70 

69 

66 

64 

58 

59 

70 

68 

68 

60 

57 

45 

39 

56 

60 

63 

68 

70 

70 

69 

69 

70 

64.4 

Mm 

29 

28 

17 

14 

14 

18 

22 

24 

2b 

26 

29 

18 

29 

25 

27 

25 

28 

27 

29 

20 

18 

30 

24 

25 

30 

30 

3  9 

24 

33 

34 

26.0 

KREMMLING 

MAX 

67 

63 

50 

38 

47 

61 

65 

64 

66 

61 

48 

48 

52 

61 

67 

66 

56 

57 

48 

39 

94 

52 

57 

65 

66 

70 

69 

63 

65 

65 

56.4 

Mm 

19 

19 

21 

18 

10 

22 

11 

12 

16 

27 

27 

25 

15 

8 

10 

15 

29 

32 

13 

12 

17 

22 

19 

14 

25 

27 

19 

3 

22 

18 

16.2 

LAKE  CITY 

MAX 

67 

61 

50 

32 

40 

50 

55 

56 

63 

59 

52 

54 

58 

57 

62 

63 

60 

60 

48 

34 

91 

49 

54 

60 

64 

68 

60 

64 

62 

62 

55,7 

Mm 

24 

28 

23 

16 

12 

16 

26 

30 

30 

27 

18 

21 

21 

20 

22 

28 

34 

34 

24 

24 

12 

27 

20 

37 

29 

32 

24 

27 

27 

29 

24.7 

Sea  Reterence  Noles  Following  Station  Indei 

-  56  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

• 

s 

1 

2 

3 

J  

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

M 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

• 

< 

LITTLE  MILLS 

MAX 

TO 

67 

30 

41 

53 

65 

67 

67 

71 

63 

52 

30 

37 

64 

Tl 

69 

60 

43 

33 

43 

37 

96 

36 

64 

72 

70 

63 

64 

60 

66 

39.6 

MIN 

22 

24 

20 

20 

11 

14 

14 

23 

24 

36 

22 

25 

22 

13 

11 

19 

30 

23 

12 

6 

19 

20 

20 

20 

20 

21 

15 

7 

16 

16 

19.0 

MRVINE 

MAX 

46 

53 

58 

66 

63 

36 

46 

56 

30 

58 

63 

62 

39 

43 

36 

35 

30 

47 

35 

6) 

47 

69 

63 

97 

98 

62 

33*3 

Mm 

9 

20 

21 

23 

27 

31 

25 

20 

23 

23 

27 

28 

39 

33 

13 

7 

17 

17 

12 

26 

27 

26 

13 

IB 

26 

11 

21.6 

MAYBE LL 

MAX 

69 

63 

45 

40 

55 

65 

67 

66 

70 

64 

50 

55 

58 

61 

69 

70 

62 

52 

33 

43 

43 

96 

60 

64 

71 

73 

67 

69 

66 

65 

60.2 

MIN 

21 

34 

25 

23 

11 

20 

22 

19 

20 

34 

32 

21 

31 

15 

20 

24 

35 

23 

13 

8 

19 

29 

19 

21 

23 

33 

22 

12 

25 

20 

22.7 

MEEKER 

MAX 

66 

66 

55 

42 

32 

65 

67 

67 

71 

63 

35 

63 

60 

63 

69 

71 

64 

37 

36 

42 

37 

59 

60 

65 

72 

72 

67 

66 

67 

66 

61.4 

Mm 

31 

28 

26 

19 

14 

20 

24 

26 

32 

41 

28 

20 

28 

20 

23 

26 

36 

30 

19 

12 

24 

29 

24 

24 

29 

36 

18 

16 

36 

24 

23.6 

MEREDITH 

MAX 

65 

61 

54 

33 

49 

69 

60 

69 

59 

30 

41 

46 

43 

64 

67 

64 

58 

36 

40 

32 

«3 

90 

33 

63 

66 

70 

64 

70 

69 

66 

37,4 

Mm 

22 

20 

24 

16 

9 

13 

15 

19 

2  0 

30 

21 

21 

20 

20 

25 

22 

25 

32 

16 

20 

12 

31 

30 

2  1 

23 

20 

20 

10 

30 

16 

20.6 

ME SA  VEROE  NAT  PARK 

MAX 

74 

70 

64 

47 

54 

64 

69 

69 

69 

65 

39 

55 

60 

68 

70 

71 

68 

60 

49 

40 

35 

92 

62 

65 

70 

72 

71 

70 

70 

72 

63.5 

Mm 

AO 

43 

29 

25 

25 

32 

39 

39 

38 

42 

34 

27 

32 

33 

37 

36 

40 

44 

24 

20 

23 

32 

29 

36 

37 

40 

30 

94 

41 

44 

36.3 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

73 

73 

72 

49 

46 

44 

66 

73 

70 

73 

68 

47 

36 

60 

64 

70 

75 

66 

62 

43 

44 

96 

60 

61 

66 

73 

74 

92 

66 

72 

62,7 

Mm 

37 

40 

31 

22 

22 

26 

33 

35 

35 

44 

38 

28 

29 

30 

31 

94 

40 

45 

26 

23 

24 

26 

32 

33 

39 

40 

29 

26 

24 

37 

32.2 

NORTHDALE 

MAX 

70 

68 

65 

30 

51 

64 

64 

69 

67 

63 

34 

51 

54 

64 

69 

71 

67 

63 

49 

39 

49 

92 

35 

64 

64 

70 

68 

66 

67 

67 

61,1 

Mm 

27 

27 

25 

17 

19 

17 

19 

21 

24 

37 

29 

20 

29 

24 

24 

24 

28 

43 

19 

16 

17 

30 

25 

21 

30 

34 

24 

IB 

25 

30 

24,8 

NORWOOD 

MAX 

70 

65 

38 

42 

51 

60 

66 

63 

66 

63 

33 

51 

57 

63 

66 

66 

64 

56 

40 

39 

52 

91 

67 

64 

67 

66 

63 

64 

66 

66 

39,7 

Mm 

27 

32 

18 

14 

15 

22 

27 

29 

32 

30 

30 

22 

19 

23 

27 

31 

26 

26 

22 

15 

14 

33 

26 

29 

31 

16 

22 

16 

36 

26 

24.9 

OURAY 

MAX 

6A 

62 

55 

36 

45 

57 

61 

60 

65 

39 

49 

46 

51 

56 

63 

69 

64 

36 

40 

37 

48 

49 

52 

60 

66 

65 

60 

69 

64 

63 

36,1 

Mm 

34 

33 

26 

21 

17 

27 

29 

34 

35 

35 

33 

26 

31 

27 

32 

33 

36 

36 

23 

18 

17 

32 

27 

30 

34 

36 

23 

27 

36 

34 

29.3 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

72 

68 

60 

45 

53 

63 

67 

66 

67 

61 

55 

55 

58 

63 

68 

69 

66 

56 

93 

43 

55 

92 

59 

65 

67 

67 

66 

69 

65 

61.0 

Mm 

28 

25 

21 

16 

11 

16 

19 

23 

2  2 

21 

15 

16 

29 

21 

23 

24 

24 

37 

26 

21 

18 

32 

23 

23 

23 

23 

21 

20 

32 

22,7 

PALISADE 

MAX 

76 

78 

76 

35 

51 

59 

71 

77 

76 

76 

72 

46 

58 

62 

70 

74 

77 

74 

65 

47 

5  0 

62 

65 

67 

75 

77 

90 

37 

72 

77 

67,4 

Mm 

42 

41 

39 

34 

32 

33 

37 

47 

69 

51 

43 

34 

38 

41 

45 

43 

50 

65 

26 

29 

29 

38 

40 

43 

45 

43 

33 

99 

39 

45 

40.0 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

MAX 

65 

62 

51 

39 

47 

98 

60 

56 

61 

56 

48 

47 

31 

58 

62 

63 

61 

52 

43 

39 

51 

47 

33 

60 

62 

63 

36 

60 

62 

62 

59.2 

Mm 

26 

23 

22 

13 

11 

15 

19 

24 

21 

21 

21 

15 

21 

21 

21 

23 

20 

18 

23 

13 

13 

30 

21 

21 

23 

23 

34 

16 

24 

26 

20.8 

PAONIA 

MAX 

74 

72 

63 

48 

34 

67 

73 

72 

74 

67 

54 

57 

39 

66 

70 

74 

ro 

63 

47 

45 

58 

62 

63 

70 

74 

76 

70 

69 

72 

73 

69.2 

Mm 

33 

34 

37 

22 

19 

24 

27 

34 

3k 

32 

33 

32 

34 

31 

34 

35 

37 

47 

26 

24 

24 

36 

31 

34 

35 

37 

23 

23 

35 

33 

91.4 

PARADOX 

MAX 

79 

73 

60 

30 

62 

72 

75 

75 

-8 

70 

53 

98 

64 

71 

78 

76 

73 

65 

44 

50 

63 

39 

65 

74 

73 

78 

69 

74 

75 

73 

67.6 

Mm 

32 

32 

37 

29 

22 

22 

25 

33 

31 

40 

42 

29 

30 

26 

26 

31 

35 

40 

30 

26 

22 

36 

29 

39 

32 

34 

33 

22 

33 

32 

91.1 

PITKIN 

MAX 

SB 

55 

40 

32 

39 

49 

54 

56 

37 

94 

41 

40 

44 

53 

65 

39 

36 

48 

37 

28 

45 

49 

47 

56 

61 

99 

50 

98 

39 

59 

49.6 

Mm 

18 

20 

17 

13 

-  9 

8 

14 

18 

18 

22 

23 

22 

17 

14 

14 

16 

16 

30 

19 

13 

-  1 

27 

24 

16 

20 

21 

21 

10 

22 

19 

16.6 

PCwOERHORN 

MAX 

56 

54 

56 

29 

36 

46 

50 

52 

54 

49 

34 

34 

36 

49 

58 

36 

57 

46 

39 

35 

55 

49 

34 

56 

36 

60 

67 

55 

54 

56 

91.6 

Mm 

7 

16 

26 

14 

7 

9 

11 

15 

10 

16 

27 

19 

20 

14 

14 

6 

21 

27 

IT 

15 

T 

27 

22 

19 

19 

19 

10 

18 

15 

17 

16.1 

RANGELY 

MAX 

74 

70 

60 

65 

60 

68 

74 

75 

73 

69 

37 

60 

61 

66 

'2 

75 

67 

59 

36 

48 

60 

60 

63 

70 

73 

76 

53 

66 

70 

72 

69.9 

Mm 

35 

30 

28 

30 

28 

25 

30 

36 

46 

41 

31 

25 

30 

23 

25 

30 

39 

1 1 

16 

20 

29 

26 

29 

30 

30 

20 

23 

26 

32 

35 

29.0 

RICO 

MAX 

65 

39 

30 

39 

40 

53 

61 

62 

58 

32 

46 

46 

59 

61 

64 

65 

60 

52 

43 

39 

50 

49 

49 

61 

60 

60 

56 

96 

42 

47 

34.7 

Mm 

24 

25 

22 

12 

16 

16 

27 

23 

23 

26 

26 

16 

25 

19 

22 

22 

24 

33 

19 

12 

6 

26 

19 

19 

24 

24 

25 

16 

24 

24 

21.4 

RIFLE 

MAX 

73 

74 

67 

51 

57 

67 

72 

71 

73 

70 

39 

57 

61 

66 

72 

73 

69 

62 

34 

47 

60 

63 

63 

72 

73 

76 

72 

70 

72 

73 

66.4 

Mm 

26 

29 

33 

21 

10 

17 

22 

26 

29 

36 

92 

31 

32 

26 

25 

28 

39 

45 

21 

21 

21 

39 

26 

26 

30 

31 

29 

It 

30 

32 

27.4 

SILVERTON 

MAX 

60 

39 

47 

30 

38 

31 

56 

53 

5<. 

54 

45 

44 

43 

35 

99 

38 

55 

45 

46 

40 

50 

91 

50 

52 

38 

36 

95 

95 

57 

60 

91.3 

Mm 

23 

22 

23 

8 

10 

13 

17 

24 

25 

26 

20 

15 

18 

18 

20 

21 

22 

25 

19 

13 

4 

29 

9 

20 

22 

23 

14 

17 

27 

23 

16.9 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

63 

60 

40 

38 

46 

58 

60 

60 

65 

60 

47 

90 

51 

59 

64 

65 

61 

67 

47 

37 

52 

53 

55 

60 

66 

69 

44 

99 

62 

39 

99.6 

Mm 

24 

25 

25 

20 

15 

25 

19 

20 

23 

29 

31 

29 

24 

17 

19 

23 

33 

34 

14 

15 

22 

27 

22 

20 

22 

27 

22 

12 

34 

21 

29.1 

TAYLOR  PARK 

MAX 

54 

55 

32 

47 

33 

36 

47 

50 

32 

53 

50 

39 

40 

44 

90 

56 

54 

52 

44 

37 

32 

43 

38 

46 

34 

96 

97 

99 

34 

33 

47,7 

Mm 

a 

16 

18 

19 

1 1 

S 

8 

10 

IS 

19 

21 

20 

14 

17 

12 

13 

19 

21 

31 

19 

13 

-  2 

19 

24 

16 

20 

21 

22 

13 

26 

16.4 

TELLURIDE 

MAX 

66 

59 

50 

34 

45 

35 

60 

58 

62 

56 

45 

47 

'9 

60 

64 

62 

60 

50 

35 

41 

48 

48 

48 

56 

63 

63 

59 

60 

62 

62 

94.2 

Mm 

26 

25 

19 

16 

12 

16 

19 

23 

33 

29 

29 

19 

27 

19 

20 

23 

27 

34 

19 

15 

10 

27 

13 

20 

26 

30 

23 

20 

19 

24 

22.1 

URAvAN 

MAX 

77 

78 

73 

65 

61 

72 

75 

75 

76 

73 

64 

98 

64 

70 

79 

77 

77 

77 

56 

49 

63 

64 

66 

72 

77 

80 

10 

74 

77 

76 

70.7 

Mm 

38 

40 

40 

32 

28 

20 

33 

38 

38 

44 

39 

34 

35 

34 

35 

37 

42 

52 

32 

27 

29 

42 

36 

3' 

39 

43 

9T 

32 

40 

40 

94.7 

VALLECITO  DAM 

MAX 

70 

67 

39 

45 

53 

63 

66 

65 

69 

59 

53 

50 

63 

60 

65 

66 

63 

53 

47 

39 

53 

50 

34 

61 

63 

69 

60 

62 

64 

65 

96.9 

Mm 

28 

28 

32 

13 

14 

20 

24 

27 

26 

27 

2S 

19 

29 

25 

26 

28 

27 

35 

25 

19 

1  1 

31 

24 

27 

27 

29 

38 

33 

23 

31 

26.1 

YAMPA 

MAX 

60 

56 

43 

32 

43 

35 

58 

58 

63 

34 

42 

47 

48 

55 

61 

63 

55 

53 

99 

36 

32 

51 

55 

58 

66 

67 

99 

60 

60 

59 

55.9 

Mm 

24 

32 

18 

15 

12 

22 

21 

23 

29 

27 

27 

22 

22 

19 

24 

27 

28 

33 

12 

10 

19 

24 

20 

19 

26 

99 

14 

15 

33 

19 

22.4 

YELLOW  JACKET  1NW 

MAX 

69 

68 

54 

45 

52 

63 

66 

68 

66 

63 

54 

53 

60 

63 

66 

66 

98 

36 

58 

56 

48 

55 

61 

69 

69 

65 

66 

65 

67 

99.2 

*        •  I 

Mm 

36 

42 

33 

22 

22 

30 

34 

35 

58 

40 

32 

25 

30 

31 

33 

35 

37 

21 

15 

20 

32 

29 

3  2 

34 

37 

27 

26 

37 

33 

91.1 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON   FAA  AIRPORT 

MAX 

63 

70 

45 

43 

48 

64 

70 

55 

72 

65 

58 

53 

59 

60 

'1 

66 

47 

35 

25 

45 

38 

54 

64 

49 

73 

79 

55 

64 

32 

33 

96.1 

Mm 

30 

35 

23 

18 

19 

26 

27 

22 

26 

39 

35 

32 

37 

34 

40 

39 

31 

20 

16 

15 

2T 

33 

36 

99 

40 

46 

30 

22 

26 

24 

29,5 

SONNY  DAM 

MAX 

79 

63 

74 

43 

47 

49 

66 

75 

58 

69 

69 

69 

54 

38 

to 

73 

75 

46 

38 

29 

44 

99 

36 

6' 

71 

73 

75 

58 

6: 

62 

60,6 

Mm 

35 

38 

33 

23 

22 

26 

32 

25 

26 

28 

38 

38 

39 

39 

38 

41 

44 

91 

22 

19 

21 

20 

37 

35 

40 

45 

49 

26 

33 

28 

32.1 

BURLINGTON 

MAX 

65 

73 

56 

45 

46 

65 

72 

59 

•>o 

69 

68 

62 

97 

60 

'1 

73 

70 

40 

42 

42 

58 

55 

63 

70 

70 

76 

74 

61 

44 

52 

61.6 

Mm 

41 

33 

35 

22 

30 

SB 

36 

34 

41 

39 

36 

37 

39 

40 

45 

43 

32 

21 

17 

26 

It 

32 

42 

40 

45 

41 

29 

28 

38 

39 

15,1 

Cheyenne  wells 

MAX 

75 

76 

52 

46 

50 

63 

74 

60 

Tl 

71 

69 

61 

65 

61 

74 

76 

72 

41 

42 

38 

59 

36 

66 

69 

73 

76 

60 

61 

74 

36 

63.1 

Mm 

39 

24 

21 

19 

25 

30 

21 

26 

40 

38 

34 

34 

39 

34 

40 

39 

31 

20 

16 

22 

29 

36 

36 

37 

47 

44 

24 

26 

30 

27 

91.1 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

65 

72 

52 

43 

45 

4 

69 

69 

72 

69 

64 

34 

58 

39 

'0 

74 

61 

46 

37 

44 

59 

61 

61 

69 

72 

78 

69 

63 

6  8 

32 

61.3 

Mm 

31 

42 

2  9 

20 

17 

20 

27 

28 

23 

39 

32 

35 

33 

32 

36 

34 

32 

27 

16 

14 

21 

33 

35 

34 

36 

39 

3  2 

23 

36 

23 

29.4 

HOLYOKE 

MAX 

66 

67 

54 

45 

49 

t! 

74 

60 

68 

63 

67 

56 

60 

63 

70 

74 

65 

36 

32 

47 

59 

63 

69 

74 

60 

81 

77 

65 

63 

36 

62.3 

Mm 

35 

39 

32 

24 

22 

34 

32 

25 

23 

31 

36 

31 

34 

32 

34 

42 

34 

2  1 

19 

17 

29 

29 

42 

36 

36 

46 

41 

24 

33 

22 

31.3 

STRAT TON  3  NE 

MAX 

64 

74 

56 

41 

47 

65 

67 

67 

73 

71 

67 

30 

38 

61 

72 

73 

67 

40 

37 

45 

99 

39 

66 

70 

74 

76 

64 

63 

66 

62 

61.9 

MIN 

35 

40 

31 

29 

21 

29 

34 

20 

90 

40 

40 

39 

40 

40 

42 

40 

39 

9T 

20 

20 

90 

45 

44 

38 

40 

43 

4C 

28 

40 

26 

34,6 

WRAY 

MAX 

74 

72 

39 

45 

49 

66 

75 

67 

69 

68 

67 

36 

63 

64 

72 

72 

71 

96 

47 

47 

62 

61 

69 

77 

60 

82 

7« 

66 

63 

34 

64,3 

Mm 

38 

39 

34 

26 

22 

29 

29 

24 

24 

34 

39 

33 

37 

37 

36 

43 

31 

22 

21 

21 

28 

37 

44 

35 

97 

46 

41 

23 

35 

26 

32,» 

YUMA 

MAX 

78 

76 

67 

48 

47 

65 

72 

68 

'3 

76 

61 

65 

66 

63 

"4 

69 

63 

91 

50 

46 

60 

62 

67 

71 

76 

80 

u 

62 

61 

52 

49.1 

Mm 

35 

44 

32 

25 

20 

29 

34 

20 

33 

36 

34 

42 

36 

31 

33 

40 

32 

31 

16 

16 

24 

35 

39 

37 

43 

42 

-4 

28 

32 

27 

92.4 

9t*t)BC4)  Note*  Following  Station  ladt)> 

-  57  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8  |  9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.      .  • 

PLATTE  DRAINAGE 

B  SIN 

04 

ALIENSPARK 

MAX 

59 

54 

45 

38 

50 

51 

60 

49 

45 

44 

54 

61 

60 

54 

35 

40 

32 

44 

40 

44 

51 

62 

56 

58 

56 

54 

46 

49 

8 

MIN 

20 

43 

14 

11 

29 

21 

20 

32 

27 

30 

18 

30 

35 

28 

25 

4 

•  1 

23 

23 

15 

20 

24 

23 

18 

15 

31 

22 

22 

2 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

61 

55 

47 

35 

36 

48 

53 

56 

57 

53 

45 

45 

48 

52 

60 

58 

55 

SO 

41 

35 

48 

47 

47 

55 

60 

60 

58 

55 

56 

38 

51 

,2 

MDJ 

17 

32 

17 

9 

-  7 

22 

16 

17 

23 

27 

17 

19 

19 

20 

13 

21 

16 

30 

15 

•  1 

16 

21 

17 

18 

20 

22 

20 

8 

22 

18 

1  7 

5 

BAIlEy 

MAX 

68 

62 

53 

27 

44 

57 

64 

63 

66 

62 

52 

53 

53 

59 

68 

64 

60 

56 

49 

40 

34 

49 

55 

62 

69 

70 

65 

65 

65 

57 

57 

6 

Mm 

22 

27 

22 

18 

0 

33 

18 

23 

25 

23 

22 

25 

20 

19 

18 

25 

25 

28 

9 

6 

12 

24 

19 

22 

23 

27 

27 

13 

28 

21 

20 

fi 

BOULDER 

MAX 

68 

70 

49 

40 

56 

69 

70 

62 

75 

69 

62 

62 

62 

65 

74 

71 

69 

46 

34 

44 

58 

50 

66 

69 

76 

80 

76 

63 

61 

61 

62 

>6 

MIN 

34 

48 

34 

26 

24 

37 

35 

28 

32 

31 

40 

37 

33 

36 

45 

49 

35 

31 

13 

15 

24 

35 

37 

43 

44 

55 

36 

27 

38 

31 

34 

4 

BR IGG5DALE 

MAX 

62 

68 

42 

45 

54 

65 

70 

56 

71 

72 

70 

55 

58 

62 

72 

70 

59 

35 

32 

38 

56 

54 

65 

68 

76 

60 

77 

68 

66 

66 

61 

I 

MIN 

25 

27 

18 

10 

29 

24 

15 

23 

31 

29 

34 

34 

25 

25 

28 

28 

28 

14 

8 

19 

31 

21 

33 

31 

34 

9 

22 

31 

26 

24 

>6 

8YERS 

MAX 

70 

70 

52 

41 

49 

63 

70 

60 

76 

67 

58 

59 

60 

63 

71 

69 

66 

56 

50 

43 

58 

56 

63 

68 

74 

80 

78 

67 

64 

57 

62 

6 

MIN 

27 

43 

28 

21 

17 

23 

29 

21 

29 

39 

35 

30 

35 

24 

34 

38 

37 

29 

12 

13 

23 

26 

30 

36 

37 

41 

30 

24 

35 

24 

29 

1 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

61 

56 

30 

27 

36 

51 

55 

57 

59 

60 

45 

46 

55 

62 

63 

56 

48 

28 

35 

46 

39 

51 

53 

62 

63 

55 

58 

58 

61 

50 

,9 

MIN 

21 

21 

19 

14 

5 

29 

19 

22 

30 

34 

18 

22 

22 

27 

33 

26 

21 

3 

2 

20 

25 

20 

26 

27 

32 

13 

12 

29 

20 

2  1 

,1 

CASTLE  ROCK 

MAX 

67 

67 

52 

36 

49 

62 

67 

64 

69 

66 

59 

57 

59 

62 

70 

69 

62 

55 

38 

45 

56 

58 

61 

67 

71 

74 

70 

64 

67 

59 

60 

8 

MTN 

27 

43 

27 

22 

9 

25 

29 

25 

29 

34 

29 

28 

30 

30 

30 

33 

37 

31 

10 

10 

23 

2» 

28 

30 

34 

36 

32 

23 

35 

27 

2  7 

6 

CHESSMAN 

MAX 

72 

65 

35 

30 

49 

60 

64 

61 

67 

64 

58 

54 

52 

62 

70 

66 

61 

55 

54 

42 

35 

52 

58 

64 

70 

71 

67 

62 

66 

65 

59 

.0 

MIN 

24 

33 

25 

21 

7 

27 

26 

27 

30 

29 

28 

30 

26 

26 

25 

26 

32 

31 

11 

12 

20 

21 

29 

26 

27 

34 

32 

24 

34 

27 

25 

,  9 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

72 

70 

6T 

35 

68 

70 

65 

76 

72 

67 

59 

63 

65 

71 

71 

66 

50 

36 

44 

60 

56 

65 

75 

79 

72 

68 

65 

61 

63 

,  9 

MIN 

25 

40 

30 

23 

14 

29 

23 

26 

30 

30 

28 

31 

35 

32 

35 

32 

30 

10 

12 

21 

26 

30 

31 

40 

35 

20 

30 

26 

27 

,  7 

DENVER  taB  AIRPORT 

MAX 

66 

72 

46 

40 

55 

67 

71 

63 

73 

69 

61 

59 

57 

63 

70 

68 

31 

44 

26 

43 

56 

54 

64 

67 

74 

79 

53 

68 

53 

59 

59 

,7 

MIN 

27 

34 

26 

26 

19 

30 

30 

25 

26 

37 

36 

33 

32 

32 

38 

39 

32 

18 

14 

13 

23 

33 

32 

35 

38 

43 

32 

25 

30 

28 

29 

,S 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

65 

70 

41 

37 

54 

65 

69 

61 

74 

67 

57 

60 

57 

63 

70 

68 

52 

43 

21 

43 

56 

50 

65 

68 

75 

78 

63 

65 

54 

60 

59 

,0 

MIN 

38 

34 

32 

25 

26 

40 

38 

34 

38 

45 

38 

37 

34 

38 

43 

48 

34 

17 

13 

17 

29 

39 

39 

43 

44 

50 

37 

28 

30 

29 

34 

6 

ELBERT 

MAX 

62 

70 

45 

32 

46 

61 

66 

61 

69 

65 

56 

55 

55 

58 

67 

70 

60 

55 

46 

49 

36 

51 

60 

64 

66 

74 

65 

60 

68 

49 

56 

7 

MM 

23 

39 

24 

17 

3 

22 

22 

20 

28 

39 

28 

27 

38 

26 

24 

28 

30 

30 

9 

10 

22 

24 

29 

33 

30 

31 

26 

27 

28 

25 

25 

4 

ESTE5  PARK 

MAX 

62 

62 

54 

32 

45 

55 

59 

57 

61 

61 

51 

47 

47 

58 

63 

63 

61 

35 

33 

35 

30 

45 

54 

57 

65 

66 

65 

59 

59 

51 

53 

7 

MTN 

23 

43 

21 

19 

18 

36 

18 

15 

24 

40 

27 

30 

32 

20 

25 

30 

30 

23 

8 

.  7 

27 

25 

22 

23 

24 

31 

23 

17 

35 

25 

24 

,2 

EVERGREEN 

MAX 

74 

64 

58 

35 

47 

58 

62 

61 

68 

66 

56 

54 

55 

57 

66 

64 

62 

46 

37 

41 

51 

48 

59 

60 

69 

71 

70 

57 

62 

52 

57 

,7 

MIN 

25 

34 

26 

32 

6 

32 

23 

26 

28 

25 

28 

24 

26 

28 

24 

28 

31 

30 

8 

8 

17 

27 

25 

25 

27 

32 

31 

16 

27 

26 

2* 

6 

FORT  COLLINS 

MAX 

64 

67 

43 

42 

56 

66 

67 

58 

69 

65 

59 

57 

56 

63 

71 

73 

65 

33 

30 

34 

53 

51 

61 

68 

73 

79 

67 

60 

56 

55 

it 

7 

MIN 

30 

38 

32 

26 

21 

35 

31 

24 

28 

42 

35 

36 

31 

35 

33 

37 

30 

29 

15 

13 

23 

36 

31 

38 

36 

40 

36 

25 

36 

30 

3  1 

1 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

64 

70 

44 

41 

55 

65 

69 

59 

72 

70 

60 

59 

58 

62 

71 

71 

65 

42 

31 

40 

57 

53 

64 

67 

76 

79 

67 

66 

39 

56 

60 

5 

MIN 

25 

24 

30 

20 

19 

32 

27 

18 

25 

40 

33 

34 

35 

28 

33 

36 

31 

31 

14 

14 

22 

28 

30 

32 

35 

43 

27 

25 

32 

29 

26 

4 

FORT  MORGAN 

MAX 

79 

66 

69 

45 

45 

53 

67 

72 

58 

70 

69 

62 

60 

62 

64 

74 

73 

40 

38 

27 

45 

59 

57 

66 

72 

77 

81 

55 

69 

53 

60 

9 

MIN 

33 

40 

32 

21 

23 

30 

31 

23 

29 

37 

38 

36 

35 

34 

35 

40 

38 

31 

18 

16 

24 

31 

35 

37 

38 

44 

39 

28 

33 

26 

32 

0 

GEORGETOWN 

MAX 

60 

54 

45 

32 

37 

51 

54 

56 

59 

55 

45 

49 

48 

55 

62 

60 

55 

46 

42 

34 

49 

37 

49 

57 

63 

63 

59 

59 

59 

60 

51 

9 

MIN 

29 

42 

19 

15 

15 

30 

24 

25 

35 

37 

27 

27 

27 

22 

32 

37 

29 

25 

7 

8 

23 

29 

28 

30 

34 

36 

19 

18 

32 

25 

26 

,2 

GRANT 

MAX 

61 

57 

45 

32 

38 

51 

55 

57 

61 

57 

46 

46 

46 

56 

61 

60 

54 

52 

44 

37 

52 

40 

50 

53 

63 

64 

59 

60 

61 

50 

52 

3 

MIN 

21 

27 

19 

14 

-  1 

25 

21 

21 

24 

32 

21 

22 

21 

19 

26 

23 

19 

27 

4 

2 

13 

23 

IS 

22 

26 

24 

21 

15 

22 

23 

19 

8 

GREELEY 

MAX 

80 

66 

69 

45 

44 

57 

69 

71 

58 

75 

69 

62 

60 

60 

65 

74 

40 

35 

29 

39 

59 

55 

65 

71 

78 

62 

55 

68 

54 

60 

5 

MTN 

34 

40 

29 

25 

24 

32 

29 

21 

28 

30 

37 

37 

37 

30 

34 

39 

29 

15 

12 

17 

31 

31 

35 

36 

42 

38 

26 

32 

32 

30 

4 

GROVER   10  W 

MAX 

65 

67 

40 

43 

52 

65 

68 

57 

69 

67 

60 

55 

58 

62 

70 

72 

65 

31 

29 

31 

32 

51 

64 

68 

74 

76 

59 

65 

62 

52 

56 

4 

MIN 

30 

35 

27 

18 

16 

32 

23 

18 

22 

39 

36 

34 

32 

30 

35 

39 

29 

27 

12 

3 

18 

31 

31 

35 

40 

56 

47 

25 

35 

26 

29 

4 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

65 

60 

48 

31 

43 

57 

60 

58 

66 

58 

49 

50 

50 

59 

65 

66 

54 

52 

35 

39 

46 

42 

54 

57 

68 

68 

67 

61 

61 

50 

54 

6 

MIN 

28 

45 

24 

U 

12 

33 

20 

22 

33 

31 

26 

25 

26 

23 

31 

32 

28 

26 

6 

6 

18 

28 

22 

27 

27 

34 

27 

18 

30 

25 

25 

0 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

MIN 

JULESBURG 

MAX 

65 

64 

55 

46 

50 

64 

68 

57 

64 

68 

69 

58 

67 

65 

70 

73 

67 

36 

31 

44 

61 

62 

67 

72 

60 

80 

80 

65 

56 

54 

61 

9 

MIN 

36 

40 

34 

26 

27 

36 

30 

25 

26 

37 

36 

32 

35 

31 

41 

36 

32 

29 

22 

16 

28 

35 

43 

35 

37 

41 

42 

24 

33 

24 

32 

3 

KAS5LER 

MAX 

69 

71 

49 

40 

55 

67 

71 

63 

75 

70 

61 

60 

59 

66 

73 

72 

61 

48 

34 

45 

58 

53 

64 

68 

77 

79 

70 

64 

60 

59 

62 

0 

MIN 

30 

45 

30 

25 

21 

35 

32 

28 

27 

46 

35 

33 

34 

31 

41 

43 

36 

32 

12 

11 

22 

35 

33 

38 

41 

47 

33 

23 

38 

30 

32 

2 

KAL'FFMAN   4  SSE 

MAX 

74 

60 

43 

42 

50 

64 

66 

55 

70 

65 

63 

53 

60 

62 

70 

72 

63 

31 

28 

35 

57 

63 

63 

66 

76 

81 

72 

67 

61 

53 

59 

5 

MIN 

29 

39 

29 

16 

15 

30 

28 

17 

21 

36 

33 

36 

35 

26 

30 

32 

29 

27 

14 

3 

16 

30 

30 

31 

31 

36 

35 

16 

27 

24 

26 

7 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

61 

59 

48 

30 

38 

52 

52 

55 

58 

57 

49 

48 

49 

54 

62 

60 

58 

50 

45 

35 

50 

44 

48 

56 

62 

63 

58 

56 

60 

60 

52 

6 

MIN 

27 

27 

17 

15 

-  2 

18 

19 

21 

23 

28 

23 

20 

21 

27 

20 

25 

27 

29 

6 

2 

17 

29 

24 

23 

27 

26 

27 

22 

25 

25 

21 

3 

LAKEWOOD 

MAX 

68 

70 

46 

37 

53 

68 

70 

60 

73 

67 

62 

60 

57 

62 

70 

66 

63 

41 

32 

40 

34 

51 

63 

67 

75 

79 

75 

62 

60 

57 

60 

3 

MIN 

27 

29 

33 

22 

18 

35 

33 

27 

31 

42 

38 

33 

37 

32 

40 

46 

34 

30 

12 

12 

22 

33 

34 

37 

41 

46 

35 

25 

36 

29 

31 

6 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

79 

66 

72 

45 

40 

57 

71 

70 

61 

75 

70 

61 

60 

60 

64 

75 

72 

38 

36 

24 

38 

56 

54 

67 

70 

'8 

81 

56 

66 

55 

60 

6 

MIN 

30 

44 

33 

27 

23 

32 

28 

22 

27 

40 

35 

34 

36 

30 

32 

36 

37 

32 

15 

17 

20 

32 

31 

32 

35 

44 

38 

26 

32 

31 

31< 

1 

PARKER  9  E 

MAX 

66 

60 

45 

35 

51 

69 

67 

70 

77 

66 

58 

60 

66 

66 

70 

68 

61 

57 

34 

40 

60 

52 

62 

70 

72 

76 

70 

70 

65 

70 

61 

8 

Mm 

20 

40 

25 

19 

10 

20 

34 

25 

35 

35 

31 

25 

33 

25 

30 

35 

28 

28 

9 

10 

30 

27 

27 

32 

32 

38 

43 

40 

41 

25 

28 

4 

RED  FEATHER  LAKES  2 

SE 

MAX 

61 

40 

36 

30 

42 

52 

53 

50 

60 

54 

46 

48 

48 

57 

62 

58 

38 

32 

28 

32 

47 

42 

51 

54 

65 

64 

61 

51 

57 

50 

49 

0 

MIN 

20 

20 

18 

9 

15 

23 

26 

24 

28 

28 

24 

25 

27 

16 

23 

25 

19 

3 

-  9 

16 

16 

19 

21 

24 

34 

17 

11 

28 

19 

1  9 

7 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

65 

65 

58 

44 

48 

64 

68 

65 

65 

67 

63 

52 

59 

59 

70 

71 

66 

33 

24 

40 

59 

60 

65 

70 

78 

80 

74 

62 

58 

52 

60, 

1 

MTN 

35 

39 

30 

23 

21 

34 

34 

25 

25 

33 

38 

31 

33 

31 

36 

41 

33 

18 

18 

13 

26 

32 

40 

40 

38 

44 

34 

24 

34 

21 

30 

8 

SPICER 

MAX 

54 

51 

-1 

29 

39 

51 

54 

54 

59 

55 

41 

44 

44 

51 

56 

56 

47 

51 

34 

29 

45 

46 

48 

55 

61 

62 

56 

54 

55 

53 

49 

2 

Mm 

24 

34 

14 

14 

5 

24 

20 

23 

36 

26 

24 

28 

21 

17 

21 

24 

28 

31 

5 

6 

15 

22 

18 

18 

23 

27 

14 

12 

33 

14 

20. 

7 

STERLING 

MAX 

75 

65 

68 

46 

49 

50 

65 

69 

56 

70 

67 

62 

53 

61 

61 

70 

72 

37 

35 

26 

41 

59 

60 

66 

69 

76 

61 

56 

66 

50 

59. 

4 

Mm 

36 

33 

32 

22 

19 

25 

25 

20 

29 

32 

34 

34 

37 

28 

34 

36 

34 

26 

17 

14 

23 

33 

36 

36 

36 

43 

39 

24 

31 

24 

29. 

9 

WALDEN 

MAX 

58 

52 

31 

30 

41 

53 

56 

52 

*8 

54 

57 

53 

54 

56 

59 

59 

49 

53 

33 

31 

49 

50 

51 

58 

70 

68 

56 

55 

56 

57 

52. 

4 

Mm 

22 

28 

17 

IS 

9 

24 

21 

11 

22 

22 

20 

18 

18 

10 

18 

24 

31 

32 

7 

8 

20 

23 

16 

18 

12 

17 

12 

10 

31 

14 

18, 

3 

aATERDALE 

MAX 

64 

61 

44 

43 

64 

68 

75 

61 

72 

68 

60 

58 

58 

63 

72 

76 

62 

35 

29 

38 

55 

50 

65 

69 

74 

80 

66 

66 

65 

56 

to. 

6 

Mm 

21 

39 

31 

25 

29 

33 

29 

21 

24 

40 

32 

31 

28 

30 

32 

39 

31 

29 

15 

10 

21 

31 

30 

32 

35 

44 

35 

22 

33 

30 

29. 

4 

Seo  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
APRIL  1966 


Station 

Day  of  Month 

• 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

U 

12 

13 

M 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

WIGGINS  1  5* 

MAX 

71 

72 

47 

46 

54 

67 

71 

61 

75 

71 

62 

59 

60 

64 

73 

75 

39 

46 

38 

45 

58 

56 

67 

71 

77 

82 

'6 

71 

63 

39 

63 

2 

•       •  • 

MIN 

26 

to 

30 

18 

20 

28 

26 

17 

25 

36 

34 

38 

31 

31 

32 

38 

31 

31 

15 

17 

22 

21 

27 

31 

S3 

40 

36 

27 

31 

26 

28. 

a 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BAMN  05 

4LAMCSA    MB  AIRPCRT 

MAX 

69 

69 

66 

37 

48 

60 

66 

61 

67 

63 

56 

55 

54 

60 

65 

69 

68 

57 

44 

45 

56 

52 

58 

63 

67 

68 

63 

66 

69 

64 

59, 

5 

MIN 

24 

2* 

17 

15 

9 

15 

21 

27 

21 

29 

20 

15 

31 

21 

22 

22 

24 

32 

25 

20 

17 

30 

20 

21 

25 

28 

36 

20 

34 

34 

23, 

3 

BLANC* 

MAX 

66 

68 

60 

45 

47 

59 

65 

63 

68 

63 

57 

58 

55 

60 

65 

70 

68 

58 

53 

45 

36 

53 

60 

66 

67 

70 

65 

64 

66 

67 

61, 

0 

Mm 

20 

32 

25 

20 

7 

15 

21 

28 

21 

23 

30 

23 

26 

22 

25 

23 

29 

57 

27 

23 

21 

29 

18 

21 

26 

31 

39 

34 

49 

39 

26 

2 

CENTER 

MAX 

73 

67 

55 

36 

49 

64 

68 

64 

68 

63 

38 

59 

60 

63 

67 

71 

65 

,9 

49 

49 

56 

55 

60 

66 

69 

70 

63 

65 

68 

67 

61, 

3 

MIN 

29 

25 

25 

6 

13 

20 

21 

25 

29 

30 

26 

19 

25 

22 

19 

30 

30 

32 

25 

18 

16 

29 

23 

26 

27 

32 

32 

20 

30 

31 

24, 

4 

DEL  NORTE 

MAX 

71 

67 

53 

37 

50 

63 

67 

62 

68 

60 

37 

52 

57 

60 

67 

72 

66 

,2 

45 

45 

56 

52 

60 

63 

70 

67 

63 

64 

67 

66 

60, 

0 

MIN 

32 

3* 

23 

18 

13 

20 

29 

29 

28 

30 

24 

26 

25 

26 

28 

31 

33 

33 

28 

21 

20 

29 

25 

28 

30 

35 

46 

25 

36 

33 

2  8 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

68 

66 

57 

31 

44 

39 

64 

60 

65 

62 

55 

52 

53 

57 

63 

68 

64 

,4 

51 

43 

55 

53 

58 

39 

65 

68 

64 

65 

68 

67 

58 

6 

MIN 

30 

33 

26 

17 

9 

24 

25 

29 

29 

33 

35 

27 

27 

27 

30 

31 

32 

37 

26 

16 

19 

30 

27 

25 

27 

32 

31 

28 

40 

36 

2  7 

I 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

55 

56 

53 

66 

56 

37 

56 

58 

56 

34 

52 

52 

56 

55 

53 

55 

55 

53 

46 

42 

48 

69 

45 

58 

60 

60 

55 

60 

59 

60 

54 

0 

MIN 

21 

21 

is 

18 

22 

22 

22 

23 

23 

22 

20 

21 

22 

23 

23 

23 

24 

30 

22 

12 

16 

u 

14 

18 

20 

22 

20 

20 

20 

21 

20 

7 

MANASSA 

MAX 

71 

71 

55 

60 

50 

64 

69 

68 

68 

61 

59 

57 

55 

61 

68 

70 

67 

51 

40 

55 

54 

59 

66 

68 

69 

65 

64 

68 

65 

61 

2 

MIN 

20 

31 

16 

18 

7 

6 

23 

19 

26 

38 

20 

16 

20 

19 

26 

30 

30 

26 

21 

18 

31 

22 

21 

24 

30 

62 

24 

37 

33 

23 

MONTE  VISTA 

MAX 

72 

67 

60 

37 

50 

62 

65 

63 

66 

62 

59 

53 

56 

62 

67 

70 

65 

58 

50 

46 

55 

55 

58 

62 

69 

69 

65 

68 

67 

69 

60 

9 

MIN 

32 

29 

24 

10 

15 

20 

23 

30 

25 

37 

25 

21 

27 

25 

25 

28 

30 

'7 

29 

20 

19 

29 

24 

24 

29 

32 

37 

24 

35 

34 

26 

6 

SAGUACHE 

MAX 

70 

63 

57 

42 

48 

60 

64 

65 

64 

64 

51 

54 

57 

62 

68 

68 

62 

,7 

43 

57 

55 

56 

64 

68 

69 

64 

67 

69 

67 

60 

2 

Mm 

3* 

25 

28 

19 

10 

21 

23 

21 

24 

25 

31 

28 

28 

22 

22 

30 

22 

3* 

28 

16 

15 

34 

26 

27 

30 

33 

32 

23 

26 

30 

25 

6 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 

65 

63 

60 

60 

33 

44 

35 

59 

60 

62 

56 

68 

30 

52 

59 

63 

63 

43 

35 

40 

51 

46 

51 

59 

62 

62 

58 

60 

62 

54 

1 

Mm 

21 

21 

22 

13 

10 

15 

14 

IS 

18 

21 

21 

15 

14 

15 

14 

17 

21 

24 

12 

10 

13 

22 

18 

21 

22 

29 

14 

23 

21 

16 

2 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

56 

56 

30 

32 

35 

45 

50 

47 

49 

46 

33 

34 

38 

44 

49 

49 

-6 

25 

21 

35 

34 

40 

47 

48 

48 

48 

46 

30 

30 

43 

4 

Mm 

26 

28 

15 

8 

7 

16 

22 

26 

24 

30 

23 

13 

17 

19 

26 

26 

28 

16 

10 

8 

20 

13 

IT 

21 

27 

28 

21 

30 

28 

20 

5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Timp 

Day  of  month 

• 

r 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7 
7 

AM 

PM 

47 
5B 

51 
54 

46 
46 

42 
48 

40 
53 

45 
55 

45 
51 

41 
56 

45 
56 

48 
54 

46 
54 

46 
54 

46 
51 

46 
59 

47 
60 

50 
62 

52 
47 

44 
41 

60 
39 

39 
42 

36 
50 

43 
48 

41 
54 

45 
59 

49 
61 

■ 

51 
57 

47 
60 

50 
58 

so 

58 

45.7 
53.6 

6  INCHES 

7 
7 

AM 

PM 

51 

56 

52 
55 

50 
50 

47 
49 

45 
50 

47 
52 

48 
51 

46 
53 

48 
53 

50 
53 

50 
54 

50 
54 

50 
51 

49 
56 

51 
57 

53 
57 

55 
52 

48 
45 

63 
,2 

40 
42 

39 
48 

4* 
47 

-3 

52 

47 

56 

51 
59 

54 
59 

55 
57 

51 
58 

5* 
58 

" 

46.8 
52.8 

12  INCHES 

7 
7 

AM 
PM 

52 
52 

52 
53 

51 

50 

48 
48 

47 
48 

48 
49 

49 
50 

48 
49 

50 
50 

50 
51 

50 
51 

51 
51 

51 
51 

50 
52 

52 
53 

54 
54 

54 
53 

50 
48 

46 

44 

43 
43 

42 
44 

45 
46 

69 
48 

46 
51 

51 
44 

54 
55 

55 
55 

53 
54 

52 
55 

54 
55 

49.6 
50.2 

24  INCHES 

7 
7 

AM 

PM 

49 
49 

50 
50 

50 
50 

49 
49 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

51 
51 

53 
52 

51 

50 

49 
48 

47 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

47 
47 

49 
49 

50 
51 

52 
52 

52 
52 

a 

53 
53 

49.4 
49.3 

36  INCHES 

7 
7 

AM 
PM 

46 
47 

47 
47 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

47 
47 

47 
47 

47 
46 

47 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

50 
50 

50 
50 

5( 
49 

49 
48 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
48 

46 
48 

49 
49 

50 
50 

50 
50 

50 
51 

48.2 
48.3 

72  INCHES 

7 
7 

a  H 

PM 

44 
44 

44 
44 

44 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
46 

45 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

46.1 
46.2 

UN0ER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER. 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:      88»  0N  THE  29+  AT  EVERSOLL  RANCH 
LOWEST  TEMPERATURE:        -9°  ON  THE  20+  AT  2  STATIONS 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:      3.41   INCHES  AT  BERTHOUD  PASS 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:    .00   INCH  AT  RANGELY 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:    1.62   INCHES  ON  THE  11TH  AT  BURLINGTON 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL.      50.7  INCHES  AT  BERTHOUD  PASS 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND.    52   INCHES  ON  THE  23+  AT 

BERTHOUD  PASS 


3m  R«1m«bc«  NoIm  Following  SuOoa  Indax 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
APRIL  1966 


Pay  of  month 


10    11     12    13    14    IS     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

FORDER  8  S 

HOLLY 

JOHN  MARTIN  DAM 

LA  VETA 

LIMON 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

ROCKY  FORD  2  ESE 
RUXTON  PARK 
SAL  I  OA 

SPRINGFIELD  ?  WSM 
SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TRINIDAO  FAA  AIRPORT 
WE5TCL1FFE 

*      *  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 
ASPEN 

BERTHOUD  PASS 
BOND 

CEDAREDGE 

COCHETOPA  CREEK 

COLLBRAN 

CORTE2 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 
DURANGO 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
FRASER 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 
GRAND  JUNCTION  uB  AP 

GRANO  LAKE  1  Nh 
LAKE  CITY 
MAYBELL 
MEEKER 

MONTROSE  NO  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


10.0 
10 


0.5  0.7 

1 


3.0|10.0 
3 


0.2  1.0 
4  8  AT 


2.0 


2.0  0.9 
2.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
APRIL  1966 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

IS 

u 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHOALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2.( 

l.C 

OURAV 

SNOWFALL 

an   \jr*  unv 

T 

T 
T 

10.  ( 

3.0 

7 

PAGOSA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

T 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

] 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

7 
7 

T 
T 

T 
T 

e.o 

7 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1.0 

2.0 

1.4 

WOLF  CREEK  PASS  A  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

9 

T 

7 

T 

T 

7 
T 

; 

3.0 
2 

4.0 

9 

2.0 
« 

3.0 
» 

4.0 
6 

5 

2 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1 

HOLVOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.1 

T 

7 
7 

... 

PL*TTE  DRAINAGE 
eASIN  Ok 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.6 
1 

0.3 
T 

i.i 

T 

9.0 
4 

1.0 
T 

ByERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 
7 

1.0 
T 

CmEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

S 

T 

T 

T 

7 
7 

9 

• 

7 

7 

DENVER  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

0.7 

T 

7 

3.3 

1.7 
4 
s4 

0.7 
4 
v4 

7 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

- 

8.0 

EVERGREEN 

SNOWFALL 

4.0 
6 

2.0 

0.! 

T 

2.0 

0.9 

7 

9.0 
9 

2.0 

1.0 

1.0 

PORT  COLLINS 

SNOWFALL 

T 

T 

0.9 

I 

6.0 

9 

2.9 
3 

T 
7 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 

T 

2.0 

T 

GROvER  10  M 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

T 

4.0 

T 

LAKE  GEORGE  8  S« 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

1.9 
6 

2.0 
4 

2 

2.9 
3 

2.0 
2 

9.0 
J 

PARKER  0  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7 

7 

T 

4.0 
3 

7 

2 

T 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

7 

0.7 

6.4 

6.9 

7 

7 

T 

T 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

3.0 
2 

2 

SN  ON  GNO 

2.0 

T 

2.0 

T 

T 
T 

W A  L DEN 

SN  ON  GND 

T 
T 

T 
7 

1.9 

7 

7 

0.7 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  OS 

ALAMOSA   NB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.4 

0.4 

1 

7 

0.4 

0.6 

T 

0.1 

T 
7 

0.6 

0.3 

GREAT  SAND  OUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.0 

1 

0.1 

1.0 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.2 

1 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

Sm  Refervnc*  Not©*  Following  Station  Ind*x 
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STATION  INDEX 


AKRON  *  E 

AKRON  FAA  AIRPORT 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

ALLENSPARK 

ALTENBERN 

AMES 


ANTERO  RESERv 
ARAPAHOE 
AROVA  6  NE 


6A1L 


BASALT 

BERTwOUO  PASS 
BIG  SPRINGS  RANCH 
BLANCA 

BLUE  MESA  OAM 
BOND 

BONMAM  RESERVOIR 

BONNY  OAM 

BOULDER  2 

BOULDER 

BRANDON 

BRANSON 

BRECKENRIOGE 

BRIGGSDALE 

BROWNS  PARK  REFUGE 

BUENA  VISTA 

BURLINGTON 

BURLINGTON  12  NNE 
BUTLER  RANCH 
BtERS 

CAMPO  8  SW 
CANON  CITY 
CARIBOU  RANCH 
CASCADE 
CASTLE  ROCK 
CEDAREOGE 
CENTER 

cmeesman 
che raw 

cherry  creek  dam 
cheyenne  wells 
cimarron 


CLIF 


KES 


CLIMAX 

COALDALE  1  NW 
COALDALE  2  5M 
COCMETOPA  CREEK 

COLLBRan 

COLORAOO  NAT  HON 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

COLUMBINE 

CONIFER  JUNCTION 

CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
CRIPPLE  CREEK  9  NW 
CUCHARAS  DAM 

CUHBRES 

DEADMAN  HILL 

DEERTRAIL 
DELHI 
DEL  NORTE 
DELTA  1  E 
DENVER  WB  AIRPORT 
•DENVER  WB  CITY 
DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

DOHERTY  RANCH 
DOLORES 
DURANGO 
EAOS 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
F AST0NV1LLE  1  NNW 
EASTONVILLE  2  NNE 
EAST0NV1LLE  S  NW 
EASTONVILLE  6  WSW 
ECKLE* 

ELBERT 
ELBERT  3  NW 
ELBERT  3  SE 
ELBERT  4  SSW 
ELBERT  6  SSE 
ELBERT  9  SW 
ELBERT  6  SW 
ELECTRA  LAKE 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 


I  2  SW 


EVERGREEN 
EVERSOLL  I 

FA IRPLAY 
FAIRPLAY  NO.  2 
FLAGLER  2  NW 
FLEMING  1  S 
FOROER  B  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 

LUPTON  I  N 

FORT  MORGAN 

FOUNTAIN 

FOWLER 

FRASER 

FRUITA 

GARDNER 

GATEWAY  1  SW 

GENOA  1  W 

GEORGETOWN 

GLENWOOO  SPRINGS  I  N 
GRANADA 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE  1  NW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
'GRAND  VALLEY 
GRANT 

GREAT  DIVIOE  6  SE 
GREAT  SAND  DUNES  NM 
GREELEY 

i GREENLAND  9  SE 
i GREENLAND  7  NE 

GREEN  MOUNTAIN  OAM 

, GREYSTONE 

GROVER  10  W 

GUFFEY  10  SE 
1  GUNNISON 

HAMILTON 

MARTSEL 

HASWELL 

| HAMTHORNE 
HAYDEN 
HERMIT  T  ESE 
HOEHNE  2  SW 
MOLLY 
HOLYOKE 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

HOYT 

HUGO 

IDAHO  SPRINGS 


0109  03  WASHINGTON 
11*  03  WASHINGTON 
130  OS  ALAMOSA 
0163  0*1  BOULDER 
>  02  GARFIELD 
I  0228  02  SAN  MIGUEL 
02*2  Oil  LINCOLN 
0263  0*1  PARK 
030*  03  CHEYENNE 
[ 03*3  Oil  CHEYENNE 

OSToj 02  PITKIN 
0*3?  Ol! EL  PASO 
0*9*  0*, PARK 
031*  02  EAGLE 
067*  02  GRANO 
0712  01  EL  PASO 
0776  OS  COST  ILL A 
079*  02  GUNNISON 
0810  02  EAGLE 
082S  02  MESA 

083*  03  YUMA 
08*3  0*  BOULDER 
0B*8  0*  SOULOER 
089S  01  KIOWA 
0898  01   LAS  ANIMAS 
0909  02  SUMMIT 
09*3  0*  WELD 
1017  02  MOFFAT 
1071  01  CHAFFEE 
1121 | OSl KIT  CARSON 

1126  03| KIT  CARSON 
11971  Oil  PUEBLO 
1179  0*  ARAPAHOE 
1268: 01  BACA 
129*  01  FREMONT 
13*2  0*  BOULDER 
138*  02  SAN  JUAN 
1*01 1  0*  DOUGLAS 
1**01  02  OELTA 
1*98  09  SAGUACHE 

■  19281 0*! JEFFERSON 

1  1939j  01  OTERO 

13*7  0*  ARAPAHOE 

1S6*  03  CHEYENNE 

1609  02  MONTROSE 

16**  02  RIO  BLANCO 

1660  02  EAGLE 

1693  01  FREMONT 

1698  01  FREMONT 

1713  02  GUNNISON 

17*1 1  02  MESA 

1771    02  MESA 

1778  01  EL  PA SO 
1792  02! ROUTT 

1826<  0*  JEFFERSON 

1886:  02  MONTEZUMA 

1928  02  MOFFAT 

19391  02  GUNNI SON 

1978  01  TELLER 

20*0  01  HUERFANO 

20*8| 09!  CONEJOS 
.  LARIMER 
21621 0*  ARAPAHOE 
2178  01  LAS  ANIMAS 
2184  03  RIO  GRANDE 


2192  02 1  1 
2220  0*  DENVER 
2229  0*  DENVER 
1281  02  SUMMIT 
2266  02  MOFFAT 

2312  01   LAS  ANIMAS 

.  02  MONTEZUMA 
2*32  02  LA  PLATA 
J  Ol' KIOWA 
1 02  EAGLE 
■  0*  EL  PASO 
2*96  0*  EL  PASO 
.  EL  PASO 
2901  0*  EL  PASO 
2939  03  YUMA 

2993  0*  ELBERT 
2999  0*  ELBERT 

:c97    0*  LLBEfiT 

2398  Q< 

2600!  0. 
2601  0 
2603  0' 


262*  02 


ELBERT 
ELBERT 
ELBERT 
ELBERT 
LA  PLATA 
LARIMER 
JEFFERSON 


2793  0*! JEFFERSON 
; 28031 01' BACA 
281*  0*  PARK 
[ 2819! 0*'  PARK 
I  2932  03  KIT  CARSON 
*  03  LOGAN 
2997  01  LINCOLN 
3009  0*  LARIMER 

6  02  LA  PLATA 
3027  0*  WELD 

3036  0*  MORGAN 
3063  01  EL  PASO 
3079  01  OTERO 
3113  02  GRAND 
31**1 02  MESA 
3222, 01  HUERFANO 
32*6  02l MESA 

8  03  LINCOLN 
3261  0*  CLEAR  CREEK 
3399' 02  GARFIELD 


3*77 
3*68 
3*89 
3*96 
3500 
3306 
3530 
3539 
35*1 
35*6 

3579 
358* 
3592 
3609 
36*3 
3656 
3662 
3736 


3850: 
3867 
3951 
*0*7 


*155 
*1T2 
*23* 


PROWERS 

MESA 

MESA 

GRAND 

GRAND 

GARFIELD 

MOFFAT 
ALAMOSA 

WELD 

EL  PA SO 

DOUGLAS 

SUMMIT 

MOFFAT 

WELO 

01  FPEMON' 
02! GUNNISON 

02  MOFFAT 
0*j PARK 
01  KIOWA 

0*: BOULDER 
021  ROUTT 

03  MINERAL 
01' LAS  ANIMAS 

01  PROWERS 
OS  PHILLIPS 

02  GRAND 
0*  MORGAN 
01  LINCOLN 

0*  'LEAR  CREEK 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

S  1 


*938 

6663  I 

7336  I 

6900 

9690 

8701 

9*20 

6932 

*013 

•  767 

7928 
72)2 
7733 
662* 
1  ill* 
6039 
77*9 
7619 
6700 
9639 

36*7 
3*00 
5365 
1929 

6292 
9559 
4855 
539*1 
799* 


*850| 
9233 

***o| 

93*3, 
8356 
8853 
6203 
61791 
7666 

6875 
*QB2 
56*9 


6525 
6900 
8000 


6137  9P 
5790  IP 
61*5  I 
669V 
8  330 
6177 
6285   UP  ; 
6899' 

8500 

9999 

I  10018| 
102*0 

I  91631 
9090 

788*  6P 
S125 
I    9281  f 
9221  f 
9065 
3921 

S130' 
1  6990, 
6550  6P 

I  *217 

6497  " 

7250 
I  7270 

7000 

760* 

3900 

6769 
6837 
6750 
7220 
7210 

72*0 
8398 
7*97 
7000 


5001 
7599] 
*888 


DRY  LAND  FIELD  STA 

AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
I  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENBERN 
T  COLO  POWER  CO 
H  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  CONM 
JOSEPH  H  PFOST 
MERRILL  LINDOU1ST 

.  MARTHA  W.  MAOSEN 
RALPH  J  AYER 

FOREST  SERVICE 
FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  M.  NUTT 
LINDEL  J  HUDSON 
1  S  BUREAU  OF  RECLAM 
AGENT  D*f 


BUR  ' 


T10N 


6970 
•962 
9603 
8970 
9623 


*710 
8660 
8288 
9090 
6687 

7oj: 

9120 
*6*6 

7*60 
6620 
7T*o! 
6800 
9090 
8200 
766* 


5923 
6337 
*00l 
3722 
3  39  3 
37*6 
7600 
*999 
303* 

'5*7 


S  BUR  RECLAMATION 
THOMAS  L  PtATT 

V  OF  BOULDER 
MRS  ELSIE  E  WHITE 
CHARLES  S  MITCHELL 
MRS  ELVA  J  ENVEART 
AOOLPh  HEINLE 
BUREAU  OF  SPORT  F  *  I 
LLOYD  R  SWEDHIN 
K  W  BROWN 

SHIRLEY  M  JAMES 
WINIFRED  ORR 
.  CRYSTAL  RllTER 
BURT  L  SALISBURY 

WARDEN  PENITENTIARY 
CARIBOU  RANCH 
i  WEST  COLO  POWER  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
PHILIP  R  AUST 

L 1AM  8  SUTLEY 

BOARD  OF  WATER  COMM 
SIMON  B  SCHULTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOvELL 
■'.  NEWBERRY 
WEATHER  BUREAU 
HIGH  ALTITUDE  OBS 
!  L  BANTA 

INACTIVE  A/6/69 
HAROLD  F  KREUGER 

A  SMITH 
SUPT  COLO  NAT  MON 
WEATHER  BUREAU 
WEATHER  BUREAU 
OLETA  M.  LUKEZECH 
MONTEZUMA  VAL  1RR1G 

iRS  OLIVE  JEAN  SMITH 
MRS  MARY  A  YELENICK 

.1AM  W  SNARE 
ARCHER  B  CRISP 

INACTIVE  1/1/65 
S  WEATHER  BUREAU 
EVERITT  L  OAVIS 
CHARLES  F  SHAFFER 
,  YNN  K  WOODS 

D  PRESTON 
1  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOARD  OF  WATER  COMM 
NATL  PARK  SERVICE 

M  A  CROWDER 
,  MODGES 
MALCOLM  R  DAYTON 
WARNER  f *  WIMP 


harold  w  tweedy 
ralph  h  Evans 
darwin  d  woolley 
mrs  roberta  m  may 

man s  larsen 
tom  l.  morgan 
earl  ramey 
hugh  mundy 
lelano  p  olkjer 
charles  a  melburn 

_    I  COLE 
WESTERN  COLO  POWER  CO 

BUR  RECLAMATION 
CHAMBER  OF  COMMERCE 

RAY  S  FLEMING 

EVERSOLL 
U  S  FOREST  SERVICE 

INACTIVE  11/29/65 
1  E  GAINES  JR 
JOHN  G  NOR  I  SON 

VIN  B  SAVAGE 
COLORAOO  STATE  UNIV 
SAN  JUAN  BASIN  EX  STA 
LEON  MOODY 

GT  WEST  SUGAR  CO 
ARTHUR  E  ORCUTT 

SOIL  CON  SERVICE 
RONALO  R  TUCKER 
JOHN  f .  8ARCUS 
FRED  G  WAGGONER 
M  S  HUBBARD 
WALTER  M  HOFFMAN 
PUBLIC  SERVICE  CO 
RADIO  STATION  KGLN 

CLYDE  B  KENNEDY 
1  S  WEATHER  BUREAU 

SLOPE  BRANCH  EXP  ST 
S  NAT  PARK  SERVICE 
1  s  BUR  RECLAMATION 
MARRY  BLUE 
BOARD  OF  WATER  COMMS 
WILLIAM  R.  STEWART 
GREAT  SAND  DUNES  NM 
GT  WEST   SUGAR  CO 

OR MAN  B •  YOUNGER 
fiS.  NORMA  J.  BAIN 
S  BUR  RECLAMATION 


ETHAL   M  JORDAN 
MRS  BESSIE  C  HANLIN 
*UR  F  BAILOR 

LAURA  £  CHESEBRO 
ir  GOO  EE 
MRS  MABEL  WRIGHT 


JIM 


VELTI 


I  R  OAVIS 
F   B  FLANAGAN 
COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 
MRS  BERTHA  w  MEYER 
0 AR8ARA  L  HATTIX 
WlLLARD  G  HOLM AN 


STATION 

INDEX  NO. 

s 

O 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

O 

z 

0 

p 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

> 

SPECIAL | 

1 DAL I A 

62*2 

03 

YUMA 

102  17 

395s 

6J 

THEODORE  W  CLARK 

IGNACIO  1  N 

*290 

02 

LA  PLATA 

37  08 

107  38 

6*24 

38 

5F 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

*270 

02 

PITKIN 

39  09 

106  37 

1035C 

5 

TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 

JOE  5 

*380 

03 

YUMA 

102  *1 

*20C 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

JOHN  MARTIN  DAM 

6388 

BENT 

102  36 

JBI' 

*p 

CORPS  OF  FNGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

CLEAR  CREEK 

109  51 

10324 

9P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

**]  1 

0* 

SEDGWICK 

*1  00 

102  19 

3469 

31 

3P 

MUNICIPAL  PwR  PLANT 

KAR VAL 

**** 

0) 

LINCOLN 

103  32 

3079 

W 

EMANUEL  S  INNESS 

KASSLER 

**92 

JEFFERSON 

39  30 

105  06 

9*99 

S3 

S3 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  *  S5£ 

**60 

0* 

WELO 

*0  90 

103  56 

9290 

ss 

S3 

MISS  THYRA  M  NELSON 

KIM  15  NNE 

*5  38 

01 

LAS  ANIMAS 

103  19 

9240 

ROBERT  L  PLATT 

KIOWA  1  W 

-581 

ELBERT  * 

39  21 

10*  29 

6390 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIOWA  5  SE 

■.sat 

0* 

ELBERT  * 

10*  26 

6707 

eP 

CLARENCE  WHEELER 

KIOWA  *  SW 

4585 

ELBERT  * 

39  18 

10*  31 

6350 

6P 

MERLE  E  HENRY 

KIOWA  5  5 

*587 

0* 

ELBERT  * 

39  17 

10*  28 

6615 

MR  A  B  LUCORE 

KIT  CARSON 

CHEYENNE  1 

38  *6 

102  *7 

4284 

9P 

EDWIN  A,  LAFFERTY 

KREMMLING 

02 

GRAND  2 

*0  0* 

106  2* 

7339 

91 

5P 

NEIL  W.  MASSLER 

KUTCH  6  SSE 

01 

LINCOLN  1 

38  30 

103  90 

3390 

JAMES  R  PJCKENPAUGH 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

01 

OTERO  1 

38  03 

103  31 

4196 

Mil 

MM 

FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

0.' 

MINSOALE 

38  03 

107  19 

8890 

5P 

MRS   EMMA   L   L 1  SKA 

LAKE  GEORGE  6  SW 

0* 

PARK 

38  99 

105  29 

8500 

5P 

8* 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

01 

EL  PASO 

103  01 

10263 

:  s 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LAKEWOOD 

0* 

JEFFERSON 

39  *9 

109  08 

3637 

6P 

6P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

01 

PROWERS 

36  0* 

102  37 

3633 

MI[ 

MIC 

CMAS  E  MC  PMERSON  JR 

LAS  ANIMAS 

-83° 

01 

BENT 

38  0* 

103  13 

3891 

3P 

5P 

LAS  ANIMAS  POWER  PLANT 

LA  VETA 

*865 

HUERFANO 

37  30 

109  00 

7026 

5P 

CHARLES  J  MA SI  NT ON 

LEADVILLE 

01 

LAKE 

19    1  5 

106  18 

UP 

IIP 

RADIO  STATION  KBRR 

LEADVl LLE   10  WNW 

01 

LAKE 

39  17 

106  28 

1  1000 

s 

U.  S>  WEATHER  BUREAU 

LEROY  7  WSW 

03 

LOGAN 

*0  29 

10  3  Ui 

*390 

6P 

GILBERT  L 1  NO ST ROM 

LIME  3  SE 

01 

PUEBLO 

38  07 

10*  39 

*900 

6P 

MRS.  GINGER  MEAD 

LIMON  10  SSW 

01  ELBERT 

39  09 

103  *6 

3960 

SP 

S  G  PETERSON 

L 1  MON 

LINCOLN 

1    39  16 

103  42 

5  )62 

MR 

H 

MRS.  KATHLEEN  BUTLER 

LITTLE  DOLORES  3  NE 

MESA 

2j  39  03 

108  51 

6375 

5P 

CHARLES   V    EC  KM AN 

LITTLE  HILLS 

RIO  BLANCO 

2  *0  00 

108  12 

61*8 

6P 

COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 

LONGMONT  2  ESE 

5116 

BOULDER 

*  Uo  10 

103  04 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LONGMONT  6  NW 

5121 

BOULDER 

*!  *0  19 

109  09 

91*9 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

51*1 

LARIMER  * 

*0  IT 

105  33 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

SAGUACHE  2 

38  0'. 

106  37 

10205 

s 

u  s  weather  Bureau 

MANASSA 

CONEJOS  9 

37  10 

103  56 

7680 

SP 

AP 

cletus  M.  GILLELANO 

MANCOS 

02 

MONTEZUMA 

37  21 

108  16 

7016 

9P 

EDGAR  A  NOLAND 

MAN  I TOU  SPRINGS 

01 

EL  PASO 

38  31 

104  56 

6606 

MANITOAJ  SPRGS  HYDRO  PL 

MARVI NE 

0: 

RIO  BLANCO 

*0  02 

107  31 

7343 

5P 

9P 

GEORGE  EVENSON 

MAYBELL 

2  *0  31 

108  05 

3920 

CP 

6P 

JOHN  P  W1ESE 

MEEKER 

RIO  BLANCO 

*0  02 

107  54 

6242 

SS 

Si 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

MEREDITH 

9901 

oi 

PITKIN 

39  22 

106  45 

7797 

6P 

6P 

HOWARD   1  OEARHAMER 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

9531 

02 

MONTEZUMA 

37  12 

108  29 

7070 

5P 

5P 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

01 

CHAFFEE 

106  20 

11342 

s 

EARL  J  MILL1GAN 

MONTE  VISTA 

09 

RIO  GRANDE 

37  35 

106  09 

7667 

5P 

5P 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE  VISTA  REFUGE 

ag 

RIO  GRANDE 

37  29 

106  09 

7679 

MONTE  VISTA  NATL  WL  AEF 

MONTROSE  NO  1 

0: 

MONTROSE 

38  29 

107  53 

5830 

5P 

>p 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

02 

MONTROSE 

36  29 

107  53 

5830 

7* 

7A 

UNCOM PAHGRE  V  W  U  A 

MORRISON   1  SW 

0* 

JEFFERSON 

109  1* 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

01 

HUERFANO 

109  11 

8890 

JOHN  A  2EMBER 

NEW  RAYMER 

0* 

WELD 

*0  36 

103  51 

4763 

x.d.Thompson 

NORThDALE 

5970 

02 

DOLORES 

109  01 

6693 

9P 

9P 

MRS   1  F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

5990 

01 

LAS  ANIMAS 

37  13 

105  03 

6P 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

6012 

SAN  MIGUEL 

36  08 

108  17 

7017 

6P 

SP 

JOSEPH   L    HANN 1 G AN 

6023 

0* 

WELD 

*0  *2 

104  47 

9169 

LLOYD  A  GIFFIN 

ORDWAY 

6131 

01 

CROWLEY 

38  13 

103  *5 

4300 

8A 

TWIN  LAKES  R  +  C  CO 

OTIS  11  NE 

03 

WASHINGTON 

102  51 

4263 

TP 

E  E  L1NDGREN 

OURAY 

0  2 

OURAY 

38  01 

107  40 

77*0 

5C 

9P 

FRANCIS  J  COUGHL1N 

PAGOSA  SPRINGS 

6256 

02 

ARCHULETA 

37  16 

107  01 

7238 

5P 

5C 

GLEN  0  EDMONDS 

PALISADE 

6266 

MESA 

39  07 

106  21 

4720 

7A 

TOWN  OF  PALISADE 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

6271 

HINSDALE 

37  26 

107  09 

6092 

s 

5P 

RONALD  R.  ROBINSON 

PALMER  LAKE 

6280 

EL  PASO 

39  07 

10*  55 

7280 

7A 

MRS.  ANNABELLE  MECK 

PAOLI 

6299 

PHILLIPS 

*0  37 

102  26 

3896 

LEE  w  SCHNIEDER 

PAONIA 

6306 

02 

36  52 

9689;  9P 

9P 

TED  S  CRAWFORD 

PARADOX 

6319 

02 

MONTROSE 

36  22 

108  58 

3309  7P 

7P 

CHALMER  M  GABBEB 

PARKER  9  E 

6326 

c 

ELBERT 

*  39  31 

10*  39 

6300 

9P 

SP 

LOUIS  D  RUGGLES 

PARSHALL  10  SSE 

63*2 

02 

GRAND 

2  39  39 

106  07 

8270 

3P 

JONAS  A  RUSSELL 

PENROSE   3  NNW 

6*10 

FREMONT 

38  27 

109  04 

3501 

OA 

BEAVER  PARK  CO 

PITKIN 

6313 

Si 

GUNN I  SON 

106  32 

9200 

6P 

6P 

ROBERT  A  RAY 

PLACERVILLE 

652* 

02 

SAN  MIGUEL  2 

38  02 

108  03 

7322 

4P 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

plat  OR  0  dam  1  w 

6560 

03 

CONEJOS  9 

37  21 

106  32 

9887 

s 

U   S   BUR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEW  2  W 

6591 

02 

MONTEZUMA  2 

37  33 

109  *8 

.6860 

DON  w  CLEVER 

POWOERHORN 

6651 

GUNN I  SON  2 

38  16 

107  06 

8087 

9P 

9P 

FRED  W.  YOUMANS 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

01 

PUEBLO 

38  17 

104  31 

4684 

HID 

Mil 

U  S  WEATHER  tJUREAU 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

01 

PUEBLO 

38  17 

10*  39 

*687 

TA 

TA 

COL  WTR  CONT  BOARD 

PUEBLO  KC5J-TV 

01 

38  17 

INACTIVE  1/1/63 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6  76  1 

01 

PUEBLO 

38  18 

104  21 

4680 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PYRAMID 

6797 

ROUTT 

*0  1* 

107  03 

8009 

6P 

DAN  H.  KNOTT 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

681  1 

02 

ROUTT 

*0  22 

106  43 

9340 

s 

U   S   WEATHER  BUREAU 

RANGELY 

6832 

02 

RIO  BLANCO 

*0  03 

108  47 

9216 

9P 

9P 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

6929 

LARIMER 

*0  46 

8237 

SP 

9P 

CALVIN   G.  BRAA 

RICO 

T017 

07 

DOLORES 

37  *1 

108  02 

6P 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

70  3  1 

0  2 

GARFIELO 

39  32 

107  48 

5*00 

5P 

9P 

MRS.  MAR JOB  1 E  L  5H1 RLt Y 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

7  0  50 

05 

HINSDALE 

37  *3 

107  16 

,*95 

WILLIAM  L.  MC  KEE 

RIVER  SPRINGS  RS 

709* 

05 

CONEJOS 

37  09 

106  16 

8->62 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  ESE 

7167 

01 

OTERO 

38  02 

103  42 

4178 

9P 

COLO  EXP  STATION 

RUSH  2  NNE 

7287 

01 

EL  PASO 

104  03 

6P 

MID 

ROBERT  B  RAPP 

RUXTON  PARK 

7309  01   EL  PASO 

36  91 

104  99 

9090 

6P 

tP 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

7313 

01 

PUEBLO  1 

37  3* 

104  96 

6790 

3P 

5P 

MR  W  M  MASTY 

SAGUACHE 

7  3  3  7 

05 

SAGUACHE  9 

38  09 

106  09 

7697 

9P 

5P 

e  h 

CLARENCE  R  ICKES 

SAL  IDA 

01 

CHAFFEE  1 

36  32 

106  00 

7060 

9P 

5P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

SAN  LUIS 

7*:8 

COSTILLA 

37  12 

105  27 

7965 

MRS  NEA  G  GALLEGOS 

SANTA  MAR  1 A  RESERVOIR 

7*30 

03 

MINERAL 

37  *9 

107  07 

9706 

S 

ALVIN  L  WINTZ 

SAPINERO  8  E 

7*55 

GUNNISON 

38  29 

107  11 

7720 

SP 

CLOSEO  12/31/65 

SARGENT 5 

02 

SAGUACHE 

106  26 

8*65 

SP 

BERNARD  IRBY 

SEDALIA  *  SSE 

0- 

DOUGLAS 

39  23 

104  98 

6175 

9A 

MRS  GWENDOLYN  NICHOLS 

SEOGWICK  5  S 

7919 

0* 

SEDGWICK 

*0  91 

102  31 

3P 

3P 

LAYTON  D  MUNSON 

SE 1  BERT 

7519 

03 

KIT  CARSON 

39  18 

102  52 

4703 

FOSMA  S  GORTON  JR 

SHAW 

7997 

03 

LINCOLN 

39  33 

103  22 

9177 

WILLIAM  M.  ELR1CK 

SHOSHONE 

7618 

02 

GARFIELO 

39  3* 

107  1* 

5933 

6P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

76<.e 

0  * 

BOULOER 

*0  02 

109  39 

10200 

s 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLB 

7690 

05 

CONEJOS 

37  23 

106  2* 

9300 

s 

SILVER  LAKES  TROUT  CL 

S1LVERTON 

7696 

02 

37  *e 

107  *0 

9322 

»P 

9P 

ROBERT  K  WYMAN 

SIMLA 

ELBERT 

39  09 

104  09 

6020 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SPICER 

78*8 

*0  27 

106  28 

8379 

5P 

MRS  M  A  MC  NAMARA 

SPRINGFIELD 

7062 

01 

BACA 

37  2* 

102  37 

4*05 

6P 

HERBERT  E  huMSHER.  JR. 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7  9  66 

01 

BACA 

37  23 

102  42 

4375 

3P 

5P 

5P 

SE  COLO  BRCH  EXP  STA 

SPRINGFIELD  8  S 

7867 

0  1 

BACA 

37  17 

102  37 

4  500 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOUAW  MOUNTAIN 

7881 

CLEAR  CREEK 

39  *1 

105  30 

11500 

SP 

FRANK  A.  SWANLUNO 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

02 

106  90 

6  7  70 

SS 

ss 

R  WAYNE  LIGHT 

STERLING 

7930 

LOGAN 

*0  37 

103  12 

39  >9 

8* 

GT  WEST   SUGAR  CO 

STONINGTON 

BACA  1 

37  17 

102  11 

'HOI 

6P 

MRS  ARM  I LD A  BURHENN 

STRATTON  3  NE 

8008 

KIT  CARSON  3 

39  20 

102  33 

4334 

*P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

01 

LAKE  1 

39  19 

106  22 

10000 

6P 

6P 

6P 

JOHN  SOOIC 

SUMM1 TVI LLE 

8092 

05 

RIO  GRANOE 

3  7  26 

106  36 

1  1  330 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TACOMA 

915". 

02 

LA  PLATA 

37  31 

107  47 

7300 

3P 

1  VAN  A  AMBROMER 

TACONY  10  SE 

B197 

01 

PUEBLO 

36  23 

10*  04 

4960 

5P 

5P 

JOHN  M.  H[ZA 

TAYLOR  PABK 

B1H* 

02 

SUNN | SON 

106  37 

9206 

6  1 

SA 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

TELLUR IDE 

8  2  0- 

02 

SAN  MIGUEL 

37  37 

8756 

6P 

SP 

MARRY    B  WRIGHT 

TERCIO  *  NW 

8:20 

LAS  ANIMAS  1 

37  09 

103  03 

8040 

JUAN J TA  G  TORRES 

TRINIDAD 

8429 

01 

LAS  ANIMAS  1 

37  10 

104  29 

9P 

SP 

CITY  OF  TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

8*3* 

01 

LAS  ANIMAS  1 

37  19 

10*  20 

57*6 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

8-5- 

02 

SAN  MIGUEL  2 

37  30 

107  33 

WEST  COLO  POWER  CO 

TROY  1  SE 

8<.6fl 

01 

LAS  AN  1 MAS  1 

37  08 

103  19 

5460 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

39  05 

106  18 

9170 

8A 

8* 

SA 

MRS.  JUOITH  A.   BLAKE  1 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

•901 

01 

tS!  1 

39  09 

106  19 

9  300 

7A 

TWIN  LAKE  R  ♦  C  CO 

TWO  BUTTES  1  NW 

8910 

01 

BACA 

102  2* 

4075 

6P 

SP 

JOHN  P  NUTT 

URAVAN 

8560 

0  2 

MONTROSE 

38  22 

108  ** 

5013 

9P 

9P 

UNION  CARB13E  CORP 

VALLEC I  TO  DAM 

B5B2 

0  2 

LA  PLATA 

37  22 

107  39 

7630 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

VICTOR 

8649 

01 

TELLER 

38  *3 

105  09 

3P 

9P 

SO.  COLORADO  POWER  CO. 

8722 

03 

KIT  CARSON 

39  18 

102  44 

4500 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

87*2 

05 

MINERAL 

37  *8 

106  50 

6900 

7A 

7A 

GEORGE  A  WINTZ 

WALDEN 

0* 

JACKSON 

106  16 

8099 

SP 

SP 

D  M  DONOHOE 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

6781 

01 

HUERFANO 

37  37 

104  46 

6221 

9P 

9P 

WALSENBURG  utilities 

WATERDALE 

88  39 

04 

LARIMER 

*0  25 

105  12 

5200 

5P 

SP 

P  H  8OOTHR0YD 

WESTCLI FFE 

8531 

01 

CUSTER 

38  08 

109  29 

7660 

5P 

9P 

M  0  RANK  IN 

WEST  MUOOY  RS 

B963 

02 

OELTA 

2 

39  06 

107  31 

8*50 

1 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION  INDEX 


.■--<  ■  z  s 

■  HUE  ROCK 
W IGGINS  T  SW 
i  WILCOX  RANCH 
Ml  NO SOS 

I  winter  park 

WOLF  CHECK  PASS  1 
WOLF  CREEK  PASS  4 

WOODLAND  PARK  «  NN 
WHAT 


MSIBt. 
|  )  |  J 

»0*5 

71 


COUNTY 


CUSTER 
PUEBLO 
HELD 
DELTA 
WELD 
ITSl 02  GRAND 


INERAL 
INERAL 
0*  TELLER 
OS  YUMA 


10  11 
ST  52 
*0  0* 
)•  S3 
40  29 
)9  5* 
JT  29 
37  2* 
)«  06 
*0  0* 


105  Oft 

10*  07 

10*  11 

107  11 

10*  5* 

105  *ft 

106  *7 
106  52 
103  03 
102  11 


*71( 
5*60 
♦*9ft 
9050 
106*1 
••23 
7760 
3373 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


MRS  NETTIE  R  BREECE 
WILLI AM  r  KRE1DER 
EDWARD  M  CPPLC 
RALPH  M  CL1NE 
OT  WEST  SUGAR  CO 
H  L  MC  PETERS 
COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 
COLO  OEPT  Of  HIGHWAY 
U  S  FOREST  SERVICE 
HARLAN  A  HON 


1 

STATION 

INDEX  NO. 

SION 

COUNTY 

a 
< 

P 
E 

Z 

O 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

o 

DRAIN 

s 

LONG 

< 

i 

1 

c 

TAMPA 

YELLOW  JACKET  INK 
YUMA 

*2A» 

T?Ti 

»] 

0) 

ROUTT 

MONIEIUMA 

i 
* 
i 

*0  0* 
>T  11 

AO  OT 

106  5ft 

101  ft* 

102  ft* 

>t*i 

*•>* 

»wo 

19 
ft* 

IP 
4# 

FLOYC  M* MONTGOMERY 
MR  CHARLES  0  wOOO 
yum*  POLICE  Of.PT 

CLOSED  STATION 

SAPINERO  •  E 

KM 

02 

GUNNISON 

2 

91  2* 

10T  11 

TWO 

5P 

CLOSED  12/11/63 

NEW  STATIONS 
BLUE  MESA  0AM 
BROWNS  PARK  REFUGE 

0 

1011 

02 
SI 

GUNNISON 
MQfFAT 

2 

SB  27 
*0  *B 

107  20 
106  35 

Til) 
>»« 

V* 

U  4  BUREAU  Of  RCCLAW 
BUREAU  Of    S#ORT  f  •  WLO 

J    DRAINAGE  CODE:     1  -ARKANSAS    2-COLORADO  3-KANSAS  4-PLATTE  S-RJO  GRANDE 


REFERENCE  NOTES 


r  lo  any  Weather  Bureau  Office 


DIMENSIONAL  UNITS:      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  unlta  uaed  in  thla  bulletin  are:     Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  Lnchea  and  wind 
are  the  ■urns  of  the  negative  departure!  of  a  vera  fir  dally  temperature*  from  63*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  dlrectlona  entered  in  figure*  are  lena  of  degreea.  ReaulUni 
and  apeeda  divided  by  the  number  of  obaervationa. 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  ahowa  observation  tlmea  In  local  standard  time.  During  the  aumm« 
and  Snow  on  Ground"  table  la  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  aUtlone.  For  theae 
tlon"  table.  "Dally  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 


me  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
i  on  ground  values  are  at  3:00  a.  m.  .  M.  S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Preclplta* 
Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hour*  ending  at  time  of  observation. 


n  by  footnote  following  t 


V.  AT  ER  ELK'IVALENT  values  iiub  1 1  s  h  ■■  d  in  Ihi-  "Snowfall  and  Stiov.  on  Ground"  lat.W-  u  r  I  the  ■tatsH  BTfH  i  M  It  nt  «..(  MOV,  Batwt,  M  ICWJ  OH  DM  gTOUBd,  StmptM  KM  BbUIOlcs] 
for  successive  observations,  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  anowpack  may  result  In  apparent  Incona latencies  In  the  record, 


J  Snow  c 


"Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and 


Wind"  table.  Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table 
irement*  are  taken  from  different  points 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


post  office. 

,11  be  carried  In  the  July  1 


I  of  thla  bulletin. 


r  Station  Index. 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normala  baaed  on  the  period  1 931-1960. 
DIVISIONS,  aa  used  in  thla  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  at  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from 
SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  daya  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  d*L 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  total,  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOVVING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  la  Indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

**     Highest  observed  one  minute  wlndspeed.    Thla  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,  tune  distribution  unknown. 
//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

table  for  detailed  dally  record.    Degree  day  data,  if  c 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vsry  slightly  from  the  amounts  lo  be  published  Later  in  Hourly  Precipitation  Data.  I 
T     Trace,  an  amount  loo  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR     This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
C     Recording  Rain  Gage  Station.    Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposei 


"Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  ■ 
i  "Hourly  Precipitation  Data" 


leparate  n 


ordlng  gage,  except  where  Indicated  by  re  fen 


-  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.    If  daily  amounts  ■ 


may  differ  from  amounts  published  from  I 


C  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfal 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  mesaurcments,  mad*  at  Irregular  Intervals  s 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  lime  of  observation  column  in  Sutton  Index  means  variable. 

I  Thermometer*  are  generally  exposed  In  s  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  how. 


Station*  appearing  in  the  Index,  but  for 


are  not  liated  in  the  table) 


either  B 


published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 


this  reference  Indicates  that  the  thermometer*  *r*  expoaed  in  a  shelter  located  on  l 
I  late  to  be  Included  in  this  Issue. 


islng  or  received  t 


General  weather  condition.  In  the  U.  S.  for  *.ch  month  ar.  d.scrtbed  in  the  publication.  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CL1MATOLOOICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  <rf 
which  may  be  obtained  from  th*  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Wsshlngton.  D.  C.  20402. 

r*rraa«w^^ 

the  sddrea*  shown  above.   ^ __ __ __ 
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33 

13 

137 

0 

0 

0 

0 

.65 

.43 

11 

.0 

c 

2 

0 

0 

GREEN  "OUNTAIN  0AM 

67.1 

33.2 

50.2 

'6 

5 

25 

12 

454 

0 

0 

12 

0 

1.11 

.26 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

Gunnison 

68.1 

27.2 

47.7 

-  .6 

75 

29* 

16 

1 

533 

0 

0 

25 

0 

1,2? 

.46 

.50 

26 

2.0 

0 

4 

1 

0 

haydEn 

70.7 

34.9 

52.8 

81 

6* 

24 

24. 

371 

" 

0 

12 

0 

1.19 

-  .26 

.40 

11. 

.0 

D 

3 

0 

0 

HOT  SULPHUR  SPSS  2  Sw 

66.3 

28.1 

47.2 

78 

» 

19 

2 

541 

0 

0 

:r 

0 

.60 

.4* 

.13 

9 

T 

D 

« 

0 

0 

IGNACID   1  N 

75. 6H 

33. OH 

54.3m 

.9 

82 

31* 

24 

13 

324 

r 

0 

0 

.56 

.36 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Note*  Following  Station  index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


COLORADO 
MAY  1966 


Temperature 


Station 

>  3 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

•a 
Si 
\  s 

°"  o 
Q  [£ 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

1  i 

si 

o  * 

si 

1  > 

St 

H  » 

KREMMLING 



70.5 

26.1 

48.3 

82 

5 

12 

2 

507 

0 

c 

25 

0 

.58 

.25 

9 

7 

11 

3 

0 

0 

LAKE  CITY 

66.2 

32.5 

49.4 

75 

6 

25 

24 

477 

c 

0 

1  5 

0 

1.71 

.45 

12. 

12.0 

4 

11 

5 

0 

0 

LITTLE  HILLS 

71.9 

29.8 

50.9 

84 

6 

1? 

2 

433 

c 

0 

22 

c 

1.68 

1.14 

11 

3 

1 

1 

MARVINE 

67,2 

33.7 

50.5 

76 

30. 

25 

23* 

444 

0 

0 

15 

0 

1.44 

.51 

11 

2.0 

2 

11 

4 

1 

0 

MAYBELL 

74.3 

33.2 

53.8 

84 

30. 

21 

2 

342 

0 

0 

17 

0 

.20 

.09 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

MEtKER 

73.3 

37.0 

55.2 

83 

29* 

27 

24. 

299 

c 

0 

9 

c 

1.15 

.30 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

MEREDITH 

68.  1 

28.8 

48.5 

77 

7» 

19 

2 

507 

c 

0 

25 

0 

2,09 

.65 

11 

.0 

0 

6 

2 

0 

MESA  VEROE  NAT  PARK 

75.1 

45.3 

60.2 

3.2 

83 

25» 

33 

12 

150 

0 

0 

0 

0 

•  81 

'  .24 

.53 

12 

.0 

c 

2 

1 

0 

MONTR05E  NO  2 

74.3 

43.4 

58.9 

1,0 

84 

30» 

33 

13 

193 

0 

0 

0 

0 

.49 

.25 

.36 

12 

•  0 

c 

1 

0 

0 

NCRTHOALE 

73.9 

35.0 

5*. 5 

2.5 

80 

30* 

27 

1 

320 

0 

0 

0 

.85 

.06 

.47 

11 

•  0 

0 

3 

0 

0 

NORWOOD 

7 1  ,4M 

35.  OM 

53.  2M 

80 

29 

28 

14 

363 

c 

c 

1  2 

0 

.69 

•  .33 

.46 

12 

.0 

0 

2 

c 

0 

OURAY 

66.8 

39.4 

53.1 

74 

7» 

30 

13. 

362 

0 

0 

2 

c 

1.08 

.24 

10 

T 

T 

12 

5 

0 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

72.  1M 

31.4M 

5  1  .8M 

79 

7 

22 

13 

401 

0 

c 

c 

1.16 

.60 

31 

.0 

c 

! 

0 

PALISADE 

81.9 

52.0 

67.0 

92 

30 

37 

13* 

50 

4 

0 

0 

0 

,95 

,28 

.51 

12 

•  0 

c 

2 

0 

PALISADE  LAICES  6  SSE 

67,3 

27.2 

47.3 

74 

29* 

19 

13. 

544 

0 

0 

0 

1,11 

.60 

31 

T 

c 

2 

0 

PAON I A 

77  2 

41.9 

59.6 

85 

29. 

31 

12 

162 

c 

0 

2 

1.42 

.71 

12 

.0 

0 

4 

0 

PARADOX 

81.3 

39.1 

60.2 

90 

8. 

30 

1 

148 

3 

0 

4 

c 

.51 

.18 

11 

.0 

0 

3 

0 

PITKIN 

62.8 

24.4 

43.6 

71 

30* 

17 

19* 

657 

0 

c 

30 

1.50 

.35 

.  55 

12 

8.0 

3 

12 

5 

0 

POwOERHORN 

60.4 

24.7 

42.6 

71 

7 

15 

1 

667 

0 

0 

28 

0 

1.03 

.55 

12 

6.0 

4 

0 

rangely 

76,5 

38.5 

57.5 

87 

8* 

28 

1 

231 

0 

0 

2 

0 

a  14 

.10 

11 

.0 

0 

1 

0 

RICO 

65  I 

29.0 

47.1 

76 

21 

13 

549 

c 

0 

2  7 

0 

1.55 

06 

.55 

11 

.0 

0 

5 

0 

rifle 

76.6 

38,2 

57.4 

,  7 

86 

7* 

28 

1 

227 

0 

0 

7 

0 

1.11 

.32 

.75 

11 

T 

c 

3 

0 

silvehton 

63.3 

27.6 

45.5 

3.6 

71 

19 

13 

598 

0 

0 

2  7 

0 

2.10 

.71 

.70 

12 

2.0 

2 

12 

7 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

68.7 

30,3 

49.5 

1.0 

79 

19 

2 

472 

0 

0 

22 

0 

1.63 

-  .41 

,50 

11 

•  0 

c 

5 

0 

TAYLOR  PARK 

59.1 

26.2 

42.7 

68 

7* 

18 

3. 

686 

0 

0 

29 

0 

2,55 

.60 

9 

7.6 

2 

12 

3 

0 

TELLL'R  I DE 

30.9 

48.7 

3.4 

77 

7 

22 

1 

501 

0 

0 

2  2 

G 

1.84 

.12 

.75 

12 

11.0 

6 

12 

B 

0 

URAVAN 

82.5 

47.2 

64.9 

88 

30. 

39 

13, 

51 

0 

c 

0 

0 

1.22 

.50 

11 

.0 

0 

3 

0 

VALL  EC  I  TO  DAM  // 

69.3 

34.0 

51.7 

77 

7 

24 

13 

409 

0 

0 

1  2 

0 

1.96 

1.19 

31 

.0 

C 

4 

1 

YAMPA 

65,4 

32.7 

49.1 

74 

21 

20 

23 

487 

0 

0 

11 

0 

1.03 

.26 

11. 

1.0 

T 

11 

3 

0 

0 

YELLOW  JACKET  1NW 

72  «0M 

*1.  2M 

56.  6M 

80 

25 

29 

13 

253 

0 

0 

3 

0 

1,07 

.54 

12 

T 

0 

3 

1 

0 

U  I  V  1  5  I  ON 

53.0 

1.3 

1.13 

-  ,06 

1.7 

•      •  » 

KANSAS  DRAINAGE 

fiASIN  03 

AKRON  PAA  AIRPORT 

75.7 

43.2 

59.5 

91 

30 

26 

12 

211 

2 

0 

4 

0 

•  67 

•  20 

10 

2.0 

T 

12 

3 

0 

0 

BONNY  DAM 

77.4 

44.4 

60.9 

92 

8 

27 

13 

166 

2 

0 

3 

0 

.  34 

.15 

16 

T 

T 

12 

2 

0 

0 

BURLINGTON 

78.0 

46.4 

62.2 

3.2 

90 

30* 

29 

12 

142 

2 

0 

2 

0 

•  98 

-  1,55 

,90 

17 

•  0 

0 

1 

1 

0 

ChEyENNE  WELLS 

79  •  6 

43.4 

61.5 

1.7 

90 

29* 

23 

12 

144 

0 

3 

0 

•  81 

•  1.42 

.40 

27 

•  0 

0 

2 

0 

0 

elagler  z  nw 

78.7 

till 

59.9 

89 

30* 

25 

12 

177 

0 

0 

2 

0 

.89 

,46 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

holyoke 

81.6 

42.4 

62.0 

3,9 

96 

2  1 

27 

13* 

154 

i  1 

.36 

•  2.83 

.10 

12 

T 

T 

12 

1 

0 

0 

STRATTON  3  NE 

79.6 

45,4 

62.5 

93 

30 

27 

13 

132 

4 

0 

3 

0 

.56 

.46 

18 

•  0 

0 

2 

0 

0 

WRAY 

83.3 

44,3 

63,8 

4,5 

94 

2  1 

28 

13 

114 

10 

0 

3 

0 

.21 

-  2.87 

.12 

18 

T 

T 

12 

1 

0 

0 

YUMA 

80.1 

44,  1 

62,1 

92 

21 

28 

13 

134 

3 

0 

3 

0 

.24 

•  2.59 

.14 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

61.6 

3.4 

.56 

•  2,20 

.2 

•       •  • 

platte  Drainage 

BASIN  0* 

62  iM 

32.  3M 

47.  2M 

74 

30 

18 

12 

544 

0 

0 

0 

1.53 

.41 

12 

8.0 

6 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

63.6 

26.7 

45.2 

74 

4 

14 

1 

606 

0 

0 

25 

0 

.76 

-.i 

12 

T 

0 

2 

0 

0 

BAILEY 

70.5 

31.6 

51.1 

82 

31 

20 

13 

427 

0 

0 

16 

0 

.78 

.50 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

BOULOEP 

77,9 

49.0 

63.5 

6.1 

88 

5 

28 

12 

124 

0 

o 

2 

0 

.80 

-  2.56 

.35 

12 

2,6 

T 

12 

3 

0 

0 

bp iggsDale 

80.4 

34.3 

57.4 

94 

22 

18 

13 

231 

3 

0 

12 

0 

.13 

.13 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

3YEPS 

TO  1 

41.7 

60.0 

3.4 

92 

30 

23 

12 

176 

1 

0 

3 

0 

.46 

-  2.08 

.29 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

63.1 

32.8 

48.0 

73 

29 

18 

12 

520 

0 

0 

14 

0 

.96 

.49 

12 

4.0 

3 

0 

0 

CASTLE  ROCK 

74.4 

38.9 

56.7 

89 

30 

25 

12 

255 

0 

0 

4 

0 

.66 

.55 

12 

6 

12 

2 

1 

0 

cmeesman 

72.0 

35.7 

53.9 

1.6 

82 

30 

26 

13. 

337 

0 

0 

10 

0 

1.00 

-  1.05 

.76 

12 

8 

12 

2 

1 

0 

79.0m 

40. 5M 

59,8m 

92 

30 

26 

12 

181 

1 

0 

6 

0 

.46 

.24 

11 

2.6 

T 

12 

2 

0 

0 

74  9 

42.4 

59.7 

2.5 

88 

30 

27 

12 

204 

0 

0 

0 

.34 

-  2.36 

.21 

12 

2.9 

2 

12 

1 

0 

0 

DENVER   «B  CITY  R 

75.* 

49.4 

62.4 

4.7 

89 

30 

28 

12 

145 

0 

0 

2 

0 

.22 

-  2.19 

.15 

12 

2.0 

1 

12 

1 

0 

0 

ELBERT 

71.8 

35.3 

53.6 

86 

30 

21 

12 

345 

0 

0 

8 

0 

.99 

.40 

12 

6.0 

3 

0 

0 

pe*  rt    d  ft  0  i/ 

csrcs  park 

66.9 

33.9 

50.4 

2,7 

77 

30 

22 

2» 

443 

0 

0 

11 

0 

1.13 

•  1.09 

.28 

12* 

•  0 

0 

3 

0 

0 

CttCSi'.Df  til 

70.3 

33.3 

51.9 

82 

30 

25 

13* 

401 

0 

0 

12 

0 

.70 

.40 

12 

4.0 

2 

12 

2 

0 

0 

FA  I rpl a y  NO ,  2 

PORT  COLLINS 

75.2 

42,6 

58.9 

3.5 

89 

30 

27 

13 

193 

0 

0 

4 

0 

.27 

•  2,63 

.15 

9 

.7 

0 

1 

0 

0 

FORT  LUPTON  1  N 

76,9 

40.2 

58.6 

90 

30 

28 

13. 

202 

0 

6 

0 

.73 

■  1.92 

.27 

31 

T 

0 

4 

0 

0 

FORT  MORGAN 

76.1 

43,6 

59.9 

2.2 

92 

31 

29 

12* 

195 

J 

0 

3 

0 

.52 

•  2.06 

.15 

18 

T 

0 

2 

0 

0 

ytuHut i OWN 

65,2 

37.6 

51.4 

78 

30 

20 

12 

415 

0 

fc 

0 

1.20 

.43 

12 

7.0 

l 

12 

5 

0 

0 

GRANT 

64  •  7 

30.5 

47.6 

76 

30 

18 

12 

530 

0 

21 

0 

1.21 

.38 

12 

3.0 

T 

12. 

5 

0 

0 

Greeley 

75.6 

42.7 

59.2 

2.2 

92 

31 

28 

12 

211 

0 

3 

0 

.45 

•  2.04 

.23 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

GROVER   10  W 

76.7 

42.3 

59.5 

5.1 

90 

30 

26 

13 

197 

0 

3 

0 

.06 

-  2.55 

.06 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

miurt    IBBf  ur> 
ID*HU  SP^INVaS 

67.8 

36.0 

51.9 

3.4 

78 

30. 

22 

12 

398 

0 

9 

0 

1.01 

-  1,22 

.25 

10 

.0 

0 

6 

0 

0 

JCNES    PASS    2  E 

53.8 

24,4 

39.1 

65 

31 

-  5 

12 

797 

1 

30 

1 

1.64 

.46 

31 

2 

12 

4 

0 

0 

JULESBURG 

79.7 

44.7 

62.2 

2.9 

94 

22. 

30 

13 

151 

10 

0 

1 

0 

.35 

-  2.59 

.20 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

KASSLER 

77.4 

45.8 

61.6 

3.4 

90 

30 

30 

13. 

135 

0 

3 

0 

.62 

.  2,28 

.61 

12 

2.0 

0 

1 

1 

0 

KAUEFMAN  4  SSE 

76.1 

39.3 

57.7 

90 

21 

23 

13 

236 

0 

7 

0 

1.00 

.38 

30 

.0 

0 

5 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

64.7 

31.6 

48.3 

74 

6 

19 

12 

512 

0 

l7 

0 

1.18 

.68 

9 

5.0 

5 

12 

2 

2 

0 

LAKEwOOD 

75.1 

45.5 

60.3 

2.4 

88 

30 

27 

12 

171 

0 

4 

0 

.33 

-  2.49 

.26 

12 

T 

T 

11 

1 

0 

0 

L0N6M0NT  2  ESE 

75.9 

41,8 

58.9 

2.6 

90 

22 

29 

13. 

204 

0 

4 

0 

.66 

-  2.00 

.27 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

NEW  RAYMER 

78.6 

39.9 

59.3 

,2 

30 

24 

13 

194 

0 

4 

0 

.34 

.09 

17. 

.0 

0 

0 

0 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


Continued   MAY  1966 


SllUOD 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

| 
S 

• 

Q 

■a 
s 

J3 

■ 

a 

I 
t 

a 

No.  ol  Days 

H 

.1 

1* 
IS 
Qlf 

0 
. 

: 

<5 

. 

a 

Snow.  Sl**l 

o.  ol  Day. 

Max. 

Mia. 

1 

■5  -o 
a  q 

&\ 

it 

a 

X 
« 
° 

j 

1.00  or  More 

si 

S  | 
.  a 
?.i 

'  I 

hi 

BARKER  9  E 

7*. 8 

♦  1.1 

58.0 

88 

30 

22 

12 

225 

0 

0 

4 

0 

.33 

-  2.05 

.33 

12 

3.0 

T 

1  2  • 

l 

0 

0 

IE!)  EE4TWER  LAKES  2  SE 

64,8m 

30. 5M 

47.7M 

77 

30 

1 7 

19. 

531 

0 

0 

20 

0 

•  22 

.  09 

12 

t  5 

7 

j  2 

0 

0 

SEDGWICK  5  S 

78.9 

44  •  2 

61.6 

90 

29. 

28 

13 

164 

A 

0 

3 

0 

.71 

.20 

J  7 

.0 

0 

0 

0 

5PICER 

61.2 

30.2 

45,7 

71 

30 

20 

12 

592 

0 

0 

20 

0 

1.39 

.04 

.33 

10 

.0 

0 

7 

0 

0 

STERLING 

75.3 

42.6 

59.0 

1.6 

91 

31 

27 

13 

227 

1 

0 

3 

0 

.39 

-  2.21 

.14 

31. 

T 

0 

2 

o 

0 

wALDEN 

63.6 

26.3 

46,0 

75 

30 

15 

2 

580 

0 

0 

23 

0 

.93 

.30 

8 

T 

0 

3 

0 

0 

wATERDAiE 

77,0 

40.0 

58.5 

3.5 

91 

30 

28 

13. 

209 

.46 

-  2.45 

.24 

9 

2.0 

0 

1 

0 

WIGGINS  7  Sw 

79.5 

39.1 

59.3 

95 

30 

26 

13 

189 

1 

0 

5 

c 

.55 

.19 

18 

1.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

55.1 

1.4 

.70 

-  1.83 

1.6 

•         •  R 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA   WP.  AIRPORT  R 

71.3 

33.6 

52.5 

1.7 

78 

7» 

20 

13 

383 

0 

0 

1  5 

0 

.30 

-  .43 

.23 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLANCA 

72.5 

32.8 

52.7 

80 

30 

1  $ 

375 

0 

0 

16 

0 

.12 

,07 

3 1 

.0 

0 

0 

0 

0 

CENTER 

71.5 

34.4 

53.0 

80 

7 

25 

13 

365 

0 

0 

9 

0 

.34 

.24 

31 

T 

0 

1 

0 

0 

DEL  NORTE 

70.8 

36.1 

53.5 

2.6 

8  1 

7 

26 

350 

0 

0 

7 

0 

.46 

•  .41 

•  2 1 

3 1 

T 

0 

2 

0 

0 

GREAT   SAND  DUNES  NH 

71.1 

37.9 

54.5 

78 

30. 

26 

13 

318 

0 

0 

6 

0 

.32 

.23 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

HERMIT   7  ESE  // 

63.8 

23.7 

43.8 

.8 

72 

6 

18 

19. 

650 

0 

0 

2" 

0 

1.55 

.37 

.42 

30 

.0 

0 

7 

0 

0 

MANASSA 

72.  1M 

33. 5M 

52. 8M 

2.0 

79 

17. 

2n 

13 

369 

0 

0 

0 

.19 

•  .62 

.11 

25 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MONTE  VISTA 

73.3 

36.7 

55.0 

81 

30. 

25 

13 

304 

0 

0 

0 

.20 

.15 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAGUACHE 

72.0 

35.3 

53.7 

79 

7 

27 

13. 

343 

0 

0 

12 

0 

.78 

.01 

.43 

12 

T 

0 

2 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

65. 6M 

24. 3M 

4*.0M 

72 

11 

18 

13. 

612 

0 

0 

0 

T 

0 

WCLE  CREEK  PASS  1  E 

55.0 

31.1 

43.1 

62 

8. 

18 

13 

674 

0 

0 

IS 

0 

1.89 

.54 

10 

6.0 

10 

I 

A 

0 

DIVISION 

50.9 

2.5 

.62 

-  .36 

.5 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Precipitation  totals  were  among  the  lowest  in 
the  records  for  May  for  most  of  the  portion  of 
the  State  east  of  the  mountains.  This  was  the 
driest  May  in  records  extending  back  70  years 
or  more  at  Ft.  Collins,  Ft.  Morgan,  Lamar, 
Rocky  Ford,  Wray,  and  Yuma.  At  Ft.  Collins 
it  was  the  second  month,  along  with  March, 
with  a  record  low  precipitation  total  for  the 
period  of  record  since  1887.  Totals  at  Denver 
and  Boulder  were  the  lowest  for  May  since 
1919.  For  many  Eastern  Slope  stations,  this 
was  one  of  the  few  times  in  the  records  with 
a  May  total  of  less  than  1  inch. 

Precipitation  totals  for  the  year  through  May 
are  below  normal  generally  over  the  State,  and 


are  among  the  lowest  in  the  records  for  the 
5-month  period  for  many  eastern  plains  stations, 
and  for  scattered  mountain  and  western  stations. 
At  some  eastern  stations,  totals  are  from  one- 
fourth  to  one-half  of  the  normal  amount  for  the 
period. 

The  Colorado  Crop  and  Livestock  Reporting 
Service  reported  a  sharp  decline  in  crop  pros- 
pects and  pasture  conditions,  as  the  result  of 
the  lack  of  the  usual  May  rainfall  on  the  eastern 
plains.  The  dry  weather  has  caused  unusually 
heavy  early  use  of  irrigation  water,  depleting 
the  short  supply  resulting  from  the  very  low 
winter  snowpack. 


J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  1079 

Denver,  Colorado  80201 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


colora6o 

MAY  1966 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4  |  5 

6 

7 

8  1 

9 

10  | 

11 

12 

13 

14  |  15 

IB 

17  I 

18 

19  20 

21 

22 

23 

24 

26 

1 

27 

28  | 

29  | 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

AMY 

.10 

.10 

AROYA  6  NE 

.34 

T 

02 

10 

.10 

•  06 

AYER  RANCH 

.5* 

02 

.35 

02 

04 

BRANDON 

.10 

BRANSON 

1.57 

.05 

•  12 

■  09 

•  22 

•  OB 

•  04 

.  4i 

•  09 

10 

04 

40 

BUENA  VISTA 

•  20 

.03 

.61 

■  19 

.01 

BUTLER  ranch 

CAMPO  8  SW 

.4$ 

CANQN  CITY 

•  73 

COLORADO   SPRINGS  MB  AP 

.95 

*  j  j 

"  D9 

m 

*20 

.23 

x 

_ 

0 1 

OS 

01 

*06 

DELHI 

•  53 

•  06 

.07 

.05 

•04 

•  16 

•  IS 

DOHERTY  RANCH 

1 .56 

• 

I  »25 

EADS 

*  59 

_ 

•  09 

OT 

* 

* 

**o 
• 

EVERSOLL  RANCH 

.44 

.  1  9 

x 

20 

FORDER  8  S 

.25 

.  06 

x 

- 

OS 

*0T 

FOUNTAIN 

.97 

.33 

T 

•  60 

T 

.10 

.02 

.12 

T 

FOWLER 

>  16 

GARDNER 

.55 

_ 

90 

•  I  5 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

6UFFEV   10  SE 

1.72 

:ll 

• 

•  1 ' 

• 

* 

HASmELL 

.21 

j 

02 

0* 

■ 

02 

* 

HOLLY 

•  21 

T 

•28 

JOHN  MARTIN  CAM 

.01 

.01 

T 

KARVAL 

■  OB 

* 

T 

KIT  CARSON 

.20 

•  03 

T 

.12 

04 

• 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

.02 

01 

1 

•  01 

x 

LAMAR 

T 

T 

T 

T 

LAS  ANIHAS 

■  IB 

T 

10 

LA  VETA 

1  .*6 
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* 

LEADVILLE 

1.1) 

* 

. - 

* 

!  J6 

T 

•  01 

01 

• 

.05 

_ 

• 

01 

* 

03 

* 

* 

LIME  3  SE 

LIMON  10  SSM 

T 

.OT 

.37 

•  17 

LIMON 

T 

.  0  l 

09 

•  15 

* 

0* 

09 

NORTH  LAKE 

1*31 

.21 

'  08 

,55 

.05 

•  05 

•  37 

ORDMAY 

•  13 

.  1  3 

PALMER  LAKE 

1.26 

.  20 

■  02 

•  52 

x 

,7 

•  11 

•  13 

•  05 

06 

PENROSE  3  NNw 

.65 

.18 

•49 

•22 

PUEBLO  MB  AIRPORT  //R 

•  38 

* 

* 

,  05 

01 

•09 

pueblo  city  reservoir 

_ 

,2  7 

•  07 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

.*8 

•  19 

•  21 

ROCKY  FORD  2  ESE 

.  16 

•  02 

* 

02 

* 

RUSH  2  NNE 

* 

.06 

•  19 

.18 

•  07 

RUXTON  PARK 

•  07 

36 

1  .  0^ 

RYE 

1.39 

.  69 

- 

T 

x 

I 

j 

SALIDA 

•  99 

.  02 

02 

*  r  5 

•  02 

_ 

SPRINGFIELD 

.26 

* 

* 

SPRINGFIELD  7  W$M  // 

*  OS 

•  04 

•  03 

•02 

T 

•  20 

STONINGTON 

■  ^* 

"of 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

1. 11 

- 

I 

28 

* 

.32 

04 

01 

• 

OB 

• 

i 

• 

TACONY   10  SC 

■  15 

*  I  4 

*01 

TRINIDAD 

•  «2 

.02 

T 

.16 

•  04 

.01 

T 

T 

f 

•  If 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

•  *3 

T 

T 

.05 

T 

T 

.02 

T 

•06 

•  30 

TROY  1  SE 

.49 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

.61 

.13 

.29 

.02 

.12 

T 

•  01 

.02 

•  02 

TMO  BUTTES  1  NH 

•  94 

VICTOR 

1.77 

.25 

.20 

.75 

.09 

•  26 

•  1 1 

•  11 
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•  74 

x 

.  10 

.46 

•  OS 

WESTCL IFFE 

■  91 

T 

•03 

.09 

.31 

f 

!oi 

MCTM0RE  2  S 

.12 

.05 

.96 

.05 

•  OS 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 
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1.19 

.18 

.21 

.32 

.23 

.01 

•  08 

.03 

•  IB 

AME5 

2.10 

*f  0 

»  20 

•  •7 

•  03 

■  16 

■  04 

«n 

.12 

•  IT 

1.02 

"ii 

* 

•  01 

BASALT 

1.12 

1  ft 

10 

*oi 

*ft5 

*ft» 

BERTHOUD  PASS 

1.60 

* 

* 

* 

.02 

1 

.0 

BLUE  MESA  DAM 

.65 

.03 

.14 

•  07 

•  29 

■ 

* 

.05 

• 

■ 

•  11 

BOND 

1.03 

*  ?n 

•J* 

'  1 ' 

•  04 

•  12 

BONHAM  RESERVOIR 

01 

•3* 

BRECKENRIOGE 

1*82 

'  06 

'  ?  i 

• 

T 

■  06 

ft 

•  10 

* 

BROMNS  PARK  refuge 

.71 

T 

.  0 1 

'  05 

T 

32 

* 

CEDAREDGE 

T 

.05 

•  09 

•  14 

.47 

.05 

t  : 

•  32 

CIMARRON 

n 

•  02 

•  12 

•  03 

CLIMAX   2  NM 

1*6* 

* 

* 

*  - 

07 

* 

•  06 

' 

COCHETOPA  creek 

.92 

*  |  j 

•  03 

•  01 

01 

COLLBRAN 

1.26 

'.3  0 

1 » 

COLORADO  NAT  MON 

.27 

•  01 

.40 

T 

T 

.04 

C0RTE2 

.62 

*  - 

.5* 

1.03 

_ 

J, 

- 

01 

_ 

CRESTED  8UTTE 

1.81 

* 

•  05 

•  19 

.0? 

•  Oj 

* 

DELTA  1  E 

.84 

*  09 
* 

*05 

•  S3 

DILLON  1  E 

1.36 

T 

.09 

.27 

•  OB 

.18 

T 

•  04 

•  30 

•  40 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

1 .45 

.26 

.04 

.40 

•  71 

T 

•  04 

DOLORES 

•  71 

*?■ 

DURANGO 

.88 

_ 

*2" 

• 

.  1  3 

•  05 

* 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

.62 

*  |  ^ 

03 

•  j  2 
* 

*  t  ^ 
* 

*  * 

*  19 

* 

ELECTRA  LAKE  //R 

.95 

•  10 

.09 

.(■0 

.05 

•  19 

FORT  LEWIS 

1.19 

■?* 

.  1  5 

.04 

•  56 

1.21 

.03 

•  Z9 

T 

,07 

.03 

•  05 

■ 

••J 

FRUITA 

1,01 

1  X 

*  Tfc 

01 

GATEWAY   1  SW 

.64 

* 

* 

GLENMOOD  SPRINGS  1  N 

.53 

.3* 

.14 

GRAND  JUNCTION  MB  AP  //R 

.71 

T 

•  09 

•  01 

*  ?J 

T 

T 

■™ 

GRAND  JUNCT ION  6  ESE 

GRAND  L'KE  1  NM 

1**6 

.07 

.  02 

GRAND  LAKE  A  SSM 

.91 

* 

1 

' 

■ 

•  02 

.02 

•  04 

.0 

.  6 

GRAND  VALLEY 

.09 

•09 

•  43 

•  24 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

Ull 

•  18 

•  03 

•  07 

.02 

.01 

GUNN I  SON 

1.22 

*  DA 

*  18 

*2  7 

50 

*07 

HAMILTON 

la  11 

T 

•  47 

.22 

^24 

.18 

f 

T 

MAYDEN 

1.19 

.40 

.02 

.07 

•  40 

.07 

.01 

.13 

.09 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 

.60 

.13 

.12 

•  11 

.12 

•  12 

IGNACIO   1  N 

.96 

•  09 

.03 

.09 

•  03 

.34 

KREMML I NG 

.68 

.02 

.29 

.14 

•  07 

•  U 

T 

.01 

.06 

.02 

LAKE  CITY 

1.71 

•  30 

.49 

.45 

.08 

■  10 

.06 

.25 

LITTLE  DOLORES  5  NE 

.65 

•  90 

T 

T 

.19 

LITTLE  MULS 

1.68 

.03 

•  29 

.21 

1.14 

•  03 

•02 

MANC05 

.93 

T 

T 

.60 

.06 

T 

T 

T 

T 

.07 

MABVINE 

1.4* 

•  26 

.37 

•  91 

•  02 

T 

.03 

.05 

.20 

■  following  SuUon  Index 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  ol  Month 


13  I  14  I  IS 


16     17  16 


19     20  21 


|  23  |  24 


25  |  26  27 


BAVBELL 

aEEKER 

KfOfOHH 

KllA  veBDf  NAT  P»ot 

rontrose  no  1 

rontrose  no  2 

noryh0ale 

norbood 

OURAY 

PAtOSA  SPRIN4S 
PALISADE 

PALISADE  LAKES  t  SSI 

PAONIA 

PARADOX 

PARSHALL   10  SSE 

PITKIN 

PLACERV1LLE 

POaDERHORN 

PYRAMID 

RAN4ELT 

RICO 
R1PLI 
SARBENTS 
5HOSHONC 
SILVf  RTON 

STEAMBOAT  SPR1NCS 

TACONA 

TAYLOR  Park 

TELLURIDE 

URAVAN 

vallecito  oab 

binter  Park 

bolp  crick  pass  *  ■ 

TANPA 

VELLOB  JACKET  1NB 


AKRON  PAA  AIRPORT 
■ONHV  OAN 
BURLIN4T0N 
CHEyCNnE  HELLS 
PlABLER  2  N« 

PLBRINB  1  s 
it--'  1  a 

HOLTOKE 
1DALIA 

lERot  t  ala 

OTIS  11  NC 
STRATTON  )  NC 
VON  A 

MUV 
tuka 


PLATTE  ORAIRACC 
BASIN  OA 

ALLINSRARK 

ANTCRO  RESERVOIR 

•A1LCV 

•OULOER 

•R1B4SDALE 

BYERS 

CARIBOU  RANCN 
CASTLE  ROCK 
CHEESNAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

OENVER  MB  AIRPORT  / 
DENVER  NB  CITY 
EA8T0NV ILLC   1  NN» 
EASTONVKLE  2  NNE 
EASTONVILLE  6  MSB 
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ELBERT  I  NH 
CLBCRT  >  SC 
ELBERT  4  SSH 
ELBERT  S  Sa 

elbert  b  sb 
estcs  park 
cvcrsrcek 

pairplay  / 
cairplay  no.  2 

port  collins 
port  lupton  1  n 
port  morgan 

BEORBETOaN 
(RANT 

•REELEY 

•ROVER  lo  a 
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HAHTHOANC 
IDAHO  SPR INBS 

JONES  PASS  2  E 

JULEBDUAG 

KASSLCR 

KAUPPHAN  A  SSE 
KIOHA  S  S( 

KloaA  «  sa 

LAKE  BEOROE  t  Sa 
LAKEaOOO 
L0N4M0NT  2  ESE 
NEN  RATHER 

PARKER  1  E 
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SPICIR 
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l.OT 


.It 

1.19 
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.09     ,09  .09 
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■iNOVoa 


DAILY  PRECIPITATION 


ALAMOSA  -°  AIRPORT 

BLAHCA 
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DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

HERMIT  T  E5E 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WAGON  MHEEl  GAP  3  N 
MOlF  CREEK  PASS  1  E 


Day  of  Month 


7  |  8 

9 
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25 

26 

27 
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29 

30 
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.0* 
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T 
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T 
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•  OT 
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T 

T 
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.02 

T 

T 

!io 

!o5 

T 
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T 

T 

.0* 

.10 

.15 

•  >5 

.15 

'V 

T 

.0) 

T 

.»! 
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.01 

.05 

T 

T 

.00 

.♦3 

.05  .55 

.20 

.12 

T 

T 

.10 

.10 

.54 

•  •3 

.13 

T 

T 

.05 

T 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 


Ban 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

•      •  • 

ARKANSAS  0RAINAGE 

BASIN 

01 

JOHN  MARTIN  0AM 

(A) 

EVAP 

.19 

.31 

.38 

.53 

.35 

.38 

.44 

.25 

.33 

.50 

.19 

.23 

.23 

.38 

.51 

.38 

.30 

.39 

WIND 

71 

49 

74 

95 

74 

46 

58 

63 

136 

1B5 

146 

89 

19 

41 

70 

75 

69 

71 

120 

MAX 

75 

80 

86 

86 

86 

87 

90 

90 

71 

70 

76 

72 

81 

81 

86 

87 

85 

84 

79 

MI  N 

4l 

42 

45 

44 

46 

50 

52 

54 

45 

42 

41 

38 

37 

47 

51 

52 

53 

50 

51 

PUEBLO  C I  TV  RES 

(A) 

P 

•  IE 

.  2 1 

.36 

.37 

.44 

•  17 

.36 

.4] 

.  3C 

WIND 

130 

90 

8C 

*7C 

70 

90  60 

*80 

150 

100 

210 

170 

*40 

*60 

100 

*6< 

8C 

140 

150 

MAX 

63 

72 

77 

80 

81 

79:  80 

83 

82 

53 

69 

74 

51 

74 

73 

82 

78 

81 

75 

M  I N 

37 

37 

37 

43 

41 

42 

42 

50 

46 

37 

39 

36 

35 

35 

44 

46 

48 

48 

46 

SPRINGFIELD  7  W5W 

(8) 

EVAP 

.1* 

.35 

.54 

.48 

.40 

.44 

.41 

.33 

.21 

.39 

.26 

.07 

.23 

.51 

.48 

.38 

.47 

.37 

.32 

WIND 

85 

39 

218 

132 

106 

85 

79 

208 

68 

262 

no 

124 

71 

123 

105 

87 

143 

123 

137 

MAX 

69 

76 

78 

77 

81 

83 

85 

81 

65 

75 

70 

60 

76 

76 

82 

77 

82 

72 

75 
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38 

38 

42 

40 

43 

*7 

49 

51 

42 

41 

42 

37 

36 

46 

46 

47 

49 

47 

46 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN 

02 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

AP 

24 

•  3C 

30 

.32 

.38 

.41 

32 

.22 

J2 

19 

1 1 
.11 

•  40 

.  3( 

.34 

WIND 

49 

42 

*56 

41 

42 

45 

56 

40 

53 

122 

65 

41 

57 

147 

73 

'93 

*65 

44 

43 

MAX 

79 

82 

86 

89 

85 

85 

87 

85 

66 

73 

65 

72 

81 

75 

82 

81 

81 

83 

84 

MIN 

41 

43 

46 

47 

52 

53 

51 

55 

56 

49 

41 

42 

44 

44 

47 

48 

52 

47 

46 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

(A) 

P 

.25 

.21 

.16 

•  14 

•  08 

.03 

•  08 

.17 

.27 

.21 

.25 

.21 

.24 

WIND 

84 

58 

65 

60 

47 

48 

41 

58 

*28 

66 

66 

56 

52 

59 

99 

74 

71 

61 

69 
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_ 

_ 
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70 

70 

70 

56 

61 

64 

48 

56 

61 

65 

71 

72 

70 

72 

MIN 

_ 

_ 

_ 

• 

47 

42 

42 

44 

41 

43 

39 

37 

38 

39 

41 

40 

42 

40 

39 

MONTROSE  NO  1 

(A) 

EVAP 

.30 

.26 

.24 

.29 

.33 

,26 

.31 

.27 

.22 

.27 

.11 

.09 

.20 

.25 

.35 

.32 

.35 

.24 

.34 

WIND 

37 

43 

18 

33 

21 

22 

21 

32 

37 
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48 

15 

25 

41 

54 

56 

?! 

23 

33 

MAX 

77 

75 

83 

84 

87 

87 

88 

87 

86 

74 

65 

66 

68 

72 

78 

79 

82 

85 

MIN 

43 

45 

47 

50 

52 

52 

50 

53 

56 

49 

47 

43 

42 

43 

46 

50 

50 

49 

45 

VALLEC I  TO  DAM 

EVAP 

.20 

.23 

.18 

.13 

.23 

.20 

.22 

.16 

.09 

.  16 

.13 

.12 

.15 

.15 

.22 

.19 

.19 

.25 

.27 

WIND 

7 

20 

16 

18 

16 

4 

15 

10 

8 

48 

22 

33 

36 

23 

36 

14 

31 

24 

28 

MAX 

82 

81 

82 

82 

83 

79 

80 

73 

70 

66 

66 

70 

74 

67 

82 

74 

83 

85 

81 

MIN 

40 

40 

40 

43 

« 

43 

46 

46 

38 

47 

43 

40 

39 

40 

42 

43 

41 

45 

41 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

03 

BONNY  DAM 

(C) 

EVAP 

•  16 

•  23 

•  48 

•  29 

.48 

.37 

.45 

•  35 

•  31 

•  1  9 

.  39 

•  28 

,08 

•  26 

•  39 

•  31 

•  2f 

•  29 

.17 

WIND 

85 

159 

227 

64 

144 

83 

153 

65 

140 

203 

239 

209 

64 

95 

127 

no 

68 

125 

t\ 

MAX 

62 

69 

73 

81 

78 

81 

79 

80 

75 

52 

68 

61 

46 

72 

71 

78 

79 

76 

MIN 

33 

39 

42 

46 

45 

46 

49 

51 

42 

37 

39 

35 

33 

36 

45 

48 

50 

51 

47 

ft        ft  • 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 

04 

ESTES  PARK 

(A) 

EVAP 

.08 

.16 

.26 

.16 

.22 

.23 

.07 

.30 

.07 

.03 

.26 

.03 

.15 

.21 

.19 

.11 

.40 

.23 

.26 

WIND 

44 

44 

40 

34 

41 

'1 

139 

55 

93 

111 

117 

72 

85 

57 

64 

MAX 

MIN 

- 

PORT  COLLINS 

<D) 

EVAP 

.1* 

.18 

.19 

.18 

.19 

.23 

.21 

.19 

.08 

.14 

.24 

.12 

.12 

.18 

.21 

.18 

.21 

.17 

.19 

WIND 

66 

36 

82 

50 

43 

MAX 

67 

68 

70 

73 

74 

74 

71 

a 

ll 

66 

61 

55 

64 

65 

68 

68 

65 

67 

69 

MIN 

51 

54 

54 

" 

59 

60 

61 

61 

57 

55 

55 

51 

48 

51 

54 

58 

57 

56 

56 

WIGGINS  7  Sw 

(A) 

EVAP 

.37 

.30 

.34 

.31 

.35 

.31 

.47 

.23 

.21 

.13 

.16 

.29 

.40 

.20 

.56 

.27 

.29 

.31 

WIND 

78 

62 

63 

39 

57 

58 

86 

69 

84 

117 

133 

23 

43 

105 

36 

87 

28 

37 

51 

MAX 

75 

80 

83 

86 

87 

80 

78 

75 

68 

74 

68 

50 

77 

75 

75 

82 

78 

82 

MIN 

27 

30 

31 

37 

32 

34 

36 

41 

38 

28 

36 

27 

25 

30 

33 

35 

■ 

39 

37 

•      ft  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN 

05 

ALAMOSA   UB  AIRPORT 

(A) 

EVAP 

.22 

.27 

.30 

.33 

.35 

.39 

.32 

.27 

.33 

.42 

.38 

.32 

.22 

.33 

.37 

.40 

.31 

.35 

.33 

WIND 

86 

66 

48 

60 

66 

74 

41 

55 

140 

230 

97 

169 

48 

95 

92 

124 

62 

69 

MAX 

72 

70 

72 

74 

76 

78 

79 

76 

71 

67 

68 

63 

70 

66 

76 

70 

76 

a 

76 

MIN 

37 

,8 

38 

38 

38 

38 

43 

43 

44 

41 

38 

38 

37 

38 

38 

38 

39 

42 

38 

WAGON  whEEL  GAP  3  N 

EVAP 

.10 

« 

.12 

.39 

.28 

.37 

WIND 

72 

112 

20 

75 

90 

103 

87 

•s 

88 

MAX 

MIN 

- 

• 

- 

3 

3} 

1  -  $ 


40 


.32 

90  70 
60 


43 


44  45 


.54  .53  .42  .40  .35 

105  143  115  167  137 

87  80  78  7*  86 

54  49  43  45  50 


48 


.24  .24 

70  130 
75  76 
40(  44 

.36  .35 

37  71 

86  82 

53|  53 

.23  .22 

27  38 

78  78 

46  49 


.32  .37 
39  44 
83  86 


23  .20 

321 


.29  .24 

71  75i 

83  72 

53  51 


5311.86 
2346 
84.2 
49.4 


9.76 
2900 
76.6 
44.3 


.17  .14 
27  31 
72  66 

40j  45 


.38  .41 

80  106 

82  87 

52  54 


.2911.57 
219  3749 
78  78.2 
56  46,3 


.1610 
100 

74 

54 


.13  .11  .151  .15 

64     4.1     27  40 

60|    67     73  70 

41     41     44  48 


.39  .24  .25  .36  .24  .21  .27  ,11 

51     19     22     42  33i  24  29  22 

82     85     88     87  85  83!  82  82 

SO]    45I    50     51  48  50  50  53 


.30  .46  .43 

94  150  115 

81  83  8' 

50  53  48 


.14  .11 
16 
68 


.37    .40   .60  .34 

1101  131  258  108 

69     79     78  79 

-4     44     49  51 


24 
2072 
81.1 
48.4 


5.33B 
1797 
67.8 
41.2 

8.40 

1103 
80.8 
48.9 

1.78 
621 
76.6 
43.3 


.341  .33  .23 


121      49  40 


63  142  35 


5> 


74|     73    70|    66  72  74 

581    60    60    56  58  60 

.29  .39  .42  .44  .37  .32 

55  57  62  191  46  25 
85     901    85  79 

35     38     40     29  30 


.32 

62 

81| 

40  40 


.30  .32 

72j  52, 
74 
36 


.43   .43  .32 

124  116  59 
79 

42 


.39 

102 

38] 


J. 

52  81 
72  68 

38|  37j 


34 

81  115 


.38  .38  .48  .4219.69 
71  79|  162|  131  3969 
82  83  81  84  74.2 
54     54    34  45.7 


.07  .31  .26  6.12 
37      51      75  207(,B 


.22  .21 

61  41 

72  78 

40  42 


.111  .18  .171  .21  .23 

46    411    571    58    42  67; 

63     58     64    69     71  70 

39     39     38     40     39  39 


6.  128 

69.3 
»7.7 

9.79 
1964 
80.5 
35.4 


9.75 
2588 
73.5 
40.2 


(A)  PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER 

(C>      PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ASPHALT -BASE   ALUMINUM  PAINT.      EVAPORATION  PAN  MOUNTED  ON  METAL  PLATFORM  2   1/2   FEET   ABOVE   METAL  WALKWAY  AND   7  FEET  ABOVE 

ROCKS  AT  EDGE  OF  RESERVOIR. 
<D>     SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(E)     PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT.  NO  FENCE  OR  THERMOMETER  SHELTER.  PIPES  8  INCHES  IN  DIAMETER,  44  INCHES  ABOVE  THE  GROUND,  ADJACENT  TO  THE 
WEST  AND  NORTH  OF   THE  PAN. 


1  Notaa  Following  Suooo  ladftx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

• 

pj 
m 

1 

2 

1 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

m 

> 
< 

•      *  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 

Mm 

60 
10 

73 
38 

80 
38 

78 
47 

80 
48 

80 
4" 

83 
48 

82 
52 

63 
40 

68 
41 

70 
43 

S3 
26 

68 
30 

74 
41 

83 

46 

83 
47 

79 
46 

73 
43 

78 
42 

■  3 
44 

83 
46 

63 
49 

80 
50 

77 

45 

79 
31 

79 
4| 

75 
46 

78 
48 

■  2 
47 

67 
47 

73 
48 

76,6 
64,0 

BUENA  VISTA 

MAX 

Mm 

66 
23 

69 
28 

74 
34 

77 
34 

78 
36 

80 
36 

79 
42 

69 

40 

38 
38 

62 
33 

52 
22 

35 
23 

68 
28 

70 
22 

70 
34 

71 
34 

73 
2  9 

75 
31 

77 
34 

72 
24 

71 

45 

70 
29 

76 
33 

74 
31 

69 
35 

70 
33 

75 
36 

77 
39 

77 
42 

70.6 
33.2 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

TO 
29 

77 
40 

81 
52 

81 
55 

83 
35 

84 
36 

86 
35 

83 
58 

76 
40 

71 
37 

69 
33 

54 
27 

68 
34 

76 
42 

ac 

49 

79 
47 

31 
51 

81 

47 

68 
41 

82 
49 

65 
50 

82 
36 

91 
48 

76 

-6 

83 
33 

10 
39 

80 
58 

79 
32 

63 
31 

90 
37 

It 
63 

77,9 
46.6 

COLORADO  springs  MB  AP 

MAX 
MIN 

66 
29 

73 
35 

77 
41 

78 
44 

80 
43 

80 
46 

83 
30 

81 
46 

-6 

38 

67 
37 

62 
30 

33 
27 

64 
31 

73 
39 

77 
49 

78 
44 

74 
41 

39 
43 

64 
39 

11 
42 

81 
45 

61 
36 

64 
42 

71 
37 

79 
42 

73 
49 

75 
44 

74 
43 

76 
44 

67 
49 

77 
47 

72.1 
62.1 

DELHI 

MAX 
MIN 

68 

25 

78 
35 

84 
44 

83 
47 

85 
44 

83 
40 

90 
49 

89 
49 

64 
40 

78 
40 

71 
50 

50 
30 

76 
24 

87 
36 

89 
45 

87 
52 

86 
46 

73 

4  ^ 

10 
42 

16 
49 

93 
45 

90 
60 

80 
47 

10 

15 

96 

30 

It 

47 

66 
46 

93 
46 

87 
43 

91 
30 

-« 

55 

61.6 
44,0 

CADS 

MAX 
MIN 

62 
35 

79 
30 

84 

36 

84 
34 

84 
38 

85 
38 

92 
43 

91 
51 

58 
39 

78 
44 

69 
39 

51 
31 

74 
23 

80 
35 

83 
43 

89 
48 

81 
50 

71 
45 

74 
42 

16 
42 

52 
43 

91 
42 

80 
49 

81 
42 

84 

43 

16 
30 

89 
49 

84 

30 

86 
48 

93 
32 

63 

6  0 

80.8 
42,4 

EvERSCLL  RANCH 

MAX 
MIN 

84 

33 

83 

44 

83 
41 

89 
49 

95 
54 

98 
52 

60 
40 

75 
42 

90 
49 

67 
36 

78 
28 

91 
40 

33 
49 

97 
46 

90 
55 

73 
SI 

79 
41 

92 
43 

99 
47 

98 

36 

75 
49 

63 
41 

84 

46 

66 

52 

5  6 
54 

66 

37 

89 

50 

94 

47 

85 

60 

83.6 
46.6 

•ORDER  8  S 

MAX 
MIN 

65 
35 

78 
30 

84 
33 

83 
36 

86 
34 

85 
38 

94 
40 

91 
48 

6S 

40 

78 

36 

69 
42 

47 
31 

72 
24 

82 
32 

96 
39 

88 
41 

80 
44 

76 
47 

72 
42 

17 
39 

91 
30 

99 
54 

86 
46 

77 

43 

86 
44 

65 
44 

14 
64 

85 
40 

84 

45 

93 
47 

16 

66 

61.5 

41.1 

HOLLY 

MAX 
MIN 

65 
41 

65 
34 

80 
39 

84 
39 

84 

40 

88 
42 

88 
50 

95 
49 

87 
38 

87 
42 

90 
4l 

70 
32 

49 
27 

54 
39 

8fl 
4% 

86 
42 

92 
47 

92 
69 

68 
43 

77 
41 

87 
42 

95 
34 

91 
51 

93 
3  9 

84 
40 

87 
42 

88 
43 

88 
43 

69 
40 

92 
54 

88 

5C 

62,7 
42,7 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

6* 

37 

80 
32 

96 
41 

86 
43 

87 
43 

88 
43 

93 
49 

95 
47 

71 
40 

81 
41 

80 
42 

60 
3- 

75 
25 

87 
38 

|| 

46 

89 
46 

88 
56 

80 
46 

78 
44 

16 
32 

92 

48 

94 

60 

90 
52 

82 
42 

67 
49 

69 
49 

17 
53 

85 

51 

90 
49 

95 
50 

54 
6« 

84.7 
45.5 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

65 
32 

82 

30 

86 
34 

85 
36 

88 

33 

88 
37 

94 
41 

89 
52 

67 
39 

80 
39 

77 
40 

48 
31 

75 
24 

82 
33 

14 
41 

88 
48 

85 

52 

73 
41 

74 
38 

14 

42 

94 
44 

93 
30 

87 
46 

91 
36 

65 
44 

88 
45 

88 
49 

87 
48 

88 

47 

96 
44 

93 
62 

83.1 
41.4 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
35 

83 
34 

87 
49 

86 
45 

84 
44 

86 
42 

91 
49 

90 
48 

58 
42 

80 
37 

72 
36 

48 
35 

75 
30 

85 
41 

86 

*6 

87 
45 

81 
52 

66 
-6 

78 
44 

86 
48 

92 
49 

90 
59 

70 
49 

82 

44 

86 

49 

85 

52 

as 

52 

84 

52 

86 

52 

94 
55 

-8 
58 

61.3 
45,6 

LAMAR 

MAX 
MIN 

66 
39 

82 
33 

88 
43 

88 
42 

88 
43 

89 
45 

95 
51 

88 
47 

59 
41 

83 
40 

70 
37 

50 
32 

76 
28 

90 
37 

87 
45 

19 
48 

83 
32 

67 
30 

78 
46 

88 

30 

5  6 
4  6 

92 
52 

73 
51 

12 

41 

67 

52 

90 
92 

67 
51 

86 

52 

69 
49 

96 
52 

50 

60 

63.0 
45.4 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

67 
38 

81 

33 

87 
39 

87 
47 

87 
36 

89 
43 

95 
44 

93 
47 

68 
42 

82 
44 

79 
40 

52 
35 

77 
29 

86 
40 

89 

64 

90 
47 

87 
45 

78 

46 

79 
46 

89 
45 

14 

46 

93 
37 

90 
52 

63 
42 

88 

50 

88 
49 

87 

48 

86 
50 

87 
51 

96 

50 

69 
61 

84,6 
44,6 

LA  VETA 

MAX 
MIN 

69 
38 

72 
39 

70 
45 

72 
42 

72 
48 

76 
45 

78 
50 

72 
40 

58 
35 

60 
38 

62 
29 

S8 

20 

58 
25 

63 
30 

68 
32 

70 
38 

68 
36 

'2 
40 

70 
42 

70 
38 

72 
40 

70 
36 

72 
32 

78 

32 

75 
43 

72 

42 

72 
40 

76 
46 

76 
44 

60 
68 

72 
40 

70,2 
36,5 

LEAOVILLE 

MAX 
MD) 

35 

20 

63 
20 

62 
26 

64 
27 

64 

27 

65 
28 

68 

30 

63 
33 

56 
33 

46 
30 

45 

26 

41 
16 

47 
28 

59 
23 

68 
34 

65 
32 

59 
32 

55 
24 

60 
25 

62 
28 

67 
21 

60 
33 

56 
31 

65 
25 

67 
26 

64 

30 

54 
31 

59 

27 

66 
23 

66 

32 

58 
34 

39.4 
27.9 

LIMON  10  SSW 

MAX 
MIN 

68 
25 

7* 

32 

80 
37 

80 

44 

84 
42 

81 

42 

86 
47 

81 
51 

62 
32 

72 
34 

70 
44 

SI 
25 

67 
31 

75 
35 

78 
41 

80 
37 

79 
,2 

61 
40 

65 
36 

77 
40 

85 
45 

65 
40 

13 
40 

77 
35 

61 

35 

61 
41 

63 
41 

63 
44 

80 
41 

86 

46 

65 
55 

76.6 
39.4 

LIMON 

MAX 

Mm 

68 
28 

7S 
32 

79 
31 

82 
35 

84 
34 

83 
35 

87 
38 

79 
43 

so 

39 

73 
34 

56 
30 

65 
27 

69 
29 

78 
32 

77 
37 

81 
33 

73 
47 

54 
40 

68 
38 

79 
36 

86 

48 

84 

51 

63 
37 

73 
36 

62 
34 

62 
38 

81 
42 

60 
44 

10 
40 

67 

62 

61 
57 

74,6 

37,7 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

59 
19 

62 
27 

68 
26 

68 

30 

69 
28 

72 
36 

74 
36 

72 
45 

50 
36 

54 
38 

54 
20 

59 
19 

67 
25 

69 
35 

66 
35 

72 
30 

63 
28 

69 
25 

70 
35 

67 

20 

71 
41 

65 
33 

67 
26 

69 

31 

65 
36 

65 
36 

60 
35 

72 
34 

76 
32 

65 

39 

66.0 
31.2 

PALMER  LAKE 

MAX 
MIN 

32 
24 

66 

32 

69 
42 

76 
42 

76 
46 

79 
48 

78 
48 

78 
51 

72 
33 

38 
33 

64 
32 

56 
22 

36 

22 

60 
35 

65 

3g 

74 
42 

74 
43 

76 
40 

54 
30 

58 
34 

n 

41 

76 
30 

73 
33 

59 
34 

69 
41 

76 
48 

72 
47 

72 
45 

69 
43 

72 
52 

81 

53 

67.7 
39.4 

PUEBLO  »B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
30 

81 
32 

86 
39 

87 
40 

88 
40 

88 
42 

93 
43 

90 
51 

56 
41 

77 
35 

75 
36 

45 
33 

75 
31 

84 
40 

87 
43 

87 
45 

85 

48 

70 

48 

78 
46 

68 

41 

92 
45 

90 
57 

71 
50 

90 
42 

68 
46 

84 
47 

85 
-9 

84 

30 

86 
46 

94 
48 

61 
35 

61.5 
43.2 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 
MIN 

69 
29 

81 

31 

87 
38 

87 
38 

88 
36 

88 
38 

95 
45 

92 
45 

70 
42 

81 
35 

76 
45 

39 
35 

77 
28 

85 
34 

89 
40 

89 
42 

88 
48 

80 
49 

79 
45 

90 
47 

93 
44 

90 
57 

18 

50 

84 

42 

91 
31 

88 
46 

96 
48 

67 
49 

88 

48 

96 

53 

53 
64 

65.0 
43.3 

RUSH  2  NNE 

MAX 
MIN 

68 
24 

75 
27 

80 
34 

80 
36 

81 
37 

82 
38 

90 
43 

93 
45 

60 
35 

73 
29 

60 
35 

40 
24 

70 
29 

79 
32 

87 
37 

83 
33 

86 
41 

70 
41 

66 
34 

78 
38 

a  a 

41 

86 
45 

77 
38 

72 
36 

62 
38 

80 
43 

10 

42 

78 
43 

80 
41 

90 
48 

9C 

52 

76.9 
37.4 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

53 
21 

65 
24 

60 
30 

63 
27 

68 
26 

68 
29 

70 
30 

68 
32 

45 
29 

63 
28 

52 

23 

ia 

16 

50 
15 

60 
26 

64 
35 

65 
32 

65 

30 

62 
34 

62 
27 

66 
32 

TO 

2a 

65 
3S 

65 

32 

47 
.'9 

68 

30 

63 
29 

61 
31 

42 
30 

63 
31 

61 
30 

62 
30 

61,7 
26.4 

RYE 

MAX 
MIN 

39 

23 

7* 
27 

77 
36 

72 
34 

78 
37 

81 

4  2 

81 
41 

80 
49 

78 
3* 

67 
33 

60 
38 

52 
24 

62 
23 

73 
33 

80 
41 

75 
42 

79 
40 

79 
39 

72 
37 

78 
38 

83 
38 

76 
30 

80 
39 

74 

32 

73 
41 

76 
40 

74 
40 

73 
41 

78 

39 

66 
43 

60 
31 

74.7 
37.7 

SAL  IDA 

MAX 
MIN 

69 

73 
28 

77 
34 

78 
34 

80 
33 

»1 
)3 

82 

36 

80 
36 

59 
38 

65 
39 

64 
44 

49 

26 

62 
26 

70 
29 

78 
30 

73 

31 

73 
36 

73 
42 

74 
33 

76 
30 

81 

33 

79 
35 

71 
47 

75 
31 

78 

34 

77 
36 

72 
39 

78 
36 

77 
35 

80 
36 

75 
17 

73,4 
34,7 

SPRINGFIELD  7  WSU 

MAX 
MO) 

62 
34 

76 
31 

81 
43 

79 
44 

81 
40 

83 
44 

89 
49 

87 

SO 

62 
'  I 

76 
43 

71 
41 

SO 
31 

76 
24 

93 
41 

84 
SO 

86 

44 

82 
47 

79 
45 

75 
42 

84 

30 

89 

48 

92 
59 

■  8 

50 

77 
35 

79 
45 

81 
30 

82 

30 

60 
51 

82 

50 

90 
35 

93 
56 

60.1 
44.4 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

48 

17 

56 
16 

56 
23 

58 
25 

60 
24 

61 
26 

62 
26 

57 
29 

49 
>5 

42 
30 

42 
28 

34 
19 

42 
21 

50 
23 

53 

36 

34 

29 

56 
27 

54 
26 

59 
27 

61 
29 

63 
29 

58 
35 

36 
32 

61 
26 

64 

29 

62 
32 

57 
32 

38 

29 

64 

30 

66 
33 

86 
35 

55.4 
27.9 

TACONY  10  SE 

MAX 

Mm 

66 
27 

79 
29 

84 

38 

8S 
35 

85 
40 

85 
43 

92 
43 

90 
52 

I  ) 

76 
30 

71 
45 

47 
31 

73 
28 

84 

36 

87 
49 

89 
44 

83 
30 

74 

44 

74 
42 

87 
45 

94 
43 

90 
35 

79 
46 

77 

88 

44 

84 
48 

86 

4' 

13 
47 

83 
44 

94 
49 

67 

84 

11.3 
42,3 

TRINIDAD 

MAX 

Mm 

65 
35 

7* 

as 

77 
40 

77 
39 

80 
39 

1 

94 
49 

81 
49 

65 
43 

67 
47 

66 
43 

52 
28 

68 
31 

80 
45 

82 
49 

91 
57 

92 
45 

76 
42 

78 
46 

13 

41 

84 

47 

62 
38 

78 
50 

75 

50 

72 
53 

77 
46 

79 
46 

74 
45 

10 
44 

86 

36 

■  2 
53 

76,  5 
43.3 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

68 
32 

75 

41 

80 
47 

76 
49 

81 
46 

84 
41 

86 
54 

85 
48 

66 
43 

74 
46 

71 
33 

47 
31 

71 
29 

as 

38 

85 
47 

13 
52 

92 
50 

72 
44 

12 
43 

86 

53 

67 

47 

86 
55 

70 
50 

77 

45 

78 

54 

80 
50 

78 

46 

71 
45 

63 
46 

90 
56 

'6 
53 

7|.2 
45,1 

TkIN  LAKES  EVAPCRAT 10* 

MAX 

Mm 

T.O  BLTTES  1  NW 

MAX 

Mm 

78 
42 

80 
46 

77 
48 

89 
30 

92 
54 

90 
48 

99 
49 

79 
44 

78 
45 

75 
46 

69 

40 

S2 
32 

70 
24 

88 

39 

i 

4' 

91 
50 

89 
46 

85 
45 

87 
48 

90 
45 

92 
45 

93 
54 

89 

55 

90 
60 

66 

S3 

69 
51 

90 
55 

93 
61 

90 
38 

89 
54 

86 
45 

64,7 
47,8 

VICTOR 

MAX 

Mm 

55 
27 

59 
32 

61 
41 

63 
43 

66 
40 

43 

70 
43 

67 
44 

53 
32 

50 
33 

50 
31 

18 

'.  5 

45 

25 

S3 
33 

6  1 

'  I 

60 
44 

63 
39 

62 
32 

31 

31 

64 
41 

66 
40 

64 
40 

60 
38 

69 

31 

63 
36 

61 
43 

56 
35 

55 
37 

63 

37 

49 

42 

65 
.0 

59.6 
36.6 

MALSENBuRG  POtoER  PLANT 

MAX 

MIN 

67 
29 

75 
34 

79 
49 

79 
46 

80 
43 

li 

4* 

88 
46 

85 
50 

63 
41 

69 
34 

77 
44 

34 

27 

70 
31 

77 
41 

91 
49 

11 
33 

83 
30 

83 
41 

76 
39 

83 

«7 

95 
4» 

81 
54 

10 
46 

78 
34 

79 
46 

71 
44 

77 
47 

77 
44 

62 

43 

90 
47 

95 
36 

76.1 
43,5 

■ISTCLIFFE 

MAX 

Mm 

64 
15 

69 
17 

74 
25 

75 
24 

75 

24 

77 
2  7 

78 
29 

75 
30 

57 
3D 

58 

30 

63 
39 

41 

22 

72 
32 

69 

33 

73 
30 

75 
32 

T5 

23 

73 
43 

70 
44 

71 

20 

73 
29 

70 

30 

Tl 
32 

67 
33 

73 
30 

76 
34 

87 

47 

69,9 
30.3 

•ETMCRE  2  S 

MAX 

Mm 

68 

27 

76 

30 

79 
43 

80 
43 

82 
48 

83 

85 
48 

81 
52 

60 

33 

66 
35 

68 
40 

40 
26 

66 

22 

75 
40 

79 
44 

90 
43 

80 
46 

7* 
43 

73 
37 

60 
42 

83 
47 

60 

50 

75 
44 

74 

3* 

74 
36 

10 
45 

77 
»S 

73 
46 

80 
43 

66 

30 

80 

S3 

73,6 
41,6 

S*«  R«i«r«oca>  N0I6M  Following  Sutton  Iad« 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  ot  Month 

0 

01 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•      »  « 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTEN8ERN 

MAX 

73 

77 

80 

82 

85 

85 

84 

81 

69 

68 

58 

53 

65 

72 

76 

73 

76 

80 

81 

76 

68 

77 

83 

81 

80 

78 

84 

82 

77 

76,0 

Mm 

-36 

32 

36 

36 

38 

40 

39 

43 

50 

44 

37 

34 

31 

34 

40 

38 

45 

37 

36 

37 

37 

53 

37 

32 

35 

45 

40 

41 

42 

40 

48 

39,1 

ASPEN 

MAX 

64 

68 

71 

72 

75 

76 

73 

69 

65 

59 

51 

43 

56 

65 

67 

66 

62 

69 

70 

73 

67 

64 

70 

74 

69 

67 

68 

72 

74 

66 

66,9 

Mm 

26 

28 

33 

3* 

35 

37 

36 

37 

39 

37 

32 

29 

26 

30 

39 

37 

35 

28 

27 

29 

34 

41 

31 

27 

33 

36 

36 

33 

34 

35 

53 

33,6 

BASALT 

MAX 

70 

79 

78 

81 

80 

82 

80 

79 

54 

68 

71 

72 

71 

70 

74 

76 

72 

68 

75 

81 

80 

73 

70 

75 

69 

62 

73,4 

Mm 

29 

31 

37 

38 

37 

42 

39 

39 

34 

33 

34 

44 

41 

49 

32 

35 

35 

27 

35 

41 

32 

37 

32 

38 

40 

42 

37 

35 

36,6 

BERTHOUO  PASS 

MAX 

44 

46 

51 

34 

57 

58 

58 

58 

49 

46 

39 

41 

33 

40 

50 

50 

46 

42 

48 

SO 

35 

43 

44 

51 

56 

34 

46 

50 

53 

61 

49,0 

Mm 

19 

21 

26 

28 

30 

32 

32 

29 

29 

26 

20 

10 

14 

22 

31 

29 

25 

22 

23 

28 

31 

31 

13 

17 

29 

30 

31 

31 

29 

34 

34 

26,0 

BONO 

MAX 

70 

72 

75 

78 

80 

82 

82 

80 

74 

59 

51 

49 

60 

70 

72 

70 

71 

75 

77 

80 

77 

72 

76 

80 

76 

74 

71 

80 

82 

77 

73,  1 

Mm 

31 

30 

27 

34 

34 

34 

36 

38 

42 

40 

34 

31 

29 

29 

34 

34 

36 

38 

27 

30 

33 

39 

31 

30 

33 

36 

44 

36 

37 

40 

41 

34,5 

BROWNS  PARK  REFUGE 

MAX 

75 

76 

82 

82 

86 

83 

85 

81 

72 

71 

54 

56 

62 

71 

72 

70 

75 

81 

82 

77 

64 

76 

81 

83 

83 

83 

85 

84 

93 

76  •  3 

Mm 

25 

23 

26 

28 

28 

32 

36 

48 

47 

41 

29 

34 

29 

28 

44 

41 

41 

31 

28 

30 

29 

30 

34 

27 

29 

31 

33 

35 

39 

35 

49 

34,1 

CEDAREDSE 

MAX 

71 

77 

78 

80 

82 

82 

84 

81 

73 

70 

63 

55 

65 

72 

76 

77 

79 

80 

74 

71 

77 

83 

79 

76 

74 

83 

82 

73 

75,6 

Mm 

35 

37 

41 

45 

47 

47 

46 

48 

52 

43 

4l 

32 

35 

39 

43 

44 

44 

39 

35 

39 

43 

51 

44 

36 

41 

47 

43 

47 

44 

46 

46 

42,7 

CIMARRON 

MAX 

67 

75 

73 

76 

79 

78 

80 

78 

74 

69 

59 

57 

75 

76 

72 

74 

75 

72 

72 

72 

75 

79 

75 

72 

78 

80 

76 

79 

73,7 

Mm 

20 

20 

22 

27 

30 

32 

29 

32 

32 

37 

35 

29 

30 

31 

32 

29 

27 

29 

23 

27 

27 

32 

32 

24 

30 

34 

32 

32 

32 

32 

34 

29.5 

CLIMAX  2  NW 

MAX 

44 

50 

54 

55 

56 

56 

58 

52 

48 

49 

43 

38 

37 

47 

48 

49 

52 

45 

50 

51 

60 

45 

46 

53 

56 

55 

31 

45 

36 

60 

53 

50,4 

Mm 

20 

22 

27 

30 

29 

32 

31 

31 

31 

28 

20 

16 

16 

25 

34 

33 

33 

22 

23 

27 

31 

22 

22 

24 

29 

30 

31 

36 

29 

35 

33 

27.5 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

63 

65 

68 

70 

73 

75 

75 

75 

72 

70 

56 

55 

45 

55 

65 

66 

65 

68 

65 

68 

70 

70 

68 

65 

70 

73 

68 

68 

65 

66 

72 

66.8 

Mm 

17 

20 

24 

26 

25 

27 

27 

27 

41 

33 

31 

27 

22 

21 

29 

24 

24 

25 

18 

22 

24 

32 

39 

21 

24 

34 

27 

27 

27 

30 

31 

26.6 

C0LL8RAN 

MAX 

73 

76 

79 

81 

83 

83 

84 

82 

72 

64 

55 

53 

65 

71 

75 

75 

72 

75 

79 

79 

79 

73 

76 

81 

79 

76 

75 

83 

82 

73 

75.  1 

Mm 

35 

36 

41 

42 

43 

45 

43 

46 

47 

43 

34 

30 

32 

29 

41 

41 

43 

37 

37 

39 

42 

38 

34 

35 

42 

45 

40 

42 

44 

45 

46 

40.5 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

79 

74 

79 

81 

83 

86 

86 

85 

81 

70 

63 

50 

66 

74 

75 

8 1 

79 

77 

62 

63 

79 

79 

78 

83 

84 

79 

79 

83 

85 

81 

76.1 

Mm 

43 

44 

48 

50 

51 

53 

52 

53 

46 

45 

31 

29 

35 

52 

52 

55 

53 

47 

48 

48 

32 

53 

40 

45 

44 

54 

49 

50 

61 

61 

33 

48.3 

C0RTE2 

MAX 

74 

74 

75 

76 

79 

83 

83 

82 

'g 

75 

64 

57 

65 

73 

78 

77 

78 

80 

79 

75 

75 

79 

82 

81 

77 

81 

83 

82 

79 

76.6 

Mm 

32 

43 

41 

46 

45 

40 

40 

45 

56 

43 

39 

34 

31 

37 

38 

40 

39 

40 

32 

38 

42 

45 

42 

36 

43 

47 

44 

42 

43 

47 

34 

41.4 

CRAIG 

MAX 

69 

74 

76 

79 

81 

81 

80 

76 

61 

55 

55 

51 

60 

69 

66 

71 

76 

79 

68 

58 

71 

79 

77 

75 

75 

81 

80 

73 

71.2 

Mm 

28 

26 

30 

36 

35 

42 

37 

48 

42 

41 

34 

29 

31 

35 

40 

37 

45 

28 

30 

31 

33 

40 

26 

25 

31 

40 

39 

38 

42 

43 

50 

33.9 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

61 

64 

68 

71 

74 

74 

74 

72 

62 

63 

63 

54 

49 

60 

62 

6  3 

64 

63 

64 

66 

67 

60 

60 

65 

71 

69 

67 

65 

70 

70 

69 

65.3 

Mm 

22 

24 

27 

30 

30 

32 

32 

31 

36 

33 

33 

22 

24 

25 

39 

29 

30 

29 

28 

26 

28 

37 

38 

25 

29 

33 

29 

31 

31 

31 

36 

30,0 

DELTA   1  E 

MAX 

77 

83 

84 

86 

89 

91 

90 

88 

79 

75 

68 

58 

71 

77 

82 

8  3 

84 

77 

82 

86 

86 

81 

72 

81 

88 

84 

80 

63 

68 

86 

78 

61.2 

Mm 

33 

33 

40 

42 

43 

44 

43 

49 

55 

47 

47 

36 

36 

40 

45 

46 

45 

43 

38 

40 

44 

36 

48 

37 

40 

45 

43 

47 

44 

47 

51 

43,3 

DILLON  l  E 

MAX 

57 

62 

66 

65 

70 

69 

69 

63 

54 

56 

47 

40 

43 

59 

60 

62 

6 1 

57 

62 

63 

66 

66 

60 

65 

69 

68 

37 

60 

67 

71 

65 

61,3 

Mm 

15 

16 

21 

22 

22 

23 

25 

26 

30 

30 

25 

21 

21 

23 

40 

26 

25 

20 

19 

21 

22 

34 

23 

18 

23 

25 

29 

21 

22 

23 

36 

24,1 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

71 

75 

78 

73 

79 

80 

83 

80 

69 

65 

52 

51 

64 

72 

72 

72 

71 

73 

78 

79 

75 

72 

73 

79 

80 

76 

79 

82 

82 

79 

73,8 

Mm 

32 

34 

38 

35 

40 

40 

44 

42 

41 

38 

29 

25 

31 

41 

39 

43 

47 

38 

39 

33 

38 

31 

37 

34 

43 

39 

47 

48 

38 

34 

60 

36,6 

OURANGO 

MAX 

75 

74 

75 

78 

81 

84 

83 

76 

75 

64 

56 

59 

67 

73 

75 

77 

79 

80 

78 

76 

74 

80 

81 

74 

70 

75 

83 

81 

75 

73,2 

Mm 

28 

30 

30 

32 

35 

36 

42 

40 

50 

39 

35 

35 

27 

32 

34 

32 

33 

40 

32 

33 

36 

41 

38 

34 

41 

45 

37 

36 

40 

38 

46 

36,6 

EAGLE   FAA  AIRPORT 

MAX 

69 

75 

81 

82 

83 

82 

83 

72 

63 

55 

46 

50 

60 

71 

73 

74 

71 

74 

78 

79 

74 

67 

76 

80 

75 

73 

72 

81 

83 

70 

72,5 

Mm 

25 

21 

26 

31 

33 

36 

33 

36 

40 

43 

38 

31 

27 

28 

40 

32 

35 

29 

26 

28 

32 

42 

28 

23 

29 

34 

41 

34 

33 

36 

43 

32,7 

PORT  LEWIS 

MAX 

66 

69 

69 

70 

74 

76 

75 

76 

69 

66 

58 

50 

60 

65 

68 

68 

70 

70 

73 

74 

70 

69 

68 

74 

75 

73 

70 

70 

74 

75 

74 

69.6 

Mm 

27 

28 

30 

35 

35 

38 

38 

39 

47 

37 

35 

31 

27 

31 

29 

30 

24 

37 

30 

35 

35 

35 

30 

34 

40 

42 

36 

36 

33 

30 

27 

33,6 

FRASER 

MAX 

59 

65 

66 

68 

70 

70 

66 

62 

50 

50 

45 

43 

48 

59 

61 

65 

61 

57 

64 

65 

66 

68 

57 

65 

70 

63 

57 

62 

69 

74 

58 

61,5 

Mm 

13 

10 

14 

19 

18 

17 

18 

21 

27 

29 

25 

22 

18 

16 

26 

18 

20 

14 

11 

15 

17 

28 

23 

11 

17 

18 

24 

23 

21 

22 

33 

19. 6 

FRUlTA 

MAX 

77 

81 

83 

85 

87 

89 

88 

87 

79 

75 

60 

60 

72 

78 

80 

82 

63 

el 

82 

86 

82 

81 

80 

81 

87 

86 

84 

85 

89 

86 

84 

81,3 

Mm 

33 

37 

37 

38 

42 

41 

40 

46 

54 

50 

37 

36 

36 

40 

48 

42 

45 

41 

36 

36 

40 

58 

'•3 

34 

39 

46 

54 

50 

50 

45 

4$ 

42.5 

GATEWAY  1  Sw 

MAX 

79 

82 

84 

86 

89 

89 

89 

80 

75 

65 

62 

74 

78 

84 

83 

83 

67 

86 

80 

63 

87 

79 

60 

86 

88 

84 

83 

61.5 

Mm 

37 

43 

46 

44 

52 

48 

47 

55 

53 

45 

38 

42 

51 

50 

52 

51 

45 

41 

52 

62 

39 

45 

38 

54 

52 

56 

33 

56 

66.6 

Gl  ENWOOD  SPRINGS  1  N 

MAX 

74 

76 

80 

84 

85 

83 

85 

85 

76 

70 

60 

59 

64 

74 

76 

72 

76 

80 

79 

68 

68 

72 

82 

75 

79 

77 

85 

82 

73 

75,7 

Mm 

31 

33 

35 

34 

37 

35 

35 

41 

44 

42 

40 

34 

30 

34 

44 

40 

32 

31 

31 

34 

31 

37 

32 

32 

38 

39 

39 

39 

40 

42 

39 

36.3 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MAX 

78 

82 

84 

85 

85 

16 

90 

88 

77 

70 

67 

60 

73 

81 

83 

80 

6  i 

74 

79 

83 

82 

80 

69 

78 

84 

83 

81 

83 

88 

87 

60 

80,0 

Mm 

42 

47 

51 

51 

56 

57 

56 

58 

56 

53 

42 

40 

43 

53 

54 

58 

53 

49 

44 

46 

50 

53 

45 

42 

47 

54 

33 

33 

52 

37 

56 

50,7 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

76 

79 

82 

85 

87 

87 

88 

86 

75 

75 

65 

67 

72 

78 

8 1 

82 

82 

81 

80 

84 

85 

81 

80 

79 

86 

86 

82 

85 

89 

89 

78 

61,0 

Mm 

40 

42 

52 

50 

55 

54 

57 

54 

55 

50 

37 

38 

41 

50 

51 

55 

54 

40 

44 

46 

56 

60 

44 

42 

50 

54 

54 

54 

53 

37 

34 

49,8 

GRAND  LAKE   1  NW 

MAX 

58 

59 

66 

67 

69 

69 

66 

65 

50 

48 

48 

41 

45 

59 

61 

6 1 

56 

61 

65 

68 

61 

67 

61 

63 

64 

63 

67 

65 

70 

65 

61,0 

Mm 

19 

19 

23 

22 

26 

27 

27 

30 

29 

31 

29 

22 

23 

25 

33 

25 

31 

22 

19 

24 

26 

37 

23 

20 

27 

27 

29 

27 

28 

29 

37 

26.3 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

59 

63 

66 

67 

69 

68 

68 

67 

52 

48 

46 

40 

47 

58 

59 

62 

61 

59 

63 

64 

67 

64 

58 

64 

65 

63 

62 

66 

65 

72 

66 

61.2 

Mm 

21 

21 

25 

27 

27 

29 

29 

32 

32 

36 

30 

25 

25 

30 

37 

31 

36 

26 

23 

26 

28 

39 

29 

26 

29 

30 

33 

30 

30 

32 

41 

29.5 

GRAND  VALLEY 

MAX 

77 

80 

83 

86 

8B 

88 

87 

83 

80 

67 

59 

54 

68 

75 

78 

79 

81 

80 

80 

83 

84 

79 

72 

60 

86 

84 

83 

80 

68 

85 

78 

79.2 

Mm 

36 

38 

40 

38 

41 

42 

44 

47 

51 

46 

39 

34 

33 

37 

48 

39 

41 

40 

42 

37 

43 

53 

40 

37 

41 

47 

41 

47 

48 

45 

46 

42.0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

63 

69 

72 

72 

76 

75 

73 

72 

61 

56 

49 

43 

53 

64 

65 

69 

64 

69 

70 

74 

74 

65 

70 

73 

72 

67 

67 

70 

75 

66 

67.1 

Mm 

29 

26 

30 

33 

32 

33 

35 

40 

34 

37 

30 

25 

29 

31 

39 

37 

36 

29 

30 

34 

33 

38 

30 

26 

34 

34 

39 

34 

34 

35 

42 

33.2 

GUNNISON 

MAX 

66 

68 

71 

74 

75 

74 

75 

72 

69 

63 

56 

48 

56 

66 

69 

69 

65 

69 

70 

71 

66 

65 

70 

73 

68 

68 

70 

75 

74 

66 

68.1 

Mm 

16 

18 

22 

24 

24 

26 

25 

27 

39 

33 

30 

28 

22 

24 

39 

24 

26 

26 

20 

22 

22 

36 

41 

22 

25 

32 

28 

29 

30 

30 

34 

27.2 

HAYDEN 

MAX 

68 

74 

73 

80 

81 

81 

80 

76 

60 

56 

56 

50 

60 

70 

69 

72 

65 

65 

71 

75 

78 

70 

59 

73 

77 

75 

73 

74 

80 

80 

71 

70,7 

Mm 

24 

29 

30 

39 

37 

41 

38 

43 

43 

44 

31 

30 

28 

33 

38 

36 

45 

25 

25 

30 

28 

43 

26 

24 

35 

35 

39 

40 

40 

43 

41 

34,9 

hot  sulphur  sprs  2  sw 

MAX 

64 

70 

73 

72 

78 

77 

76 

74 

68 

60 

42 

41 

51 

66 

65 

66 

68 

66 

69 

76 

69 

68 

65 

70 

60 

74 

70 

66 

63 

65 

6* 

66.3 

Mm 

21 

19 

26 

30 

30 

30 

31 

31 

30 

29 

29 

24 

24 

28 

32 

30 

28 

25 

22 

25 

26 

27 

28 

21 

29 

31 

31 

30 

31 

32 

40 

28.1 

IGNACIO  1  N 

MAX 

73 

73 

76 

77 

79 

82 

81 

79 

75 

72 

64 

57 

66 

72 

75 

75 

75 

77 

79 

82 

80 

79 

78 

78 

75 

80 

82 

75,6 

Mm 

32 

29 

30 

36 

32 

35 

36 

35 

50 

40 

33 

35 

24 

26 

33 

30 

30 

29 

26 

29 

33 

31 

38 

40 

33 

34 

33 

33.0 

kremmlinG 

MAX 

62 

74 

76 

79 

82 

78 

77 

74 

62 

56 

54 

50 

56 

66 

68 

73 

70 

67 

73 

75 

78 

79 

70 

74 

78 

74 

69 

73 

76 

80 

63 

70.5 

Mm 

15 

12 

19 

24 

23 

25 

26 

32 

30 

37 

29 

26 

25 

25 

33 

25 

36 

22 

20 

23 

23 

34 

27 

17 

23 

25 

34 

27 

27 

26 

37 

26.1 

LAKE  CITY 

MAX 

64 

64 

69 

70 

74 

75 

74 

71 

67 

57 

59 

50 

55 

62 

61 

65 

66 

68 

69 

70 

70 

66 

72 

70 

69 

67 

63 

62 

73 

69 

62 

66,2 

Mm 

2o 

31 

31 

34 

30 

34 

36 

39 

41 

35 

30 

29 

26 

29 

34 

31 

32 

36 

29 

34 

31 

37 

33 

25 

35 

36 

27 

29 

33 

34 

38 

32,5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORACK 
MAY  1966 


Station 

Day  oi  Month 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

ft 
< 

LITTLE  HILLS 

MAX 

69 

76 

78 

80 

82 

«4 

76 

74 

63 

38 

52 

50 

64 

70 

7J) 

74 

72 

67 

73 

72 

71 

75 

65 

72 

71 

78 

76 

76 

62 

73 

75 

J\ 

1  9 

min 

27 

18 

25 

26 

27 

29 

31 

23 

29 

40 

29 

21 

27 

28 

33 

37 

AC 

'3 

21 

26 

33 

29 

21 

22 

32 

91 

3  5 

34 

98 

31 

46 

29 

.6 

MARVINE 

MAX 

6* 

69 

70 

7- 

74 

76 

75 

71 

39 

58 

50 

44 

36 

64 

6* 

49 

68 

65 

69 

71 

74 

64 

63 

48 

76 

71 

»| 

68 

75 

76 

48 

67 

,2 

Mm 

2» 

30 

30 

33 

34 

41 

36 

38 

39 

39 

31 

27 

29 

30 

30 

33 

40 

27 

23 

29 

32 

30 

25 

33 

32 

37 

38 

36 

96 

29 

44 

11 

,7 

MAVBELL 

MAX 

TO 

75 

79 

80 

80 

83 

83 

SI 

67 

65 

55 

54 

65 

72 

72 

77 

74 

49 

73 

79 

81 

74 

65 

73 

61 

77 

75 

78 

84 

84 

'8 

74 

.3 

Mm 

22 

21 

28 

32 

30 

32 

34 

43 

41 

41 

30 

29 

28 

28 

36 

32 

47 

2  4 

28 

29 

27 

43 

25 

24 

33 

33 

39 

36 

49 

36 

49 

11 

.2 

MEEKER 

MAX 

TO 

77 

79 

81 

83 

83 

81 

78 

63 

62 

56 

49 

62 

70 

72 

73 

73 

70 

74 

78 

IC 

73 

66 

73 

81 

76 

77 

72 

93 

82 

74 

7 1 

,  3 

MIN 

27 

28 

33 

36 

39 

37 

38 

44 

48 

42 

32 

10 

33 

38 

36 

44 

46 

30 

31 

32 

36 

51 

26 

27 

35 

38 

41 

40 

40 

31 

50 

37 

,C 

MEREDITH 

MAX 

65 

69 

72 

73 

76 

77 

77 

73 

65 

63 

53 

4S 

55 

64 

70 

70 

68 

45 

66 

70 

71 

67 

63 

70 

75 

73 

') 

69 

74 

74 

65 

68 

.1 

MIN 

21 

19 

23 

28 

29 

31 

29 

31 

33 

33 

32 

2  g 

23 

26 

30 

38 

28 

25 

22 

22 

27 

36 

30 

23 

28 

31 

33 

29 

92 

31 

38 

28 

.8 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

69 

74 

76 

77 

81 

82 

83 

82 

78 

73 

61 

53 

65 

72 

74 

75 

75 

74 

79 

79 

77 

73 

74 

80 

83 

76 

78 

73 

73 

77 

77 

'5 

.1 

MIN 

42 

43 

42 

44 

43 

49 

50 

51 

92 

41 

38 

'J 

34 

38 

42 

45 

48 

50 

.3 

49 

49 

43 

48 

45 

49 

32 

*6 

47 

46 

49 

49 

45 

.3 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

69 

71 

75 

77 

79 

83 

83 

84 

82 

72 

60 

63 

52 

65 

71 

72 

75 

-5 

72 

77 

8  0 

80 

75 

47 

'6 

62 

11 

73 

73 

64 

80 

'4 

,3 

Mm 

36 

37 

40 

44 

46 

47 

47 

48 

34 

44 

36 

36 

33 

35 

43 

47 

47 

40 

38 

44 

30 

52 

»1 

39 

43 

47 

41 

45 

44 

30 

51 

41 

,  4 

northdalE 

MAX 

69 

70 

74 

75 

77 

to 

80 

79 

73 

64 

59 

56 

67 

70 

72 

73 

75 

77 

70 

79 

78 

75 

70 

77 

80 

79 

-8 

77 

60 

80 

77 

71 

,9 

Mm 

27 

35 

3T 

34 

32 

34 

34 

39 

30 

42 

34 

32 

28 

30 

34 

40 

34 

44 

30 

26 

3. 

40 

39 

32 

34 

39 

34 

33 

34 

43 

45 

11 

.0 

NORWOOD 

MAX 

67 

70 

72 

75 

79 

78 

75 

74 

63 

60 

53 

61 

71 

73 

69 

74 

77 

'2 

71 

68 

72 

78 

72 

72 

74 

80 

76 

'3 

71 

,4 

Mm 

30 

31 

32 

35 

39 

38 

40 

41 

>6 

39 

38 

31 

29 

2  8 

35 

S3 

29 

30 

35 

3« 

32 

32 

30 

33 

34 

37 

36 

42 

36 

37 

16 

.0 

OURAY 

MAX 

63 

66 

70 

71 

73 

74 

74 

71 

68 

36 

59 

42 

59 

66 

70 

68 

69 

54 

70 

71 

70 

69 

66 

„9 

71 

65 

42 

66 

72 

70 

48 

6* 

Mm 

33 

38 

38 

40 

41 

43 

42 

43 

46 

38 

33 

30 

30 

36 

38 

39 

40 

38 

36 

39 

43 

43 

39 

36 

42 

44 

40 

41 

43 

44 

46 

39 

,  4 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

71 

70 

70 

74 

78 

78 

79 

78 

73 

71 

61 

57 

63 

69 

70 

70 

75 

■>4 

74 

76 

75 

70 

72 

74 

76 

73 

71 

'i 

76 

48 

72 

.1 

Mm 

25 

28 

25 

27 

25 

30 

33 

31 

48 

40 

34 

35 

22 

25 

33 

27 

27 

33 

23 

27 

30 

39 

33 

2  8 

34 

38 

32 

34 

32 

40 

31 

.» 

PAltSADE 

MAX 

75 

79 

82 

85 

88 

89 

91 

91 

88 

76 

66 

75 

60 

72 

78 

82 

83 

34 

'  ' 

83 

86 

83 

82 

J3 

63 

89 

85 

85 

66 

92 

9  0 

11 

,9 

Mm 

*7 

51 

49 

50 

56 

56 

56 

59 

60 

34 

47 

37 

37 

44 

50 

31 

53 

33 

51 

32 

44 

62 

49 

49 

34 

39 

55 

54 

56 

33 

55 

32 

,0 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

MAX 

65 

65 

67 

70 

72 

73 

74 

70 

67 

57 

58 

50 

69 

63 

66 

66 

71 

70 

69 

71 

70 

66 

70 

70 

69 

66 

64 

66 

74 

72 

45 

67 

,3 

Mm 

22 

24 

23 

19 

24 

25 

29 

31 

41 

35 

30 

32 

19 

21 

28 

23 

25 

27 

25 

23 

25 

33 

26 

24 

27 

31 

2t 

29 

31 

29 

33 

27 

,2 

PAONIA 

MAX 

75 

77 

IC 

81 

84 

85 

84 

83 

77 

74 

65 

56 

66 

73 

76 

78 

79 

78 

78 

79 

8  1 

73 

70 

77 

82 

81 

77 

78 

65 

83 

77 

77 

,2 

Mm 

32 

45 

43 

41 

44 

42 

45 

47 

49 

43 

39 

31 

35 

38 

3  s 

40 

40 

42 

36 

40 

-4 

49 

41 

37 

42 

47 

43 

47 

45 

45 

49 

41 

.9 

PARADOX 

MAX 

79 

80 

86 

86 

88 

90 

90 

90 

83 

70 

65 

4 1 

71 

78 

»2 

81 

81 

79 

81 

87 

83 

60 

78 

73 

68 

85 

»0 

61 

68 

84 

64 

81 

.3 

Mm 

30 

33 

33 

37 

37 

40 

41 

40 

48 

50 

37 

34 

32 

33 

39 

41 

38 

43 

33 

35 

40 

47 

32 

34 

32 

47 

42 

45 

45 

44 

4« 

39 

,1 

PITKIN 

MAX 

59 

64 

65 

63 

71 

70 

70 

67 

66 

51 

55 

40 

31 

51 

63 

61 

65 

40 

65 

66 

6  8 

63 

60 

64 

68 

63 

62 

64 

68 

71 

60 

62 

8 

Mm 

17 

21 

23 

24 

24 

25 

25 

25 

34 

30 

30 

24 

17 

20 

29 

23 

23 

23 

17 

20 

2  3 

30 

30 

21 

22 

21 

25 

26 

26 

27 

32 

24 

4 

POwDERHORN 

MAX 

60 

67 

63 

64 

66 

67 

71 

60 

55 

30 

46 

51 

52 

56 

62 

60 

62 

60 

65 

64 

67 

37 

32 

59 

65 

53 

34 

62 

69 

64 

58 

60 

- 

Mm 

15 

16 

21 

21 

22 

24 

29 

39 

14 

31 

31 

21 

20 

20 

28 

22 

22 

22 

27 

29 

23 

24 

24 

19 

22 

26 

23 

25 

26 

26 

15 

24 

,7 

RANGELY 

MAX 

68 

80 

83 

84 

83 

86 

87 

87 

82 

68 

72 

60 

58 

59 

65 

78 

82 

77 

72 

76 

76 

66 

65 

73 

83 

84 

85 

80 

82 

65 

86 

76 

,5 

Mm 

28 

33 

33 

37 

36 

38 

38 

41 

38 

38 

37 

33 

34 

38 

40 

38 

42 

38 

36 

38 

>H 

34 

32 

35 

42 

44 

45 

47 

41 

50 

.8 

38 

,5 

RICO 

MAX 

65 

66 

68 

70 

71 

75 

76 

68 

65 

54 

52 

43 

57 

39 

64 

62 

70 

46 

69 

72 

46 

60 

65 

70 

72 

64 

63 

60 

71 

68 

64 

65 

1 

Mm 

23 

27 

25 

26 

28 

29 

30 

31 

40 

34 

32 

28 

21 

25 

29 

27 

27 

35 

24 

25 

29 

29 

31 

26 

29 

91 

29 

31 

31 

28 

38 

29 

0 

RIFLE 

MAX 

73 

77 

80 

S3 

85 

86 

86 

81 

73 

65 

59 

55 

67 

75 

77 

78 

77 

75 

78 

81 

81 

77 

71 

'9 

83 

61 

78 

75 

82 

63 

73 

76 

6 

Mm 

28 

32 

35 

35 

39 

39 

38 

40 

50 

44 

40 

35 

32 

33 

42 

36 

41 

34 

31 

31 

31 

50 

40 

31 

34 

42 

41 

42 

42 

43 

50 

39 

2 

SILVERTON 

MAX 

60 

62 

67 

67 

69 

71 

70 

69 

65 

55 

49 

45 

54 

62 

61 

60 

63 

65 

66 

67 

65 

66 

63 

67 

65 

64 

61 

67 

69 

64 

61 

63 

3 

Mm 

20 

23 

26 

26 

27 

28 

28 

35 

36 

33 

31 

26 

19 

28 

29 

27 

26 

32 

23 

25 

25 

28 

26 

25 

26 

28 

30 

26 

27 

30 

15 

27 

6 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

65 

71 

74 

75 

78 

77 

79 

72 

60 

37 

55 

45 

55 

67 

66 

70 

64 

62 

68 

74 

76 

70 

69 

73 

74 

69 

66 

74 

78 

78 

68 

68 

7 

Mm 

22 

19 

25 

30 

29 

31 

30 

37 

33 

39 

30 

31 

25 

27 

38 

33 

42 

24 

27 

26 

27 

45 

20 

27 

30 

90 

24 

29 

32 

33 

42 

10 

1 

TAYLOR  PARK 

MAX 

55 

53 

60 

63 

64 

68 

68 

67 

63 

62 

46 

46 

38 

47 

57 

60 

60 

60 

58 

62 

63 

62 

59 

58 

64 

66 

55 

57 

57 

67 

66 

59 

1 

Mm 

20 

18 

la 

24 

25 

24 

25 

26 

27 

32 

28 

23 

20 

21 

24 

28 

28 

28 

24 

23 

25 

27 

36 

25 

26 

28 

31 

32 

34 

31 

12 

26 

2 

TELLURIDE 

MAX 

64 

63 

69 

72 

72 

72 

77 

68 

66 

39 

55 

45 

57 

62 

67 

66 

70 

68 

72 

71 

44 

65 

64 

70 

71 

64 

62 

70 

74 

66 

69 

66 

4 

Mm 

22 

24 

27 

29 

30 

30 

29 

32 

41 

35 

33 

27 

24 

28 

34 

31 

29 

32 

24 

26 

3  0 

43 

33 

25 

30 

91 

29 

32 

40 

38 

19 

10. 

9 

URAVAN 

MAX 

78 

80 

83 

85 

87 

81 

88 

88 

84 

79 

67 

59 

73 

78 

81 

82 

84 

84 

84 

68 

18 

88 

81 

63 

88 

88 

'8 

83 

88 

88 

8* 

82 

1 

Mm 

39 

43 

42 

46 

48 

48 

48 

48 

54 

54 

48 

40 

39 

47 

47 

47 

46 

68 

42 

46 

49 

49 

48 

42 

46 

95 

48 

50 

52 

31 

52 

47 

2 

vallECITO  Dam 

MAX 

68 

71 

70 

72 

75 

76 

77 

71 

67 

57 

57 

51 

60 

64 

69 

67 

73 

75 

72 

75 

72 

69 

72 

72 

74 

69 

4  ) 

66 

75 

74 

68 

49 

3 

Mm 

28 

30 

28 

32 

32 

35 

36 

39 

-5 

37 

33 

33 

24 

28 

33 

31 

31 

39 

32 

32 

35 

39 

35 

11 

36 

38 

34 

33 

36 

36 

40 

34 

0 

YAMPA 

MAX 

60 

69 

70 

72 

73 

72 

73 

68 

57 

55 

50 

44 

54 

65 

64 

68 

66 

58 

66 

69 

74 

67 

60 

67 

72 

69 

67 

70 

70 

73 

64 

65, 

4 

Mm 

22 

26 

33 

36 

36 

37 

38 

37 

41 

36 

28 

27 

27 

35 

35 

36 

35 

22 

24 

27 

34 

40 

20 

22 

32 

33 

40 

34 

39 

39 

44 

3  2 

7 

YELLOW  JACKET  INN 

MAX 

70 

69 

71 

72 

76 

79 

79 

75 

39 

59 

33 

60 

69 

70 

71 

75 

72 

74 

77 

'4 

73 

72 

76 

80 

75 

74 

76 

79 

73 

74 

72. 

0 

•       •  • 

Mm 

34 

42 

36 

42 

44 

42 

47 

51 

41 

35 

31 

29 

32 

40 

43 

42 

44 

37 

42 

45 

42 

42 

40 

44 

45 

42 

41 

44 

47 

51 

41. 

2 

kansas  Drainage 

BASIN  03 

AKRON   EAA  AIRPORT 

MAX 

68 

79 

76 

85 

87 

05 

90 

67 

4  7 

69 

48 

41 

69 

80 

'5 

84 

69 

61 

73 

rt 

88 

65 

63 

7» 

85 

86 

89 

85 

87 

91 

(1 

73, 

7 

Mm 

29 

43 

46 

42 

50 

4, 

54 

39 

38 

33 

29 

26 

28 

42 

42 

49 

46 

39 

39 

41 

31 

49 

39 

44 

49 

44 

53 

49 

52 

53 

51 

43. 

2 

BONNY  DAM 

MAX 

59 

65 

76 

83 

83 

87 

92 

74 

51 

80 

57 

44 

73 

7  9 

86 

87 

'3 

83 

72 

78 

69 

89 

67 

78 

62 

84 

86 

86 

85 

91 

77, 

4 

Mm 

29 

38 

44 

42 

43 

47 

48 

50 

38 

43 

31 

27 

37 

43 

43 

30 

47 

45 

45 

50 

33 

44 

40 

49 

53 

50 

50 

50 

51 

53 

44. 

4 

BURLINGTON 

MAX 

63 

77 

83 

85 

87 

84 

90 

79 

79 

66 

42 

70 

80 

'4 

88 

76 

4' 

69 

77 

89 

87 

79 

■-6 

81 

86 

8s 

86 

85 

90 

83 

•«. 

0 

Mm 

39 

47 

44 

47 

32 

49 

54 

38 

3* 

40 

30 

29 

40 

47 

47 

47 

45 

43 

47 

50 

59 

45 

42 

40 

43 

52 

53 

54 

55 

57 

56 

46. 

4 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

75 

78 

84 

84 

85 

85 

90 

82 

43 

80 

71 

49 

72 

81 

88 

86 

80 

62 

71 

80 

9  0 

88 

73 

'8 

82 

65 

84 

83 

90 

62 

96 

7«. 

1 

Mm 

38 

39 

56 

41 

43 

47 

47 

32 

38 

37 

29 

23 

38 

40 

43 

45 

44 

19 

43 

43 

5e 

46 

34 

46 

47 

47 

50 

47 

47 

62 

55 

43. 

4 

ElAGlER  2  NW 

MAX 

69 

78 

92 

83 

85 

86 

89 

82 

61 

78 

54 

42 

73 

80 

78 

85 

85 

46 

68 

79 

89 

86 

64 

76 

83 

85 

■  1 

64 

86 

89 

•8 

PR. 

7 

Mm 

28 

37 

43 

39 

4? 

-2 

44 

50 

36 

34 

35 

25 

34 

33 

41 

45 

46 

39 

37 

42 

30 

49 

41 

36 

36 

46 

43 

44 

46 

51 

11 

41. 

1 

HOLVOKE 

MAX 

70 

85 

95 

91 

93 

92 

93 

84 

30 

73 

57 

-.4 

75 

82 

78 

90 

84 

66 

78 

83 

96 

90 

64 

81 

69 

91 

91 

89 

90 

90 

93 

6 

Mm 

27 

38 

18 

41 

43 

43 

47 

41 

36 

36 

34 

30 

27 

42 

48 

46 

49 

39 

40 

39 

49 

53 

40 

35 

45 

52 

50 

49 

52 

51 

51 

42. 

4 

STRATTON    3  NE 

MAX 

66 

78 

B4 

85 

87 

18 

91 

84 

49 

80 

68 

42 

73 

81 

77 

87 

81 

43 

70 

61 

90 

90 

89 

78 

64 

86 

6' 

64 

85 

93 

86 

79. 

6 

Mm 

31 

40 

49 

50 

45 

10 

54 

42 

40 

43 

40 

29 

27 

41 

40 

40 

49 

42 

30 

33 

45 

30 

45 

44 

30 

46 

4  9 

90 

32 

92 

55 

43. 

4 

WRAY 

MAX 

68 

84 

B5 

91 

93 

92 

93 

89 

84 

82 

73 

44 

75 

83 

"3 

69 

90 

73 

76 

81 

94 

93 

89 

82 

67 

66 

90 

69 

69 

92 

91 

83. 

3 

Mm 

29 

43 

32 

39 

47 

44 

54 

49 

38 

37 

40 

31 

28 

36 

44 

40 

50 

41 

44 

47 

48 

31 

44 

37 

31 

54 

10 

46 

47 

35 

18 

64. 

3 

YUMA 

MAX 

69 

82 

82 

88 

90 

89 

90 

88 

*  ' 

74 

74 

47 

73 

82 

81 

86 

87 

,n 

71 

79 

92 

69 

75 

71 

67 

80 

61 

81 

85 

67 

95 

■(  . 

1 

Mm 

30 

40 

47 

42 

48 

47 

52 

52 

37 

36 

40 

29 

28 

40 

41 

42 

50 

41 

45 

47 

49 

42 

36 

41 

47 

30 

11 

90 

54 

55 

11 

«-. 

1 

Sm  R«l«tr*>oc*  NoIm  Following  SutJoo  ItvUx 

-  73  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

PLATTE  DRAINAGE 

04 

ALLFNSPARK 

MAX 

60 

65 

68 

69 

70 

72 

70 

64 

50 

50 

50 

39 

50 

65 

65 

63 

65 

64 

62 

51 

59 

54 

69 

69 

67 

69 

74 

65 

62 

,1 

MIN 

25 

27 

33 

34 

35 

38 

38 

40 

33 

33 

28 

18 

28 

34 

38 

35 

34 

21 

32 

30 

30 

29 

33 

33 

35 

35 

39 

35 

32 

(  3 

ANTERC  RESERVOIR 

MAX 

58 

64 

68 

74 

72 

71 

70 

70 

60 

57 

53 

34 

49 

60 

61 

62 

64 

62 

67 

66 

69 

63 

63 

67 

70 

64 

64 

63 

71 

71 

66 

63 

.6 

MIN 

U 

15 

19 

17 

22 

23 

25 

27 

38 

29 

31 

15 

22 

31 

40 

32 

27 

28 

24 

25 

23 

38 

34 

21 

23 

26 

33 

27 

28 

29 

42 

26 

f  7 

BAILEv 

MAX 

63 

73 

73 

74 

77 

77 

80 

75 

61 

60 

59 

39 

59 

68 

69 

72 

70 

66 

73 

74 

77 

75 

70 

68 

74 

76 

72 

70 

75 

80 

82 

70 

,5 

MIN 

27 

25 

29 

31 

30 

33 

37 

35 

39 

36 

30 

22 

20 

26 

37 

30 

29 

38 

23 

27 

30 

45 

35 

24 

30 

34 

36 

34 

33 

36 

39 

31 

>  6 

boulber 

MAX 

T2 

81 

83 

85 

88 

86 

86 

79 

55 

69 

61 

46 

68 

80 

76 

62 

75 

66 

77 

83 

87 

84 

78 

76 

85 

86 

86 

83 

83 

86 

•  2 

77 

.9 

MIN 

35 

47 

59 

56 

58 

59 

64 

54 

4| 

44 

39 

28 

30 

41 

57 

33 

52 

45 

36 

47 

52 

61 

47 

43 

50 

51 

32 

32 

53 

53 

38 

49 

,0 

8RIGGSDALE 

MAX 

68 

79 

78 

87 

89 

87 

87 

83 

84 

72 

64 

44 

70 

73 

75 

85 

64 

66 

75 

83 

89 

94 

87 

76 

65 

86 

86 

85 

87 

91 

90 

80 

,4 

MIN 

33 

30 

24 

38 

35 

39 

40 

37 

32 

34 

37 

28 

le 

31 

37 

41 

40 

35 

30 

42 

38 

23 

29 

31 

38 

38 

41 

43 

32 

31 

38 

34 

(3 

BVER5 

MAX 

70 

80 

79 

85 

88 

86 

87 

79 

58 

75 

63 

45 

69 

78 

79 

82 

80 

63 

72 

61 

89 

85 

81 

75 

84 

85 

83 

83 

86 

92 

85 

78 

,3 

MIN 

30 

40 

45 

39 

44 

45 

49 

50 

36 

36 

36 

23 

31 

38 

39 

46 

40 

42 

36 

41 

49 

51 

37 

40 

39 

44 

49 

44 

45 

52 

36 

41 

,  7 

CARlSCU  RANCH 

MAX 

61 

67 

67 

72 

72 

64 

72 

69 

51 

54 

48 

37 

50 

62 

65 

60 

64 

67 

71 

67 

58 

58 

69 

65 

66 

65 

65 

68 

73 

72 

56 

63 

,  1 

MIN 

20 

28 

35 

30 

40 

41 

41 

40 

33 

31 

23 

18 

31 

43 

35 

30 

35 

35 

28 

32 

29 

28 

35 

39 

35 

38 

33 

33 

41 

32 

23 

32 

•  8 

CASTLE  ROCK 

MAX 

67 

74 

79 

80 

83 

85 

83 

78 

54 

67 

63 

39 

65 

74 

75 

79 

79 

68 

66 

79 

82 

78 

76 

73 

81 

74 

77 

77 

79 

89 

84 

74 

,4 

MIN 

27 

34 

33 

36 

38 

38 

43 

43 

39 

38 

39 

25 

26 

45 

42 

39 

38 

39 

41 

32 

47 

51 

35 

3* 

38 

40 

44 

39 

41 

42 

56 

36 

!  9 

CHEESMAN 

MAX 

68 

72 

74 

75 

80 

76 

79 

74 

63 

63 

62 

46 

59 

69 

74 

74 

75 

71 

75 

75 

80 

76 

74 

74 

77 

74 

70 

70 

75 

82 

77 

72 

,0 

MIN 

27 

28 

29 

30 

32 

34 

34 

36 

42 

35 

40 

26 

26 

30 

45 

36 

35 

42 

30 

32 

36 

47 

37 

34 

34 

39 

44 

36 

39 

40 

51 

35 

,  7 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

73 

85 

84 

84 

88 

88 

98 

87 

62 

71 

68 

44 

69 

75 

75 

81 

80 

70 

60 

86 

84 

79 

78 

65 

82 

83 

77 

84 

92 

88 

79 

,0 

MIN 

28 

40 

40 

37 

46 

38 

46 

45 

40 

40 

40 

26 

29 

38 

45 

44 

41 

43 

32 

38 

51 

31 

32 

40 

42 

44 

43 

45 

58 

5* 

40 

,  5 

DENVER  wB  AIRPORT 

MAX 

69 

78 

79 

a2 

84 

84 

84 

75 

54 

71 

58 

45 

66 

78 

78 

81 

71 

64 

72 

82 

85 

82 

64 

74 

83 

80 

78 

80 

82 

88 

72 

74 

,9 

MIN 

32 

37 

45 

43 

49 

46 

50 

48 

42 

39 

31 

27 

32 

37 

42 

43 

42 

44 

37 

38 

47 

51 

39 

38 

43 

46 

48 

42 

46 

54 

56 

42 

,  4 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

70 

77 

81 

34 

85 

87 

85 

78 

52 

70 

58 

46 

67 

78 

77 

82 

72 

64 

73 

82 

86 

84 

63 

73 

81 

79 

80 

78 

82 

89 

74 

75 

,  4 

MIN 

33 

39 

55 

51 

56 

58 

61 

51 

41 

42 

32 

28 

38 

48 

54 

34 

49 

45 

43 

49 

57 

54 

45 

48 

51 

57 

57 

55 

56 

62 

61 

49 

,4 

Elbert 

MAX 

65 

70 

76 

78 

82 

80 

83 

78 

50 

67 

59 

38 

64 

71 

75 

77 

71 

61 

61 

76 

82 

78 

74 

70 

79 

76 

77 

71 

74 

86 

76 

71 

.  8 

MIN 

23 

36 

33 

32 

34 

35 

42 

41 

37 

34 

36 

21 

26 

31 

44 

39 

31 

31 

34 

31 

43 

46 

33 

40 

34 

33 

34 

38 

36 

36 

51 

35 

,  3 

ESTES  PARK 

MAX 

59 

69 

70 

70 

73 

73 

76 

73 

49 

57 

54 

40 

55 

65 

65 

70 

66 

60 

66 

69 

74 

74 

68 

64 

75 

75 

68 

72 

71 

77 

76 

66 

.  9 

MIN 

22 

22 

30 

28 

30 

33 

34 

42 

36 

37 

39 

23 

31 

40 

40 

33 

40 

31 

25 

33 

33 

53 

35 

27 

33 

32 

34 

34 

40 

35 

45 

33 

.  9 

EVERGREEN 

MAX 

65 

71 

74 

75 

78 

78 

80 

80 

52 

62 

62 

38 

59 

69 

72 

75 

71 

63 

68 

75 

80 

75 

72 

66 

74 

75 

72 

72 

75 

82 

77 

70 

,5 

MIN 

25 

25 

30 

31 

33 

34 

35 

36 

38 

35 

38 

25 

25 

29 

35 

32 

33 

38 

26 

30 

36 

42 

34 

28 

32 

35 

*0 

35 

35 

38 

43 

33 

,  3 

FAIRPLAV  NO.  2 

MAX 
MIN 

FORT  COtLINS 

MAX 

70 

77 

77 

83 

85 

84 

85 

73 

56 

67 

60 

41 

66 

78 

78 

80 

74 

60 

73 

82 

86 

79 

69 

73 

81 

80 

83 

81 

81 

89 

79 

75 

,2 

MIN 

31 

33 

38 

42 

48 

46 

46 

56 

36 

42 

35 

29 

27 

37 

48 

41 

56 

38 

32 

43 

43 

52 

41 

36 

45 

45 

45 

49 

49 

50 

57 

42 

,6 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

72 

78 

79 

84 

85 

87 

86 

79 

54 

69 

60 

43 

69 

79 

76 

82 

72 

65 

75 

82 

88 

82 

73 

74 

83 

84 

83 

84 

85 

90 

81 

76 

,9 

MIN 

30 

32 

35 

39 

42 

44 

44 

45 

41 

37 

38 

28 

28 

39 

48 

40 

42 

44 

32 

39 

45 

53 

42 

32 

40 

40 

40 

45 

44 

43 

54 

40 

,2 

FORT  MORGAN 

MAX 

57 

70 

80 

77 

86 

89 

88 

89 

70 

54 

71 

48 

44 

71 

81 

76 

85 

69 

63 

74 

81 

89 

85 

68 

76 

84 

86 

86 

85 

86 

92 

76 

,  1 

MIN 

29 

38 

40 

40 

44 

44 

48 

50 

42 

38 

44 

29 

30 

35 

42 

47 

47 

44 

41 

44 

52 

49 

43 

39 

43 

48 

53 

51 

50 

51 

56 

43 

6 

GEORGETOWN 

MAX 

61 

70 

69 

69 

73 

76 

75 

73 

56 

57 

50 

42 

48 

62 

65 

64 

64 

62 

68 

69 

72 

67 

63 

70 

74 

66 

60 

62 

70 

78 

66 

65 

,2 

MIN 

32 

34 

41 

40 

42 

43 

47 

43 

37 

35 

30 

20 

30 

34 

38 

38 

38 

34 

30 

28 

44 

48 

42 

35 

33 

42 

42 

37 

42 

46 

42 

37 

•  6 

GRANT 

MAX 

59 

67 

68 

67 

70 

70 

73 

68 

60 

58 

53 

43 

53 

64 

64 

66 

65 

66 

67 

67 

69 

67 

64 

64 

69 

64 

62 

65 

69 

76 

68 

64 

,  7 

MIN 

24 

25 

30 

30 

27 

32 

32 

27 

37 

34 

28 

18 

24 

27 

32 

30 

29 

27 

24 

33 

34 

36 

37 

28 

30 

32 

35 

32 

33 

37 

42 

30 

,  5 

GREELEY 

MAX 

58 

73 

79 

80 

85 

88 

88 

86 

69 

56 

71 

55 

45 

69 

82 

60 

84 

68 

64 

76 

62 

89 

62 

69 

71 

83 

84 

84 

«5 

86 

92 

75 

,6 

Mm 

32 

33 

40 

44 

45 

47 

47 

49 

40 

38 

4l 

28 

29 

35 

38 

40 

49 

42 

37 

44 

45 

51 

44 

39 

44 

49 

49 

54 

50 

52 

49 

42 

,  7 

GROVER  10  W 

MAX 

70 

78 

77 

85 

88 

86 

88 

73 

56 

69 

61 

45 

68 

77 

78 

83 

74 

63 

73 

81 

88 

82 

68 

75 

83 

85 

86 

83 

84 

90 

78 

76 

,7 

Mm 

28 

36 

40 

46 

45 

48 

49 

54 

37 

37 

34 

27 

26 

38 

45 

43 

45 

33 

33 

41 

47 

52 

37 

35 

45 

51 

46 

30 

48 

55 

59 

42 

,3 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

64 

72 

71 

72 

75 

76 

78 

69 

52 

58 

54 

38 

57 

70 

70 

72 

70 

62 

71 

73 

77 

72 

70 

64 

72 

70 

66 

68 

71 

78 

68 

6  7 

>8 

Mm 

29 

30 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

37 

36 

31 

22 

28 

31 

36 

35 

36 

36 

27 

37 

38 

51 

40 

32 

32 

35 

42 

37 

38 

41 

48 

36 

(o 

JONES  PASS  2  F 

MAX 

51 

50 

58 

58 

60 

63 

61 

60 

53 

50 

40 

32 

47 

46 

50 

51 

55 

49 

54 

55 

60 

55 

50 

57 

60 

57 

53 

52 

60 

57 

65 

53 

8 

Mm 

22 

20 

20 

21 

22 

27 

29 

31 

31 

24 

18 

-  5 

15 

26 

18 

25 

28 

24 

26 

25 

29 

33 

22 

25 

27 

28 

29 

28 

28 

29 

32 

24 

4, 

JULESBURG 

MAX 

70 

83 

76 

90 

94 

90 

92 

78 

54 

71 

59 

43 

74 

81 

76 

87 

76 

70 

74 

81 

92 

94 

73 

79 

67 

90 

91 

90 

90 

88 

79 

79 

7 

Mm 

34 

40 

39 

37 

43 

46 

55 

50 

38 

38 

34 

33 

30 

42 

49 

45 

46 

42 

41 

45 

54 

48 

42 

38 

45 

57 

54 

51 

56 

52 

39 

44 

7 

KASSIFR 

MAX 

71 

79 

81 

83 

85 

81 

84 

80 

57 

72 

67 

47 

69 

78 

80 

82 

81 

68 

75 

62 

85 

82 

80 

76 

81 

80 

'9 

80 

82 

90 

S3 

77 

4 

Mm 

31 

44 

49 

50 

53 

52 

55 

55 

40 

41 

40 

30 

30 

41 

50 

48 

46 

42 

35 

47 

55 

51 

37 

39 

43 

51 

31 

48 

53 

55 

55 

45 

8 

KAUFFMAN   4  SSF 

MAX 

70 

79 

T4 

86 

88 

87 

87 

60 

55 

66 

53 

45 

69 

79 

76 

83 

75 

61 

75 

61 

90 

84 

77 

75 

82 

84 

64 

83 

84 

89 

78 

76 

1 

Mm 

24 

30 

42 

40 

46 

46 

54 

40 

37 

32 

34 

28 

23 

37 

42 

39 

46 

36 

27 

40 

41 

45 

39 

31 

36 

45 

44 

31 

45 

45 

54 

39 

3 

LAKE  GEORGE  8  5W 

MAX 

59 

64 

67 

70 

73 

74 

73 

71 

55 

56 

54 

36 

51 

61 

63 

65 

65 

64 

67 

67 

71 

68 

67 

66 

73 

67 

66 

59 

69 

73 

72 

64 

7 

Mm 

24 

26 

24 

29 

30 

32 

33 

35 

36 

33 

30 

19 

20 

26 

34 

29 

31 

35 

27 

26 

32 

43 

45 

28 

31 

39 

40 

35 

33 

36 

44 

3  1 

8 

LAKEWOOD 

MAX 

69 

75 

79 

82 

83 

84 

83 

77 

56 

70 

64 

41 

67 

77 

77 

nl 

77 

63 

71 

81 

82 

81 

78 

71 

80 

78 

78 

77 

79 

86 

78 

75 

1 

Mm 

32 

40 

54 

50 

53 

53 

59 

55 

38 

38 

38 

27 

32 

42 

50 

48 

45 

42 

32 

44 

33 

59 

38 

38 

42 

56 

51 

49 

48 

48 

56 

45 

5 

LCNGMCNT  2  ESE 

MAX 

61 

72 

79 

79 

85 

87 

87 

85 

75 

54 

68 

56 

44 

72 

61 

77 

85 

70 

6* 

74 

84 

90 

82 

67 

76 

63 

82 

84 

80 

84 

86 

75 

9 

Mm 

31 

32 

38 

39 

42 

44 

45 

50 

40 

41 

46 

29 

29 

36 

48 

41 

48 

45 

34 

42 

43 

55 

40 

37 

42 

42 

45 

45 

44 

48 

54 

4  1 

8 

NEW  RAYMER 

MAX 

69 

80 

79 

85 

88 

88 

88 

83 

56 

70 

55 

46 

71 

81 

79 

85 

80 

61 

75 

82 

89 

88 

80 

74 

83 

86 

85 

85 

87 

92 

87 

78 

6 

Mm 

26 

34 

38 

37 

41 

43 

47 

47 

38 

35 

35 

28 

24 

34 

45 

45 

48 

35 

32 

40 

46 

45 

38 

35 

40 

40 

45 

49 

48 

46 

53 

39 

9 

PARKER  9  E 

MAX 

68 

75 

80 

82 

85 

85 

85 

74 

56 

71 

63 

44 

66 

75 

78 

79 

73 

60 

66 

60 

82 

80 

75 

70 

83 

80 

75 

80 

80 

88 

SO 

74 

8 

MIN 

25 

40 

45 

40 

38 

43 

51 

48 

43 

43 

30 

22 

28 

36 

39 

43 

45 

38 

36 

37 

49 

55 

34 

40 

40 

46 

50 

40 

44 

50 

37 

1 1 

I 

RED  FEATHER  LAKES 

2  SE 

MAX 

63 

68 

71 

70 

71 

76 

73 

45 

54 

49 

40 

53 

63 

62 

67 

63 

65 

64 

66 

74 

67 

58 

65 

72 

70 

65 

70 

69 

77 

73 

64 

e 

Mm 

22 

24 

30 

28 

33 

31 

38 

31 

33 

27 

17 

23 

32 

33 

29 

40 

33 

17 

32 

34 

49 

24 

24 

32 

32 

24 

32 

31 

36 

43 

30 

5 

SEDGWICK   5  S 

MAX 

69 

80 

76 

88 

90 

89 

90 

87 

55 

69 

49 

44 

72 

78 

78 

85 

61 

63 

73 

79 

90 

88 

83 

78 

87 

66 

89 

87 

90 

89 

84 

78 

9 

Mm 

31 

42 

42 

41 

51 

47 

54 

50 

35 

35 

33 

31 

28 

48 

48 

42 

47 

38 

40 

40 

50 

54 

45 

39 

45 

50 

53 

53 

51 

33 

53 

44 

2 

SPICER 

MAX 

51 

64 

67 

70 

68 

70 

70 

64 

54 

54 

44 

40 

49 

59 

61 

64 

62 

61 

62 

64 

69 

64 

52 

64 

68 

60 

39 

62 

70 

71 

59 

61 

2 

Mm 

21 

22 

27 

30 

28 

29 

34 

37 

32 

27 

27 

20 

27 

34 

37 

35 

34 

33 

24 

27 

30 

41 

21 

22 

29 

30 

32 

30 

34 

40 

43 

30, 

2 

STERLING 

MAX 

55 

71 

80 

73 

88 

89 

89 

88 

66 

52 

68 

46 

44 

72 

80 

74 

86 

68 

63 

74 

78 

89 

85 

63 

75 

85 

86 

65 

84 

87 

91 

75, 

3 

Mm 

29 

33 

39 

39 

44 

45 

48 

53 

39 

34 

45 

30 

27 

40 

45 

43 

52 

37 

40 

39 

46 

48 

40 

33 

41 

50 

38 

47 

51 

50 

35 

42, 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  74  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MAY  1966 


Station 

Day  ol  Month 

! 
a 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

wALOFN 

MAX 

61 

67 

71 

70 

74 

72 

72 

67 

»7 

51 

45 

43 

50 

62 

63 

67 

61 

56 

59 

63 

72 

66 

52 

39 

72 

70 

69 

66 

72 

75 

70 

63.6 

Mm 

la 

15 

20 

24 

27 

25 

25 

40 

30 

35 

28 

21 

21 

29 

35 

35 

t  7 

23 

23 

22 

2  8 

36 

23 

26 

29 

31 

10 

30 

32 

34 

61 

26.3 

WA  TE  RDAl  E 

MAX 

Tl 

70 

61 

84 

82 

80 

89 

82 

67 

57 

60 

49 

69 

60 

73 

61 

72 

65 

75 

63 

69 

82 

71 

77 

66 

85 

87 

66 

91 

75 

77.0 

M1N 

29 

30 

31 

38 

40 

39 

47 

46 

44 

44 

39 

28 

26 

33 

4 1 

33 

29 

39 

41 

60 

40 

35 

39 

46 

44 

43 

43 

40 

34 

40,0 

WIGGINS   7  SW 

MAX 

68 

81 

79 

86 

87 

88 

87 

79 

57 

72 

65 

45 

71 

62 

79 

86 

60 

67 

74 

62 

89 

83 

61 

>* 

66 

66 

*  4 

B6 

67 

95 

86 

'9.5 

a        *  * 

MB) 

■2a 

31 

37 

36 

39 

40 

41 

46 

41 

36 

38 

27 

26 

35 

3- 

42 

40 

42 

34 

37 

46 

49 

43 

32 

37 

40 

44 

44 

45 

44 

44 

39.1 

rio  Grande  Drainage 

BASIN  0! 

ALAMCSA   MB  AIRPORT 

MAX 

65 

68 

71 

73 

76 

78 

78 

75 

73 

61 

65 

34 

64 

70 

74 

71 

76 

72 

75 

77 

76 

73 

75 

74 

71 

70 

'2 

69 

73 

77 

71.3 

Mm 

23 

27 

29 

33 

31 

33 

36 

40 

45 

38 

34 

32 

20 

24 

37 

38 

30 

38 

31 

10 

34 

38 

45 

2  5 

39 

34 

)2 

33 

33 

32 

64 

33.6 

BLANC* 

MAX 

65 

69 

69 

71 

73 

79 

78 

79 

71 

64 

66 

59 

63 

70 

74 

71 

75 

76 

76 

76 

76 

73 

74 

ra 

75 

73 

75 

74 

70 

60 

73 

72.3 

Mm 

25 

25 

23 

25 

36 

34 

35 

45 

44 

43 

39 

29 

16 

15 

3b 

29 

29 

30 

33 

33 

32 

48 

41 

32 

39 

30 

32 

31 

30 

33 

43 

32.8 

CENTER 

MAX 

6a 

69 

7* 

75 

75 

77 

80 

75 

72 

60 

66 

54 

64 

69 

74 

71 

78 

76 

69 

73 

72 

73 

71 

71 

67 

72 

73 

76 

79 

65 

71.5 

Mm 

26 

27 

27 

32 

27 

33 

37 

46 

45 

36 

35 

28 

25 

26 

36 

34 

35 

44 

32 

33 

>e 

39 

37 

33 

37 

35 

34 

34 

35 

38 

43 

34.4 

DEL  NCRTE 

MAX 

68 

69 

74 

72 

76 

77 

81 

75 

68 

66 

63 

53 

63 

65 

72 

69 

76 

75 

75 

76 

73 

70 

74 

73 

66 

66 

70 

67 

74 

78 

69 

70.6 

Mm 

29 

31 

33 

35 

36 

36 

40 

44 

44 

38 

35 

32 

26 

30 

32 

34 

37 

41 

32 

36 

38 

38 

40 

35 

36 

38 

33 

36 

38 

39 

43 

36.1 

GREAT  SAND  DUNES  nm 

MAX 

6* 

67 

70 

73 

74 

78 

77 

78 

68 

65 

65 

58 

64 

68 

73 

72 

74 

71 

73 

76 

72 

73 

73 

74 

71 

68 

66 

77 

78 

6« 

71.1 

Mm 

31 

32 

37 

38 

38 

37 

44 

42 

40 

42 

37 

27 

26 

32 

45 

36 

35 

40 

32 

39 

39 

40 

47 

36 

42 

35 

36 

34 

35 

44 

57 

37,9 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

61 

63 

66 

68 

69 

72 

70 

70 

61 

60 

54 

46 

55 

59 

65 

63 

65 

62 

68 

67 

61 

63 

64 

|  | 

64 

64 

63 

61 

69 

70 

62 

63.8 

Mm 

20 

18 

18 

21 

22 

22 

22 

25 

24 

33 

24 

32 

18 

ie 

23 

22 

22 

27 

18 

21 

22 

33 

31 

21 

24 

21 

24 

25 

25 

23 

36 

23.7 

MANASSA 

MAX 

71 

75 

75 

76 

79 

79 

77 

70 

68 

64 

57 

65 

70 

79 

73 

75 

76 

76 

72 

73 

75 

70 

68 

68 

73 

73 

66 

72.1 

Mm 

23 

30 

36 

29 

30 

36 

38 

43 

39 

34 

33 

2  0 

28 

34 

32 

27 

33 

36 

35 

44 

33 

40 

34 

31 

32 

33 

42 

33,5 

MONTE  VtSTA 

MAX 

66 

71 

75 

75 

78 

80 

81 

76 

75 

75 

68 

56 

64 

70 

73 

70 

77 

73 

78 

76 

77 

72 

75 

76 

77 

67 

69 

69 

76 

81 

71 

73,3 

Mm 

30 

30 

33 

32 

34 

37 

39 

43 

45 

41 

35 

32 

25 

28 

4  3 

38 

39 

43 

32 

36 

37 

43 

45 

34 

39 

37 

36 

34 

37 

38 

44 

36.7 

SAGLACHE 

MAX 

67 

70 

74 

75 

77 

78 

79 

77 

71 

70 

65 

57 

62 

68 

71 

74 

74 

74 

74 

72 

^5 

72 

68 

71 

71 

76 

78 

73 

72.0 

Mm 

30 

27 

32 

32 

34 

37 

36 

50 

43 

37 

37 

32 

27 

29 

31 

32 

33 

37 

31 

38 

39 

32 

35 

37 

38 

37 

37 

38 

42 

43 

35.3 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 

63 

70 

72 

57 

47 

57 

61 

67 

64 

69 

68 

70 

70 

65 

66 

70 

67 

66 

63 

65 

70 

70 

63.6 

Mm 

18 

20 

20 

27 

18 

19 

26 

23 

23 

26 

19 

22 

33 

34 

21 

23 

24 

26 

27 

26 

25 

35 

24,3 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

52 

52 

56 

60 

62 

61 

61 

62 

34 

51 

40 

40 

45 

50 

34 

54 

56 

59 

58 

36 

52 

56 

59 

57 

56 

57 

51 

60 

60 

54 

55.0 

Mm 

26 

27 

2a 

28 

29 

32 

35 

35 

36 

28 

28 

24 

18 

28 

36 

38 

31 

55 

28 

34 

35 

32 

31 

34 

34 

30 

31 

33 

36 

34 

31.1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Time 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

7  AM 
7  PM 

50 
63 

52 
65 

54 
67 

57 
70 

59 
72 

60 
70 

62 
71 

64 
64 

57 
58 

54 
61 

55 
57 

50 
51 

45 
58 

50 
62 

55 
67 

57 
67 

59 
65 

55 
64 

54 
67 

58 
70 

60 
72 

6  2 

58 
69 

57 
71 

60 
72 

62 
73 

62 

75 

64 

73 

65 
75 

65 
77 

66 
73 

57 
67 

7 
.4 

7  AM 
7  PM 

53 
60 

55 
62 

57 
64 

59 
66 

61 
66 

63 
68 

64 
68 

65 
65 

61 
60 

57 
61 

56 
59 

55 
54 

50 
57 

53 
59 

57 
62 

59 
63 

61 
63 

59 
63 

59 
54 

60 
66 

63 
68 

65 
68 

63 
68 

63 
68 

64 
69 

65 
69 

66 
11 

67 
71 

68 
72 

68 
73 

6  9 
72 

K 

60 
65 

9 
2 

7  AM 
7  PM 

55 
56 

56 
58 

58 
60 

60 
61 

62 
63 

63 
65 

64 
65 

64 
64 

62 
60 

59 
59 

59 
59 

57 
55 

54 
55 

55 
5o 

57 
59 

60 
61 

>] 
61 

61 
61 

60 
61 

61 
63 

63 
65 

66 
6  5 

65 
65 

64 
65 

6  5 
66 

66 
67 

63 
66 

68 
69 

68 
69 

68 
70 

61 
62 

7 

6 

7  AM 
7  PM 

53 
53 

54 
54 

55 
55 

56 
56 

57 
57 

58 
59 

6  0 
60 

60 
60 

60 
60 

59 
58 

58 
58 

5  8 
57 

56 
55 

55 
5  5 

56 
56 

57 
57 

56 
58 

59 
56 

59 
5  9 

59 
59 

60 
60 

1 

-,1 

62 
62 

61 
62 

62 
62 

63 
63 

63 
64 

64 
64 

65 
65 

65 
65 

66 
6  7 

59 
59 

3 

3 

7  AM 
7  PM 

51 
51 

51 
52 

52 
52 

53 
» 

53 
54 

54 
55 

54 
56 

56 
57 

57 
57 

58 
57 

56 
56 

56 
56 

56 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
56 

56 
56 

56 
57 

57 
57 

57 
57 

58 
58 

56 
59 

59 
59 

59 
59 

60 
60 

60 
60 

60 
61 

61 
61 

62 
62 

62 

6  2 

56 
56 

5 
8 

7  AM 
7  PM 

48 
46 

48 
48 

48 
48 

48 
49 

48 
49 

49 
49 

49 
4  9 

49 
49 

49 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
5C 

50 
50 

50 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
52 

52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
53 

S3 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
54 

54 
54 

8 

50 
50 

7 

9 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  N0NI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER 
THERMOMETERS   WITH  WOOD  HOUSING. 


SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.     DATA  FRC*  MERCURIAL  SOIL 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative   humidity  avcragea 
percent 

Number  ol  daya  with  precipitation 

-  •  a 
ill 

3 

1*1 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

• 

I 
> 
< 

•  • 

3  R 
u.  B 

Direction 
fasteat  mile 

_  a 

e  $ 

II 

MOUNTAIN  STANDARD 
5   AM      1 1    AM        5  PM 

7IME 
11  PM 

Trace 

01-09 

Ol 

* 

A 

SO-  99 

100-199 

N  3 

1 

►1 

ALAMOSA  MB  A I RPORT 

67 

26 

20 

0 

0 

0 

9 

3.9 

COLORA0O  SPRINGS  WB  AIRPORT 

9 

0.9 

10.3 

38. ♦ 

23 

10 

56 

29 

30 

49 

0 

0 

0 

14 

3.1 

DENVER  WB  AIRPORT 

18 

2.7 

8.3 

33 

NE 

08 

61 

29 

26 

48 

0 

0 

0 

11 

71 

3.9 

GRAND   JUNCTION  WB  AIRPORT 

14 

1.6 

7.9 

65 

NW 

11 

43 

26 

17 

32 

0 

0 

0 

10 

SO 

4.0 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

4 

0.5 

10.7 

43 

N 

06 

39 

27 

23 

44 

0 

0 

0 

9 

61 

4.3 

S*>»  R*f4>r«Bc«  NotM  Following  Sutloo  Indonr 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


MAY  1966 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
8ASTN  01 

COLORADO  SPRINGS  W8  AP 

LA  VETA 
LI  HON 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

RUXTON  PARK 
SAL  I  DA 

SPRINGFIELD  7  WSW 
SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TRINIDAD  FAA  AIRPORT 
WESTCLIFFE 

•  ft  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 
ASPEN 

BERTHOUD  PASS 
BOND 

CEDAREDGE 
COCMETOPA  CREEK 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

DILLON    1  E 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

FRASER 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

GRAND  LAKE   1  NW 
LAKE  CITY 
OURAY 
5ILVERT0N 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

ft      ft  II 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 
HOLYOKE 

•  •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

BOULDER 
CMEESMAN 

DENVER  wB  AIRPORT 

Evergreen 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 
WTR  EOUI 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

j  SNOWFALL 
1  SN  ON  GNI 
WTR  EOUI 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

41 

40 

3a 

36 

33 

,. 

29 

27 
T 

o.; 

26 

2.: 

26 

1.0 

T 

1. 

T 
T 

T 

T 

T 

5.5 
T 

0.9 

27 

3.0 
1.0 

1.0 

6.0 
6 

T 

T 

0.8 

>  2. 

T 
O.i 

6.C 
t 

T 

0.! 
T 

4.5 

3.0 

29 

T 

1.0 

4.0 
4 

T 

6.0 

6 

2.0 

T 
2.0 

T 

2.0 

6,0 
2 

T 
T 

2.0 

2 

5.0 
3 

2.0 
T 

T 
T 

2.6 

T 

a 

2.1 
2 
.2 

4.0 

2 

T 

2.5 

32 

T 

T 

2.0 
1 

0.5 

30 

28 

27 

T 
T 

24 

24 

22 

18 

17 
T 

T 

13 

1.0 
11 

8 

5 

2 

T 
T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
MAY  1966 


Day  oi  month 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

- 

26 

27  28 

29 

30 

31 

FORT  COLLINS 
PORT  MORGAN 
JONES  PASS  2  E 
LAKE  GEORGE  t  SM 
PARKER  9  E 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 
WALDEN 

•      •  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  OS 

SAGUACHE 

-AGON  .HEEL   GAP  i  N 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

SNOWF4LL 
5N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOwFJLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

t 

T 
T 

T 

O.T 

T 

2 

5.0 
9 

1.0 
T 

O.i 

T 

T 
T 

T 
T 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE:    99»  0N  THE  22+  AT  2  STATIONS 
LOWEST  TEMPERATURE  :      -5°  ON  THE  12TH  AT  JONES  PASS  2  E 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:     3.20   INCHES  AT  BONHAM  RESERVOIR 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:     TRACE  AT  LAMAR 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:     1.40   INCHES  ON  THE  9TH  AT  BONHAM  RESERVOIR 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL i       18.0   INCHES  AT  CLIMAX  2  NW 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:    41   INCHES  ON  THE  1ST  AT  BERTHOUD  PASS 


Soo  R»loronco  Nolo  Following  Station  Indsx 
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STATION  INDEX 


STATION 

DIVISION  | 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

£ 

6 

i 

£ 

SPECIAL 

AKRON  *  E 

01 0* 

03 

WASHINGTON 

DRY  LAND  FIELD  ST A 

AKRON  FAA  AIRPORT 

on* 

03 

WASHINGTON 

] 

*0  10 

103  13 

4663 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA    -  AIRPORT 

:i  3  J 

09 

ALAMOSA 

! 

37  27 

103  52 

753* 

:  hj 

ALLENSPARK 

0183  0» 

40  12 

103  32 

ALTEN8CRN 

021* 

02 

GARFIELD 

AMES 

0228 

02*1 

01 

6P 

AKTERO  RESERVOIR 

026J 

04 

39  00 

3P 

9P 

ARAPAHOE 

330* 

03 

CHEYENNE 

A  ROT A    6  NE 

0343 

01 

CHEYENNE 

i 

38  55 

ASPEN 

0370  02 

PITKIN 

7928 

MRS.  MARTHA  W.  MAOSEN 

AYES  RANCH 

0-37  01 

EL  PASO 

] 

39  01 

104  36 

7232 

RALPH  J  AYER 

BAILEY 

0*5* 

39  2* 

105  29 

7733 

U  S  FOREST  SERVICE 

BASALT 

051* 

3 

BERTHOUD  PASS 

0*7* 

i 

11314 

BIG  SPRINGS  RANCH 

0712 

01 

6039 

BLAfICA 

077* 

09 

77*9 

5P 

5P 

BLUE  MESA  DAM 

079* 

02 

7615 

5p 

BONO 

09  1  ) 

0  2 

i 

39  53 

106  *2 

670C 

4P 

BONHAM  RESERVOIR 

0825  02 

2 

39  06 

107  54 

BONNY  DAM 

083* 

03 

YUMA 

3647 

7A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

oe*; 

0* 

BOULDER 

40  01 

105  16 

5*00 

: 

THOMAS  L  PLATT 

BOULDER 

C8*8 

0* 

BOULDER 

* 

*0  01 

109  17 

5385 

6P 

BRANDON 

01 

I 

38  27 

3929 

%i 

BRANSON 

0898 

01 

I 

37  01 

6292 

3P 

BRECK.ENRID6E 

0909 

02 

i 

39  29 

106  02 

9559 

BRl GGSDALE 

09*3 

0* 

4855 

9P 

: 

BROWNS  PARK.  REFUGE 

1017 

02 

J 

*o  *e 

535* 

5P 

5P 

BuEna  VISTA 

1071 

38  51 

795*  *P 

BURLINGTON 

1121 

0  3 

*165 

9P 

BURLINGTON  12  NNE 

1126 

03 

KIT  CARSON 

*230 

: 

SHIRLEY  N  JAMES 

BUTLER  RANCH 

1197 

01 

PUEBLO 

i 

38  02 

10*  26 

*B50 

MRS  WINIFRED  ORR 

8YERS 

1 1  n 

94 

ARAPAHOE 

39  43 

10*  1* 

5233 

5P 

C  H 

CAMPO  6  SW 

1268 

01 

i 

37  02 

102  *1 

CANON  CITY 

129* 

01 

FREMONT 

53*3 

9P 

CARIBOU  RANCH 

0* 

BOULDER 

*0  00 

835* 

9P 

CASCADE 

I  38- 

02 

« 

37  40 

8853 

s 

CASTLE  ROCK. 

1*01 

DOUGLAS 

39  22 

6205 

: 

CEDAREOGE 

02 

2 

38  5* 

6175 

5P 

C  H 

1*98 

SAGUACHE 

9 

37  43 

7668 

BP 

CHEESHAN 

1928 

0* 

JEFFERSON 

39  13 

6675 

5P 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

CHERAW 

15  19 

01 

OTERO 

] 

36  06 

103  30 

4082 

: 

SIMON  B  SCHULT2 

Cherry  CREEK  dam 

19*7 

ARAPAHOE 

39  39 

10*  51 

56*9 

*P 

CHEYENNE  HELLS 

1984 

03 

3 

5P 

C I MARRON 

1 1  39 

-.2 

MON  T  RO  S  E 

2 

38  27 

6896 

SP 

CLIFF  LAKES 

02 

RIO  BLANCO 

39  50 

9250 

$ 

CLIMAX   2  NW 

1660 

3 

39  23 

106  12 

11300 

*P 

*P 

*P 

c 

COALDALE  1  NW 

1693 

01 

FREMONT 

1 

36  23 

6525 

: 

COALDALE  2  SM 

1*98 

01 

FREMONT 

1 

38  21 

105  47 

6900 

5P 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

GUNNI SON 

36  26 

106  *6 

8000 

SA 

:  h 

COLLBRAN 

17*1  02 

MESA 

2 

39  1* 

6137 

5P 

SP 

TED  A  SMITH 

COLORADO  NAT  MON 

1772  02 

MESA 

2 

39  06 

108  ** 

5790 

IP 

SUPT  COLO  NAT  MON 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

1778 

1    38  *9 

104  42 

61*3 

MID 

NIC 

COLUMBINE 

1792 

2 

40  51 

s 

CONIFER  JUNCTION 

1926 

0* 

JEFFERSON 

39  31 

8330 

: 

CORTEZ 

1866  02 

MONTEZUMA 

1 

37  21 

6177 

5P 

SP 

CRAIG 

1928 

02 

i 

*0  31 

107  33 

6285 

IIP 

IIP 

C  H 

CRESTED  BUTTE 

1939 

0  2 

GUNNI SON 

2 

38  32 

8855 

5P 

SPj 

:  h 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1979 

1 

38  52 

8500 

: 

CUCHARAS  DAM 

01 

HUERFANO 

5995 

P 

CUMBRES 

2o*e 

09 

CONEJOS 

37  01 

10018 

s 

INACTIVE  1/1/65 

OEAOMAN  HILL 

2112  0* 

LARIMER 

40  48 

105  46 

102*0 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DEERTRAIL 

2162 

0* 

ARAPAHOE 

39  37 

104  03 

5183 

c 

DELHI 

.■17? 

01 

LAS  ANIMAS 

3 

37  38 

5P 

9P] 

DEL  NORTE 

218* 

RIO  GRANDE 

9 

37  *0 

768* 

6P 

*H 

DELTA   1  E 

2192 

02 

1 

38  49 

5125 

6P 

DENVER  wB  AIRPORT 

2ZZ- 

3* 

52B3 

MIO 

HI! 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•DENVER  wB  CITY 

2225 

0* 

39  *S 

5221 

HID 

MID 

c 

DILLON  1  E 

22  81 

0  2 

1 

39  36 

9065 

*P 

*P 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

2286 

02 

2 

40  1* 

5921 

3P 

SP 

C  H 

DOHERTY  RANCH 

2312 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37  23 

5130 

MRS  M  A  CHOWDER 

DOLORES 

int. 

MONTEZUMA 

2 

37  28 

108  30 

'  v 

V.O.  HOOGES 

DURANGO 

2*32 

3  2 

2 

107  53 

655C 

6P 

6P 

C  H 

EADS 

2**6 

01 

1 

38  29 

SP 

: 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

2*5* 

2 

39  39 

6*97 

MIO 

MID 

C  H 

EASTONVILLE  1  NNW 

39  03 

6A 

EASTONVILLE  2  NNE 

2*96 

39  05 

104  33 

7270 

6P 

EASTONVILLE  3  NW 

2*97 

0* 

39  06 

7000 

C 

EASTONVILLE  6  WSw 

2901 

0* 

39  02 

7  60* 

10* 

ECKLEY 

2535 

03 

3 

40  07 

102  29 

3900 

ELBERT 

2593 

ELBERT 

39  13 

6785 

5P 

SP 

HANS  LARSEN 

ELBERT  3  NW 

2999 

0* 

ELBERT 

39  15 

10*  35 

6837 

BA 

TOM  L.  MORGAN 

ELBERT  3  SE 

2997 

< 

39  12 

10*  30 

6750 

9A 

ELBERT  *  SSW 

2598 

04 

! 

39  10 

104  34 

9* 

ELBERT  6  SSE 

260O 

ELBERT 

39  08 

10*  32 

7210 

c 

LELAND  P  OLKJER 

ELBERT  5  SW 

2601 

39  10 

104  36 

6925 

6P 

CHARLES  A  MEL8URN 

ELBERT  6  SW 

26  03 

39  07 

104  37 

72*0 

5F 

ELECTRA  lake 

2624 

3 

37  33 

107  48 

8396 

"5 

E  ST  ES  PARK 

275v 

40  2  3 

109  31 

7*97 

»P 

EVERGREEN 

2790 

39  36 

105  19 

7000 

3P 

EVERGREEN  2  SW 

2795 

JEFFERSON 

7300 

RAY  S  FLEMING 

EVERSOLL  RANCH 

2803  01 

BACA 

1 

37  02 

102  04 

357* 

6P 

J  C  EVERSOLL 

^81* 

D4 

106  00 

10000 

5P 

FAlRPLAY  NO*  2 

2  8  i  9 

39  13 

106  00 

99*7 

3P 

3P 

FLAGLER  2  NW 

2932 

03 

3 

39  19 

4975 

7A 

FLEMING  1  S 

29** 

03 

3 

*0  *0 

102  50 

*250 

6F 

F ORDER  8  S 

299? 

01 

3 

38  33 

103  *1 

.  H 

FORT  COLLINS 

300". 

0* 

*0  35 

5001 

7P 

CGM 

3016 

0  2 

3 

108  03 

7595 

SP 

FORT  LUPTON  1  N 

Oh 

40  06 

*888 

5P 

FORT  MORGAN 

3038  0* 

MORGAN 

*0  15 

4321 

it 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

FOUNTAIN 

3063 

01 

El  paso 

3 

10*  *2 

55*6 

7A 

C 

ARTHUR  E  ORCUTT 

FOWLER 

3079 

01 

H II 

10*  02 

*336 

7A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

3113 

0  2 

3 

856- 

LIP 

UP 

31*6 

02 

2 

39  10 

*50T 

7A 

3222 

01 

6970 

6P 

GATEWAY  1  SW 

32*6 

02 

1 

38  *0 

*562 

SP 

3258  03 

39  17 

5603 

9P 

WALTER  M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

3261 

CLEAR  CREEK 

39  *2 

105  42 

8570 

5P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

3399 

02 

1 

39  34 

107  20 

5623 

5P 

5P 

GRANADA 

PROWERS 

1 

36  04 

3*8* 

w 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

3*86 

MESA 

2 

39  07 

108  32 

MIC 

HII 

U    i  WEATHER  BUREAU 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

C2 

106  27 

4710 

)p 

3P 

GRAND  LAKE  1  NW 

0  2 

*0  16 

105  50 

8680 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

02 

I 

40  11 

105  52 

SP 

5P 

c 

3 '.3  a 

1 

39  27 

108  03 

5090 

9P 

SP 

3330 

04 

39  28 

105  *1 

8687 

5P 

GREAT  DIVIDE  8  SE 

0  2 

3 

40  43 

107  *2 

7030 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

3941 

03 

37  43 

105  32 

8120 

5P 

GREAT  SAND  OUNES  NM 

GREELEY 

3946 

»0  25 

104  41 

*6*8 

|J 

8A 

: 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GREENLAND  9  SE 

mi 

0* 

EL  PASO 

39  06 

104  4* 

7*80 

c 

NORMAN  B.  YOUNGER 

GREENLAND  7  N£ 

DOUGLAS 

39  1* 

104  *5 

6620 

c 

MRS.  NORMA  J.  BAIN 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3392 

02 

3 

39  53 

106  20 

77*0 

3P 

it 

3P 

GREYSTONE 

3609 

02 

1 

*0  37 

108  40 

6600 

GROVER  10  W 

0* 

wELO 

40  51 

10*  2* 

5090 

5P 

3P 

MRS  DORIS  A  MCGEMEE 

GUFFEY  10  SE 

16*,  6 

01 

FREMONT 

3 
2 

38  *1 

109  23 

8200 

ftp 

GUNNISON 

3662 

02 

GUNNISON 

38  32 

106  56 

766* 

5P 

SP 

C 

CITY  OF  GUNNISON 

HAMILTON 

3739 

02 

3 

40  22 

107  37 

6230 

64 

3811 

04 

39  02 

105  *8 

8866 

6P 

c 

HASWELL 

3828 

01 

3 

36  27 

103  10 

*535 

ARTHUR  F  BAILOR 

HAWTHORNE 

3B50 

0* 

BOULDER 

105  17 

5923 

*P 

MRS  LAURA  E  CMESEBRO 

HAYDEN 

ROUTT 

3 

40  30 

107  15 

6337 

6P 

6P 

A  RAY  GOREE 

HERMIT  7  ESE 

3951 

09 

MINERAL 

JT  *6 

107  08 

9001 

u 

6P 

MRS  MABEL  WRIGHT 

HOEHNE  2  SW 

40*7 

01 

LAS  ANIMAS 

I 

37  15 

10*  2* 

5722 

: 

JIMMY  P.  VELTR1 

MOLLY 

*076 

PROWERS 

38  03 

102  07 

3393 

7A 

7A 

M   R  DAVIS 

4092 

: 

*0  35 

102  18 

37*6 

6P 

6P 

MOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

02 

GRAND 

2 

*0  03 

106  09 

7600 

6P 

bP 

: 

COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 

HOYT 

4199 

MORGAN 

104  09 

*995 

[ 

MRS  BERTHA  W  METER 

HUGO 

4172 

3. 

LINCOLN 

1 

39  06 

103  28 

503* 

BARBARA  L  MA1TIX 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

D4 

CLEAR  CREEK 

4 

39  49 

105  31 

7547 

6P 

6P 

WlLLARD  G  HOLM AN 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  J 

[  PRECIP.  1 

SPECIAL  1 

I0AL1A 

♦2*2 

03 

VUMA 

102  17 

3959 

6P 

THEODORE  W  CLARK 

1GNAC10  1  N 

02 

LA  PLATA 

37  06 

__ 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

*2T0 

02 

39  05 

106  37 

10550 

S 

TWIN  LAKES  R  *  C  CO 

JOES 

03 

102  *1 

*200 

MRS  RUTH  E  5NYDER 

JOHN  MARTIN  DAM 

*3B8 

01 

BENT 

38  0* 

102  56 

381* 

49 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

4397 

04 

39  46 

105  51 

1032* 

SP 

51 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

ft*  13 

04 

SEDGWICK 

41  00 

102  15 

3469 

9P 

5C 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

01 

LINCOLN 

38  44 

103  32 

5075 

It 

EMANUEL  S  INNESS 

KASSLER 

4453 

04 

JEFFERSON 

39  30 

105  06 

5*95 

5S 

s: 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  ft  SSE 

**60 

0* 

WELD 

40  30 

103  56 

5250 

SS 

MISS  TMYRA  m  nelson 

KIM  15  NNE 

4991 

01 

LAS  AN  I  MAS 

37  27 

103  19 

52*0 

: 

ROBERT  L  PLATT 

KIOWA    1  W 

4581 

04 

ELBERT 

39  21 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIOWA  5  SE 

4984 

0* 

ELBERT 

39  17 

10*  26 

6350 

6P 

CLARENCE  WHEELER 

KIOWA  4  SW 

ELBERT 

39  16 

10*  31 

6530 

6F 

MERLE  E  HENRY 

KIOWA  5  S 

4387 

04 

ELBERT 

39  17 

104  28 

6615 

MR  A  8  LUCORE 

KIT  CARSON 

-to  • 

CHEYENNE 

102  47 

3P 

9F 

EDWIN  A.  LAFFERTY 

KREMMLING 

0  2 

2  40  Oft 

106  24 

7359 

9P 

5P 

NEIL  W.  HASSLER 

KUTCH  6  SSE 

1  38  50 

103  50 

5390 

: 

JAMES  R  PICKENPAUGH 

la  Junta  faa  airport 

473  ■ 

01 

OTERO 

1  38  03 

103  31 

*196 

MIC 

MIC 

FED  AVIAI ION  AGENCY 

LAKE  CITY 

*73* 

02 

HINSDALE 

2  38  03 

107  19 

8890 

5P 

9F 

MRS  EMMA  L  LlSKA 

LAKE  GEORGE  8  SW 

*742 

PARK 

4  38  33 

103  29 

8300 

5P 

Bi 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

ftTSC 

EL  PASO 

■  H  s 

COLO  SPGS  wTR  WORKS 

ft762  0* 

JEFFERSON 

*  39  43 

105  06 

5631 

6P 

6F 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAMAR 

*770  01 

PROWERS 

1   38  04 

102  37 

M 1  Ci 

MIL 

CHA5  E  MC  PMERSON  JR 

LAS  AN | MAS 

%(  14 

BENT 

1  36  Oft 

103  13 

3891 

5P 

91 

LAS  ANIMAS   POWER  PLANT 

LA  VETA 

4665 

0  1 

HUERFANO 

1  37  30 

7026 

9F 

91 

CHARLES  J  MASINTON 

LEADVILLE 

4984 

01 

LAKE 

1  39  15 

106  18 

10099 

HP 

1  [  p 

RADIO  STAT  ION  KBRR 

LEADVILLE  10  WNW 

01 

LAKE 

1  39  17 

106  28 

11000 

s 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

LEROY  7  WSW 

*v*5 

03 

LOGAN 

3  40  29 

103  01 

*390 

6F 

GILBERT  L 1NDSTROM 

LIME  3  SE 

900] 

01 

PUEBLO 

1  39  07 

10*  33 

*900 

*F 

MRS*  GINGER  MEAD 

LI MON  10  SSW 

9019 

01 

ELBERT 

1   39  09 

103  *6 

5660 

S  G  PETERSON 

LIMON 

50  1  I 

01 

LINCOLN 

1  39  16 

3362 

■i: 

Ml! 

MRS.  KATHLEEN  BUTLER 

LITTLE  DOLORES  5  NE 

9041 

02 

MESA 

2  39  03 

108  51 

6375 

91 

CHARLES   V  ECKMAN 

LITTLE  HILLS 

',0*8 

02 

2;  40  00 

108  12 

61*6 

6P 

6F 

COLO  GAME  ♦  FISH  OEP 

LONGMONT  2  ESE 

9116 

0* 

BOULDER 

4  40  10 

105  0* 

*950 

sa 

8J 

gt  west  sugar  co 

LONGMONT  6  NW 

Si  2  1 

06 

BOULDER 

4  40  15 

105  09 

51*5 

z 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

51*1 

0* 

LARIMER 

*  *0  17 

105  33 

8960 

i 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  P1NOS  PASS  1  SE 

5i  ec 

"■2 

SAGUACHE 

38  05 

106  57 

10205 

i 

u  s  weather  Bureau 

MANASSA 

5322  05 

CONEJOS 

37  10 

105  56 

7660 

99 

*f 

CLETUS  M.  GILLELAND 

MANCOS 

5327 

0  2 

MONTEZUMA 

37  21 

108  18 

7016 

SF 

EDGAR  A  NOLA HQ 

MANITOU  SPRING' 

3332 

01 

EL  PASO 

38  51 

104  56 

6606 

C 

MANITOU  SPRGS  HYDRO  PL 

MARVINE 

5*08 

RIO  BLANCO 

40  02 

73*3 

9P 

GEORGE  EVENSON 

MAYBELL 

9446 

0  2 

40  31 

106  OS 

592C 

6P 

61 

JOHN  P  W1ESE 

MEEKER 

9494 

rio  Blanco 

2  40  02 

SS 

$1 

r M 

RICHARD  G  LYTTLE  Jft 

MEREDITH 

5507 

C2 

PITKIN 

2  39  22 

106  45 

7797  6P 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

993] 

0  2 

MONTEZUMA 

2  37  12 

108  29 

7070 

SP 

91 

E 

PARK  SUPER  INT ENDENT 

MONARCH  PASS 

3*99 

01 

CHAFFEE 

1    38  30 

106  20 

113*2 

5 

EARL   J  MILLIGAN 

MONTE  VISTA 

S 

RIO  GRANDE 

5  37  35 

106  09 

p 

SF 

WATER  ADMIN1STRAI ION 

MONTE  VISTA  REFUGE 

9711 

RIO  GRANDE 

106  09 

7675 

MONTROSE  NO  1 

5717 

02 

MONTROSE 

38  29 

107  S3 

5630 

3F 

99 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

9722 

02 

MONTROSE 

38  29 

107  53 

5630 

7A 

If 

UNCOMPAMGRE  V  W  U  A 

MORRISON  1  SW 

5765 

0* 

JEFFERSON 

39  39 

6000 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

5819 

01 

HUERFANO 

3  7  35 

105  11 

8690 

JOHN  A  2 EMBER 

NEW  RAYMER 

5922 

0* 

WELD 

103  51 

9P 

9F 

K.D.THOMPSON 

NORTHDALE 

5970 

02 

DOLORES 

37  49 

109  01 

6693 

9P 

bf 

MRS   I   F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

5990 

01 

LAS  ANIMAS 

37  13 

103  03 

8600 

6P 

6f 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

6012 

02 

SAN  MIGUEL 

38  08 

108  17 

7017 

6P 

6F 

JOSEPH  L  HANNIGAN 

6023 

04  WELD 

40  42 

104  47 

: 

LLOYD  A  GIFFIN 

ORDWAY 

6131 

or  CROWLEY 

1    38  13 

103  *5 

*30C 

8« 

TWIN  LAKES  R  ft  C  CO 

OTIS  11  NE 

6192 

03 

WASHINGTON 

40  16 

102  51 

*263 

7f 

E  E  L1N0GREN 

OURAY 

6203  02 

OURAY 

36  01 

107  40 

77*0 

SP 

9F 

FRANCIS  J  COUCHLIN 

PAGOSA  SPRINGS 

6298 

ARCHULETA 

37  16 

7236 

9P 

9F 

GLEN  D  EDMONDS 

PALISADE 

6266 

MESA 

j 

39  07 

108  21 

*720 

7* 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

6271 

0  2 

HINSDALE 

37  26 

107  09 

8092 

5P 

it 

RONALD  R*  ROBINSON 

PALMER  LAKE 

6290 

01 

EL  PASO 

39  07 

104  55 

7280 

7A 

7. 

: 

MRS.    ANNA6ELLE  M£CK 

6299 

03 

PHILLIPS 

*0  37 

102  28 

1896 

: 

PAONIA 

6306 

02 

DELTA 

38  52 

107  35 

5685 

5P 

91 

TED  S  CRAwFORD 

PARADOX 

6315 

02 

MONTROSE 

38  22 

108  58 

CHALMER  M  GARBER 

PARKER  9  E 

6326 

0* 

ELBERT 

39  31 

104  39 

6300 

5P 

5P 

t  M 

LOuIS  D  RUGGLES 

PARSHALL  10  SSE 

63*2 

02 

GRAND 

39  53 

106  07 

8270 

it 

JONAS  A  RUSSELL 

PENROSE  3  NNW 

6*10 

01 

FREMONT 

36  27 

105  04 

5501 

BEAVER  PARK  CO 

PITKIN 

69]  ) 

02 

GUNNISON 

36  36 

9200 

6P 

6C 

ROBERT  A  RAY 

PLACERVILLE 

6524 

02 

SAN  MIGUEL 

38  02 

108  03 

7  322 

*F 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATORO  DAM  1  W 

05 

CONEJOS 

37  21 

106  32 

9867 

s 

PLEASANT  VIEW  2  W 

6991 

02 

MONTEZUMA 

37  33 

108  48 

6660 

DON  W  CLEVER 

POWOERHORN 

6651  02 

GUNNISON 

38  16 

107  06 

8067 

9P 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

6740 

01 

PUEBLO 

38  17 

104  31 

MIO 

MIC 

C  MJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

67*3 

PUEBLO 

36  17 

10*  39 

*6B7 

7A 

7A 

PUEBLO  KCSJ-Tv 

6738 

01 

38  17 

104  37 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6763 

■:  i 

PUEBLO 

36  18 

104  21 

*680 

BA 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PYRAMID 

6797 

02 

ROUTT 

2  40  14 

107  05 

6009 

6P 

DAN  H.  KNOTT 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

6611 

02 

ROUTT 

2  40  22 

9  3*0 

U  S  WEATHER  BUREAU 

RANGELY 

(,9  32 

02 

RIO  BLANCO 

2  40  05 

108  47 

5216 

SP 

39 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

6925 

04 

LARIMER 

*  *0  48 

105  34 

6237 

SP 

5P 

RAY  S.  SUTTON 

RICO 

7017 

02 

DOLORE  S 

108  02 

8842 

6P 

*P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

7031 

02 

GARFIELD 

39  32 

107  *8 

5*00 

SP 

MRS.  MAR JORIE  L  SHIRLEY 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

7050 

05 

HINSDALE 

37  *3 

107  16 

9495 

s 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 

37  05 

106  16 

8562 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  ESE 

7167 

01 

OTERO 

38  02 

103  42 

*176 

9P 

SP 

COLO  ExP  STATION 

RUSH  2  NNE 

7287 

Dl 

EL  PASO 

38  52 

104  05 

6006 

6P 

MIO 

RUXTON  PARK 

7309 

01 

EL  PASO 

38  51 

104  59 

9050 

6P 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

7315 

01 

PUEBLO 

37  55 

6790 

9P 

MR  w  M  HASTY 

SAGUACHE 

7337 

05 

SAGUACHE 

106  09 

7697 

5P 

3P 

:m 

CLARENCE  R  ICKES 

SAL  IDA 

7370 

01 

CHAFFEE 

3„  32 

106  00 

7060 

9P 

SP 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

SAN  LUIS 

7*26 

OS 

COSTILLA 

37  12 

105  27 

7965 

: 

MRS  NEA  G  GALLEGOS 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7450 

0  5 

MINERAL 

107  07 

9706 

S 

SARGENTS 

7460 

02 

SAGUACHE 

106  26 

8*65 

6P 

BERNARD  IRBY 

SEDALIA  6  SSE 

7510 

DOUGLAS 

39  23 

10*  58 

6175 

9A 

MRS  GWENOOLYN  NICHOLS 

SEDGWICK  5  S 

7515 

0* 

SEDGWICK 

*0  51 

102  31 

3990 

9P 

SP 

LAYTOH  D  MUNSON 

SE  I  BERT 

7919 

03 

KIT  CARSON 

39  18 

102  52 

*703 

c 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAW 

7597 

03 

LINCOLN 

39  33 

103  22 

5177 

WILLIAM  H.  ELR1CK 

SHOSHONE 

7619 

02 

GARFIELD 

39  3* 

5933 

69 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7648 

0* 

BOULDER 

40  02 

105  35 

10200 

s 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLB 

7*90 

05 

CONEJOS 

37  23 

106  2* 

9300 

s 

SILVER  LAKES  TROUT  CL 

SILVERTON 

7656 

37  *B 

107  *0 

9322 

SP 

9P 

SIMLA 

7666 

01 

ELBERT 

39  09 

10*  OS 

6020 

SPICER 

0* 

JACKSON 

106  26 

8379 

9P 

SP 

SPRINGFIELD 

7  66  2 

01 

BACA 

37  24 

102  37 

**05 

6P 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7H66 

01 

BACA 

37  23 

102  *2 

4575 

5P 

SP 

bP 

SPRINGFIELD  8  S 

7867 

01 

BACA 

37  17 

102  37 

ft  500 

SQUAW  MOUNTAIN 

7881 

CLEAR  CREEK 

39  *1 

105  30 

11500 

6P 

FRANK  A.  SWANLUNO 

STEAMBOAT  SPRINGS 

793* 

02 

*0  30 

6770 

SS 

R  WAYNE  LIGHT 

STERLING 

7950 

0". 

LOGAN 

40  37 

103  12 

3939 

6A 

8A 

gt  west  sugar  co 

STONI NGTON 

7992 

01 

BACA 

37  17 

102  11 

3801 

6P 

5TRATTON  3  NE 

03 

KIT  CARSON 

39  20 

102  33 

*33* 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUiLER 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

8064 

01 

LAKE 

39  15 

106  22 

10000 

6P 

6P 

6P 

C  H 

JOHN  SODIC 

SUMM] TV1 LLE 

8  0  92 

09 

RIO  GRANDE 

37  26 

106  36 

11350 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TACOMA 

9154 

0  2 

LA  PLATA 

7300 

3P 

TACONY  10  SE 

■191 

01 

PUEBLO 

36  23 

10ft  Oft 

*960 

9P 

SP 

JOHN   M.  HIIA 

taylor  park 

910* 

02 

GUNNI SON 

36  49 

106  37 

9206 

6A 

TELLUR IDE 

920* 

02 

SAN  MIGUEL 

37  57 

107  ft9 

6736 

6P 

6P 

c 

HARRY   B  WRIGHT 

TERCIO  ft  NW 

8220 

01 

LAS  ANIMAS 

37  05 

105  03 

60*0 

c 

JUAN  1 T A  G  TORRES 

TRINIDAD 

8*29 

jI 

LAS  ANIMAS 

37  10 

10*  29 

6030 

SP 

3P 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

8*3* 

01 

LAS  ANIMAS 

37  15 

10*  20 

37*6 

MID 

HID 

8*9* 

02 

01 

SAN  MIGUEL 

37  50 

107  53 

9660 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

TROY  1  SE 

e-frB 

LAS  ANIMAS 

37  06 

103  19 

5*60 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

1*98 

LAKE 

39  OS 

106  16 

9170 

8A 

8A 

BA 

MRS.    JUDITH  A.  BLAKE 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8901 

01 

LAKE 

39  03 

106  19 

9300 

7A 

TWO  BUTTES  1  NW 

8910 

01 

102  2* 

*075 

*P 

6P 

URAVAN 

99*0 

0  2 

MONTROSE 

38  22 

108  ** 

501  3 

9P 

SF 

UNION  CARBIDE  CORP 

VALLECI TO  DAM 

9  ■-82 

0  2 

LA  PLATA 

37  22 

107  39 

7650 

39 

9P 

5P 

U  S  BU'*  RECLAMATION 

VICTOR 

16*9 

01 

TELLER 

103  09 

9695 

9P 

9P 

SO.  COLORADO  POWER  CO. 

8722 

03 

KIT  CARSON 

39  18 

102  ** 

*500 

7  A 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

87*2 

03 

MINERAL 

37  48 

106  50 

6500 

7A 

:  h 

GEORGE  A  WINTZ 

WALDEN 

67S6 

04 

JACKSON 

*0  ** 

106  16 

6099 

3P 

9P 

D  M  DONOHOE 

WALSEN6URG  POWER  PLANT 

8781 

01 

HUERFANO 

3  7    3  7 

104  46 

6  2  2  1 

5P 

WALSENBURG  UTILITIES 

WATERDALE 

88  39 

04 

LARIMER 

40  25 

103  12 

5200 

5P 

SP 

P  H  BOOTHROYD 

WESTCLIFFE 

B93J 

01 

CUSTER 

18    0  8 

105  29 

7  860 

5P 

SP 

M  0  RANKIN 

WEST  MUDDY  RS 

8  96! 

02 

DELTA 

39  06 

107  31 

6*50 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

WETMORE  2  S 

8  9  8*. 

01 

CUSTER 

38  13 

105  06 

6575 

SP 

9P 

MRS  NETTIE  R  BREECE 

-  78  - 


CMTINUKO 


STATION 


white  rock 
wiocins  7  ■  - 
kILCOk  Ranch 

WINDSOR 

Ml  NIC*  PARK 

WOLF     -I  1  1    PASS  1  £ 


COUNTY 


PUEBLO 

WELD 

DELTA 

WELD 

GRAND 

MINERAL 


J7  92     104  07 

40  Of     104  11 

SI  99  I  107  )1 

40  2*     104  54 

J«  94     109  44 

17  29     104  47 


STATION  INDEX 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


WILLIAM  F  K.RUDC* 
EDWARD  H  EPPLE 
RAL*H  M  CLINE 
OT  WEST  SUGAR  CO 
h  l  «  PETERS 
COLO  DEM  OF  HIGHWAY 


WOLF  CREEK  PASS  4  » 
WOODLAND  PARK  •  NMI 
WHAT 
YAMPA 

YELLOW  JACKET  1NW 
YU*A 


COLO  DCPT   0*  MlOMWA' 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARLAN  A  HON 
FLOYD  M.MOWT&OM/Ar 
MM  CHARLES  0  WOOO 
YUMA  POLICE  DEPT 


J    DRAINAGE  CODE:    1 -ARKANSAS    2-COLORADO  1 -KANSAS  4 -PLATTE  S-RIO  GRANDE 


REFERENCE   NOT BS 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unleaa  olherwl 
Are  the  sums  of  the  negative  departure* 
and  speed*  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  ahowa  obaervatlon  limes  In  local  atandard  t 
and  Snow  on  Ground"  table  la  at  obaervatlon  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  Fi 
tlon"  Uble.  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  anowfall  lr 


>  any  Weather  Bureau  Office 

Monthly  degree  day  I 


^  For  th« 
Snowfall  and  Snow 


ir  montha  aoroe  obaervera  take  the  obaervatlona  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
aUtlona  anow  on  ground  values  are  at  9  |)  a.m.  .  M.S.T.  Data  In  the  "Extreme*  '  Lable.  "Dally  PreclpiU- 
G round"  table,  when  pubUahed,  are  for  the  14  hour*  ending  at  time  of  obaervatlon. 


lerwlae  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Uble 


WATER  EQUIVALENT  valuca  pubUahed  I 


■  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table 


e  obaervatlona;  consequently,  occasional  drifting  and  c 


t  of  anow.  aleet,  or  Ice 


■  of  local  variability  in  the  mow  pack  may  result  tn  apparent  L 


1  the  ground.    Sample*  for  obtaining  meae 


t  taken  from  differ  ml 


Entrlea  of  anowfall  In  the  "Cllmatologlcal  DaU"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table. 


r>  the  "Seas. 


al  Snowfall"  table.  Include  anow  and  a 


i  and  direction  from  t 
■  preceding  June  data 


<  poet  offlci 


NORMALS  for  all  stations  are  c  lima  to  logical  standard  normal*  baaed  on  the  period  1331-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  Auguat  1941. 

STATION  NAMES:      Figure*  and  letters  following  the  station  name,  auch  aa  12  SSW.  indicate  distance  In  mil 
SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  anowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  tl 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  tBSuea  of  this  bulletin. 
INTER  POL  AT  ED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Uble,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Cround"  Uble,  and  t 

No  record  In  the  "C  lima  to  logical  Dau"  Uble  and  the  "Daily  Temperature"  Uble  la  Indicated  by  no  entry. 
4     And  alao  on  an  earlier  date  or  dates. 
*♦     Highest  observed  one  minute  wlndapeed.    This  sUtion  la  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  faatcst  mile  dau. 

•     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  u 
// 


r  of  this  bulletin. 


I  Station  Index. 


Gage  la  equipped  with  a  windshield. 
Adjusted  to  a  full  month. 
Water  equivalent  of  snowfall  wholly  a 


partly  estimated,  using 


islng.  If  a 


i  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inchea  of  new  anowfall. 

i  than  10  days  record  la  missing.    See  "Dally  Temperature"  Uble  for  deUlled  dally  record.    Degree  day  dau,  U  carried  for  thla  eullon. 


t  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  pubUahed  I 


r  In  Hourly  Preclplutlon  DaU. ) 


R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  a 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR     ThU  entry  In  time  of  obaervatlon  column  In  SUtion  Index  means  after  rain. 
C     Recording  Rain  Cage  Station.    Hourly  precaution  value,  are  proce.aed  for  .pedal  purpoaea.  and  are  pubUahed  Uter  In  the  "Hourly  Preclplutlon  DaU"  bulletm    If  dally  amounU  are  published  In 
■•Cllmatofoncal  Dal."  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  -R".    Such  amounU  may  differ  from  amount.  publUhed  from  the  recording  gage  In 
the  "Hourly  Preclplutlon  Dau"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble.   OmUslon  of  daU  In  any  month  Indicate,  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  DaU"  Uble. 

S  Storage  precipitation  elation.    Preclplutlon  measuremenU,  made  at  irregular  Intervale  will  be  pubUahed  I 

SS  ThU  entry  in  time  of  obaervatlon  column  in  Sutlon  Index  means  observation  made  near  auneet. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  SUtion  Index  mean*  variable. 


■  in  "Preclplutlon  Data  from  Storage-Cage  Station*"  Bulletin. 


c  generally  exposed  I 


Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  * 


•  ahelter  located  a  few  feet  above  aod-covered  ground. 


,  thl.  reference  indicates  that  the  thermometen 


r  located  on  the  roof  of  a 


e  not  Hated  In  the  Uble., 


General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  de.crft.ed  in  the  publ: 

which  may  be  obUlned  from  the  Superintendent  of  Document..  Government  Printing  Office.  Washington.  D.  C.  imim, 


ml.slng  or  received  too  Ule  to  be  included  in  this  la.ue. 
MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 


^**_-,*.~-~ 

the  addreaa  ahown 


,  of  sub-Utlon.  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub.U.ion  BlMWrf  f«f  »!■  IteU,  W^.MaBlfcr 
'     .  .  IT-.   ,_^„.  rw_    -.-4—  \K  eMi.     These  taibUeatlon*  may  be  obUlned  from  the  Superintendent  ol  Documrnu  ■ 
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COLORADO 
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S.  su.i 

No.  ol  D,y» 

Max. 

Mln. 

a 
■ 

6 

3 

fl 

it 

I 

j 

9 
0 

1 

8 

SJ 

1 

8 

? 

1  t 
»i 

8 1 

M 

si 

1  | 
-.1 

•      •  # 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN     ~  01 

BRANSON 

83.3 

54.4 

68.9 

91 

28. 

37 

9 

17 

2 

0 

0 

0 

2.26 

.85 

23 

.0 

0 

4 

2 

0 

BuENA  VISTA 

191 

0 

0 

1 

0 

.60 

.24 

•  32 

10 

•  0 

0 

3 

0 

0 

CANON  CITY 

84. a 

57.5 

71.2 

Ul 

91 

25. 

44 

9 

7 

6 

0 

0 

0 

.72 

.  .40 

.23 

29. 

.0 

0 

3 

0 

0 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

ao.s 

50.9 

63.7 

1.0 

91 

24 

40 

9 

63 

2 

0 

0 

0 

2,56 

.97 

1.33 

17 

.0 

0 

6 

1 

1 

DELHI 

se. ' 

53.6 

71.2 

99 

24 

43 

9 

3 

IT 

0 

0 

0 

.36 

.26 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

EADS 

89.  5 

35.5 

72,0 

101 

24 

43 

9 

11 

1  7 

0 

0 

0 

.93 

-  .97 

.61 

18 

.0 

0 

2 

I 

0 

EvERSOLt-  RANCH 

75  ,  1M 

46 

9 

3 

18 

0 

0 

0 

2.64 

.  94 

22 

,0 

0 

6 

2 

0 

FORDER  «  S 

88,5m 

52.  OM 

70. 3M 

98 

24 

40 

9* 

10 

I* 

0 

0 

0 

.74 

.30 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

89.  5 

39.3 

74.4 

98 

23. 

40 

10. 

15 

1  9 

0 

2.57 

1.43 

19 

.0 

0 

3 

3 

1 

JOHN  MARTIN  DAM 

92.2 

37,3 

74.9 

104 

24 

43 

9 

6 

23 

0 

0 

0 

.39 

.21 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

KIT  CARSON 

91.2 

33.7 

72.5 

101 

24 

42 

6 

7 

22 

0 

0 

0 

.76 

.25 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

LA  JUNTA  MA  AIRPORT 

89.2 

73.4 

102 

24 

IT 

0 

0 

0 

.40 

,20 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAMAR 

89.9 

sels 

74.2 

.7 

104 

24 

43 

9 

9 

19 

0 

0 

0 

.92 

-  1.15 

.72 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

las  Animas 

91.6 

37,5 

74.6 

.0 

10) 

24 

45 

9 

4 

•  34 

•  1.11 

.18 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

LA  VETA 

76,8 

44.6 

60.7 

88 

30. 

38 

17» 

151 

0 

0 

0 

0 

.73 

.56 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

LEADV1LLE 

67.2 

33.7 

50,5 

-  ,9 

79 

24 

26 

6 

♦28 

1 0 

1.91 

.78 

.93 

26 

2.7 

3 

e 

4 

I 

0 

LIMON   10  SSW 

* 

7 

0 

0 

0 

1.03 

-  .76 

0 

» 

1 

0 

LIMON 

82!o 

48.4 

65.2 

93 

24 

37 

9 

62 

7 

0 

0 

0 

2.54 

.66 

8 

.0 

0 

3 

0 

NORTH  LAKE 

Tl.l 

36.3 

33.7 

78 

24 

30 

13. 

332 

0 

0 

5 

0 

3,96 

2,58 

.69 

18 

.0 

0 

9 

3 

0 

PALMER  LAKE 

29 

10 

0 

0 

0 

0 

.64 

0 

2 

0 

0 

PUEBLO  MB  AIRPORT  //R 

8T.7 

53.8 

70.8 

•  .3 

98 

24 

46 

3. 

5 

.70 

■  ,52 

.32 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

91.3 

55.6 

73.5 

1.6 

99 

24 

46 

9 

3 

21 

0 

0 

c 

.10 

-  1.16 

.04 

18 

,0 

0 

0 

0 

0 

RUSH  2  NNE 

83.2 

47.4 

65.3 

93 

28. 

36 

9« 

61 

5 

0 

0 

0 

.56 

-  1.14 

.20 

17 

,0 

0 

3 

0 

0 

RUXTON  PARK 

68.4 

34,8 

51.6 

76 

28 

28 

13 

394 

0 

0 

9 

0 

1.34 

.60 

17 

T 

0 

4 

I 

0 

Rye 

82.  8M 

46,  1 

64,  SM 

1 5 

39 

' 

66 

1 

0 

0 

0 

.64 

.34 

.0 

0 

2 

0 

0 

SALIDA 

78.* 

40. 8M 

59.  6M 

84 

28. 

35 

3 

157 

0 

0 

2,38 

1.61 

.73 

27 

.0 

0 

6 

2 

0 

SPRINGFIELD  T  MSN  // 

87.1 

56,4 

71.8 

9S 

24 

42 

9 

11 

13 

0 

0 

0 

.72 

.26 

6 

,0 

0 

3 

0 

0 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

63.6 

35.3 

49.5 

72 

28. 

27 

6 

460 

0 

0 

5 

0 

1.03 

.22 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

TACONY  10  SE 

88.7 

51.5 

70.1 

99 

24 

42 

6 

9 

16 

0 

0 

0 

1.29 

.62 

8 

,0 

0 

3 

1 

0 

TRINIDAD 

82.8 

54,7 

66.8 

91 

24 

45 

9 

14 

1 

0 

0 

0 

2.13 

•  60 

16 

•  0 

0 

6 

1 

0 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

84.2 

54,8 

69.5 

93 

24 

46 

9 

7 

0 

.95 

.25 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

twin  lakes  evaporation 

TmO  BUTTES  1  NW 

90.2 

36.0 

73.1 

98 

29. 

44 

6 

8 

20 

0 

0 

0 

.00 

-  1.93 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTOR 

66.0 

42,5 

54.3 

7* 

30 

33 

9* 

313 

0 

0 

0 

0 

1.22 

.39 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

MALSENBURG  POMER  PLANT 

8*.* 

51,4 

67,9 

91 

24 

42 

6 

16 

<6 

0 

0 

0 

.95 

.48 

lfl 

.0 

0 

3 

0 

0 

wFSTCl  TFFF 

76.7 

38,7 

ST. 7 

84 

29. 

30 

6 

211 

0 

0 

3 

0 

.79 

.33 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

hETMORE  2  S 

83.  5 

49.1 

66.3 

98 

13 

40 

6 

33 

2 

0 

0 

0 

1.59 

.65 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

66.3 

.2 

1.22 

-  .27 

.1 

•       •  • 

BASIN  02 

ALTENBERN 

82.2 

44.3 

63.3 

91 

28. 

33 

74 

81 

2 

0 

0 

0 

.26 

.13 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

ASPEN 

73,8 

38.9 

36.4 

83 

28. 

29 

13 

252 

0 

0 

3 

0 

1.05 

.39 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

BASALT 

80.5 

43,4 

62.0 

89 

28. 

34 

12 

102 

0 

0 

0 

0 

1.28 

.61 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

BERTHOUD  PASS 

55,7 

32.4 

44,1 

68 

29 

24 

13 

623 

0 

0 

1  7 

0 

2,66 

.57 

8 

6.0 

6 

6 

7 

2 

0 

BOND 

80.7 

40.9 

60.8 

92 

28 

32 

3 

126 

1 

0 

1 

0 

,62 

,08 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

BROMNS  PARK  REFUGE 

81.3 

40.2 

60.8 

91 

29* 

28 

it 

134 

2 

0 

6 

0 

.83 

.39 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

CEDAREDGE 

80,8 

49.6 

65.2 

.3 

90 

28 

42 

5 

49 

1 

0 

0 

0 

.61 

-  .33 

.12 

.  0 

0 

t 

0 

0 

CIMARRO" 

80.0 

37,5 

58.8 

87 

28 

28 

4* 

185 

0 

0 

5 

0 

.71 

.25 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

CL I  MAX  2  NW 

58.2 

34.1 

46.2 

70 

29 

23 

13 

359 

0 

0 

9 

0 

1,96 

.46 

20 

3.7 

0 

7 

0 

0 

COCHETOPA  CREEK 

73.1 

33,7 

53.4 

83 

26 

23 

4 

339 

0 

0 

11 

0 

1,38 

.33 

17 

.0 

0 

s 

0 

0 

COLLBRAN 

82.0 

46.9 

64.5 

1.3 

91 

19 

38 

24 

68 

l 

0 

0 

0 

.24 

-  .50 

.17 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

COLORADO  NAT  MON 

8-  .  8 

35,6 

70.2 

92 

29. 

33 

12 

17 

6 

0 

0 

0 

.11 

.05 

0 

0 

0 

0 

C0RTE2 

83.6 

46,5 

65.1 

,4 

90 

26. 

37 

8 

34 

3 

0 

0 

0 

.31 

-  .03 

.10 

10. 

.0 

0 

3 

0 

0 

77.6 

42.3 

60.0 

88 

27 

31 

13. 

160 

0 

0 

3 

0 

.16 

.05 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRESTED  BUTTE 

69,8 

35,3 

52.6 

.3 

78 

29* 

27 

6 

366 

0 

0 

8 

0 

1.93 

.50 

.46 

10 

.0 

0 

T 

0 

0 

DELTA  1  E 

17.7 

50,6 

69.2 

.4 

93 

26. 

42 

13* 

10 

13 

0 

0 

0 

.33 

-  .19 

.09 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

DILLON   1  E 

67.6 

30.7 

49.2 

•  ,3 

76 

23 

21 

6 

468 

0 

0 

20 

0 

1.09 

-  .11 

.44 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

80.2 

34.9 

57.6 

89 

29. 

23 

8 

*25 

0 

0 

13 

0 

.17 

.07 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

OURANGO 

81.8 

41,5 

61.7 

1.1 

89 

23 

30 

3 

109 

0 

0 

3 

0 

.43 

-  .42 

.  10 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

79.9 

38.9 

59.4 

88 

29 

29 

13 

169 

0 

0 

5 

0 

1.11 

.26 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

FORT  LEWIS 

76. 7M 

39. 7M 

58. 2M 

1.0 

84 

25 

30 

84 

198 

0 

0 

0 

.69 

-  .21 

.23 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

FRASER 

66.7 

27,1 

46.9 

-  2.8 

TS 

29* 

18 

6 

338 

0 

0 

26 

0 

1.33 

-  .08 

.32 

8 

.0 

0 

6 

0 

0 

FRUITA 

86.9 

30.5 

68,7 

-  .7 

93 

27 

39 

44 

19 

9 

0 

0 

0 

.03 

-  .41 

.02 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

GATEWAY  1  SW 

87.5M 

56. 4M 

72. OM 

96 

19 

45 

13 

0 

0 

0 

0 

.27 

.14 

26 

•  0 

0 

2 

0 

0 

GLENW000  SPRINGS  1  N 

82.7 

61,3 

62.0 

-  2.3 

92 

28. 

33 

17. 

106 

3 

0 

0 

0 

.44 

-  .75 

.14 

16. 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  wB  AP  //R 

86.  * 

57.6 

72.0 

,7 

93 

28 

49 

6 

4 

6 

0 

0 

0 

.13 

-  .29 

.06 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

87.3 

37,8 

72.6 

94 

28. 

4T 

13* 

2 

11 

0 

0 

0 

.14 

.08 

• 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GRAND  LAKE   1  NW 

67.8 

31.7 

49.8 

76 

28 

23 

6 

♦51 

0 

0 

17 

0 

1.45 

.35 

• 

T 

0 

5 

1 

0 

GRAND   LAKE   b  SSW 

67.7 

36.4 

52.1 

77 

28 

28 

13. 

383 

0 

0 

7 

0 

.83 

.22 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

GRAND  VALLEY 

86.9 

49.2 

68.1 

98 

28 

38 

3 

28 

10 

0 

0 

0 

.37 

.31 

8 

•0 

0 

1 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

73,9 

38.8 

56.4 

62 

26 

27 

2 

252 

0 

0 

3 

0 

.66 

-  .34 

.13 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

Gunnison 

7*. 7 

34.8 

54,8 

-  1.8 

63 

28. 

25 

4* 

300 

0 

0 

in 

0 

.44 

.12 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

hayden 

77.8 

41.2 

59.5 

69 

28 

28 

13 

172 

0 

0 

2 

0 

.40 

-  .81 

.20 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

hot  sulphur  sprs  2  sw 

73.1 

34,6 

53.9 

63 

28 

25 

* 

326 

0 

0 

10 

0 

.38 

-  .65 

,23 

6 

.0 

0 

t 

0 

0 

IGNACIO  1  N 

82.5m 

38. 8M 

60.7m 

-  1.1 

90 

27 

32 

6. 

126 

1 

0 

2 

0 

.07 

.03 

20 

•  0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minim  um 

Average 

Departure 
From  Normal 

• 

01 

a 

Date 

Lowest 

Data 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatesl  Day 

2 
a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max 

Mil. 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

ft 

ji 
A 

"1 

1.00  or  More 

St 
S,  < 

hi 

s» 
si 

KREMML ING 

78.  1M 

33.  OM 

55.  6M 

88 

29 

21 

6 

276 

0 

0 

14 

0 

.33 

•  12 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  CITY 

72.3 

39,0 

55.7 

85 

27 

29 

13 

274 

0 

0 

I 

0 

1.20 

.45 

8 

.0 

0 

5 

0 

0 

LITTLE  HILLS 

79.6 

35.9 

57.8 

89 

19 

22 

6 

214 

0 

0 

9 

0 

.18 

.07 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARVlNE 

74.1 

36.9 

55.5 

83 

30 

29 

6 

280 

0 

0 

7 

0 

.15 

.10 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

MAYBELL 

80.0 

40.9 

60.5 

90 

27 

27 

4 

149 

1 

0 

T 

0 

.22 

.19 

23 

.0 

0 

I 

0 

0 

MEEKER 

79.5 

41.3 

60.4 

88 

26* 

31 

5 

139 

0 

0 

1 

0 

.36 

.15 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

MEREDITH 

7J.5 

32.1 

52.8 

85 

28 

24 

4 

*59 

0 

0 

15 

0 

1.35 

.60 

10 

.0 

0 

4 

1 

0 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

82.3 

50.9 

66.6 

•  .8 

91 

25 

41 

8 

33 

4 

0 

0 

0 

1.36 

,66 

•  37 

30 

•  0 

0 

4 

1 

0 

MONTROSE  NO  2 

81.6 

50.5 

66.1 

-  1,2 

90 

20 

43 

13 

29 

1 

0 

0 

0 

.52 

,03 

.20 

8 

•  0 

0 

1 

0 

0 

NORTHDALE 

80. <> 

40.7 

60.6 

•  .1 

87 

28. 

30 

8 

135 

0 

0 

1 

0 

,16 

-  ,42 

.10 

29 

•  0 

0 

1 

0 

0 

NORWOOD 

77.0 

42.2 

59.6 

86 

25 

33 

5 

156 

0 

0 

0 

0 

1.81 

.97 

.42 

29 

.0 

0 

7 

0 

0 

OURAY 

73.1 

45,0 

59.1 

81 

28. 

38 

13 

176 

0 

0 

0 

0 

1.40 

.43 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

PAGOSA  5PRING5 

76.8 

37,8 

57.3 

87 

25 

28 

3 

223 

0 

0 

5 

0 

1.10 

•  33 

29 

•  0 

0 

4 

0 

0 

PAL  I SADE 

88.3 

58,1 

73,2 

97 

27* 

46 

4 

0 

13 

0 

0 

0 

•  17 

•  .34 

.10 

8 

•  0 

0 

1 

0 

0 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

71.8 

32.6 

52.2 

80 

28. 

23 

3 

376 

0 

0 

20 

0 

1.32 

.35 

8 

.0 

0 

6 

0 

0 

PAONIA 

82.2 

48.4 

65.3 

91 

28 

39 

3 

47 

l 

0 

0 

0 

.65 

.40 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

PARADOX 

87.* 

48,0 

67.7 

97 

15 

41 

14. 

20 

10 

0 

0 

0 

.08 

.04 

26< 

■  0 

0 

0 

0 

0 

PITKIN 

68,2 

29,9 

49.1 

77 

25 

23 

13ft 

469 

0 

0 

23 

0 

2.30 

1.39 

.70 

16 

•  0 

0 

7 

1 

0 

POwDERHORN 

6*.  8 

29.1 

47.0 

77 

25 

14 

i 

534 

0 

0 

23 

0 

.14 

.11 

21 

•  0 

0 

1 

0 

0 

RANGELY 

85.6 

46.5 

66.1 

96 

27 

35 

5 

43 

9 

0 

0 

0 

.06 

.06 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

R  I  CO 

70.1 

33,3 

51.7 

78 

28. 

26 

3« 

391 

0 

0 

1  7 

0 

1.53 

.34 

.60 

30 

.0 

0 

6 

1 

0 

RIFLE 

83.6 

45.3 

64,5 

.0 

90 

25ft 

36 

6 

58 

3 

0 

0 

0 

.10 

-  ,59 

.06 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SILVERTON 

69.0 

33.2 

51.1 

1.* 

78 

23 

25 

2 

410 

0 

0 

13 

0 

1.61 

.20 

.38 

20 

.0 

0 

7 

0 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

75. 8M 

34, 3M 

55.  1M 

•  .4 

86 

27 

25 

13ft 

290 

0 

0 

10 

0 

.51 

•  1.05 

.18 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

65.2 

34.1 

49.7 

75 

26 

29 

7« 

452 

0 

0 

10 

0 

1.30 

.30 

17 

•  0 

0 

6 

0 

0 

TELLURIOE 

72.5 

36.1 

54.3 

.9 

81 

25 

28 

13 

315 

0 

0 

6 

0 

1.28 

.06 

.35 

30 

.0 

0 

5 

0 

0 

URAVAN 

89.3 

54,4 

71.9 

96 

26 

47 

2* 

0 

16 

0 

0 

0 

.25 

.09 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALLECITO  DAM  // 

74.7 

39.6 

57.2 

83 

25 

31 

3 

228 

0 

0 

4 

0 

2.00 

,56 

27 

•  0 

0 

4 

2 

0 

YAMPA 

71.7 

39.0 

55.4 

79 

28* 

28 

13 

280 

0 

0 

5 

0 

.29 

.09 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

YELLOW  JACKET  1NW 

79. 6M 

47. 6M 

63.6M 

88 

19 

37 

8 

62 

0 

0 

0 

0 

.63 

,63 

26 

•  0 

0 

1 

1 

o 

DIVISION 

59.2 

-  .9 

.75 

-  .18 

.1 

ft       ft  ft 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

akron  faa  airport 

81.0 

51.7 

66,4 

94 

28ft 

36 

9 

78 

7 

0 

0 

0 

3.54 

1.06 

8 

.0 

0 

3 

2 

bonny  dam 

83,6 

53.7 

68.7 

97 

25 

40 

9* 

41 

8 

0 

0 

0 

2.20 

.39 

27 

•  0 

0 

0 

0 

Burlington 

82.9 

55.2 

69.1 

-  .3 

96 

24 

41 

8 

41 

7 

0 

0 

0 

1.87 

-  ,65 

1.10 

5 

.0 

0 

1 

1 

CHEYENNE  wells 

85.9 

52.8 

69.4 

-  .7 

99 

24 

39 

8 

38 

14 

0 

0 

0 

.74 

-  1.56 

.21 

26ft 

•  0 

0 

0 

0 

flagler  2  nw 

86.1 

51.1 

68.6 

99 

24 

37 

42 

13 

0 

0 

0 

•  86 

.40 

18 

•  0 

o 

o 

0 

HOLYOKE 

85.2 

53,0 

69.1 

.6 

97 

24 

36 

9 

38 

1 1 

0 

0 

0 

4.27 

.90 

1.86 

8 

.0 

0 

3 

1 

STRATTON   3  NE 

85.6 

54,8 

70.2 

99 

24 

41 

9 

33 

14 

0 

0 

0 

2.08 

1.05 

7 

.0 

0 

1 

1 

WRAY 

86.6 

54,5 

70.6 

1.2 

99 

25 

37 

6 

24 

12 

0 

0 

0 

4,43 

1.86 

2.*7 

8 

.0 

0 

2 

2 

YUMA 

83.3 

53.7 

68.5 

99 

24 

39 

9 

32 

10 

0 

0 

0 

3.97 

1.35 

2.82 

8 

.0 

0 

1 

1 

division 

69.0 

,4 

2,66 

.13 

.0 

ft      ft  ft 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  0* 

ALLENSPARK 

69.0 

39.1 

54.1 

81 

29 

26 

6 

322 

0 

0 

2 

0 

1.05 

.60 

8 

.0 

0 

1 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

70.* 

33.6 

52.0 

77 

28ft 

24 

4 

383 

0 

0 

1  3 

0 

.52 

.22 

10 

.0 

0 

0 

0 

BAILEY 

76.5 

38,0 

57,3 

90 

25 

28 

13 

224 

l 

0 

5 

0 

1.00 

.25 

22 

•  0 

0 

0 

0 

BOULDER 

81.4 

53,6 

67,5 

•  0 

95 

28 

42 

9 

54 

6 

0 

0 

0 

1.54 

-  .35 

.80 

8 

•  0 

0 

1 

0 

BRIGGSDALE 

84.3 

45.8 

65,1 

101 

29 

34 

5 

63 

9 

0 

0 

0 

3.23 

1.37 

8 

.0 

0 

3 

1 

BYERS 

84.9 

48.4 

66,7 

•  .6 

97 

24 

38 

9 

48 

10 

0 

0 

0 

1.22 

•  .36 

.76 

8 

.0 

0 

1 

0 

CARIBOU  RANCH 

67,7 

40.2 

54.0 

82 

29 

30 

12ft 

329 

0 

0 

3 

0 

1.40 

.80 

7 

.0 

0 

1 

0 

CASTLE  ROCK 

81.1 

45.7 

63.4 

91 

28* 

38 

9 

76 

4 

0 

0 

0 

1.12 

.35 

18 

•  0 

0 

0 

0 

CHEE5MAN 

78.4 

43.0 

60.7 

-  1.4 

87 

29 

37 

2 

128 

0 

0 

0 

0 

2.50 

1.37 

.78 

18 

•  0 

0 

I 

0 

cherry  creek  dam 

84. 4M 

47, 6M 

66.0M 

95 

29« 

38 

9 

50 

8 

0 

0 

0 

.99 

.35 

7 

•  0 

0 

0 

0 

DENVER  WB  AIRPORT  //R 

79.7 

49.5 

64.6 

-  1.9 

93 

28. 

41 

6 

82 

4 

0 

0 

0 

1.41 

-  .03 

.55 

8 

•  0 

0 

1 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

79.8 

56,6 

68.2 

.1 

93 

24 

44 

9 

53 

5 

0 

0 

0 

1.29 

.02 

.63 

8 

•  0 

0 

1 

0 

ELBERT 

78.7 

43.1 

60.9 

89 

28 

35 

12 

126 

0 

0 

0 

0 

.93 

.18 

30 

•  0 

0 

0 

0 

ESTES  PARK 

72. 7M 

41, OM 

56. 9M 

•  6 

82 

27 

31 

6 

241 

o 

o 

I 

0 

1.00 

-  .72 

.30 

8 

•  0 

0 

1 

0 

EVERGREEN 

75.6 

40,7 

58.2 

86 

29ft 

31 

6 

205 

0 

0 

I 

0 

1.65 

.65 

8 

.0 

0 

1 

0 

FAIRPlAY  NO.  2 

FORT  COLLINS 

78,8 

50.7 

64,8 

-  .1 

93 

28 

41 

9ft 

79 

4 

0 

0 

0 

1.60 

-  .13 

.95 

e 

.0 

0 

1 

0 

FORT  LUPTON   1  N 

82.2 

47.4 

64,8 

96 

28 

39 

10 

63 

7 

0 

0 

0 

1.43 

.01 

i.oo 

8 

.0 

0 

1 

FORT  MORGAN 

81,9 

53.0 

6  7,5 

95 

29 

39 

9 

62 

7 

0 

0 

0 

2.67 

.94 

2.13 

8 

.0 

0 

1 

GEORGETOWN 

70,1 

42.6 

56.4 

84 

27 

33 

6 

253 

0 

0 

0 

0 

1.20 

.70 

7 

•  0 

0 

1 

GRANT 

70.2 

36.0 

53.1 

78 

24 

29 

13ft 

352 

0 

0 

6 

0 

.97 

.17 

17ft 

.0 

0 

0 

GREELEY 

81.5 

51.9 

66.7 

-  .6 

95 

30* 

43 

9ft 

61 

Q 

2.70 

1.28 

1.85 

8 

•  0 

0 

1 

GROVER   10  W 

79.5 

49.4 

64.5 

-  .1 

92 

29, 

39 

6 

82 

3 

0 

0 

0 

3.67 

1.64 

1.32 

8 

.0 

0 

4 

IDAHO  SPRINGS 

72.3 

41.5 

56.9 

-  .6 

84 

24 

33 

6 

238 

0 

0 

0 

0 

1.79 

.37 

,68 

8 

•  0 

0 

1 

JONES  PASS  2  E 

60.2 

32.0 

46.1 

68 

27* 

26 

13* 

560 

0 

0 

13 

0 

1.44 

.33 

8 

.0 

0 

0 

JULESBURG 

84.  1M 

56. 1M 

70. 1M 

.8 

98 

20 

37 

9 

33 

0 

0 

0 

5.95 

3.17 

2,00 

24 

.0 

0 

4 

KA  SSLER 

82.6 

52.4 

67.5 

-  .4 

94 

24 

42 

6 

42 

5 

0 

0 

0 

1.65 

.14 

,68 

8 

•  0 

0 

1 

KAUFFMAN  4  SSE 

80.1 

48.3 

64.2 

91 

28, 

33 

9ft 

83 

4 

0 

0 

0 

3.83 

1.55 

8 

•  0 

0 

3 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

71.1 

38.1 

54.6 

80 

28 

31 

4 

306 

0 

0 

1 

0 

1.28 

.42 

17 

•  0 

0 

0 

LAKEWOOD 

80.4 

51.4 

65.9 

-  2.3 

91 

29ft 

42 

9 

55 

3 

0 

0 

0 

1.53 

.11 

1.19 

8 

•  0 

0 

1 

LONGMONT  2  ESE 

79.8 

48.5 

64.2 

-  1.4 

93 

29ft 

39 

6 

90 

6 

0 

0 

0 

1.60 

.15 

1.05 

8 

•  0 

0 

1 

NEW  RAYMER 

82.1 

49.6 

65.9 

95 

28 

36 

9ft 

62 

6 

0 

0 

0 

3.15 

1.56 

8 

.0 

0 

2 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Continued    
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Temperature 

Proclpltatlon 

a 

0>  a 
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>  .3 
<S 

Average 

Minimum 

|i 
e 
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S 

• 
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3 

• 

a 

t 
1 

i 

a 

No.  ol  Days 

8 

1 

I 
z 

6 

fi 

<s 

I 
I 

o 

• 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mm. 

3 

■3n 
11 
!j 

it 

a 

J 

e 

2 

0 

s* 

{ 

s 

8 

§ 

<  t 
.  J 
83 

.»! 

si 

•| 
Si 

:1 

PARKER   9  E 

81.3 

48,  1 

64.7 

91 

28 

38 

2 

64 

3 

0 

0 

0 

.92 

• 

.57 

.36 

15. 

eO 

0 

4 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

70.4 

37.0 

53.7 

82 

27 

23 

6 

332 

0 

0 

6 

0 

1.99 

.69 

8 

.0 

0 

5 

2 

0 

SEDGWICK  5  S 

82.1 

53.7 

67,9 

9* 

28 

36 

9 

47 

7 

0 

0 

0 

4.1  1 

2.31 

8 

•  0 

0 

5 

2 

1 

SPICER 

69.1 

35.3 

52.2 

78 

27 

24 

13 

375 

0 

0 

12 

0 

.41 

.63 

.13 

10 

•  0 

0 

2 

0 

0 

STERLING 

81.1 

52.* 

66,8 

-  .6 

95 

30* 

35 

9 

67 

5 

0 

0 

0 

3.30 

.72 

1.90 

a 

.0 

0 

4 

1 

1 

wALDEN 

71.8 

35.  1 

53,5 

83 

30 

25 

13. 

341 

0 

0 

10 

0 

.32 

.14 

It 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HATERDALE 

79,9 

47,0 

63,5 

.5 

9* 

28« 

39 

6 

88 

s 

0 

o 

0 

1.47 

.41 

.73 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

WIGGINS  7  SW 

85.  1 

48,5 

66,8 

97 

28 

38 

6 

42 

9 

0 

0 

0 

2.55 

1.96 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

61.5 

-  1,7 

1.86 

.15 

.0 

•       •  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  WB  AIRPORT  R 

76.8 

41.3 

59.1 

-  .9 

86 

25 

32 

4 

171 

0 

0 

1 

0 

.72 

.23 

.19 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

BlAnCA 

77,3 

39.5 

58.4 

83 

25 

30 

4  . 

192 

0 

0 

3 

0 

1 . 84 

,88 

21 

•  0 

0 

5 

1 

0 

CENTER 

75.6 

40,1 

57.9 

83 

29* 

33 

4. 

206 

0 

0 

0 

0 

.29 

.09 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEL  NORTE 

74.0 

42.2 

58.1 

-  1.0 

82 

25 

36 

8* 

200 

0 

0 

0 

0 

•  5  1 

.08 

•  15 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

75,9 

42.4 

59,2 

85 

25« 

35 

8 

169 

0 

0 

0 

0 

,98 

.57 

10 

.0 

0 

2 

I 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

68.6 

30.1 

49.4 

-  1.3 

80 

27 

20 

3 

464 

0 

0 

23 

0 

.95 

.05 

.30 

8 

.0 

0 

5 

0 

0 

MANASSA 

76.2M 

M 

M 

84 

25 

33 

e» 

0 

0 

0 

0 

.82 

.34 

.18 

22e 

.0 

0 

5 

0 

0 

MONTE  VISTA 

78.5 

42.7 

60.6 

87 

29* 

36 

4* 

132 

0 

0 

0 

0 

.49 

.21 

IT 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAGUACHE 

76.8 

41.5 

59.2 

85 

25 

33 

11* 

169 

0 

0 

0 

0 

.47 

.14 

•  16 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 

71.0 

31.4 

51.2 

80 

27e 

22 

3 

405 

0 

0 

21 

0 

1.72 

•  30 

30 

.0 

0 

5 

1 

0 

WOLF  Creek  PASS  1  E 

60.3 

37.1 

48.7 

69 

25 

31 

4 

483 

0 

0 

4 

0 

1.98 

.80 

11 

T 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

56.2 

-  .7 

.98 

.32 

T 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,    104*  ON   THE   24TH  AT  2  STATIONS 
LOWEST  TEMPERATURE,     14*  ON  THE  5TH  AT  POWDERHORN 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,      5. 95   INCHES  AT  JULESBURG 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,      .00   INCH  AT   TWO  BUTTES  1  NW 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,      2.88   INCHES  ON  THE  8TH  AT  FLEMING  1  S 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,     6.0  INCHES  AT  8ERTH0UD  PASS 

GREATEST  REPORTED  OEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,     6   INCHES  ON  THE  8TH  AT  BERTHOUD  PASS 


See  Rolerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

COLORADO 
JUNE  196. 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1   [  2  |  3 

4   1   S  ] 

6 

7  | 

8  1 

9 

10 

11  ; 

12 

13  14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23  24 

25  26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

AMY 

• 

•  10 

.10 

.10 

.15 

.18 

•  13 

AROYA  6  NE 

.06 

•  10 

•  05 

,28 

.02 

•  13 

•  03 

•  09 

AVER  RANCH 

•  01  T 

,05 

x 

T 

•  01 

* 

,05 

.5^ 

T 

•  Oi 

BRANDON 

*62 

,05 

*  tf 
• 

BRANSON 

2. it, 

.27 

.08 

•  08 

02 

■  38 

.  S  [ 

•  85 

*  08 

buEna  vista 

- 

.17 

.32 

.05 

.12 

•  07 

•  05 

.0! 

BUTLER  RANCH 

.75  .25 

.  55 

.  1 1 

•  04 

■  12 

•  H 

CANON  CITY 

T 

•  2  3 

T 

COLORAOO  SPRINGS  WB  AO 

2,56 

•  0? 

.01 

,03 

•  01 

.01 

f 

,21 

^04 

1,53 

•  01 

T 

y 

y 

,27 

01 

* 

DELHI 

*  ' 

T 

•  08 

.28 

DOMERTV  RANCH 

.08 

•  14 

•  10 

,48 

•  34 

.61 

y 

EVERSOLL  ranch 

2*84 

•  20 

•  36 

•  22 

,41 

•  64 

•  94 

FORDER  8  S 

.  »* 

.  C  i 

,  08 

.02 

T 

•  5C 

I 

J 

FOUNTAIN 

\\ 

•01 

.01 

T 

.21 

.16 

.44 

.31 

FOWLER 

.  30 

.45 

GARDNER 

•  *| 

•  12 

•  SO 

•  1< 

•  09 

•  27 

• 

y 

GUPFEY  10  SE 

1*37 

J 

J 

•  28 

T 

y 

•  1 1 

•  1! 

T 

T 

•  83 

HASHELL 

.53 

.01 

•  02 

.02 

,07 

,20 

•  04 

•  06 

•02 

•  03 

.06 

HOLLY 

• 

1.43 

•  51 

.63 

JOHN  MARTIN  DAP 

03 

* 

•  02 

03 

.21 

•  OT 

62 

7 

"?0 

,  3( 

•  12 

KIT  CARSON 

*T6 

•  25 

02 

"  09 

_ 

•  02 

,0! 

T 

•  07 

■  05 

06 

.  1  5 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

.40 

•  02 

T 

•  16 

y 

•  02 

.20 

LAMAR 

.10 

T 

•  72 

T 

.10 

T 

LAS  ANIMAS 

02 

* 

"  * 

18 

* 

•  6 

06 

* 

T 

"  j* 

58 

15 

LEADvlLLE 

1.91 

,01 

•  15 

•  41 

.02 

y 

•  02 

•  04 

•  01 

.09 

.  12 

•02 

•  93 

•  02 

•  06 

•  0 1 

LIME  3  SE 

LIMON   10  SSW 

_ 

.63 

•  04 

.16 

•  10 

.10 

LIMON 

2  Si 

T 

•  03 

T 

,86 

■  01 

•  13 

,09 

.13 

•  58 

.63 

NORTH  LAKE 

3*9* 

.04 

,03 

.45 

■  36 

.50 

•  24 

•  69 

■  03 

•  33 

•  60 

.02 

•  23 

.  06 

•  30 

.06 

ORDwAY 

•  18 

•  20 

.07 

PALMER  LAKE 

.64 

.01 

•  12 

T 

.03 

.04 

■  35 

.07 

PENROSE  3 

IS 

•  20 

.19 

•  20 

.55 

PUE9L0  WB  AIRPORT  //R 

T 

T 

.  1  rv 

•  01 

•  03 

.32 

y 

•OT  ,0T 

•  0  \ 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

35 

,01 

,01 

.10 

,03 

•  09 

T 

y 

■  11 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

1 16. 

•  16 

ROCKY  FORD  2  ESE 

.10 

•  03 

•  01 

T 

y 

y 

•  04 

•  02 

RUSH  Z  NnE 

•  * 

•  10 

•  03 

.0* 

.06 

.11 

.02 

.20 

huxton  park 

•** 

*  3 

,05 

" 

■  13 

,60 

■  65 

,0? 

•  01 

.05 

•  01 

.02 

•  10 

x 

y 

T 

•  34 

T 

SALIDA 

2.31 

T 

T 

,02 

•  22 

y 

•01 

•  23 

•  05 

•  20 

•  1! 

•  69 

.71 

•  06 

SPRINGFIELD 

.53 

.19 

.  3 1 

.03 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

.23 

.19 

.24 

•  06 

5T0NINGTON 

2*17 

•  *7 

■  16 

•  22 

•  92 

•  03 

•  22 

•  19 

sugar  loaf  reservoir 

l!°3 

.05 

•  02 

•  15 

.  1 1 

•  22 

•  02 

y 

•  04 

•  OE 

•  07 

•  07 

y 

•  01 

•  05 

.03 

•  02 

.  0* 

TACONV  10  SE 

T 

,62 

•  08 

.05 

■  04 

•  11 

•  36 

•  05 

TRINIDAO 

ilia 

.07 

T 

.16 

T 

.80 

.14 

T 

.22 

.  32 

T 

.*2 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

.95 

.  18 

•  25 

.» 

.09 

.03 

.03 

T  T 

.19 

TROY   1  SE 

.80 

,22 

•  02 

.11 

•  39 

.03 

.07 

y 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

.05 

.01 

T 

•  19 

.01 

T 

•  02 

•  02 

T 

.01 

.02 

TWO  BUTTES  1  NW 

or 

VICTOR 

1.22 

•  39 

y 

•  25 

•  IT 

•  09 

•  26 

•  06 

WALSENBURG  POwER  PLANT 

.95 

•  21 

•  10 

.02 

•  48 

T 

y 

T 

•  03 

.  02 

•  OT 

T 

WESTCLIFFE 

•  Vi 

•  35 

.02 

.22 

.12 

•  01 

•  03 

.04 

WETHORE  2  S 

T 

T 

.04 

•  15 

T 

T 

.03 

•  34 

.11 

.65 

•  2T 

T 

«  • 

COLORADO  ORAINAGF 

BASIN  02 

ALTENBERN 

.04 

,08 

.13 

•01 

AMES 

*~; 

*  w 

03 

* 

01 

•  OT 

•  30 

10 

* 

■  96 

.23 

1 "  0* 

*?A 

04 

* .  - 

*04 
* 

•  1  3 

* 

*01 
• 

•  03 

7 

,05 

BASALT 

i*2a 

1 

- 

01 

•  05 

• 

.4  1 

BERTHOUO  PASS 

2.*6 

'  jT 

*05 

0  3 

•03 

*  16 

05 

02 

0! 

•  2T 

02  07 

0  7 

BLUE  "ESA  DAM 

T 

.23 

.01 

•  14 

.32 

.20 

•  04 

•  04 

• 

.01 

.01 

BOND 

* 

* 

•  01 

' 

•  0 

.02 

80NHAM  reservoir 

1*2* 

*  16 

y 

•  1 1 

•  21 

y 

,5T 

•  OT 

,09 

BRECKENR IDGE 

2*03 

* 

* 

* 

•  02 

I 

•  OT 

•  03 

.21 

BROWNS  PARK  REFuGF 

.83 

y 

,59 

*01 

j 

.05 

y 

18 

y 

T 

CEDAREDGE 

■*] 

.12 

•  02 

.06 

•  05 

T 

.03 

.03 

•  06 

.04 

CIMARRON 

,25 

•  18 

•  20 

CLIMAX  2  NW 

1  *9( 

•  03 

•  02 

•  33 

•  35 

•  01 

■  15 

•  04 

.02 

,48 

•  02 

,11 

•  19 

.  22 

COCHETOPA  CREEK 

1  '  3S 

,12 

.18 

•  35 

•  06 

,07 

•  30 

•  06 

.  15 

COLLBRAN 

•  24 

•  IT 

•  04 

y 

•  03 

COLORADO  NAT  MON 

*i! 

.05 

•  04 

•  02 

CORTEZ 

10 

•  10 

09 

•  03 

,09 

T 

,03 

*01 

y 

_ 

0* 

y 

T 

•  03 

•  03 

y 

CRESTED  BUTTE 

1*93 

,28 

*0* 

46 

*16 

•  26 

•  IT 

•  27 

.21 

y 

•  OT 

DELTA  1  E 

.33 

x 

? 

•  07 

,08 

•  09 

.05 

DILLON  1  E 

1 ,0e 

.03 

.4* 

T 

.22 

T 

T 

T 

.03 

.15 

.10 

T 

.08 

.04 

T 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

•  05 

04 

OOLOPE  S 

60 

* 

• 

,09 

•  2  J 

DURANGO 

.43 

n 

04 

_ 

_ 

_ 

_ 

* 

* 

_ 

.03 

EAGLE  FAA  AlwPORT 

1.11 

0* 

*  16 

01 

19 

10 

0? 

* 

*  19 

electra  lake  //r 

1  •  3 

,18 

.02 

.15 

.16 

.07 

.15 

.95 

.45 

FORT  LEWIS 

25 

• 

•  20 

1  *33 

* 

_ 

- - 

* 

- 

* 

• 

_ 

_ 

•  01 

- 

* 

*  01 

• 

04 

? 

.24 

FRUITA 

T 

* 

T 

GATEWAY   l  Sw 

.27 

_ 

* 

02 

_ 

GLENMOOD  SPRINGS  I  N 

•** 

.1* 

.14 

.07 

.09 

Grand  junction  wb  ap  //r 

• 

05 

01 

01 

y 

.06 

GRAND  JUNC T I ON  6  ESE 

GRAND  LAKE    I  NW 

U*5 

•  » 

oj 

• 

.  - 

.04 
•  03 

ftfl 

01 

0? 

GRAND  LAKE  6  SSW 

.85 

* 

*  13 

*  08 

*02 

*  1  7 

*  0  1 

*01 

'  j  * 

T 

*  0 1 

GRAND  VALLEY 

.31 

.06 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

■ 

•  01 

•  01 

•  0 

* 

GuNN I  SON 

*  10 

- 

05 

*  1 2 

*  05 

*  10 

02 

y 

HAMILTON 

\  12 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

.10 

T 

HAYDEN 

•*o 

•  20 

.01 

•  03 

•  05 

.07 

•  06 

HOT   SULPHUfc  SPRS  2  Sw 

.58 

.05 

.23 

.05 

.02 

.07 

T 

•  06 

.05 

•05 

T 

IGNACIO   1  N 

.07 

T 

.03 

.02 

KREMMLING 

.33 

.02 

.05 

.12 

•  09 

T 

.05 

T 

1.20 

•  *5 

.„ 

T 

T 

.20 

.10 

•  20; 

LITTLE  DOLORES  5  NE 

•  53 

.18 

.27 

T 

T 

.08 

LITTLE  MILLS 

.18 

,04 

.05 

•  07 

.02 

MANCOS 

.52 

.06 

.03 

.06 

.35 

MARVINE 

.15 

.05 

..0 

T 

T 

Smnt 

ocrtai  loUowing  Station 

Indn. 

DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


4      5  6 


8  9 

10  |  11 

.02  .01 

•  40 

!*o 

.05 

.  1 1 

.06 

.20 

.04 

.20 

.06  T 

•  02 

T 

.02 

.2' 

.0' 

.04 

.16 

.10 

T 

.33 

.12 

.1) 

.12 

•  40 

10  |  II  |  12     13  |  «     »      16  !  17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  I  27    28  i  29  I  30  31 


MAV6ELL 
MEEKER 
MEREDITH 

MESA  VER0E  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 

MONTROSE  NO  2 
NORTMOALE 
NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE 

PALISADE  LAKES  6  SSF 

PA0N1A 

PARADOX 

PARSHALL   10  SSE 

PITKIN 

PLACERVILLE 

POwDERHORN 

PYRAMID 

RANGELV 

RICO 

RIFLE 

SARGENTS 

SHOSHONE 

SILVERTON 

STEAMBOAT  SPRINGS 

TACOMA 

TtVLOR  PARK 

TELLURIOE 

URAVAN 

VALLECITO  DAM 

WINTER  Park 

wOLF  CREEK  PASS  4  W 

YAMPA 

YELLOW  JACKET  1NW 


AKRON  FAA  AIRPORT 
BONNY  DAM 
BURLINGTON 
CHEYENNE  WELLS 
FLAGLER  2  Nw 

Fleming  i  s 

GENOA  1  w 
HOLYOKt 
IOALIA 
LEROY  7  HSW 

OTIS  II  NE 

STRATTON  3  NE 

VONA 

WRAY 

YUMA 


1.36 
.3" 

.92 
.16 

i.ai 

1.40 
1.10 


.14 

.21 

.06 

1.53 
.10 

1.22 
.56 

1.61 

.51 
1.59 
1.30 

1.2a 

.25 

2.00 
2.00 
1.94 
.29 
.63 


.10  .10 


.43 
.04 


!o9 


4.«6 
2, OA 
2.33 
4.43 
3. 97 


2.36 

1.63 
.32 
.16 
2.4' 
2.B2 


ALLENSPARK 

1.05 

T 

.60 

.16 

T 

T 

.10 

1". 

ANTERO  RESERvOIC 

.52 

.06 

.01 

.  ■ : 

.22 

.16 

.01 

.01 

.03 

.01 

7 

BAILEY 

1.00 

.22 

.03 

.06 

.05 

.07 

.08 

.09 

T 

.23 

.14 

.01 

BOULDER 

1.54 

.02 

.01 

.80 

.15 

T 

7 

.07 

.15 

.02 

.  '  1 

.24 

T 

•  04 

BRIGGSDALE 

3.23 

.74 

1.3)7 

.21 

.71 

•  U 

.07 

.  ; 

ByERS 

1.22 

T 

.76 

T 

.02 

.08 

.  i 

.2' 

.07 

CARIBOU  RANCH 

1.40 

.80 

•20 

.03  .05 

.06 

.03 

.23 

CASTLE  ROCK 

1.12 

.07 

.27 

T 

.09 

.12 

.05 

.17 

CHEESMAN 

2.50 

.16 

T 

.IT 

.10 

.12 

•02. 

.78 

.03 

.11 

T 

.39 

.02 

•  2B 

.32 

CHERRY  CREEK  DAM 

.99 

.35 

.27 

.06 

.03 

.09 

>(  1 

.01 

T 

T 

.10 

.02 

DENVER  WB  AIRPORT  //R 

l.»l 

T 

T 

.22 

.55 

T 

.02 

.11 

•  14 

T 

.02 

.03 

T 

.18 

T 

.06 

.  M 

DENVER  WB  CITY  R 

1.29 

.23 

.63 

•  04 

.01 

.03 

.07 

7 

.04 

.19 

.03 

T 

EASTONVILLt   1  NNW 

.'9 

T  .09 

.08 

.05 

T 

.09 

.04 

•  08 

.07 

.29 

EASTONVILLE  2  NNt 

.67 

.08 

.06 

.03 

.03 

.13 

.34 

EASTONVILLt  6  WS. 

2.99 

2.48 

.39 

.12 

Elbert 

.93 

.14 

.17 

•  07 

.14 

.0" 

.15 

.1) 

ELBERT  3  NW 

1.06 

.02 

T 

.21 

.08 

.12 

.19 

.05 

.43 

ELBERT  3  SE 

•  86 

.16 

.30 

.40 

ELBERT  4  SSW 

.77 

.03 

.15 

.07 

.10 

•  20 

ELBERT  5  Sw 

1.65 

T 

.20 

.26 

•  44 

.10 

.23 

•  40 

ELBERT  9  Sw 

1.37 

.18 

.13 

.!! 

,29 

.33 

ESTE5  PARK 

1.00 

.03 

.50 

.  1 

.03 

T 

T 

.23 

.07 

.01 

.01 

•02 

.01 

EVERGREEN 

1.65 

.65 

•  04 

.06 

.12 

.14 

.35 

.05 

•  11 

•  IS 

FAIRPLAY  // 

FAIRPLAV  NO.  2 

FORT  COLLINS 

: 

T 

.95 

•  07 

.04 

T 

T 

.07 

.10 

.21 

.03 

.02 

.02 

.  ■ 

T 

T 

T 

T 

T 

FORT  LuPTON  1  N 

1.43 

1.00 

.01 

T 

.12 

•  13 

.10 

.03 

.03 

.01 

7 

FORT  MORGAN 

2.67 

.08 

2.13 

.  :t 

.02 

.02 

.26 

.  "  < 

.06 

•  01 

GEORGETOWN 

1.20 

T  .70 

.02 

T 

.11 

T 

T 

.13 

•  04 

.05 

.03 

.02 

.  < 

T 

t 

T 

GRAN  I 

.97 

.11 

•05 

T 

.07 

.17 

T 

.07 

.15 

.09 

.06 

T 

GREELEY 

2.70 

1.85 

.10 

•  12 

•  IB 

.27 

T 

GROVER  10  6 

3.67 

.63 

1.32 

T 

T 

•  65 

•  10 

.72 

■  09 

HARTSEL 

HAWTHORNE 

1.93 

.21 

T 

1  .09 

.15 

T 

T 

.12 

.13 

.  II 

T 

T 

.04 

.20 

IOAHO  SPRINGS 

1.T9 

T 

T 

.68 

.13 

.07 

.05 

.07 

.24 

.2T 

T 

T 

.12 

T 

•02 

.05 

.01 

.re 

JONES  PASS  2  E 

1.44 

.15 

T 

.33 

T 

,17 

T 

T 

.18 

.13 

•  07 

T 

.04 

.12 

.06 

.19 

JULESBURG 

5.95 

.13 

1.T2 

.11 

.90 

.  12 

2.00 

.12 

.01 

..: 

KASSLER 

1.65 

,68 

.03 

•  16 

.10 

.02 

•  SB 

.01 

•01 

.!' 

KAUFFMAN  4  SSE 

3.83 

.14 

1.55 

.15 

.06 

.96 

•07 

.20 

.70 

KIOWA  5  SE 

1.77 

.49 

.18 

•  63 

,2C 

.12 

.33 

KIOWA   4  SM 

l.Oe 

•  04 

.33 

.17 

.34 

.11 

•OS 

LAKE  GEORGE   8  Sw 

1.21 

.04 

.23 

.42 

.00 

.41 

LAKEWOOD 

1.53 

1.19 

.05 

.04 

T 

.05 

.  • 

.09 

.01 

.06 

.01 

.:; 

LONGMONT  2  ESE 

1  .60 

1.03 

.11 

.08 

.12 

•  IB 

.03 

.02 

.01 

NEW  ray"eR 

3.15 

1.56 

.01 

.06  ,26 

.92 

■  03 

T 

.04 

PARKER  9  E 

.92 

.36 

.36 

.10 

•  10 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

1.99 

T 

T 

,69 

.  - 

.03 

.04 

T 

.13 

•  34 

.25 

.04 

•  12 

T 

T 

.03 

.02 

T 

t 

SEOALIA  4  SSE 

.8" 

.30 

.24 

.  14 

SEDGwICK  5  S 

4.U 

.02 

2.31 

.01 

.36 

.05 

T 

.40 

.79 

.11 

5P1CER 

.41 

T 

.13 

.01 

.03 

.03 

T 

T 

•  11 

.04 

SOUAw  MOUNTAIN 

1.24 

.31 

.07 

.15 

.03 

.19 

.16 

.03 

.05 

•02 

.02 

.11 

.09 

.01 

STERLING 

3.30 

1.90 

•  54 

.01 

.08 

.31 

.01 

•  IB 

WALDEN 

.32 

.03 

.03 

.14 

•  06 

.02 

.04 

MATEROALE 

1.47 

.75 

.10 

.23 

.20 

.01 

.04 

.04 

•  OB 

.  . 

WIGGINS  J  S. 

2.3» 

T 

1.96 

.09 

.07 

.18 

.01 

T 

,24 

WINOSOR 

1.73 

.84 

.26 

.02 

T 

.02 

.27 

.11 

.14 

.01 

.08 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 


ALAMOSA  MB  AIRPORT 

BL«NC» 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

HERMIT  7  ESE 
HANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 


Day  of  Month 


13     14  15 


16     17     18     19     20  21 


.13 
.03 
.16 


.01  .04 
.10  T 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

I 

CD 

Station 

Time 

« 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 

65 

65 

66 

65 

66 

64 

64 

60 

56 

57 

61 

59 

59 

62 

65 

63 

61 

61 

63 

65 

66 

66 

66 

65 

67 

67 

67 

68 

69 

72 

64.1 

7  PM 

75 

77 

76 

76 

75 

73 

72 

61 

61 

69 

69 

68 

70 

74 

71 

63 

66 

70 

72 

76 

73 

72 

77 

75 

73 

78 

78 

79 

77 

72.3 

6  INCHES 

7  AM 

68 

69 

69 

69 

70 

69 

68 

66 

60 

60 

63 

63 

63 

65 

66 

66 

63 

63 

65 

67 

68 

69 

68 

69 

70 

70 

70 

71 

73 

74 

67.1 

7  PM 

72 

73 

73 

73 

73 

71 

71 

64 

62 

66 

67 

67 

68 

71 

70 

65 

66 

68 

70 

73 

71 

71 

74 

73 

73 

74 

76 

77 

75 

70.6 

12  INCHES 

7  AM 

6  9 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

68 

64 

62 

64 

65 

65 

66 

68 

66 

65 

65 

66 

67 

69 

70 

69 

69 

70 

71 

71 

72 

73 

74 

68. < 

7  PM 

70 

70 

71 

71 

71 

70 

70 

66 

63 

64 

65 

65 

66 

68 

68 

66 

65 

66 

67 

70 

70 

69 

71 

71 

71 

71 

73 

7* 

73 

68.  e 

24  INCHES 

7  AM 

66 

66 

67 

67 

67 

68 

67 

67 

65 

64 

63 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

64 

65 

65 

66 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

69 

69 

70 

66.2 

7  PM 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

65 

63 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

64 

64 

65 

66 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

69 

70 

70 

66.2 

36  INCHES 

7  AM 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

63. e 

7  PM 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

62 

62 

6  2 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

65 

65 

66 

66 

66 

67 

63.  E 

72  INCHES 

7  AM 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

56 

58 

58 

58 

56.4 

7  PM 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

56.6 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

#  •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

RUXTON  PARK 

•  •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

BE9TH0UD  PASS  / 
GRAND  LAKE   1  Mm 
WOLF  CREEK  PASS  4  w 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

6.0 
6 

T 

2.0 

T 

T 
T 

T 

■w  !•(•!■  nee  not**  following  SUbon  lad*t 
-  86  - 


DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1966 


Station 

Day  ol  Month 

I 

4 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

At«I 

•      •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
flASJN  01 

BRANSON 

MAX 

MIN 

75 
SO 

82 
52 

85 
58 

88 
62 

75 
55 

78 
47 

88 
58 

84 

58 

76 
37 

80 
50 

87 
55 

80 
51 

73 
68 

87 
55 

)| 

60 

85 

51 

79 
49 

79 
91 

89 
47 

87 

62 

80 

ftK 

87 
56 

86 

58 

9  1 

60 

87 
58 

SS 

51 

16 

55 

tl 

61 

91 
36 

94 

60 

63.3 
34.4 

HUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

75 
36 

75 
35 

77 
32 

78 
35 

77 
40 

70 
33 

73 
36 

70 
43 

66 
39 

73 
41 

75 
38 

74 

39 

81 

36 

90 
37 

76 
19 

72 
39 

76 
40 

82 

39 

77 
44 

71 
40 

78 
40 

S3 
|« 

84 
41 

84 
44 

»4 

4] 

62 
44 

83 
46 

78 

50 

77,0 
39.6 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

82 
56 

85 
59 

85 
62 

86 

56 

85 
52 

78 
51 

82 
55 

81 
52 

71 

44 

78 
55 

85 
55 

85 
58 

81 
53 

90 
39 

90 
62 

79 
55 

78 

52 

SI 

53 

89 
96 

86 
63 

86 
61 

89 

61 

68 

61 

91 
59 

91 
61 

85 
56 

67 
58 

90 
66 

90 
64 

89 

66 

64.6 
37.9 

COLORADO  SPRINGS  «B  AF 

MAX 
MIN 

82 
45 

83 
49 

as 

52 

85 
58 

69 
48 

73 
♦  1 

79 
46 

63 
44 

67 
40 

78 
46 

83 
30 

50 

73 
48 

86 
47 

80 
54 

65 
50 

70 

47 

76 
47 

90 
50 

86 
55 

84 
56 

89 

52 

S3 
35 

91 
54 

85 

60 

60 
54 

85 
54 

86 

57 

89 

39 

89 

60 

80,9 
50.9 

DELHI 

MAX 

Mm 

86 
56 

90 
53 

92 
57 

93 
45 

88 

55 

86 
46 

92 
47 

87 
49 

80 
43 

86 

52 

92 
52 

81 
52 

79 
52 

91 
53 

87 

54 

76 
53 

81 
48 

81 
49 

92 
51 

91 
61 

98 
33 

91 
54 

91 
62 

99 
57 

96 
65 

91 
54 

92 
56 

94 

53 

92 
65 

91 
62 

88,7 

53.6 

EADS 

MAX 
MIN 

92 
62 

9J 
46 

98 
53 

96 

50 

80 
55 

80 
44 

86 
55 

80 
50 

73 
*3 

91 
55 

90 
56 

85 
56 

82 
54 

94 
56 

88 

31 

76 
31 

82 
54 

82 
54 

91 
50 

92 
59 

99 
61 

94 

60 

90 
59 

101 
ft2 

87 
64 

90 
38 

91 
60 

96 

37 

93 
63 

92 
66 

88,3 

55,5 

EVERSCLL  RANCH 

MAX 

Mm 

86 
55 

95 
56 

97 
62 

99 
60 

93 
57 

83 
53 

95 
58 

88 
60 

78 
66 

86 
56 

98 
61 

91 
62 

81 
58 

98 

60 

93 
60 

80 
54 

89 

52 

96 

56 

89 
66 

85 
65 

85 

59 

96 
56 

96 
66 

91 
65 

91 
60 

95 
65 

91 
65 

91 
6» 

90,9 
59,3 

FORDFR  B  S 

MAX 

Mm 

89 
45 

90 
47 

92 
40 

92 
49 

88 

S7 

81 

85 
49 

82 
47 

72 
40 

87 
55 

90 
45 

89 
J4 

80 
51 

92 
50 

82 
51 

78 
52 

82 
48 

95 
47 

94 
5! 

88 

95 
56 

88 

60 

98 
51 

95 
57 

88 

56 

92 
57 

96 
54 

93 
64 

91 
66 

88.5 
52.0 

HOLLv 

MAX 

Mm 

92 
60 

94 
58 

98 
68 

90 
70 

82 
68 

BO 
52 

80 
56 

86 
43 

78 
40 

72 
40 

90 
55 

94 
63 

90 
65 

94 
65 

92 
61 

88 

57 

90 
51 

12 
58 

87 
60 

89 

62 

93 
62 

87 
56 

87 
64 

95 

5V 

98 
68 

92 
67 

92 
ft9 

95 
59 

96 
60 

9) 
64 

89.9 
59.1 

JOHN  HART  IN  DAM 

MAX 

Mm 

93 
52 

93 
46 

95 
56 

95 
57 

94 

60 

84 

46 

90 
54 

88 

56 

75 
43 

93 
36 

95 
58 

95 
57 

85 
53 

92 
61 

93 
58 

83 
54 

82 
55 

99 
55 

92 
55 

99 
60 

93 

52 

97 
59 

94 
65 

104 
71 

103 
65 

92 
59 

94 
58 

96 

60 

96 
66 

94 

69 

92.2 
57.5 

KIT  CARSON 

MAX 

Mm 

94 
53 

95 
46 

97 
49 

98 
49 

93 
55 

82 
42 

87 
52 

84 
49 

78 

43 

92 
53 

93 
51 

90 
57 

82 
51 

94 
50 

92 
53 

78 
32 

81 
48 

85 
52 

95 
45 

97 
56 

10 
61 

95 
52 

90 
58 

101 

ft4 

99 
65 

92 
57 

91 
60 

99 
55 

95 
59 

94 
65 

91.2 
51.7 

LA  JI'NTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 

50 

92 
50 

93 
56 

95 
55 

79 
S8 

S3 

49 

88 

53 

73 
49 

75 
45 

91 
59 

96 

59 

87 

56 

80 
54 

91 
61 

84 
57 

78 
56 

83 
54 

86 
6ft 

94 
53 

97 
60 

94 
61 

98 
61 

90 
65 

102 
68 

90 
67 

94 
61 

91 
59 

97 
60 

95 
65 

95 
68 

89,2 
17.1 

LAMAR 

MAX 

Mm 

95 
58 

95 
48 

95 
57 

97 
54 

82 
57 

82 
48 

91 
58 

74 
48 

74 
45 

93 
56 

93 
58 

84 
59 

80 
55 

93 
63 

83 
63 

79 
53 

81 
58 

86 

56 

93 
55 

98 
64 

93 
63 

95 
62 

92 
67 

104 
70 

89 
69 

9} 
61 

96 
60 

It 
58 

96 
66 

94 
66 

89.9 
58.5 

LAS  ANIMAS 

MAX 

Mm 

93 
58 

94 

50 

96 
55 

96 
50 

91 

62 

85 
47 

89 
55 

85 
55 

76 
45 

93 
47 

96 
57 

94 
62 

81 
55 

92 
59 

10 
58 

80 
55 

83 
54 

86 
57 

96 
54 

97 
59 

to 

59 

97 
60 

90 
64 

1^3 
68 

100 
70 

95 
59 

95 
58 

96 
58 

95 
67 

94 

68 

91.6 
17.9 

L»  VFTA 

MAX 

Mm 

74 
48 

75 
45 

74 
44 

75 
42 

79 
44 

76 
40 

78 
45 

76 
50 

64 
38 

62 
39 

70 
40 

72 
40 

68 
42 

70 
42 

72 
49 

74 
40 

68 
38 

79 

41 

76 
42 

80 
40 

79 
40 

80 
42 

82 
48 

83 
50 

85 

52 

84 

52 

86 
52 

86 
48 

88 

52 

98 

54 

76,8 
44,6 

LEADVILLE 

MAX 

Mm 

63 
31 

66 
29 

67 
31 

65 
33 

57 
31 

60 
26 

66 
33 

62 
30 

63 
31 

59 
32 

64 
34 

62 
31 

73 
30 

68 
34 

70 
97 

64 
15 

68 
34 

65 
36 

71 
33 

70 
36 

66 
15 

68 
15 

70 

33 

79 

37 

75 
36 

74 
19 

71 
34 

70 
15 

70 
61 

71 
19 

67.2 
11.7 

LIMON   10  SSK 

MAX 

Mm 

86 
38 

86 
48 

89 
49 

84 
49 

86 
49 

87 
35 

79 
45 

76 
38 

68 
35 

80 
42 

83 
50 

76 
50 

76 
49 

88 
49 

78 
54 

77 
49 

71 
45 

82 
51 

90 
48 

91 
49 

86 
50 

91 
49 

91 
32 

93 
30 

88 

35 

83 

50 

88 

53 

93 
55 

89 
54 

90 
57 

84,2 
49.1 

LI  HON 

MAX 

Mm 

86 
40 

86 
48 

90 
40 

87 
51 

70 
49 

79 
42 

79 
46 

55 
41 

70 
37 

82 
52 

84 
42 

76 
49 

75 
49 

86 
51 

74 

—  B 

68 
49 

76 
45 

81 

52 

88 
44 

91 
48 

85 
49 

91 
56 

82 
53 

91 
52 

81 
57 

84 

50 

88 
55 

92 

»l 

90 
51 

90 
56 

92.9 
48.4 

NORTH  L»KE 

MAX 

Mm 

67 
36 

70 
34 

72 
32 

72 
35 

68 
34 

65 
31 

71 
30 

64 
35 

65 
33 

67 
33 

71 
40 

74 
43 

70 
30 

76 

32 

75 
42 

64 
34 

69 
36 

73 
35 

76 
18 

71 
43 

67 

IB 

72 
16 

74 
38 

78 
15 

77 
40 

69 
37 

74 
41 

77 
34 

75 
45 

71 
19 

71.1 
16.1 

PALMER  L»KE 

MAX 

Mm 

69 
45 

76 
44 

78 
48 

82 
54 

80 
45 

65 
36 

66 
40 

70 
39 

52 
36 

64 
35 

74 
49 

79 
40 

79 
40 

68 
43 

94 
54 

73 
45 

55 
40 

69 
43 

69 
52 

81 
54 

AO 
54 

75 
55 

82 
46 

76 

49 

89 

52 

78 
47 

'2 
51 

82 

53 

86 
58 

82 

37 

74,4 
46,9 

PUEBLO  »B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

88 
46 

91 
49 

93 
46 

93 
53 

81 

57 

S3 
50 

88 
49 

76 
51 

74 
47 

83 
54 

92 
53 

86 

56 

80 
54 

94 
52 

84 
94 

73 
37 

84 

52 

81 

52 

95 
51 

92 
56 

89 

55 

94 

51 

89 

63 

96 
55 

90 
53 

89 

36 

92 
55 

94 

57 

93 
61 

94 

67 

97,7 
53.9 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

Mm 

88 

60 

93 
53 

95 
48 

95 
50 

92 
57 

88 
47 

90 
51 

85 
53 

77 
46 

89 
59 

95 
55 

94 
58 

83 
54 

93 
57 

91 
53 

82 
56 

85 
51 

86 

94 

95 
50 

95 
56 

90 

57 

9} 
58 

92 
63 

99 
63 

97 
66 

91 
57 

95 
57 

98 
54 

95 
63 

95 
65 

91.1 
55.6 

RUSH  2  NNE 

MAX 

Mm 

87 
46 

86 
45 

89 
46 

86 
43 

70 
36 

78 
41 

82 

46 

73 
46 

68 
36 

84 
48 

88 

50 

83 
44 

73 
45 

80 
47 

»2 

91 

73 
43 

72 
44 

79 
64 

88 
48 

90 

50 

78 
52 

93 
47 

85 
51 

95 
54 

85 

52 

85 
48 

88 
55 

95 
50 

69 

36 

92 
59 

91.2 
47,4 

RUXTON  PARK 

MAX 

Mm 

68 
30 

70 
29 

72 
41 

71 
40 

67 
34 

60 
34 

65 
33 

61 
30 

58 
31 

64 
36 

70 
35 

70 
31 

69 
28 

75 
32 

74 

36 

36 
36 

58 

31 

64 
35 

72 
12 

70 
18 

65 
97 

72 
36 

70 
13 

75 
35 

79 
17 

70 
18 

72 
37 

76 
17 

73 
99 

70 
49 

69.9 
14,9 

RYE 

MAX 

Mm 

80 
41 

84 
48 

•  5 

42 

86 
52 

80 

44 

75 
40 

85 
40 

81 

39 

79 
42 

74 
46 

86 
45 

82 
45 

79 
44 

89 
42 

97 
45 

46 

63 

41 

65 

45 

71 
44 

86 
48 

81 
49 

87 
46 

88 
49 

89 
45 

88 
46 

89 
49 

88 

51 

89 
54 

89 
61 

85 

51 

92,8 
46.1 

SAL  IDA 

MAX 

Mm 

77 
41 

76 
37 

78 

IS 

79 
36 

78 

72 
36 

75 
36 

73 
38 

73 
37 

70 
42 

74 
41 

76 
37 

77 
40 

80 
40 

81 
39 

79 
46 

74 
40 

80 
41 

84 

42 

80 
40 

78 

41 

79 
46 

80 
42 

82 
40 

83 
41 

84 

39 

81 

43 

S4 

47 

82 

52 

61 
49 

79,4 
40,6 

SPP|NGF|ELO  T  WSH 

MAX 

Mm 

87 
56 

87 
51 

90 
52 

90 
62 

A9 

56 

78 
48 

91 
56 

89 
33 

70 
62 

83 
53 

94 

57 

91 
61 

79 
54 

91 
56 

98 
54 

80 
50 

81 
52 

77 
57 

90 
52 

90 
62 

85 
58 

88 

58 

92 
64 

93 
63 

93 
6" 

87 

62 

91 
57 

93 
57 

89 

55 

96 
64 

97.1 
96,4 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

60 
36 

65 
29 

62 
33 

62 
33 

58 
11 

56 
27 

62 
32 

56 
33 

60 
34 

57 

34 

62 
33 

58 
1  3 

61 
31 

65 
34 

66 
38 

61 
35 

62 
40 

63 
S7 

67 
16 

64 

37 

63 
37 

63 
39 

67 
39 

6t 

16 

72 
34 

69 
42 

'I 

15 

72 
17 

69 
43 

67 
41 

61,6 
15,9 

TACONy  10  SE 

MAX 

Mm 

90 
45 

92 
49 

94 
47 

94 

50 

89 
46 

83 
42 

86 
46 

85 
44 

72 
43 

87 
52 

92 
48 

89 
51 

81 
54 

91 
51 

96 
58 

76 
53 

80 
50 

82 
50 

95 
50 

93 
53 

54 

96 
53 

92 
59 

99 

99 

95 
53 

86 

51 

90 
66 

94 

31 

92 
62 

92 
62 

99,7 

51.5 

TRINIDAD 

MAX 

Mm 

75 
54 

82 
52 

86 

53 

85 
50 

82 
50 

78 
♦9 

87 
64 

84 
49 

78 
45 

72 
47 

85 
55 

81 
54 

75 
54 

88 

62 

86 
57 

77 
49 

74 

50 

79 
32 

86 
50 

84 
54 

79 
92 

88 

61 

88 
64 

91 
ft4 

89 
61 

81 

56 

85 

57 

88 

51 

86 

60 

62 

60 

92.8 
54,7 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 
55 

84 
54 

1  • 
51 

87 
49 

80 

53 

81 
52 

88 
49 

77 
48 

SO 
46 

77 
53 

87 
54 

fi- 
Si 

••6 
54 

87 

55 

86 

51 

74 
49 

79 
50 

84 

90 

90 
55 

86 

60 

84 

56 

90 
56 

90 
61 

99 
63 

88 

64 

84 

59 

87 
87 

91 
98 

84 

63 

62 

60 

64,2 
94,9 

TtaIN  LAKES  EVAPORATION 

MAX 

Mm 

T»0  BUTTES  1  NW 

MAX 

Mm 

89 
48 

92 
52 

94 
54 

89 

55 

80 
56 

- 

81 

50 

74 
44 

10 
49 

90 
55 

88 

55 

0L 

ft: 

90 
60 

89 
58 

94 
61 

90 
62 

89 
55 

1\ 

68 

90 
54 

93 

55 

97 
59 

95 
58 

91 

57 

90 
54 

98 

60 

96 
61 

97 
69 

95 

60 

98 

61 

97 
99 

90.2 
56.0 

VICTOR 

MAX 

Mm 

63 
39 

66 
41 

67 

68 
45 

66 
42 

59 
33 

62 
39 

61 
34 

ft  1 
33 

56 
38 

65 
42 

65 
99 

63 
34 

70 
43 

70 
4  9 

60 
39 

60 
41 

6  1 

19 

67 
45 

68 
47 

ft5 

44 

68 
45 

69 
42 

72 
.8 

72 
49 

66 
46 

72 

45 

72 
50 

71 
50 

74 
46 

46.0 
42. » 

WAL SENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

Mm 

81 
54 

84 

50 

86 

50 

86 

56 

83 

50 

79 
43 

85 
45 

83 

42 

77 
4  5 

76 
30 

84 

57 

89 
48 

81 
46 

90 
47 

89 

57 

77 
47 

80 
48 

711 
50 

87 
50 

86 

57 

12 
5) 

87 
55 

86 

51 

91 
5! 

90 
55 

86 

52 

89 
58 

69 

36 

90 
59 

96 

57 

64,4 
31.4 

wESTCLIFFE 

MAX 

Mm 

69 
39 

74 
39 

45 

77 
19 

70 
34 

74 

30 

73 
31 

71 
35 

•! 
46 

69 
42 

75 
46 

77 
16 

76 
31 

80 

33 

«3 

16 

70 
16 

78 

39 

71 
H 

80 
15 

79 
40 

75 

4  0 

78 
41 

80 
46 

80 

40 

84 

43 

77 
41 

82 

4  1 

82 
16 

66 

41 

92 

44 

76.7 
16.  T 

xETMORE  2  S 

MAX 

Mm 

81 
45 

•  5 

56 

19 

86 
53 

78 

50 

77 

-r 

S3 
45 

78 
41 

7* 
44 

78 

45 

83 
49 

82 
-i 

79 

43 

89 
46 

96 
5. 

80 
49 

75 

44 

70 
4ft 

88 

31 

86 

51 

12 
52 

85 

50 

84 

51 

89 

30 

85 

56 

64 

49 

it 

92 

40 
36 

8' 
39 

99 

51 

91.9 
49.1 

S—  R»)»r«nc49  NotM  Following  Sutton  l&d*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JUNE  1966 


Day  of  Month 

0 

o> 

Station 

o 

I 

2 

3 

4 

5 

g 

3 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN 

o; 

ALTENBERN 

MAX 

79 

83 

80 

78 

76 

76 

77 

72 

80 

78 

82 

78 

79 

86 

87 

8  1 

84 

79 

89 

78 

85 

84 

82 

85 

88 

91 

88 

9  1 

66 

83 

82 

2 

MIN 

38 

35 

37 

36 

39 

36 

35 

44 

42 

43 

49 

40 

41 

44 

45 

50 

47 

45 

43 

51 

46 

51 

47 

42 

51 

47 

51 

48 

34 

52 

44 

3 

ASPEN 

MAX 

73 

75 

74 

71 

66 

67 

71 

62 

71 

67 

71 

69 

71 

76 

74 

70 

7  1 

T* 

78 

73 

78 

72 

78 

79 

82 

78 

83 

63 

62 

75 

73 

8 

MIN 

36 

32 

34 

35 

33 

30 

39 

36 

39 

35 

42 

33 

29 

33 

37 

41 

39 

38 

38 

46 

43 

46 

39 

41 

37 

50 

46 

46 

46 

47 

38 

9 

BASALT 

MAX 

74 

78 

80 

73 

7C 

75 

77 

70 

72 

74 

78 

77 

78 

84 

88 

85 

81 

80 

87 

85 

67 

81 

81 

85 

86 

79 

89 

89 

85 

87 

80 

5 

MIN 

40 

45 

44 

40 

45 

43 

47 

38 

37 

40 

48 

34 

36 

46 

47 

37 

44 

47 

so 

42 

45 

51 

45 

4T 

45 

40 

43 

46 

43 

47 

43 

4 

BERTHCuD  PASS 

MAX 

48 

55 

58 

58 

56 

46 

49 

54 

42 

53 

48 

51 

51 

52 

57 

56 

55 

52 

53 

60 

60 

59 

58 

56 

63 

64 

61 

67 

68 

61 

55 

7 

MIN 

30 

31 

33 

30 

26 

26 

32 

26 

28 

30 

31 

28 

24 

32 

34 

32 

34 

33 

34 

40 

30 

37 

32 

34 

30 

38 

35 

40 

42 

39 

32 

4 

BOND 

MAX 

80 

81 

80 

77 

77 

77 

72 

82 

79 

74 

74 

75 

76 

83 

79 

79 

77 

76 

85 

84 

62 

83 

81 

86 

89 

85 

86 

92 

89 

82 

80 

,7 

MIN 

36 

34 

32 

33 

39 

35 

35 

39 

38 

42 

49 

36 

35 

36 

43 

45 

50 

42 

38 

46 

46 

43 

46 

39 

45 

46 

44 

40 

42 

54 

40 

9 

BROWNS  PARK  REFUGE 

MAX 

79 

80 

80 

78 

71 

76 

79 

69 

77 

73 

75 

73 

77 

84 

85 

82 

80 

83 

89 

88 

66 

84 

79 

82 

82 

88 

89 

91 

91 

89 

81 

,3 

MIN 

32 

28 

28 

32 

37 

29 

45 

47 

42 

48 

49 

45 

30 

35 

38 

45 

44 

38 

40 

43 

47 

54 

39 

35 

47 

35 

43 

40 

43 

49 

40 

2 

CEDAOEDGE 

MAX 

78 

79 

78 

78 

73 

74 

75 

71 

79 

76 

78 

77 

78 

83 

85 

84 

63 

81 

86 

84 

80 

81 

82 

64 

85 

87 

87 

90 

87 

61 

80 

fl 

MIN 

44 

45 

43 

45 

42 

43 

51 

44 

47 

45 

53 

46 

44 

46 

52 

55 

47 

50 

50 

61 

55 

56 

49 

50 

48 

37 

52 

53 

60 

54 

49 

6 

CIMARRON 

MAX 

75 

78 

78 

76 

74 

74 

75 

75 

75 

73 

77 

77 

82 

8  1 

83 

81 

60 

81 

86 

80 

80 

83 

82 

85 

85 

85 

85 

87 

86 

82 

80 

0 

MIN 

34 

28 

28 

28 

33 

33 

40 

40 

38 

38 

34 

35 

30 

31 

33 

40 

40 

40 

37 

38 

50 

44 

42 

34 

33 

40 

40 

40 

52 

52 

37 

5 

CLIMAX  2  NW 

MAX 

54 

57 

63 

60 

57 

50 

55 

54 

54 

50 

55 

52 

54 

69 

58 

54 

60 

54 

62 

56 

54 

58 

60 

61 

64 

65 

64 

63 

70 

58 

38 

,2 

MIN 

34 

33 

33 

30 

27 

29 

35 

28 

28 

39 

37 

31 

25 

32 

35 

33 

36 

34 

34 

36 

34 

38 

32 

35 

37 

41 

15 

38 

43 

39 

34 

1 

COCMETOPA  CREEK 

MAX 

65 

72 

74 

73 

72 

73 

72 

74 

62 

73 

65 

72 

70 

72 

78 

76 

75 

68 

71 

77 

70 

70 

75 

75 

78 

83 

80 

77 

78 

73 

73 

,1 

MIN 

29 

27 

25 

23 

34 

34 

33 

39 

33 

31 

37 

31 

25 

27 

29 

33 

36 

36 

33 

45 

43 

39 

36 

32 

32 

35 

34 

34 

42 

43 

33 

7 

COLLBrAN 

MAX 

77 

80 

80 

78 

75 

76 

77 

71 

76 

77 

79 

77 

79 

B4 

88 

84 

84 

83 

91 

89 

86 

83 

83 

84 

87 

86 

89 

89 

83 

85 

82 

,0 

MIN 

46 

44 

43 

42 

40 

40 

45 

43 

43 

43 

48 

39 

40 

43 

47 

49 

47 

47 

48 

59 

52 

56 

47 

38 

49 

51 

54 

52 

58 

33 

.9 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

82 

82 

83 

83 

84 

78 

78 

78 

78 

78 

82 

84 

83 

87 

87 

86 

82 

92 

92 

88 

85 

62 

86 

88 

90 

91 

92 

92 

85 

84 

.8 

MIN 

5* 

57 

58 

56 

47 

48 

57 

46 

46 

53 

41 

33 

48 

53 

61 

60 

50 

51 

57 

68 

58 

65 

53 

64 

60 

65 

67 

64 

67 

60 

it 

.6 

CORTFZ 

MAX 

80 

80 

80 

80 

78 

79 

77 

75 

79 

77 

82 

82 

83 

89 

88 

88 

85 

85 

90 

63 

83 

83 

85 

87 

90 

90 

89 

89 

88 

84 

83 

,6 

MIN 

43 

38 

39 

40 

41 

38 

47 

37 

48 

44 

43 

43 

41 

43 

47 

50 

49 

47 

46 

57 

48 

54 

46 

46 

44 

63 

52 

49 

62 

49 

46 

.5 

CRAIG 

MAX 

76 

77 

77 

75 

65 

69 

75 

66 

74 

73 

74 

70 

72 

81 

81 

74 

77 

82 

85 

76 

82 

78 

78 

80 

80 

85 

88 

87 

85 

83 

77 

»* 

MIN 

39 

35 

37 

34 

34 

31 

47 

45 

37 

46 

48 

31 

31 

35 

40 

43 

49 

43 

46 

50 

46 

50 

42 

43 

40 

41 

SO 

47 

52 

56 

42 

,3 

CRESTED  BuTTE 

MAX 

66 

70 

69 

68 

67 

62 

67 

64 

67 

65 

64 

66 

67 

70 

73 

70 

66 

67 

77 

76 

69 

67 

70 

72 

77 

75 

75 

78 

78 

72 

69 

,  8 

MIN 

31 

28 

28 

28 

33 

27 

33 

36 

32 

36 

37 

34 

29 

30 

33 

37 

39 

39 

33 

45 

44 

39 

37 

33 

33 

40 

35 

36 

47 

46 

35 

,3 

DELTA   1  E 

MAX 

85 

87 

86 

82 

79 

79 

83 

78 

83 

84 

86 

83 

84 

91 

95 

90 

86 

88 

95 

90 

88 

90 

91 

93 

94 

90 

92 

95 

92 

89 

87 

,7 

MIN 

43 

45 

46 

42 

53 

45 

55 

50 

49 

47 

54 

46 

42 

45 

48 

57 

50 

50 

50 

64 

55 

55 

54 

49 

45 

55 

52 

53 

62 

56 

50 

.6 

DILLON   I  E 

MAX 

66 

69 

69 

68 

64 

59 

66 

59 

65 

60 

62 

63 

64 

70 

70 

62 

60 

63 

73 

70 

68 

69 

72 

73 

76 

73 

74 

74 

74 

72 

67 

,6 

MIN 

28 

23 

25 

25 

29 

21 

32 

29 

28 

31 

33 

25 

22 

27 

32 

32 

37 

34 

30 

32 

33 

34 

33 

33 

29 

46 

31 

31 

36 

40 

30 

,7 

DINOSAUR  NATL 

MONUMENT 

MAX 

79 

79 

78 

72 

75 

74 

76 

67 

75 

75 

76 

73 

75 

83 

85 

81 

80 

81 

89 

87 

83 

83 

79 

82 

82 

89 

89 

69 

87 

83 

80 

2 

MIN 

38 

30 

42 

37 

39 

39 

30 

23 

35 

35 

32 

31 

29 

27 

29 

29 

26 

45 

44 

42 

34 

32 

24 

32 

43 

33 

34 

39 

38 

37 

34 

9 

DURANGO 

MAX 

79 

80 

79 

78 

74 

79 

75 

76 

77 

77 

80 

80 

84 

86 

88 

84 

83 

85 

88 

84 

79 

83 

84 

85 

89 

85 

84 

88 

83 

79 

81 

6 

MIN 

38 

31 

30 

32 

36 

39 

38 

34 

46 

42 

39 

39 

35 

36 

41 

45 

44 

45 

43 

54 

45 

48 

40 

37 

39 

58 

45 

44 

54 

49 

41 

5 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

78 

80 

79 

80 

71 

7; 

79 

68 

77 

73 

78 

75 

78 

83 

81 

74 

80 

78 

85 

80 

84 

83 

62 

85 

87 

86 

86 

86 

86 

82 

79 

,9 

MIN 

33 

30 

30 

30 

37 

30 

41 

39 

36 

40 

45 

35 

29 

34 

37 

38 

43 

40 

37 

46 

47 

42 

47 

37 

37 

42 

40 

41 

50 

53 

38 

,9 

FORT  LEWIS 

MAX 

71 

72 

72 

72 

70 

72 

70 

71 

75 

75 

77 

80 

82 

78 

79 

80 

32 

81 

74 

78 

80 

84 

81 

79 

79 

79 

78 

76 

7 

MIN 

38 

32 

30 

31 

34 

35 

30 

40 

39 

37 

34 

38 

44 

43 

42 

38 

41 

50 

42 

47 

35 

39 

50 

45 

45 

49 

45 

39 

7 

FRASER 

MAX 

63 

69 

70 

69 

59 

62 

63 

52 

64 

62 

63 

64 

64 

69 

68 

64 

61 

64 

69 

68 

69 

68 

64 

74 

T4 

70 

75 

73 

75 

70 

66 

7 

MIN 

25 

20 

20 

19 

29 

18 

27 

32 

25 

30 

30 

23 

20 

20 

24 

30 

33 

29 

22 

26 

30 

30 

38 

28 

24 

37 

27 

28 

28 

40 

27 

I 

FRUITA 

MAX 

85 

86 

86 

84 

77 

81 

82 

78 

81 

84 

85 

84 

64 

90 

91 

88 

86 

88 

94 

85 

90 

89 

88 

89 

91 

94 

95 

93 

91 

88 

86 

9 

MIN 

39 

40 

41 

39 

47 

41 

48 

50 

54 

55 

53 

44 

44 

42 

50 

55 

51 

49 

54 

65 

54 

64 

*0 

46 

48 

52 

58 

61 

62 

39 

SO 

5 

GATE»Ay  1  Sw 

MAX 

83 

83 

84 

84 

80 

79 

80 

79 

85 

87 

83 

85 

92 

95 

91 

89 

89 

96 

88 

90 

89 

92 

93 

94 

94 

93 

89 

85 

87 

5 

MIN 

*8 

51 

47 

50 

53 

55 

53 

52 

56 

67 

47 

45 

56 

62 

57 

55 

62 

66 

65 

56 

61 

51 

52 

67 

62 

64 

62 

56 

» 

GLENkCOD  SPRINGS   1  N 

MAX 

81 

83 

85 

8  1 

73 

72 

80 

77 

78 

75 

80 

76 

80 

85 

83 

79 

8  1 

81 

91 

88 

85 

83 

86 

85 

87 

86 

92 

92 

88 

88 

82 

7 

MIN 

39 

37 

37 

38 

50 

35 

38 

43 

42 

42 

44 

50 

34 

33 

33 

36 

33 

37 

43 

43 

44 

44 

51 

40 

40 

46 

46 

46 

47 

48 

41 

3 

GRAND  JUNCTION 

WB  AP 

MAX 

84 

85 

85 

81 

76 

/9 

82 

77 

81 

84 

85 

83 

83 

89 

91 

88 

86 

87 

93 

86 

89 

89 

87 

93 

91 

93 

92 

95 

90 

87 

86 

4 

MIN 

51 

53 

55 

55 

50 

49 

51 

51 

53 

55 

59 

50 

55 

52 

59 

59 

56 

54 

58 

70 

65 

65 

58 

62 

60 

64 

64 

63 

66 

64 

57 

6 

GRAND  JUNCTION 

6  ESE 

MAX 

85 

85 

86 

85 

82 

80 

82 

76 

80 

84 

87 

86 

83 

90 

92 

91 

87 

86 

93 

93 

86 

88 

89 

92 

92 

94 

91 

94 

91 

68 

87 

3 

MIN 

53 

52 

55 

54 

47 

51 

61 

50 

56 

55 

63 

49 

47 

54 

61 

63 

57 

58 

59 

70 

65 

65 

54 

62 

52 

65 

63 

62 

68 

62 

57 

8 

GRAND    LAKE    1  NW 

MAX 

67 

69 

69 

68 

65 

61 

64 

61 

64 

55 

65 

62 

65 

67 

71 

70 

61 

63 

68 

70 

69 

68 

69 

73 

75 

75 

74 

78 

75 

72 

67 

1 

MIN 

29 

26 

26 

24 

33 

23 

33 

35 

36 

37 

30 

27 

24 

28 

28 

28 

41 

32 

32 

34 

30 

34 

39 

35 

30 

30 

32 

34 

38 

44 

31 

7 

GRAND  LAKE  6  SSt. 

MAX 

66 

71 

70 

69 

67 

60 

63 

57 

66 

60 

61 

63 

64 

69 

72 

63 

60 

66 

70 

70 

70 

69 

70 

71 

75 

72 

73 

77 

75 

71 

67 

7 

MIN 

33 

29 

30 

29 

37 

28 

37 

37 

33 

42 

42 

30 

28 

31 

36 

40 

45 

36 

36 

38 

36 

38 

42 

39 

35 

43 

37 

38 

40 

46 

36 

4 

GRAND  VALLEY 

MAX 

83 

83 

84 

83 

86 

79 

80 

74 

80 

81 

83 

82 

84 

89 

90 

88 

83 

85 

93 

88 

92 

89 

89 

90 

93 

94 

96 

98 

96 

93 

86 

9 

MIN 

42 

39 

38 

39 

46 

40 

50 

45 

48 

48 

49 

44 

44 

45 

48 

54 

51 

47 

47 

48 

55 

56 

52 

45 

59 

54 

58 

59 

63 

61 

49 

2 

GREEN  MOUNTAIN 

DAM 

MAX 

73 

74 

75 

74 

71 

67 

72 

72 

72 

68 

69 

69 

69 

76 

76 

71 

69 

73 

76 

75 

75 

76 

76 

77 

81 

82 

80 

77 

78 

75 

73 

9 

MIN 

33 

27 

35 

36 

34 

29 

39 

40 

33 

37 

46 

33 

30 

37 

42 

38 

45 

39 

39 

42 

43 

41 

43 

41 

38 

50 

40 

43 

44 

48 

38 

8 

GUNNISON 

MAX 

74 

75 

74 

75 

67 

69 

71 

65 

73 

68 

73 

71 

74 

79 

78 

74 

72 

74 

78 

71 

71 

77 

77 

80 

63 

82 

81 

83 

77 

75 

74 

7 

MIN 

31 

28 

25 

25 

33 

28 

34 

35 

33 

33 

37 

33 

26 

28 

30 

38 

34 

37 

33 

44 

44 

38 

33 

30 

30 

48 

38 

38 

49 

50 

34 

8 

HAVDEN 

MAX 

76 

78 

77 

74 

65 

69 

77 

66 

75 

72 

73 

70 

72 

80 

78 

75 

78 

81 

66 

82 

81 

79 

77 

81 

82 

85 

68 

89 

85 

63 

77 

8 

MIN 

40 

37 

34 

34 

36 

33 

45 

45 

40 

46 

48 

30 

28 

34 

38 

39 

48 

40 

45 

47 

40 

49 

40 

40 

35 

46 

47 

49 

48 

55 

41, 

2 

hot  Sulphur  sprS  2  sw 

MAX 

76 

77 

75 

75 

64 

68 

66 

68 

48 

64 

63 

73 

71 

72 

71 

68 

66 

72 

78 

72 

76 

74 

72 

74 

78 

80 

81 

85 

84 

83 

73, 

1 

MIN 

29 

29 

30 

29 

33 

25 

30 

39 

33 

37 

42 

28 

27 

26 

34 

35 

41 

36 

35 

38 

39 

38 

38 

33 

32 

48 

38 

39 

38 

39 

34 

6 

IGNACIO   I  N 

MAX 

79 

73 

75 

79 

78 

75 

78 

77 

80 

81 

84 

87 

89 

82 

82 

81 

84 

69 

79 

85 

84 

86 

87 

89 

90 

88 

88 

81 

32 

5 

Mm 

38 

36 

34 

32 

36 

32 

38 

40 

40 

41 

35 

35 

37 

42 

40 

41 

39 

38 

41 

44 

39 

37 

40 

38 

36 

42 

30 

46 

38, 

8 

KREMML I NG 

MAX 

77 

78 

78 

77 

75 

73 

76 

73 

76 

71 

71 

72 

75 

61 

81 

76 

77 

79 

83 

79 

82 

79 

78 

80 

64 

80 

84 

88 

83 

'8. 

1 

MIN 

27 

24 

23 

25 

22 

21 

35 

39 

29 

40 

27 

30 

26 

26 

32 

36 

47 

36 

32 

35 

37 

36 

45 

31 

34 

35 

35 

40 

50 

33, 

0 

LAKE  CITY 

MAX 

62 

70 

72 

71 

65 

69 

61 

67 

66 

67 

70 

71 

72 

72 

75 

75 

69 

71 

78 

74 

82 

74 

75 

76 

80 

78 

85 

76 

74 

70 

72, 

3 

MIN 

38 

36 

35 

37 

35 

36 

40 

33 

36 

36 

40 

38 

29 

38 

41 

42 

36 

39 

40 

47 

42 

41 

40 

34 

42 

50 

37 

41 

51 

40 

»9i 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 

-  88  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Stdlion 

Day  ol  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2E 

27 

28 

29 

30 

31 

Artr 

LITTLE  MILLS 

MAX 
M1N 

T7 
28 

78 
26 

79 
27 

7J 
30 

74 
2» 

73 
22 

76 
39 

69 
40 

74 
34 

75 
39 

76 
46 

72 
27 

75 
26 

83 

31 

84 
38 

78 

'- 

80 
41 

82 
38 

89 

35 

86 
35 

10 

44 

81 
41 

81 

37 

82 
33 

82 
38 

88 

34 

■7 

49 

86 

41 

63 

66 

61 

47 

'9.6 
33.9 

M»8V|NE 

MAX 
MIN 

71 
5* 

77 
31 

73 
31 

73 
30 

62 
30 

68 
29 

72 
38 

63 
40 

F( 
37 

68 

38 

67 
36 

65 

>C 

68 
32 

74 

33 

78 
38 

70 
38 

74 

40 

76 
38 

82 
40 

80 
39 

77 
41 

75 
40 

77 

35 

76 
36 

79 
41 

81 
36 

62 
42 

61 

41 

60 

63 

61 
43 

74.1 
36.9 

MAYBE LL 

MAX 

Mm 

79 
32 

80 
31 

79 

33 

79 
27 

72 
31 

73 

30 

77 
45 

68 
44 

75 
36 

75 
44 

76 
54 

75 
32 

71 
29 

82 
36 

)  | 
37 

80 
44 

78 
46 

83 
47 

88 
45 

87 
48 

83 
69 

80 
55 

78 
42 

82 
43 

81 
36 

68 

36 

90 
48 

89 
44 

63 
49 

63 
49 

60.0 
40.9 

MEEKER 

MAX 
MIN 

78 

38 

78 
36 

79 
34 

76 
35 

70 
31 

70 
33 

77 
49 

71 
40 

76 
38 

74 
40 

77 
52 

78 

35 

75 
36 

82 

37 

87 
43 

78 

40 

80 
46 

82 

44 

68 
44 

77 
51 

"C 
41 

80 
50 

60 

41 

82 

39 

84 

36 

68 

40 

8  P 
48 

87 
46 

82 
46 

83 

31 

79. 1 
41.1 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

73 
30 

75 

26 

73 
27 

67 
24 

71 
27 

73 
25 

70 
30 

60 

35 

68 

35 

70 
30 

72 
36 

70 
28 

70 
26 

76 
28 

77 
30 

76 
35 

75 
36 

77 
37 

75 
37 

71 
34 

73 
41 

77 
39 

76 
37 

ri 
11 

82 

30 

70 
39 

75 
)C 

85 

27 

69 

14 

76 
36 

71.5 
32.1 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 
MIN 

80 
*5 

79 
45 

80 
45 

79 
47 

76 

40 

79 
47 

74 
49 

73 
41 

75 
49 

76 
43 

80 
49 

8  . 
50 

81 
51 

88 

55 

90 
57 

86 

60 

82 
34 

84 

S3 

90 
34 

83 
53 

81 
46 

83 
54 

85 

30 

67 

60 

91 
55 

90 
39 

66 

52 

69 
54 

63 

36 

TT 
SO 

82.1 
30.9 

MONTROSE  NO  2 

MAX 
MIN 

78 
48 

61 
48 

80 
47 

81 
51 

AO 
47 

73 

47 

77 
48 

77 
46 

72 

47 

79 
45 

77 
52 

83 
47 

78 
43 

79 
47 

85 
54 

87 
37 

82 
46 

79 
68 

83 
30 

90 
55 

76 
56 

63 
59 

83 
49 

64 
34 

85 
69 

69 
37 

86 

52 

88 

51 

66 

34 

63 

ST 

61.6 
30.3 

NOOTPOALE 

MAX 
MIN 

76 

36 

77 
39 

76 
37 

76 
35 

71 
37 

77 
34 

73 
42 

74 
30 

74 
44 

76 

33 

80 
39 

78 
38 

80 
39 

85 
35 

87 
37 

84 

43 

80 

46 

83 
45 

87 
38 

61 
48 

79 
43 

62 
49 

82 

37 

13 

44 

86 

37 

67 
51 

67 
6- 

87 
43 

66 

31 

79 
46 

60.4 

40.7 

NORWOOD 

MAX 

Mm 

7* 

34 

75 
35 

73 
34 

73 
44 

68 
33 

73 
37 

70 
41 

70 
37 

76 
41 

72 
37 

77 
44 

72 
38 

76 
36 

81 
41 

82 
43 

79 
45 

76 
45 

79 
42 

64 
46 

73 
51 

78 
61 

77 
33 

76 
41 

80 
-6 

86 
42 

81 
49 

84 

42 

84 

43 

76 

32 

60 
43 

77.0 
42.2 

OURAY 

MAX 

Mm 

72 
46 

72 
42 

74 
41 

74 
42 

67 
39 

68 
42 

68 
41 

62 
40 

73 
45 

68 
43 

72 
41 

71 
42 

71 
38 

78 
42 

75 
46 

72 
48 

70 
44 

71 
45 

79 
46 

66 
46 

71 
47 

76 
30 

76 
45 

6U 
45 

81 
46 

76 
57 

81 

48 

61 

30 

73 
52 

71 
49 

73.1 
45.0 

PAG05A  SPRINGS 

MAX 

Mm 

72 
37 

74 
33 

73 
28 

73 
29 

72 
32 

74 
37 

72 
35 

70 
32 

74 

35 

72 
41 

76 
37 

77 
34 

79 
30 

81 
34 

80 

35 

78 
38 

73 
38 

75 
40 

61 
35 

78 
52 

76 
62 

78 
43 

78 
38 

81 
33 

87 

33 

SI 
52 

61 

60 

8» 

41 

76 
47 

76 
52 

T6.8 
IT. 8 

PALISADE 

MAX 
MIN 

80 
49 

85 
50 

86 
54 

86 
46 

85 

48 

78 
58 

82 
57 

82 
53 

79 

55 

85 
55 

86 
59 

87 
55 

85 
60 

85 
61 

92 
60 

95 
69 

90 
35 

89 
54 

90 
59 

97 
66 

•e 

60 

91 
67 

89 

61 

10 
56 

93 
64 

95 
65 

97 
68 

93 
59 

96 

67 

44 

62 

88,3 
38.1 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

MAX 

Mm 

68 
31 

69 
29 

69 
23 

70 
25 

68 
29 

69 
30 

65 
28 

67 
26 

68 
30 

66 
34 

70 
30 

74 
30 

77 
27 

77 
29 

76 
31 

70 
32 

69 
32 

72 

IS 

77 
32 

72 
45 

65 
37 

74 
36 

75 
32 

77 
31 

80 
29 

79 
44 

70 
36 

80 
36 

T4 
41 

66 
46 

71.6 
32.6 

PACNIA 

MAX 

Mm 

80 
41 

81 
41 

80 
39 

80 
42 

75 
47 

76 
41 

78 
50 

74 
44 

81 
46 

77 
44 

82 
49 

79 
46 

79 
43 

85 
45 

85 
49 

61 
53 

81 
49 

82 
49 

65 
50 

80 
59 

83 

36 

83 
36 

53 
50 

86 

40 

88 

49 

88 

so 

87 

31 

91 
32 

89 

61 

66 

5T 

82.2 
48,4 

PARADOX 

MAX 

Mm 

84 
45 

85 
43 

85 

44 

83 
44 

83 
42 

83 
44 

83 
41 

78 
42 

78 
48 

83 
41 

85 
48 

85 
42 

87 
41 

91 
41 

97 
43 

87 
55 

89 
47 

90 

50 

93 
47 

65 

63 

91 

32 

88 

67 

89 

53 

90 

49 

95 
46 

66 
58 

93 
32 

94 
49 

93 
51 

63 

53 

67.4 
48.0 

PITKIN 

MAX 

Mm 

67 
29 

70 
25 

69 

23 

68 
23 

62 
29 

65 

24 

67 
27 

60 
31 

66 
28 

61 
29 

65 
32 

65 
28 

67 
23 

70 
25 

73 
27 

68 

31 

66 
29 

64 

33 

73 
30 

64 
38 

65 
32 

70 
33 

72 
30 

73 
29 

77 
28 

69 
37 

72 
33 

75 
11 

T3 
39 

Tl 
42 

66.2 

29.9 

POkDERmORN 

MAX 

Mm 

61 
29 

65 
30 

66 

22 

62 
19 

61 
14 

59 
29 

59 
30 

62 
31 

51 
28 

62 
22 

69 
32 

60 
25 

66 
18 

TO 
23 

66 
23 

64 
34 

66 
30 

59 
12 

73 
29 

60 
41 

70 
41 

72 
14 

74 
28 

73 
20 

77 
21 

59 
40 

62 
30 

70 
12 

62 
40 

60 
46 

64.6 

29.1 

RANGELV 

MAX 

Mm 

83 
40 

85 
41 

84 
43 

83 
41 

76 
35 

78 
42 

83 
45 

73 
48 

75 
47 

79 
49 

80 
50 

78 
39 

82 
40 

88 
42 

90 
49 

89 
47 

85 
45 

87 
47 

95 
55 

88 

52 

86 
31 

90 
34 

91 
50 

It 
62 

87 
42 

90 
50 

96 

32 

91 
32 

94 

33 

92 
31 

63,6 
46.4 

RICO 

MAX 

Mm 

66 
29 

67 
26 

66 
26 

65 
28 

64 

32 

65 
32 

64 
31 

63 
31 

67 
33 

63 
34 

63 
32 

70 
32 

75 
28 

78 

30 

75 
33 

74 

31 

74 
34 

74 
34 

75 
32 

70 
46 

6  5 
36 

70 
16 

71 
32 

73 
31 

78 

30 

73 
43 

76 
37 

78 
33 

Tl 
43 

66 
19 

70.1 
33.3 

RIFLE 

MAX 

Mm 

82 
41 

83 
38 

82 
38 

82 
37 

77 
42 

76 

36 

78 
47 

71 
45 

78 
43 

82 
46 

82 
47 

82 
37 

81 
40 

87 
40 

86 
41 

83 
46 

82 
49 

m 
44 

90 
45 

90 
56 

86 
51 

84 

54 

86 
49 

86 

42 

90 
49 

69 
46 

67 

»T 

68 

SO 

67 

36 

86 
36 

63.6 
43.1 

SILVERTON 

MAX 

Mm 

68 
28 

65 
25 

65 
27 

65 
27 

65 
28 

62 
33 

61 
32 

61 
34 

64 
34 

61 
35 

67 
28 

69 
29 

71 
35 

73 
28 

72 
31 

76 
40 

66 
32 

68 
35 

72 
33 

70 
32 

67 
18 

70 
36 

78 
33 

74 
34 

72 
37 

73 
32 

74 
33 

76 
16 

76 
44 

66 

42 

69,0 
33.1 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

Mm 

75 

33 

77 
27 

77 
26 

77 
27 

65 
33 

68 

25 

72 
40 

65 

42 

71 

32 

70 
38 

70 
45 

69 
26 

70 
25 

77 
29 

77 
33 

73 
34 

76 
41 

78 
36 

82 
35 

80 
36 

81 
38 

77 
40 

73 
39 

8  0 

31 

80 

32 

83 

36 

86 

37 

63 

17 

63 

41 

T3.4 
14.1 

TAYLOR  PARK 

MAX 

Mm 

56 
35 

63 

30 

67 
29 

66 
29 

64 

30 

58 
29 

59 
29 

63 
33 

57 
32 

62 
33 

53 
35 

63 
35 

63 
31 

66 
31 

69 

32 

69 
33 

67 
36 

66 
37 

60 
34 

69 
34 

67 
41 

64 
40 

67 
38 

68 

13 

72 
14 

73 
34 

68 
38 

70 
36 

72 
3T 

TO 
43 

63.2 
14.1 

TELLUR IDE 

MAX 

Mm 

70 
35 

70 
32 

72 
34 

69 

30 

65 
33 

66 
31 

66 
39 

67 
35 

68 
38 

67 
37 

68 
37 

69 

33 

73 
28 

75 
29 

73 
32 

74 
36 

76 
33 

73 
35 

79 
33 

77 
38 

70 
37 

75 
43 

75 
35 

76 
38 

81 

1] 

75 
46 

78 

40 

76 

16 

T5 
48 

70 
46 

72.5 
16.1 

URAVAN 

MAX 

Mm 

87 
47 

87 

47 

86 
49 

84 
49 

85 
51 

85 
52 

84 
57 

79 

50 

83 
55 

83 
50 

87 
56 

88 

52 

87 
49 

92 
49 

94 
63 

93 
61 

92 
34 

90 
55 

93 
55 

95 
68 

90 

59 

94 
61 

90 
36 

91 

55 

95 
34 

96 
61 

93 
61 

94 
56 

91 

36 

66 

32 

89.1 
34,4 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

Mm 

TO 
37 

71 

32 

70 
31 

71 
32 

70 
37 

71 
40 

68 
37 

67 
32 

71 
38 

69 
39 

73 
37 

77 
39 

78 
34 

81 
38 

80 
41 

75 
42 

74 

40 

73 
42 

81 
39 

77 
47 

72 
43 

76 
41 

76 
39 

'6 

38 

83 
38 

80 

51 

T9 

•  2 

41 

41 

77 
49 

71 
47 

74,7 
39,6 

YAMPJ 

MAX 

Mm 

71 
39 

71 
35 

72 
33 

72 
37 

68 
31 

64 
32 

70 
44 

62 
40 

67 
34 

69 
43 

68 
45 

68 
29 

65 
28 

73 
33 

73 
37 

68 
36 

71 
43 

73 
37 

76 
43 

75 
42 

75 
42 

75 
48 

72 
37 

T6 
62 

75 
32 

79 
41 

75 
62 

79 
44 

77 
46 

TJ 
32 

71.  T 
39.6 

YELLOW  JACKET  1NU 
•       •  • 

MAX 

Mm 

76 

41 

75 

44 

72 

40 

76 
42 

72 
49 

71 
37 

72 
49 

74 
42 

78 
46 

44 

80 
49 

85 
48 

86 

47 

83 
53 

82 
49 

81 
48 

88 

47 

75 
55 

8. 
47 

82 
52 

81 
48 

83 

46 

87 
49 

84 

31 

82 

53 

81 

50 

60 
38 

81 
49 

79,6 
67.6 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON   FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

87 
54 

88 

52 

89 
46 

90 
47 

72 
44 

82 
41 

77 
47 

50 
40 

65 
36 

80 
50 

81 

52 

73 
47 

71 
48 

84 

51 

72 
SO 

60 
48 

70 
48 

80 
32 

69 
38 

94 

62 

87 

5' 

92 
37 

78 

33 

41 

35 

79 

37 

63 

53 

10 

»7 

94 

60 

69 
64 

90 
62 

61.4 
51.  T 

BONNV  DAM 

MAX 

Mm 

85 
54 

91 

50 

92 
52 

92 
47 

88 

54 

75 
*0 

81 

51 

75 
48 

60 
40 

68 
46 

89 
54 

84 

52 

77 
52 

75 
84 

«7 

50 

76 
51 

66 
32 

72 
53 

80 
55 

92 
59 

94 
64 

89 

62 

89 
38 

S3 

61 

97 
63 

86 
38 

69 

36 

69 
36 

93 
33 

91 
61 

63.6 
33.  7 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

90 
48 

87 
46 

92 
53 

89 
54 

74 
44 

79 
53 

75 
45 

64 
41 

65 
47 

84 
59 

84 

53 

77 
52 

74 
54 

86 
55 

76 
51 

71 
54 

70 
30 

80 
55 

90 
60 

92 
61 

87 
61 

68 

38 

83 

63 

94 
64 

90 
60 

86 
39 

ST 
66 

91 

62 

69 

60 

66 

66 

62.9 

33.2 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

Mm 

92 
♦  5 

92 
52 

93 
57 

93 

44 

75 
50 

76 
43 

72 
47 

64 
39 

71 
SO 

89 
56 

87 
49 

76 

78 
49 

91 
52 

»9 
46 

75 
47 

73 
52 

80 

50 

91 
50 

93 
59 

89 
-5 

90 
37 

86 

62 

99 

68 

96 

TO 

86 

35 

91 
66 

95 
60 

94 
39 

90 
64 

65.9 
32,6 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

Mm 

90 
50 

88 
49 

91 
50 

92 
48 

86 
50 

81 
37 

76 
49 

64 
44 

72 
38 

86 
54 

86 
51 

«: 
47 

76 
47 

87 
49 

85 
52 

74 
46 

75 
45 

82 

52 

92 
51 

95 
36 

11 
56 

96 
37 

88 

32 

99 

60 

94 

62 

67 
51 

91 

34 

95 
52 

92 
61 

92 

60 

66,1 

31.1 

MOLYCKE 

MAX 

Mm 

89 
50 

89 

53 

95 
54 

91 
52 

85 
52 

83 
39 

S3 
51 

61 
43 

67 
36 

85 
49 

87 
52 

7« 

1 : 

76 
50 

88 

51 

85 
55 

75 
30 

73 
51 

8  2 
5  2 

91 
32 

94 
58 

91 

60 

91 
61 

80 
33 

47 
41 

86 

39 

as 

54 

90 
59 

95 

60 

93 
61 

90 
61 

83.2 
33.0 

STPATTON  3  NE 

MAX 
MIN 

91 
60 

90 
51 

93 
52 

94 
52 

85 

54 

80 
45 

74 
47 

66 
47 

66 
41 

87 
55 

84 
56 

79 
' : 

75 
50 

88 

55 

83 
52 

70 
31 

73 
32 

77 
56 

93 
S3 

95 
56 

95 
54 

93 
59 

84 

36 

99 

65 

95 

65 

89 

60 

91 
62 

95 

57 

92 
63 

92 
61 

85,4 
54.6 

WRAY 

MAX 

Mm 

89 

52 

89 

52 

94 
49 

91 

30 

91 
54 

86 
37 

82 
54 

64 
46 

66 
49 

86 

52 

88 

55 

8 : 

52 

78 

52 

87 
54 

•  t 

51 

78 

52 

71 
51 

S3 
69 

93 

S3 

96 
64 

92 

61 

91 
61 

66 

60 

98 

61 

99 
63 

6T 
39 

S9 

60 

92 
56 

93 
61 

tl 

61 

66,6 
34.1 

YUMA 

MAX 

Mm 

82 
53 

85 
55 

90 
52 

86 
50 

82 
52 

82 
41 

76 
56 

60 
42 

81 

76 
30 

79 
33 

78 
51 

73 
45 

83 

32 

80 
56 

73 
49 

63 
30 

80 

51 

92 
56 

96 
60 

91 
41 

93 
64 

69 
36 

19 
66 

96 
36 

63 
36 

89 

40 

92 
36 

9» 

62 

92 
61 

63.3 
33. T 

Sm  R«1m*dc«  Nol*4)  following  SutJoa  lnd« 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JUNE  1966 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

•      •  • 

platte  drainage 

BASIN 

04 

ALLENSPARK 

MAX 

69 

70 

72 

73 

69 

64 

62 

59 

58 

60 

62 

65 

61 

71 

69 

54 

60 

70 

75 

75 

74 

72 

65 

76 

74 

70 

90 

79 

81 

80 

MTM 

33 

36 

43 

45 

4  1 

26 

35 

37 

34 

38 

33 

33 

31 

40 

40 

38 

38 

41 

43 

42 

43 

43 

40 

35 

45 

40 

40 

47 

46 

66 

ANTERC  RESERVOIR 

MAX 

68 

70 

TO 

69 

66 

62 

69 

67 

68 

61 

67 

66 

71 

72 

72 

67 

69 

68 

71 

73 

70 

71 

72 

75 

77 

74 

76 

77 

75 

76 

MIN 

32 

26 

26 

24 

35 

26 

29 

3  3 

37 

39 

4  1 

31 

29 

4  I 

31 

33 

36 

38 

3 1 

34 

35 

34 

35 

30 

30 

39 

3  7 

32 

37 

** 

BAIlEy 

MAX 

79 

78 

79 

79 

72 

69 

72 

63 

66 

82 

76 

74 

73 

80 

79 

68 

74 

72 

79 

77 

76 

77 

72 

84 

90 

80 

91 

83 

82 

79 

MIN 

37 

3 1 

33 

32 

35 

29 

33 

39 

35 

41 

31 

45 

28 

34 

36 

46 

45 

37 

38 

39 

43 

41 

39 

36 

36 

40 

4  5 

46 

40 

48 

BOULDER 

MAX 

82 

89 

86 

86 

80 

72 

72 

64 

59 

80 

81 

79 

76 

87 

71 

69 

66 

79 

87 

91 

84 

66 

85 

91 

90 

81 

91 

95 

91 

89 

MIN 

58 

54 

52 

52 

54 

44 

53 

45 

42 

49 

55 

49 

49 

49 

49 

46 

51 

50 

6  1 

60 

59 

57 

54 

56 

55 

54 

5  5 

65 

66 

63 

BRIGGSDALE 

MAX 

87 

86 

88 

85 

87 

88 

87 

72 

64 

95 

80 

80 

72 

81 

64 

69 

66 

80 

88 

90 

90 

91 

80 

90 

90 

89 

93 

95 

101 

90 

MIN 

41 

45 

43 

34 

36 

36 

42 

39 

40 

40 

45 

47 

44 

50 

47 

50 

50 

50 

49 

54 

50 

50 

48 

48 

47 

49 

48 

54 

59 

8YER5 

MAX 

89 

87 

91 

89 

84 

83 

79 

69 

74 

83 

84 

77 

76 

88 

85 

69 

70 

82 

91 

93 

86 

93 

82 

97 

93 

85 

93 

95 

90 

90 

MIN 

50 

45 

45 

49 

47 

39 

49 

43 

38 

49 

5  1 

44 

42 

49 

49 

46 

45 

46 

52 

52 

53 

52 

47 

50 

50 

52 

53 

54 

55 

57 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

68 

68 

70 

66 

66 

62 

61 

52 

55 

63 

65 

63 

71 

68 

55 

58 

67 

75 

73 

69 

70 

76 

67 

68 

76 

77 

75 

72 

62 

74 

MIN 

35 

30 

35 

35 

4  1 

40 

38 

35 

31 

42 

34 

30 

41 

42 

40 

43 

4  1 

4  1 

45 

43 

38 

38 

44 

42 

42 

49 

46 

46 

59 

4 1 

CASTLE  ROCK 

MAX 

83 

84 

86 

84 

82 

74 

72 

67 

66 

78 

80 

78 

76 

85 

83 

70 

69 

77 

87 

86 

62 

87 

82 

90 

83 

80 

91 

91 

68 

90 

MIN 

47 

40 

40 

40 

48 

39 

50 

42 

38 

49 

47 

4  1 

43 

44 

44 

46 

46 

45 

44 

49 

54 

49 

44 

44 

47 

54 

4  T 

47 

50 

53 

CHFESMAN 

MAX 

81 

80 

80 

80 

78 

70 

74 

69 

72 

70 

80 

SO 

79 

85 

64 

64 

65 

71 

81 

84 

80 

79 

78 

64 

86 

84 

82 

65 

87 

79 

MTN 

40 

3  7 

4  1 

39 

42 

38 

42 

41 

* 

44 

40 

40 

38 

43 

42 

47 

47 

44 

42 

43 

48 

44 

44 

43 

44 

50 

6 

43 

46 

52 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

85 

86 

90 

84 

80 

79 

78 

69 

65 

87 

83 

79 

89 

83 

74 

72 

86 

89 

92 

90 

81 

83 

94 

67 

86 

94 

95 

95 

91 

MIN 

51 

45 

50 

41 

50 

43 

38 

50 

43 

43 

47 

4  1 

47 

48 

46 

49 

52 

'* 

* 

42 

47 

47 

52 

5  1 

52 

55 

*• 

DENVER  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

84 

86 

85 

72 

77 

76 

52 

62 

78 

30 

76 

77 

86 

70 

58 

67 

80 

66 

87 

84 

88 

79 

93 

63 

78 

92 

93 

92 

87 

MIN 

43 

48 

43 

4  1 

47 

42 

42 

54 

* 

45 

45 

49 

48 

48 

49 

50 

57 

52 

53 

49 

50 

55 

5  1 

55 

56 

56 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

83 

87 

88 

86 

70 

77 

74 

58 

60 

79 

80 

76 

76 

87 

71 

57 

65 

79 

90 

88 

86 

69 

79 

93 

80 

76 

91 

92 

91 

86 

MIN 

60 

56 

60 

58 

54 

49 

58 

** 

53 

56 

52 

56 

53 

48 

53 

54 

59 

63 

6 1 

6 

57 

57 

62 

59 

5  b 

64 

66 

66 

ELBERT 

MAX 

81 

80 

84 

82 

74 

72 

76 

63 

66 

76 

84 

74 

71 

84 

79 

66 

68 

76 

85 

66 

81 

84 

78 

88 

84 

78 

86 

89 

84 

82 

MIN 

44 

36 

45 

46 

36 

48 

40 

38 

40 

35 

38 

42 

40 

46 

42 

45 

43 

46 

46 

47 

42 

42 

43 

46 

49 

45 

46 

ESTES  PARK 

MAX 

73 

75 

75 

76 

76 

66 

66 

57 

63 

66 

68 

T3 

68 

75 

69 

60 

75 

78 

76 

75 

75 

75 

78 

79 

72 

82 

81 

81 

74 

MIN 

36 

34 

47 

50 

41 

3  1 

36 

38 

39 

46 

46 

34 

39 

43 

42 

41 

40 

39 

42 

41 

45 

38 

39 

40 

3  8 

41 

43 

55 

EVERGREEN 

MAX 

74 

78 

79 

76 

74 

69 

66 

64 

53 

73 

75 

72 

71 

80 

80 

65 

65 

75 

81 

81 

77 

80 

74 

86 

85 

75 

65 

86 

86 

64 

Mm 

40 

34 

34 

3  5 

38 

3 1 

40 

4  1 

41 

45 

38 

37 

33 

36 

38 

45 

44 

44 

39 

44 

45 

42 

44 

45 

42 

43 

4  3 

41 

46 

50 

FAIRPLAY  NO,  2 

MAX 

MIN 

FORT  COLLINS 

MAX 

84 

83 

85 

85 

74 

75 

70 

57 

57 

76 

77 

70 

71 

87 

ec 

57 

66 

78 

86 

87 

94 

62 

80 

91 

85 

77 

91 

93 

92 

83 

MIN 

46 

48 

47 

50 

50 

41 

50 

44 

41 

49 

52 

48 

44 

48 

52 

47 

53 

50 

50 

54 

57 

53 

57 

58 

56 

52 

5  3 

53 

38 

61 

FORT  LUPTON   1  N 

MAX 

85 

87 

88 

86 

77 

79 

78 

60 

61 

78 

78 

77 

73 

87 

82 

69 

67 

81 

88 

90 

87 

91 

90 

91 

86 

83 

91 

96 

93 

86 

MIN 

49 

40 

42 

46 

50 

40 

6 

45 

42 

39 

51 

47 

45 

42 

48 

46 

5 1 

47 

50 

50 

52 

5  1 

52 

46 

49 

50 

5  0 

49 

49 

55 

FORT  MORGAN 

MAX 

83 

89 

88 

89 

88 

75 

82 

78 

51 

69 

82 

82 

73 

74 

86 

73 

60 

72 

82 

90 

93 

68 

92 

60 

91 

81 

86 

92 

95 

93 

MIN 

51 

55 

49 

50 

4  1 

5  3 

46 

39 

45 

52 

5 1 

49 

50 

56 

49 

50 

52 

54 

57 

56 

59 

56 

6 1 

60 

56 

60 

56 

59 

65 

GEORGETOWN 

MAX 

72 

75 

75 

71 

65 

61 

65 

53 

65 

64 

67 

66 

69 

74 

72 

58 

67 

68 

71 

72 

65 

75 

69 

60 

80 

73 

84 

79 

76 

73 

MIN 

39 

39 

44 

42 

40 

33 

40 

35 

36 

45 

43 

36 

38 

44 

46 

46 

42 

43 

43 

37 

48 

48 

43 

38 

44 

46 

49 

51 

50 

49 

GRANT 

MAX 

73 

73 

72 

72 

67 

64 

67 

56 

68 

66 

70 

69 

69 

74 

72 

65 

64 

66 

72 

72 

68 

72 

68 

78 

77 

76 

77 

75 

75 

68 

MIN 

34 

32 

30 

35 

35 

29 

35 

35 

34 

38 

34 

3  1 

29 

3  1 

33 

41 

37 

38 

35 

39 

42 

40 

40 

36 

35 

41 

3  9 

38 

41 

42 

GREELEY 

MAX 

75 

88 

86 

88 

86 

75 

80 

75 

55 

65 

81 

82 

81 

75 

89 

73 

60 

68 

80 

91 

90 

88 

87 

82 

92 

66 

64 

93 

95 

95 

MIN 

48 

5  3 

50 

55 

48 

43 

53 

46 

43 

45 

5  1 

54 

48 

49 

55 

49 

50 

52 

52 

52 

3  B 

57 

5  3 

59 

S7 

51 

54 

54 

56 

61 

GROVER   10  w 

MAX 

86 

85 

85 

85 

78 

78 

70 

55 

61 

77 

77 

77 

71 

86 

74 

61 

67 

81 

85 

69 

84 

86 

78 

87 

61 

79 

91 

92 

92 

68 

MIN 

47 

44 

49 

50 

45 

39 

5 1 

42 

40 

47 

53 

43 

43 

47 

46 

46 

49 

50 

52 

55 

56 

54 

51 

56 

5 1 

49 

5  1 

57 

58 

58 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

71 

75 

77 

72 

74 

61 

67 

58 

57 

68 

72 

72 

67 

78 

72 

62 

60 

71 

78 

78 

74 

80 

68 

84 

60 

71 

82 

80 

80 

79 

MIN 

38 

3  5 

37 

40 

44 

33 

40 

38 

35 

43 

38 

37 

36 

46 

42 

44 

44 

43 

43 

44 

46 

45 

45 

40 

42 

43 

4  3 

45 

46 

50 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

59 

63 

62 

62 

59 

55 

59 

45 

55 

52 

56 

55 

56 

62 

62 

58 

54 

57 

65 

63 

60 

64 

62 

68 

66 

64 

68 

67 

65 

61 

MIN 

29 

27 

30 

29 

29 

26 

3 1 

2B 

29 

33 

36 

27 

26 

36 

35 

33 

35 

36 

33 

34 

34 

35 

32 

33 

32 

34 

3  3 

34 

36 

35 

JULESBURG 

MAX 

92 

89 

90 

84 

75 

60 

67 

85 

85 

77 

76 

87 

77 

71 

76 

84 

92 

96 

89 

91 

81 

94 

62 

63 

91 

96 

9* 

90 

MIN 

55 

57 

60 

52 

4  1 

5  5 

45 

37 

52 

55 

52 

52 

56 

58 

5  3 

55 

58 

56 

65 

61 

63 

,? 

60 

61 

56 

6  3 

58 

68 

65 

KASSLER 

MAX 

85 

87 

86 

85 

81 

77 

73 

73 

62 

81 

82 

80 

77 

86 

84 

70 

69 

80 

89 

69 

86 

87 

82 

94 

90 

81 

90 

93 

92 

88 

Mm 

5 1 

49 

55 

5  1 

42 

52 

43 

45 

53 

57 

49 

45 

47 

5  1 

* 

49 

60 

57 

6 1 

55 

53 

53 

5  6 

61 

61 

61 

KAUFFMAN   4  SSE 

MAX 

86 

84 

86 

86 

79 

79 

72 

55 

63 

80 

80 

75 

72 

85 

81 

61 

66 

80 

66 

90 

63 

86 

84 

84 

82 

80 

91 

91 

90 

85 

MTN 

50 

5 1 

46 

46 

3  3 

48 

42 

33 

44 

48 

44 

46 

45 

5  1 

46 

49 

48 

5 1 

53 

53 

5 1 

54 

54 

5 

47 

50 

52 

59 

LAKE  GEORGE  6  SW 

MAX 

69 

71 

71 

72 

69 

66 

70 

68 

68 

63 

70 

68 

70 

73 

73 

68 

68 

68 

72 

69 

71 

71 

72 

77 

77 

75 

74 

60 

75 

74 

MTN 

35 

34 

33 

3  1 

34 

39 

6 

36 

3  7 

39 

35 

33 

36 

35 

35 

4 1 

38 

42 

39 

40 

43 

41 

42 

35 

34 

46 

40 

43 

LAKEwOOD 

MAX 

81 

83 

85 

84 

79 

79 

72 

66 

58 

79 

77 

77 

74 

97 

85 

67 

67 

78 

87 

86 

63 

87 

82 

90 

88 

78 

8? 

91 

91 

84 

MTN 

58 

49 

52 

58 

5  1 

43 

5 1 

44 

42 

52 

55 

49 

45 

5  1 

46 

49 

49 

60 

51 

55 

49 

52 

52 

54 

53 

*? 

63 

56 

60 

LONG^ONT  2  E5E 

MAX 

73 

85 

82 

86 

86 

73 

78 

70 

52 

61 

81 

82 

75 

75 

91 

71 

58 

69 

81 

88 

92 

89 

65 

81 

93 

80 

80 

92 

93 

92 

MIN 

43 

43 

45 

46 

53 

39 

47 

47 

43 

45 

49 

47 

45 

45 

53 

46 

49 

47 

51 

50 

54 

54 

50 

45 

5 1 

50 

52 

51 

54 

56 

NEW  RAYMER 

MAX 

88 

86 

90 

90 

83 

80 

77 

60 

60 

81 

80 

80 

72 

96 

62 

70 

69 

81 

88 

93 

86 

88 

78 

85 

81 

64 

91 

95 

91 

88 

MIN 

48 

4  7 

47 

55 

47 

36 

4R 

42 

36 

47 

49 

44 

46 

46 

52 

47 

46 

49 

54 

54 

55 

54 

52 

59 

55 

51 

54 

54 

55 

56 

PARKER   9  E 

MAX 

85 

83 

85 

85 

80 

76 

80 

70 

70 

80 

80 

77 

76 

88 

61 

64 

68 

80 

85 

86 

84 

85 

80 

90 

62 

80 

90 

91 

89 

87 

Mm 

53 

38 

40 

48 

50 

45 

53 

40 

40 

50 

50 

40 

40 

46 

50 

46 

46 

49 

49 

54 

52 

56 

44 

47 

57 

52 

50 

52 

53 

34 

RED  FEATHER  LAKES  2 

SE 

MAX 

73 

75 

74 

77 

71 

65 

63 

63 

57 

64 

66 

69 

69 

74 

73 

S6 

56 

70 

75 

76 

72 

72 

69 

75 

76 

68 

82 

81 

78 

72 

Mm 

39 

3 1 

43 

3e 

36 

23 

33 

32 

33 

40 

40 

3 1 

27 

33 

39 

33 

39 

4 1 

38 

36 

41 

40 

41 

35 

43 

31 

37 

42 

42 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

89 

88 

90 

88 

82 

82 

75 

52 

64 

93 

84 

75 

77 

95 

77 

67 

72 

79 

90 

93 

90 

89 

78 

90 

81 

81 

86 

94 

93 

88 

Mm 

49 

54 

57 

56 

49 

«5 

52 

44 

36 

49 

54 

48 

51 

54 

55 

50 

52 

52 

53 

58 

58 

59 

56 

60 

58 

54 

60 

62 

63 

63 

5PICFR 

MAX 

68 

68 

70 

67 

60 

63 

69 

59 

65 

63 

65 

63 

63 

70 

71 

68 

68 

69 

75 

72 

71 

72 

70 

74 

76 

76 

78 

75 

75 

71 

Mm 

41 

30 

27 

32 

33 

25 

35 

38 

29 

41 

43 

27 

24 

30 

34 

31 

31 

35 

38 

47 

39 

43 

40 

39 

29 

31 

40 

42 

40 

44 

STERLING 

MAX 

94 

86 

86 

87 

86 

71 

81 

72 

50 

65 

82 

84 

74 

74 

86 

74 

64 

71 

82 

89 

95 

86 

92 

60 

88 

79 

85 

91 

94 

95 

Mm 

53 

54 

52 

53 

48 

38 

49 

44 

35 

46 

52 

48 

50 

50 

55 

49 

50 

55 

55 

55 

58 

59 

55 

60 

60 

54 

60 

53 

57 

66 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

wALDEN 

MAX 

n 

72 

73 

71 

69 

63 

68 

58 

68 

65 

66 

65 

67 

73 

70 

70 

70 

70 

72 

77 

75 

7* 

72 

7» 

78 

78 

12 

SO 

78 

S3 

71 

.  1 

Mm 

33 

29 

30 

30 

34 

25 

34 

38 

28 

42 

41 

27 

25 

31 

36 

32 

44 

36 

36 

37 

39 

39 

39 

40 

32 

36 

55 

37 

41 

46 

35 

!  J 

WATEROALE 

MAX 

87 

85 

80 

75 

75 

75 

74 

62 

58 

80 

71 

74 

71 

90 

71 

65 

67 

82 

88 

88 

85 

84 

82 

93 

84 

84 

M 

94 

91 

84 

79 

.9 

MIN 

43 

42 

43 

48 

50 

39 

*5 

43 

40 

48 

48 

42 

45 

40 

50 

47 

50 

46 

48 

49 

51 

49 

31 

31 

31 

51 

47 

51 

32 

31 

47 

f  0 

WIGGINS  T  5W 

MAX 

89 

89 

93 

90 

85 

85 

83 

60 

72 

11 

81 

78 

75 

87 

84 

71 

74 

81 

91 

89 

88 

94 

85 

94 

89 

86 

95 

77 

94 

93 

85 

.1 

«       •  * 

MIN 

47 

41 

49 

48 

38 

48 

44 

39 

50 

49 

44 

45 

47 

52 

48 

50 

49 

30 

49 

50 

55 

48 

44 

33 

54 

•>^ 

49 

32 

33 

4  8 

t  » 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  03 

ALAMCSA    WB  AIRPCRT 

MAX 

75 

77 

76 

71 

75 

74 

72 

76 

71 

77 

79 

77 

81 

78 

69 

71 

75 

80 

77 

75 

79 

80 

83 

86 

78 

82 

82 

81 

76 

16 

.8 

MIN 

37 

35 

34 

32 

36 

45 

41 

35 

38 

41 

41 

39 

37 

40 

42 

41 

38 

43 

37 

51 

46 

42 

43 

44 

40 

51 

44 

45 

31 

49 

(,  i 

3 

BLANCA 

MAX 

70 

74 

77 

75 

76 

74 

74 

74 

77 

68 

76 

79 

78 

81 

80 

75 

75 

78 

83 

78 

77 

76 

77 

80 

83 

79 

80 

83 

82 

77 

77 

,3 

MIN 

37 

35 

30 

30 

32 

42 

35 

35 

33 

38 

40 

39 

38 

36 

40 

44 

35 

39 

37 

50 

42 

44 

43 

45 

41 

47 

43 

40 

48 

46 

39 

CENTER 

MAX 

72 

74 

75 

74 

71 

75 

72 

71 

70 

72 

77 

79 

75 

79 

77 

72 

72 

76 

73 

74 

72 

77 

79 

80 

81 

73 

81 

83 

83 

78 

75 

,6 

MIN 

36 

35 

33 

33 

40 

41 

38 

35 

38 

36 

35 

40 

39 

42 

40 

41 

38 

45 

39 

45 

45 

42 

43 

41 

38 

44 

44 

43 

46 

47 

40 

1 

DEL  NORTE 

MAX 

69 

74 

75 

73 

68 

73 

71 

71 

70 

69 

76 

'9 

75 

78 

73 

68 

67 

71 

80 

71 

70 

76 

78 

77 

82 

77 

77 

80 

76 

73 

74 

0 

MIN 

39 

37 

36 

38 

38 

42 

39 

36 

39 

38 

40 

43 

39 

41 

43 

45 

41 

44 

41 

47 

47 

43 

45 

42 

42 

47 

48 

46 

30 

49 

42 

2 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

69 

73 

76 

75 

72 

73 

72 

71 

74 

66 

76 

77 

75 

79 

78 

76 

75 

76 

85 

72 

71 

76 

77 

81 

85 

82 

78 

82 

79 

76 

75 

,9 

MIN 

40 

38 

37 

38 

40 

38 

40 

35 

38 

38 

43 

41 

40 

41 

52 

45 

39 

44 

42 

49 

43 

43 

44 

44 

46 

51 

45 

44 

30 

43 

42 

6 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

63 

65 

67 

63 

64 

64 

61 

64 

65 

62 

65 

69 

72 

73 

72 

66 

69 

67 

75 

67 

69 

70 

72 

73 

72 

71 

80 

73 

71 

69 

66 

t 

29 

25 

20 

22 

30 

32 

25 

29 

30 

33 

29 

27 

22 

26 

27 

29 

31 

29 

27 

39 

37 

32 

25 

29 

24 

40 

37 

32 

41 

44 

30 

1 

MA^ASSA 

MAX 

70 

74 

75 

72 

72 

73 

72 

72 

75 

6B 

76 

78 

83 

83 

82 

72 

71 

73 

81 

78 

75 

76 

78 

78 

84 

03 

83 

80 

74 

76 

2 

39 

35 

39 

33 

39 

42 

42 

33 

35 

40 

44 

37 

<.! 

40 

49 

45 

MONTE  VISTA 

72 

77 

79 

76 

74 

74 

75 

73 

76 

74 

79 

78 

80 

83 

82 

71 

73 

76 

81 

79 

74 

80 

82 

81 

87 

87 

ni 

83 

87 

76 

'8 

5 

MIN 

39 

36 

37 

36 

40 

*3 

41 

37 

40 

41 

40 

41 

41 

41 

43 

44 

39 

44 

40 

48 

47 

44 

49 

49 

43 

47 

46 

45 

30 

30 

42 

I 

SAGUACHE 

MAX 

74 

75 

78 

78 

73 

70 

73 

70 

73 

70 

78 

76 

77 

80 

80 

72 

75 

75 

80 

76 

76 

78 

79 

80 

85 

82 

80 

84 

80 

77 

?6 

8 

Mm 

37 

37 

35 

38 

42 

40 

42 

36 

40 

42 

35 

42 

37 

44 

43 

45 

40 

44 

42 

40 

45 

42 

43 

39 

41 

47 

44 

46 

66 

50 

41 

5 

WAGON  WHEEL  GAR  3  N 

MAX 

62 

68 

68 

70 

71 

70 

68 

65 

66 

68 

63 

70 

73 

75 

77 

74 

68 

69 

71 

76 

70 

72 

72 

70 

72 

80 

80 

73 

78 

71 

71 

MIN 

31 

28 

22 

23 

24 

23 

27 

30 

31 

35 

30 

29 

25 

28 

?e 

28 

30 

39 

29 

40 

40 

35 

30 

27 

32 

40 

41 

32 

41 

44 

31 

6 

WOLF  CrEEk  PASS  1  E 

MAX 

54 

57 

58 

59 

55 

57 

51 

53 

57 

53 

57 

60 

64 

67 

66 

57 

57 

39 

64 

64 

56 

60 

61 

64 

69 

68 

68 

67 

67 

60 

60 

? 

Mm 

39 

32 

40 

31 

33 

33 

34 

34 

33 

32 

33 

33 

32 

40 

38 

39 

35 

35 

36 

44 

38 

40 

37 

43 

39 

46 

37 

40 

42 

43 

37 

1 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days 

with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

1  > 

3  1 
u.  o 

Direction 
fasteat  mile 

Date  ol 
fasteat  mile 

MOUNTAIN  STANDARD 
5  AM     11  AM      S  PM 

TIME 
11  PM 

8 

H 

.01-09 

.10-49 

66-09 

661-001 

• 

CM  3 

1 

o 
H 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

81 

31 

31 

3 

6 

3 

0 

0 

0 

12 

4.8 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

11 

0.8 

10.8 

37-f*. 

34 

17 

62 

31 

28 

53 

4 

8 

3 

0 

1 

0 

16 

5.2 

DENVER  WB  AIRPORT 

11 

1.0 

7.7 

32 

W 

26 

72 

39 

37 

63 

6 

6 

4 

1 

0 

0 

17 

67 

5.9 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

15 

3.0 

10.0 

38 

NW 

17 

40 

22 

18 

32 

6 

4 

0 

0 

0 

0 

10 

78 

4.0 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

11 

1.2 

11.4 

42 

N 

07 

64 

30 

25 

50 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

10 

82 

4.9 

So*  P.. .  NoIm  Following  Sutloo  Index 
-  91  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


JUNE  1966 


Day 

Ol  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  °< 

•      •  « 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

01 

JOHN  MARTIN  DAM 

(A) 

EVAP 

.46 

•  31 

.54 

.50 

.46 

.42 

.27 

.35 

.32 

.42 

.43 

•  45 

.43 

.42 

.49 

.36 

•  3; 

.21 

.33 

.42 

.60 

.50 

.47 

.76 

.73 

.41 

.36 

.48 

.62 

.58 

L3.47 

w  INI 

142 

94 

98 

84 

123 

88 

80 

129 

99 

97 

111 

93 

96 

105 

84 

98 

7! 

75 

0* 

88 

175 

160 

186 

189 

209 

63 

66 

52 

136 

17  7 

3367 

MAX 

86 

92 

q  3 

91 

89 

86 

8? 

85 

82 

87 

91 

91 

82 

92 

93 

95 

81 

85 

96 

95 

87 

88 

96 

94 

101 

89 

91 

96 

92 

89 

90.  1 

MIN 

56 

53 

58 

54 

57 

54 

57 

63 

49 

55 

57 

51 

37 

58 

62 

57 

51 

62 

56 

62 

62 

61 

64 

66 

64 

62 

62 

63 

64 

59.1 

PUEBLO  CITY  RES 

(E) 

EVAP 

.16 

.33 

.42 

.40 

.30 

.54 

.13 

.34 

.36 

.26 

.30 

.38 

.37 

.39 

•  44 

,38 

•  H 

.26 

.15 

.35 

.32 

.31 

.29 

.59 

.61 

.37 

.27 

.22 

.57 

.34 

10.29 

WIND 

70 

80 

70 

60 

110 

120 

40 

110 

170 

100 

90 

90 

100 

90 

70 

140 

5C 

8C 

60 

40 

50 

60 

140 

90 

90 

120 

80 

50 

60 

105 

2585 

MAX 

76 

35 

88 

89 

90 

80 

62 

82 

82 

79 

76 

82 

83 

82 

87 

82 

7C 

83 

84 

9^ 

92 

90 

93 

87 

85 

84 

86 

94 

69 

93 

85.0 

MIN 

50 

51 

49 

50 

33 

51 

51 

51 

48 

48 

53 

54 

54 

32 

54 

55 

52 

53 

53 

54 

50 

55 

58 

56 

54 

32 

37 

55 

54 

5  9 

52,8 

SPRINGFIELD  7  WSW 

(B) 

EVAP 

.06 

.  15 

•  30 

.56 

.29 

.13 

.45 

.39 

.37 

.45 

.43 

.49 

.34 

•  41 

.32 

.41 

•  3S 

.24 

.36 

.52 

.55 

.52 

.51 

.66 

.68 

•  43 

.52 

.43 

.45 

.50 

112.71 

NINO 

195 

17C 

35 

73 

119 

116 

123 

125 

155 

207 

149 

102 

131 

110 

98 

156 

121 

158 

56 

218 

223 

271 

205 

238 

259 

84 

139 

131 

184 

189 

4546 

MAX 

83 

85 

89 

87 

84 

80 

86 

82 

77 

81 

91 

95 

78 

91 

87 

79 

87 

79 

88 

85 

82 

87 

93 

88 

89 

84 

86 

90 

84 

84 

85.4 

MIN 

54 

50 

55 

52 

52 

53 

57 

56 

56 

53 

55 

57 

56 

53 

57 

53 

53 

59 

52 

60 

38 

59 

61 

62 

68 

60 

59 

59 

60 

61 

56.7 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR(A) 

EVAP 

.24 

•  34 

•  14 

.17 

.03 

•  25 

.05 

.15 

.37  .20 

.27 

•  16 

.23 

.16 

•  12 

.13 

•  14 

.20 

•  14 

.10 

.43 

.33 

•  13 

•  13 

.15 

.02 

.05 

5.37B 

WIND 

58 

70 

48 

92 

6] 

40 

57 

30 

46 

56 

50 

58 

46 

52 

63 

31 

49 

34 

36 

37 

29 

59 

61 

86 

77 

29 

31 

32 

8 

1453 

MAX 

63 

66 

70 

69 

68 

68 

74 

73 

76 

74 

71 

7C 

75 

75 

74 

73 

75 

76 

77 

80 

75 

77 

76 

66 

72.5 

MIN 

39 

39 

39 

44 

42 

39 

39 

39 

41 

43 

44 

44 

43 

43 

42 

44 

44 

44 

44 

42 

50 

42 

44 

47 

49 

42.8 

•      •  « 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN 

02 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

.43 

.53 

•  59 

•  49 

.45 

.19 

•  47 

.15 

.32 

.34 

.53 

.41 

.37 

.40 

•  50 

.42 

.36 

•  43 

.37 

.43 

.35 

.40 

.38 

.65 

.49 

•  40 

.51 

.34 

.38 

.29 

12,37 

WIND 

109 

106 

123 

95 

79 

52 

106 

49 

38 

105 

96 

52 

39 

44 

64 

43 

85 

83 

63 

98 

68 

132 

61 

115 

48 

64 

132 

77 

80 

2400 

MAX 

82 

80 

82 

83 

83 

78 

75 

86 

86 

82 

83 

87 

88 

92 

87 

87 

88 

87 

91 

89 

91 

87 

87 

87 

91  88 

94 

92 

83 

88 

86,1 

MIN 

(.9 

48 

46 

4  7 

48 

50 

54 

52 

56 

53 

54 

51 

48 

51 

56 

60 

55 

55 

55 

60 

57 

58 

55 

32 

55  56 

55 

55 

60 

59 

53.7 

GRAND  LAKE  6  SSw 

(C) 

EVAP 

.22 

.26 

•  33 

.36 

.31 

.26 

.12 

.16 

.18 

.15 

.15 

•  26 

•  36 

.26 

.40 

.19 

.04 

.24 

.21 

.23 

.16 

.23 

.22 

.58 

41 

•  32 

.18 

.28 

.28 

.2! 

7.58 

WIND 

89 

74 

102 

96 

129 

108 

111 

105 

90 

106 

86 

103 

107 

123 

139 

105 

88 

81 

89 

105 

63 

74 

115 

148 

106 

145 

28 

97 

3049 

MAX 

70 

75 

75 

67 

64 

61 

61 

57 

65 

60 

58 

64 

67 

67 

66 

50 

63 

62 

66 

61 

68 

6fi 

68 

72 

75 

71 

70 

72 

73 

7  0 

66.4 

MIN 

38 

37 

38 

37 

40 

35 

38 

35 

38 

43 

44 

37 

38 

38 

40 

43 

46 

42 

41 

42 

40 

42 

45 

42 

44 

41 

43 

44 

40.7 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

(A) 

EVAP 

.13 

.25 

•  26 

•  26 

•  35 

.17 

•  15 

.04 

.13 

.15 

•  19 

•  24 

.20 

.25 

.18 

.10 

.15 

22 

.05 

.25 

.  30 

•  11 

.36 

.04 

.10 

5,81 

WIND 

36 

60 

44 

60 

75 

60 

7 

32 

37 

41 

58 

52 

50 

42 

69 

29 

33 

30 

40 

'It 

33 

20 

47 

53 

35 

*78 

28 

34 

17 

1288 

MAX 

75 

75 

76 

72 

83 

75 

72 

65 

65 

75 

70 

65 

68 

77 

65 

72 

68 

76 

76 

69 

69 

79 

79 

81 

81 

79 

75 

68 

74 

73,2 

MIN 

41 

43 

42 

46 

34 

35 

44 

46 

45 

30 

39 

36 

36 

25 

43 

45 

48 

M 

It 

47 

48 

49 

46 

50 

44 

47 

49 

•  2 

43.1 

MONTROSE  NO  1 

(A) 

EVAP 

.47 

.  36 

.39 

.42 

.39 

.20 

.35 

.17 

.25 

.28 

.38 

.34 

.30 

.31 

.18 

.32 

.;: 

.24 

.34 

.29 

.48 

.51 

24 

.20 

.39 

.23 

•  1  0 

9.41 

WIND 

50 

54 

47 

52 

43 

30 

44 

35 

10 

44 

33 

*29 

*21 

22 

24 

21 

26 

30 

21 

34 

25 

64] 

35 

61 

*26 

*31 

32 

40 

6 

1029 

MAX 

83 

83 

84 

83 

87 

79 

76 

75 

82 

82 

82 

89 

88 

91 

87 

83 

86 

88 

90  85 

92 

91 

89 

85 

91 

87 

91 

87 

85 

92 

85.8 

MIN 

52 

50 

50 

49 

53 

51 

55 

52 

58 

52 

56 

54 

50 

51 

54 

55 

55 

55 

55 

61 

60 

60 

59 

55 

55 

61 

55 

56 

62 

60 

55.0 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.18 

•  23 

•  24 

.27 

.24 

.23 

•  19 

.17 

.17 

.15 

.16 

.23 

.27 

.26 

•  26 

.17 

.17 

.21 

.19 

.18 

.22 

.28 

.28 

27 

.19 

.18 

16 

6,33 

WIND 

16 

16 

19 

30 

21 

16 

18 

18 

13 

18 

19 

13 

20 

16 

14 

12 

12 

i 

8 

9 

10 

17 

14 

22 

*12 

•25 

5 

8 

1  0 

426 

MAX 

81 

84 

82 

82 

76 

78 

73 

79 

77 

80 

75 

78 

88 

79 

84 

79 

79 

75 

91 

80 

75 

86 

88 

87 

91 

89 

89 

88 

83 

82.0 

MIN 

49 

47 

45 

45 

47 

49 

49 

45 

48 

48 

47 

49 

47 

48 

50 

52 

50 

51 

47 

43 

55 

54 

54 

51 

50 

59 

53 

53 

59 

56 

50.0 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

03 

BONNY  DAM 

<C> 

EVAP 

.40 

.80 

•  36 

.39 

.40 

.36 

.21 

.06 

.23 

.50 

.29 

.38 

.34 

.12 

.24 

.31 

.35 

.57 

.61 

.60 

.28 

.76 

.51 

.42 

.26 

.45 

63 

11.88 

WIND 

20* 

126 

65 

57 

'It 

112 

173 

150 

113 

85 

258 

90 

*84 

69 

70 

114 

50 

109 

131 

95 

226 

343 

409 

93 

324 

150 

103 

61 

97 

2  2  2 

4268 

MAX 

78 

85 

87 

88 

87 

77 

88 

75 

65 

62 

79 

86 

80 

82 

86 

80 

71 

77 

81 

91 

87 

83 

84 

86 

87 

85 

85 

90 

94 

8  5 

82.4 

MIN 

58 

55 

57 

57 

56 

49 

49 

53 

44 

55 

54 

56 

55 

55 

54 

55 

55 

56 

57 

57 

63 

61 

62 

62 

61 

59 

59 

62 

63 

60 

56.6 

•      •  • 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 

04 

ESTES  PARK 

(A) 

EVAP1 

.  16 

.23 

•  30 

.39 

.11 

.12 

.10 

•  11 

.39 

.03 

.12 

.34 

.14 

ft 

.60 

.03 

.  1  4 

.17 

.22 

.24 

.15 

.18 

.21 

•25 

.26 

.24 

.23 

.26 

.24 

.17 

6.13 

WIND 

65 

52 

73 

89 

113 

52 

40 

48 

45 

97 

76 

78 

56 

ft 

140 

6f 

49 

57 

49 

47 

49 

47 

60 

64 

67 

47 

54 

42 

42 

4  2 

1802 

MAX 

70 

74 

74 

70 

66 

67 

70 

70 

70 

69 

71 

60 

75 

72 

71 

71 

72 

72 

83 

74 

76 

80 

80 

83 

7  3 

72.5 

MIN 

- 

- 

30 

42 

40 

37 

Z 

I 

41 

53 

52 

42 

42 

z 

46 

46 

45 

58 

46 

42 

45 

47 

47 

45 

46 

47 

43 

46 

47 

52 

45,1 

FORT  COLLINS 

(D) 

EVAP 

.22 

.27 

•  27 

.26 

.35 

•  24 

.14 

■ 

.07 

.12 

.15 

.22 

.22 

.18 

.17 

.13 

.07 

.13 

.19 

.37 

.17 

.28 

•  25 

.31 

.28 

.16 

.28 

.26 

.08 

6.04B 

WIND 

34 

48 

44 

33 

83 

36 

50 

57 

49 

24 

46 

57 

46 

43 

40 

39 

36 

32 

33 

34 

22 

70 

42 

64 

34 

37 

32 

31 

2  7 

1246 

MAX 

78 

77 

76 

75 

74 

75 

71 

64 

62 

73 

72 

71 

74 

78 

75 

66 

71 

77 

79 

81 

82 

79 

76 

83 

82 

79 

"1 

83 

84 

78 

75.9 

MIN 

65 

65 

66 

66 

64 

64 

64 

61 

58 

58 

60 

60 

61 

63 

65 

64 

62 

62 

64 

66 

67 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

68 

70 

71 

64.6 

WIGGINS  7  Sw 

(A) 

EVAP 

.24 

,46 

•  40 

.32 

.37 

•  34 

.30 

.13 

.16 

.28 

.26 

.2* 

.38 

.14 

.16 

.13 

.18 

.30 

.25 

.29 

.31 

.27 

.29 

.36 

.34 

.45 

.44 

.35 

.28 

8.76B 

WIND 

58 

16 

4  1 

23 

85 

47 

39 

64 

45 

46 

40 

27 

19 

47 

26 

16 

14 

34 

21 

29 

41 

57 

45 

19 

36 

60 

55 

25 

29 

45 

1171 

MAX 

88 

92 

94 

92 

83 

84 

85 

62 

79 

81 

82 

89 

90 

92 

86 

86 

80 

93 

97 

92 

82 

88 

86 

104 

95 

90 

96 

It 

02 

92 

88.2 

MIN 

42 

45 

40 

40 

42 

36 

43 

40 

36 

43 

45 

43 

45 

43 

46 

45 

44 

45 

45 

50 

45 

55 

46 

55 

46 

46 

46 

50 

51 

54 

45.1 

•      •  « 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN 

05 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

(A) 

EVAM 

•  33 

■  24 

.39 

.42 

.31 

.35 

.37 

.26 

.33 

.24 

.30 

.33 

•  35 

.37 

.34 

.20 

.  14 

.23 

.28 

.28 

.27 

.36 

.48 

.49 

.40 

.30 

.35 

.24 

.41 

.23 

9,59 

WIND 

83 

84 

77 

89 

76 

73 

104 

78 

100 

103 

68 

94 

77 

52 

66 

57 

51 

54 

55 

61 

70 

101 

101 

110 

71 

108 

80 

51 

89 

36 

2324 

MAX 

70 

72 

73 

72 

75 

73 

7  1 

77 

75 

70 

76 

77 

79 

83 

79 

66 

73 

77 

84 

84 

75 

77 

76 

78 

81 

83 

87 

8  1 

83 

82 

77,0 

MIN 

41 

41 

31 

39 

41 

46 

44 

41 

41 

45 

44 

46 

42 

45 

46 

46 

43 

48 

43 

43 

49 

49 

47 

46 

45 

30 

48 

51 

53 

42 

44,5 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

.11 

.31 

.36 

.30 

.38 

.38 

.25 

.27 

.20 

.21 

.17 

.30 

.34 

.36 

.36 

.24 

.12 

.21 

.27 

.28 

.22 

.19 

.34 

.36 

.46 

.41 

.23 

.11 

.34 

.18 

8.26 

WIND 

92 

64 

38 

60 

126 

69 

85 

50 

55 

50 

85 

70 

45 

54 

50 

36 

51 

66 

45 

55 

33 

82 

32 

118 

68 

43 

36 

46 

40 

1787 

M4X 

66 

70 

74 

75 

73 

'5 

66 

67 

74 

67 

66 

73 

76 

79 

80 

69 

62 

69 

71 

78 

74 

72 

75 

70 

77 

79 

69 

72 

72 

72.1 

MIN 

43 

42 

40 

43 

44 

43 

39 

38 

41 

43 

42 

43 

39 

40 

43 

42 

44 

43 

43 

43 

48 

49 

47 

40 

42 

42 

49 

46 

52 

43.2 

PAN   PAINTED   INSIDE   WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 

ROCKSAATTEDGENOFDRESERVO?RPHALT"BASE  ALUMINUM  PAINT-  EVAPORATION  PAN  MOUNTED  ON  METAL  PLATFORM  2  1/2  FEET  ABOVE  METAL  WALKWAY  AND  7  FEET  ABOVE 
SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT.  NO  FENCE  OR  THERMOMETER  SHELTER.  PIPES  8-INCHES  IN  DIAMETER,  44  INCHES  ABOVE  THE  GROUND  ADJACENT  TO  THE 
WEST  AND  NORTH  OF  THE  PAN. 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


(A  ) 

(B) 
(C) 

(D) 
(E) 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

ti 

■a 

si 

a 

Max. 

Mln. 

•3 
,1 

Q 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

1.00  or  More 

w  S 

ft  g 
>  J3 

<s 

•  | 

•  a 
>  3 
<£ 

Average 

|z 

'  o 
ft  h 

a  u. 

Highest 

a 

Lowest 

Q 

9 
& 
ft 

a 

si 

-<J 

0 
H 

la 
II 

Greatest 

J 

■a 
,2 

• 

a 

8 

1 
8 

•       •  • 

NOVEMBER  1965 

EADS 

61.7 

30.5 

46.  1 

74 

15 

17 

27 

560 

0 

0 

20 

0 

.06 

-  .43 

,06 

26 

T 

26 

0 

0 

0 

•       •  ft 

DECEMBER  1965 

EAOS 

47.7 

19.8 

33.8 

74 

4 

2 

27 

964 

0 

s 

29 

0 

1.04 

.74 

.52 

14 

8.0 

6 

17 

3 

1 

0 

•       •  • 

JANUARY  1966 

EAD5 

35.6 

10.5 

23.1 

57 

5 

-  9 

30 

1294 

0 

14 

31 

9 

.62 

.23 

.50 

21 

9.0 

8 

21 

2 

1 

0 

•       •  • 

FEBRUARY  1966 

AS»EN 

THIN  LAKES  EVAPORATION 

32.* 

M 

5.1 

M 

IB. 8 

M 

44 

19 

•  6 

14* 

U88 

0 
0 

12 

28 

6 

.75 

.24 

13 

15.5 

26 

15 

0 

0 

ft       «  ft 

MARCH  1966 

LAMAR 

LIMON 

Thin  lakes  evaporation 

64.0 
56.7 
49.4 

28.3 
20.6 
-  ,9 

46.2 
38.7 
24,3 

4.6 

83 
76 
60 

31 
31 

29 

16 
.  7 
-22 

23. 
4 

3 

578 
810 
1255 

0 
0 
0 

0 
2 
0 

22 
29 
31 

0 
1 
15 

T 

.09 
1.08 

-  .79 

T 
.05 
.69 

22ft 

22 

22 

T 

2.5 

0 
2 

3 

0 
0 
2 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

ft       ft  ft 

APRIL  1966 

NEW  RAYMER 

M 

M 

M 

81 

26 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
JUNE  1966 
DELAYED  DATA 


Day  of  Month 


OCTOBER  1965 


NOVEMBER  196) 

EADS 
MARTSEL 
SEDALM  4,  S5E 


DECEMBER  1965 


JANUARY  1966 
EADS 

FEBRUARY  1966 
ASPEN 

sedalia  <,  sse 

twin  lakes  Evaporation 

MARCH  1966 
BRANDON 

FAIRPLAY  / 
LAMAR 

LJMON 

PUEBLO  ARMY  OEPOT 
TWIN  LAKES  EVAPORATION 


MAY  1966 
BUTLER  RANCH 


9      10     11  I  12     13     14     15      16     17  18 


.21 


,73     .03  .06 


T         .05     .09     .04     ,9>     .2*     •  .11 
•13     .Oft  I  .91 


25     26  27 


.0* 

T  T 
•  0* 


28     29     30  31 


CORRECTIONS 


OCTOBER  1964  -  DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
FEBRUARY  1966 

DECEMBER  1965  CL IMATOLOG I CAL  DATA  TABLE 

DECEMBER  1965  DAILY  TEMPERATURE  TABLE 

ANNUAL   1965  TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURE 
FROM  NORMAL  TABLE 

FEBRUARY   1966  CL I MATOLOG I C AL  DATA  TABLE 

FEBRUARY   1966  DAILY  PRECIPITATION  TABLE 

FEBRUARY  1966  DAILY  TEMPERATURE  TABLE 

FEBRUARY   1966  SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  TABLE 

DECEMBER  1966  CL IMATOLOG I CAL  DATA  TABLE 


PLATTE  DRAINAGE  BASIN  SQUAW  MOUNTAIN 

DIVISION  04 

ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN  TAYLOR  PARK 

DIVISION  01 

ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN  TAYLOR  PARK 

DIVISION  01 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN  SQUAW  MOUNTAIN 

DIVISION  04 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN  BERTHOUD  PASS 

DIVISION  02 


COLORADO  DRAINAGE  BASIN  BERTHOUD  PASS 

DIVISION  02 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN  BERTHOUD  PASS 

DIVISION  02 


COLORADO  DRAINAGE  BASIN  BERTHOUD  PASS 

DIVISION  02 


PLATTE  DRAINAGE  BASIN  GREELEY 
DIVISION  04 


DELETE    1   FOLLOWING  STATION  NAME 


AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  -2.6M,  AVERAGE 
TEMPERATURE  13. 2M,   TOTAL  DEGREE  DAYS  1611 

MINIMUM  TEMPERATURE  ON  31ST  MISSING,  AVERAGE 
MINIMUM  TEMPERATURE  -2.6 

DELETE   1  FOLLOWING  STATION  NAME 


AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  18.6,  AVERAGE 
MINIMUM  TEMPERATURE  -2.8,    AVERAGE  TEMPERATURE 
7,9,   TOTAL  DEGREE  DAYS  1595 

AMOUNT  ON  25TH  .00,    26TH  .07,    27TH   .07,    28TH  .17 


MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  26TH  33,  27TH  25,  28TH  20, 
AVERAGE  MAXIMUM  18.6,  MINIMUM  TEMPERATURE  ON  26TH 
4,   27TH  3,   28TH  2,  AVERAGE  MINIMUM  7.9 

SNOWFALL  ON  25TH  0,  26TH  1.0,  27TH  2.0,  28TH  3.0, 
SNOW  ON  THE  GROUND  ON  25TH  42,  26TH  43,  27TH  44, 
28TH  46 

PRECIPITATION  DEPARTURE  FROM  NORMAL  +  .05 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average  J 
j 

1 

: 

1  3 

4 

1  5 

6 

7 

1 8 

9 

10 

11 

12 

13 

1  M 

1  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1  24 

25 

1  26 

27 

38 

|  29 

30 

31 

•      •  • 

NOVEMBER  1965 

EADS 

MAX 

69 

69 

65 

60 

71 

67 

70 

61 

58 

53 

68 

57 

62 

57 

74 

59 

51 

63 

56 

56 

50 

5 1 

61,7 

MIN 

30 

32 

35 

27 

29 

31 

36 

37 

35 

32 

38 

29 

3C 

30 

40 

32 

34 

29 

30 

30 

33 

22 

31 

37 

44 

32 

17 

ia 

18 

18 

30.3 

•       •  • 

DECEMBER  1965 

EADS 

MAX 

36 

60 

59 

74 

68 

57 

68 

60 

60 

52 

47 

51 

42 

30 

24 

\2 

27 

34 

51 

50 

47,7 

MIN 

25 

19 

27 

26 

35 

27 

20 

22 

30 

30 

29 

30 

28 

22 

14 

10 

4 

10 

5 

12 

12 

21 

23 

20 

6 

11 

2 

10 

24 

34 

25 

19,9 

•       •  • 

JANUARY  1966 

CADS 

MAX 

47 

36 

45 

53 

57 

52 

50 

55 

51 

47 

49 

47 

41 

30 

20 

1 2 

12 

35,6 

MIN 

23 

18 

16 

12 

19 

23 

27 

25 

29 

18 

20 

23 

1  1 

19 

29 

5 

'o 

5 

1  9 

S 

'o 

i 

•  l2 

-  1 

-  5 

2 

-  3 

•  • 

•  9 

3 

10,3 

*      •  • 

FEBRUARY  1966 

ASPEN 

MAX 

30 

25 

32 

61 

38 

43 

38 

40 

25 

21 

26 

28 

20 

21 

18 

19 

32 

36 

44 

36 

36 

33 

34 

42 

41 

35 

34 

39 

32.4 

MIN 

; 

7 

«  3 

3 

10 

2  2 

14 

i 

1 3 

2 

8 

10 

18 

1 

5  t  • 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

MAX 

4  5 

45 

•       •  • 

MIN 

3 

4 

4 

-  1 

-  3 

*2 

0 

3 

4 

5 

MARCH  1966 

LAMAR 

MAX 

63 

6C 

35 

36 

43 

50 

66 

62 

71 

68 

6* 

62 

73 

71 

76 

fl2 

58 

60 

75 

71 

Tl 

53 

46 

59 

67 

68 

67 

75 

68 

79 

83 

64,9 

MIN 

1 9 

27 

3:^ 

35 

3 1 

31 

33 

31 

3 1 

35 

25 

2  3 

31 

27 

26 

16 

37 

2  5 

21 

SI 

34 

36 

31 

33 

28,3 

LtMON 

MAX 

57 

66 

25 

27 

35 

68 

62 

59 

66 

64 

52 

60 

67 

67 

69 

73 

56 

54 

66 

60 

65 

35 

35 

56 

53 

61 

65 

66 

62 

72 

76 

36,7 

MIN 

18 

24 

10 

w  7 

10 

9 

19 

27 

23 

2  4 

25 

17 

2  o 

37 

29 

3  5 

22 

1 3 

1 8 

30 

12 

20,6 

TuTN  LAKES  EVAPORATION 

MAX 

45 

45 

47 

45 

43 

37 

4  3 

*»*• 

46 

57 

46 

41 

38 

40 

54 

49 

50 

55 

«,  3 

55 

55 

53 

55 

«,  9 

49,4 

MIN 

3 

4 

•  22 

-  4 

-10 

2 

-  1 

-  1 

3 

1 

4 

2 

1 

2 

-  9 

-10 

-10 

.  6 

-  9 

•  11 

-  6 

-10 

•  15 

-15 

13 

12 

10 

1  3 

16 

14 

12 

•  .* 

•       ■  • 

APRIL  1966 

NEW  RAYMER 

MAX 

65 

69 

78 

81 

80 

65 

68 

34 

MIN 

29 

31 

33 

39 

20 

28 

25 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9        9  9 

FEBRUARY  1966 

ASPEN 

MARCH  1966 
LIM0N 

SNOWFALL 
5N  ON  GN0 

SNOWFALL 
SN  ON  GN0 

1.5 
19 

1.0 

20 

1.0 

1 

19 

0.5 

2 

19 

18 

18 

18 

T 

18 

0.5 
IS 

1.5 

20 

T 

20 

0.5 
18 

6.0 

24 

0.5 
24 

2.0 
26 

24 

24 

24 

24 

26 

23 

T 

23 

1.0 
1 

23 
» 

23 

23 

22 

2.5 
25 

1,5 
25 

Sm  Raftrvnc*  Nolo*  Following  SUtlon  Index 
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STATION  INDEX 


AKRON   *  C 

AKRON  FAA  AIRPORT 

ALAMOSA  W8  AIRPORT 

ALLENSPARK 

ALTENBERN 

AMES 

ANTERO  RESERVOIR 

ARAPAHOE 

ARQYA  6  HE 

ASP  KM 
AYER  RANCH 
BAILEY 
BASALT 

BERThOuD  pass 
BIG  SPRINGS  Ranch 

BLANCA 

BLUE  MESA  DAM 
BOND 

6 ON MAN  RESERVOIR 

BONNY  DAM 

BOULDER  2 

BOULDER 

BRANDON 

BRANSON 

8RECKENR1DGE 

BR  I GGSDALE 

BROWNS  PARK  REFUGE 

8UENA  VISTA 

BURLINGTON 

BURLINGTON  12  NNE 

BUTLER  RANCH 

BYERS 

CAMPO  •  SW 

CANON  CITY 

CARIBOU  RANCH 

CASCADE 

CASTLE  ROCK 

CEDAREDGE 

CENTER 

CHEESMAN 
CHERAW 

CHERRY  CREEK  OAH 
CHEYENNE  HELLS 
CIMARRON 
CLIFF  LAKES 
CLIMAX  2  NH 
COALDALE  1  NH 
COALDALE  2  5M 
COCMETOPA  CREEK 

COLLBRAN 

COLORADO  NAT  HON 

COLORADO  SPRINGS  MB  A 

COLUMBINE 

CONIFER  JUNCTION 

CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
CRIPPLE  CREEK  9  NH 
CUCMARAS  DAM 

CUMBRES 
DEADMAN  HILL 
DEERTRA1L 
DELHI 
DEL  NORTE 
DELTA  1  E 
DENVER  HB  AIRPORT 
■OENVER  MB  CITY 
DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMEN 

DOMERTY  RANCH 
DOLORES 
DURANGO 
EAOS 
EAGLE  I 


EASTi 


VILLE  1 


E  1 


EASTONVI 
EASTONVIl 
EASTONV ILLE  6  M! 
ECKLEY 

ELBERT 
ELBERT  3  NH 
ELBERT  J  SE 
ELBERT  *  SSM 
ELBERT  6  SSE 
ELBERT  *  SW 
ELBERT  6  SW 
ELECTRA  LAKE 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 

EVERGREEN  2  SW 
EVERSOLL  RANCH 
FAIRPLA' 


l=P^ 


NO.  2 


1  FLAGLER  2  I 
FLEMING  I  S 
F ORDER  8  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON  1 

FORT  MORGAN 
FOUNTAIN 
FOWLER 
FRASE* 
FRUITA 
GARDNER 
GATEWAY  1  SW 
GENOA  1  W 
GEORGETOWN 
GLENHOOO  SPRIN 

GRANADA 
GRAND  JUNCTION 
GRAND  JUNCTION 
GRAND  LAKE   1  N1 
GRAND  LAKE  I 
GRAND  VALLEY 
GRANT 

GREAT  DIVIOE  8  SE 
GREAT  SAND  DUNES  Nl 
GREELEY 

GREENLAND  9  SC 
GREENLAND  7  NE 
GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GREYSTONE 
G ROVER 


ssw 


SE 


N|  SON 


HAWTHORNE 
HAYOEN 
HERMIT  T  ESE 
HOEHNE  2  SW 
HOLLY 
HOLYOKE 

HOT   SULPHUR  SPRS 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


01091  03l  WASHINGTON 
I  :■!  L«  09  WASHINGTON 
0130  05  ALAMOSA 
01831  0*1  BOULDER 
021*  02  GARFIELD 
0228  02  SAN  MIGUEL 
02*2  01  LINCOLN 


63  > 

0J0" 


■  PARK 


03TO  02-  PITKIN 
0*37  01  EL  PASO 
0*3*  0*  PARK 
031*  02  EAGLE 
0*7*1  02  GRAND 
0712  01   EL  PASO 
0776  05  COSTILLA 
079*  02  GUNNISON 
0810  02  EAGLE 
I  0823  02(  MESA 

083*1  031  YUMA 
08*3  0*  BOULDER 
08*8  0*  BOULDER 
0B99j  Oil  KIOWA 
I  0898  01,  LAS  ANIMAS 
0909'  02  SUMMIT 
0**5  0*  HELD 
1  02  MOFFAT 

01>  CHAFFEE 
;  031  KIT  CARSON 

1  03;  KIT  CARSON 
01  PUEBLO 
04  ARAPAHOE 


401  0*  DOUGLAS 
**0  02  DELTA 
*38  05  SAGUACHE 

1528'  0*  JEFFERSON 
339!  Oli  OTERO 
5*7  0*  ARAPAHOE 
3b*  03  CHEYENNE 
609  02  MONTROSE 
6**,  02  RIO  BLANCO 
660  02  EAGLE 
1691;  01  FREMONT 
01  FREMONT 
1713i  02|  GUNNISON 

17*1  02  MESA 
nz  02i  MESA 
778  Oil  EL  PASO 
791,  02|  ROUTT 
826  0*  JEFFERSON 
1886,  02  MONTEZUMA 
928!  02  MOFFAT 
9391  021  GUNNISON 
I97s|  Oil  TELLER 

Oli  HUERFANO 


CONEJOS 


2192    0.'  DEL' 


286  02;  MOFFAT 

312  01   LAS  ANIMAS 
326  02  MONTEZUMA 
432  02  LA  PLATA 
**6  01  KIOWA 
454  02  EAGLE 


0*1  EL 
04  EL  i 


A  SO 


ELBERT 
ELBERT 
ELBERT 
■I  ELBERT 

ELBER1 


790  0*  JEFFERSON 


9**  03  LOGAN 


302T  0*  HELD 

3038  0*  MORGAN 

._  PASO 
3079  01  OTERO 
i  02  GRAND 
J  02l  MESA 

01  HUERFANO 
J  02  MESA 
03  LINCOLN 
0*  CLEAR  CREEK 
1  02  GARFIELD 

01  PROHERS 
:*88l  02  MESA 
1  0.'  mesa 
>  02  GRAND 
3500  02  GRAND 
3308  02,  GARFIELD 


3530'  l 


PARK 


3539  02  MOFFAT 
35*1  05  ALAMOSA 
>  0*  WELD 

0*  EL  PASO 


30  0*  BOULDER 
67l 02  ROUTT 

31  03  MINERAL 
*7l 01   LAS  ANIMAS 
76  01  PROWERS 

B2  03  PHILLIPS 
29  02  GRAND 
*153  0*  MORGAN 
*172  01  LINCOLN 

0*  CLEAR  CREEK 


<  32  |  7936  MlDf  MIOJ  3P|C  1 
•  900 
3690 
8701 
S*20 
8932 
-.01  i 
47B7 

7928 
7232 
7713 
662* 
i  1  31- 
6019 
77*9 
7619 
6700 
9835 

36*7 
3*00 

3383  6P 

3929 
6292 

9999! 


6169  9P  7A 
6230 

*650  9P 

92331  SP  3P! 
***o!  9P 

53*1  5P  5P 

8156  9P  5P 
8853 

62031  *P  *P 

6175  SP  5P1 

76bB  «P  BP 

687  »|  SP  5P 
*082 

96*9  *P  *P 


6137  3P  9P 
3790  IP  IP 
6169|  MID  H10 
8699 


land  field  sta 
i  fed  aviation  agency 
u  s  weather  bureau 
,  m  lester  coats 
1  orv1lle  c  altenbern 
!  west  colo  power  co 
ben  h  marshall 
.  board  of  hater  comm 
1  joseph  h  pfost 
merrul  lin0ou15t 

mrs*  martha  h.  naosen 
ralph  j  ayer 
u  s  forest  service 
u  s  forest  service 
u  s  forest  service 
arthur  h.  nutt 
lindel  j  hudson 
u  s  bureau  of  reclam 
agent  d»r  6  h  ry 
u  s  bur  reclamation 

u  s  bur  reclamation 
thomas  l  platt 
city  of  boulder 
mrs  elsie  e  white 
charles  s  mitchell 
mrs  elva  j  enyeart 
adolph  heinle 
Bureau  of  sport  f  +  wi 
lloyd  r  swcdhin 
jack  w  brown 

shirley  m  james 
mrs  winifred  0rr 
mrs*  crystal  rjtter 
burt  l  salisbury 
war0en  penitentiary 
caribou  Ranch 
west  colo  power  co 


L  IA 


SUTLEY 


BOARD  OF  WATER  COMM 
SIMON  B  SCHULTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOvELL 
W.  H.  NEWBERRY 
u  S  WEATHER  BUREAU 
HIGH  ALTITUDE  08S 
R  L  BANT A 

INACTIVE  6/6/69 
HAROLD  F  KREUGER 


TED  . 


I  IH 


6285 
8855 
8500 
5995 


102*0 
5183 

50*»0 


5283  I 
5221  I 
9065 
5921 

5130! 

6950 

6550 

*217 

6*97  I 

72301 

7270 

70001 

760* 

3900i 


6837 
6730 
7220 
7210 
6925 
72*0 
8198 
7*97 
7000 


i  *9  *ee6 


COLO  t 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
'<  OLETA  M.  LUKEZECH 
MONTEZUMA  VAL  1RRIG 
MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 
MRS  MARY  A  YELENICK 
WILLIAM  W  SNARE 


EVER  ITT  L  DAVIS 
CHARLES  F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
W  D  PRESTON 
U  S  HEATHER  BUREAU 
U  S  HEATHER  BUREAU 
BOARD  OF  HATER  COMM 
U  S  NATL  PARK  SERVICI 

MRS  M  A  CROHOER 
V.O.  HODGES 
MALCOLM  R  DAYTON 
HARNER  F.  WIMP 

I  AGENCY 


CARL 


GUY 


THEEDY 

ralph  h  Evans 
darwin  d  hoolley 
mrs  roberta  m  may 

hans  larsen 
tom  l.  morgan 
earl  ramey 
i  hugh  mundy 
leland  p  qlkjer 
charles  a  mel8urn 

C  M  COLE 
i HESTERN  COLO  POHER  CO 

U  S  BUR  RECLAMATION 
|  CHAMBER  OF  COMMERCE 

RAY  S  FLEMING 
I  J  C  EVERSOLL 
U  S  FOREST  SERVICE 
SOUTH  PARK  HIGH  SCHOOL 
A  E  GAINES  JR 
JOHN  ( 


V1N  B  S* 


AGE 


8560  : 
*50T 
6970 
6962; 


i  **  7*80 


23  8200 
766* 
62)0 
1864 
6535 

5923 
6337 
9goi 
3722 
3  JO) 
3  7-6 
7800 
499^ 
503*. 
75*7 


i  GT  HEST  SUGAR  CO 
ARTHUR  E  OflCUTT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
RONALD  R  TUCKER 
JOHN  F.  BARCUS 
FRED  G  HAGGONER 
MRS  M  S  HUBBARD 
WALTER  M  HOFFMAN 

.  PUBLIC  SERVICE  CO 
RA0IO  STATION  KGLN 

!  CLYDE  B  KENNEDY 

u  s  heather  bureau 

■   SLOPE  BRANCH  EXP  S 


NORMAN  B.  YOUNGER 
MRS.  NORMA  J.  BAIN 
U  S  8UR  RECLAMATION 
INACTlVf  1/1/63 
!  MRS  DORIS  A  MCGEHEE 
;  MRS  CLARA  G  NASH 
1  CITY  OF  GUNNISON 

MRS  ETMAL  M  JORDAN 
i  MRS  BESSIE  C  HAMLIN 
i ARTHUR  F  BAILOR 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 
A  RAY  GOREE 
MRS  MABEL  WRIGHT 


vEL 


VIS 


F  B  FLANAGAN 
COLO  GAME  ♦  FISH  OEP 
MRS  8ERTHA  W  MEYER 
BARBARA  L  MATT  IX 
HlLLARO  G  HOLMAN 


STATION 



9 
u 

■z. 

0 

s 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDoLn v  Ln 

1 

PRECIP. 

SPECIAL 

1DALI A 

-Z42 

0 

YUMA 

39  42 

102  IT 

6( 

THEODORE    W  CLABK 

0. 

LA  PLATA 

37  08 

107  38 

6424 

9F 

5P 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  3  SW 

62  T( 

02 

PITKIN 

39  05 

106  37 

1055C 

S 

TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 

JOES 

4380 

01  YUMA 

39  39 

MRS  RUTH  £  SNYDER 

JOHN  MARTIN  DAM 

4  J  B  8 

01 

BENT 

36  04 

102  96 

)61< 

41 

»F 

4F 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

1.397 

0- 

CLEAR  CREEK 

39  46 

109  31 

10)24 

5C 

5F 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

**13 

0, 

SEDGWICK 

I  41  00 

102  19 

9P 

MUNICIPAL  PHR  PLANT 

KAR VAL 

01 

LINCOLN 

1     38  44 

10)  32 

507! 

7» 

EMANUEL  S  INMESS 

KASSLER 

6451 

JEFFERSON 

109  06 

3493 

SS 

Si 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  »  SSE 

4440 

WELD 

40  SO 

103  96 

5250 

ss 

S< 

HISS  THYRa  M  NELSON 

KIM   15  NNE 

45)9 

91 

LAS  ANIMAS 

.1  37  27 

103  19 

524C 

ROBERT  L  PLATT 

*581 

ELBERT 

,  39  21 

10*  29 

435C 

US  SOIL  COM  SERVICE 

MOW*  9  SC 

458*  04 

ELBERT 

39  17 

635C 

6F 

CLARENCE  HHEELER 

KIOWA  *  SW 

-'-Si 

ELBERT 

,  39  16 

10*  11 

655C 

6P 

MERLE  E  HENRY 

KIOWA  5  S 

«9B1 

0< 

ELBERT 

39  17 

104  28 

6615 

MS  A  B  LUCORE 

KIT  CARSON 

CHEYENNE 

1    38  46 

102  47 

*284 

5P 

SP 

EDH IN  A.  LAFFERTY 

KREMML1NG 

466* 

02i  GRAND 

2  40  0* 

106  24 

715( 

SP 

NEIL  W.  HASSLER 

KUTCM  6  SSE 

4686 

01 

LINCOLN 

1   38  30 

103  90 

339C 

JAMES  R  PJCKENPAUGH 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

mt 

01 

OTERO 

11  38  03 

103  31 

4196 

Hit 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

02 

HINSDALE 

2  38  03 

107  19 

8890 

SP 

5P 

MRS  EMMA   L   L I  SKA 

LAKE  GEORGE   8  SH 

0- 

PARK 

*  38  55 

105  29 

850- 

SP 

IA 

:h 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4  75D 

l\ 

EL  PASO 

ll  38  *9 

103  01 

10263 

COLO  SPGS  HTR  WORKS 

LAKEWOOD 

4742 

JEFFERSON 

39  45 

5631 

6P 

«H 

BOARD  OF  HATER  COMM 

LAMAR 

,770 

01 

PROWERS 

102  37 

3633 

MIC 

MIC 

CHAS  E  MC  PHERSON  JR 

LAS  ANIMAS 

..B34 

01 

BENT 

1   38  0* 

103  13 

IP 

LAS  ANIMAS  POWER  PLANT 

LA  V£T A 

<.9t>5 

HUERFANO 

1    17  30 

105  00 

7026 

\l 

9P 

CHARLES  J  NASI NTON 

LEADVlLLE 

64*14 

Si 

LAKE 

l1  39  13 

106  18 

10099 

UP 

UP 

RADIO  STATION  KBRR 

LEADVILLE    10  WNW 

*866  01 

LAKE 

li  39  17 

106  28 

iiooo; 

s 

U*  S.  WEATHER  BUREAU 

LEROY  7  WSH 

*9*3 

LOGAN 

ll  40  29 

103  01 

*390 

4F 

GILBERT  L1NDSTROM 

LIME  3  SE 

9001 

PUEBLO 

1    38  07 

10*  35 

4900 

6P 

MRS.  GINGER  MEAD 

LIMON  10  SSH 

501 S 

01 

ELBERT 

ll  39  09 

103  *6 

5560  6P 

S  G  PETERSON 

SOI  7 

01 

LINCOLN 

I    39  16 

103  *2 

5  362 

MIC 

MID' 

LITTLE  DOLORES  5  NE 

5041 

Oi 

MESA 

21  39  03 

CHARLES  V  ECKMAN 

LITTLE  HILLS 

5048 

RIO  BLANCO 

2  *0  00 

108  12 

61*1 

1  M 

■! 

COLO  GAME  ♦  FISH  OEP 

LONGMONT  2  ESE 

5116 

ll 

BOULDER 

*0  10 

103  0* 

•a 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LONGMONT   6  NH 

'■121 

04 

BOULDER 

40  19 

105  09 

514! 

p 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

51*1 

LARIMER 

40  17 

105  33 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  P1NOS  PASS  1  SE 

5180 

o; 

SAGUACHE 

2  18  03 

10205 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

NANA  SS A 

CONEJOS 

5  IT  10 

105  56 

768C 

5P 

CLETLS  M.  G1LLELAND 

MANCOS 

vs 

o; 

MONTEZUMA 

2,  37  21 

7018 

M 

EDGAR  A  NOLAND 

MAN I TOU  SPRINGS 

5352 

01 

EL  PASO 

ll  38  31 

104  ',6 

6606 

• 

MANlTOU  SPRGS  HYDRO  PL 

5*08  02 

RIO  BLANCO 

2  *0  02 

1  0  7    3  1 

7343 

SP 

9P| 

GEORGE  EvENSON 

MAYBELL 

5446 

0. 

MOFFAT 

21  40  31 

5920  6P 

*H 

JOHN  P  W1ESE 

MEEKER 

5*8* 

02 

RIO  BLANCO 

2'  *0  02 

107  5* 

6242 

SS 

SS 

:  h 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

MEREOITH 

5507 

02,  PITKIN 

2,  19  22 

106  45 

7797 

6P 

HOWARD  I  DEARMAMER 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

5531 

02  MONTEZUMA 

2  37  12 

108  29 

7070 

9P 

'1 

- 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

01 

CHAFFEE 

1   38  30 

106  20 

113*2 

EARL  J  Ml LL1GAN 

MONTE  VISTA 

5706 

09 

RIO  GRANDE 

37  35 

7667  SP 

SP 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE  VISTA  REFUGE 

5711 

05 

RIO  GRANDE 

31  37  29 

106  09 

7675 

- 

MONTE  VISTA  NATL  WL  REF 

MONTROSE  NO  1 

5717 

02 

MONTROSE 

2   18  29 

107  33 

3830 

IP 

SP 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

5722 

02 

MONTROSE 

2  38  29 

107  53 

5830 

7* 

7A 

UNCOMPAHGRE  V  H  U  A 

MORRISON  1  SH 

5765 

0* 

JEFFERSON 

39  39 

10S  1* 

6000 

MULE  SHOE  LODGE   1  SSE 

5819 

01 

HUERFANO 

li  37  35 

109  11 

8890 

JOHN  A  2 EMBER 

NEH  RAYMER 

5922 

WELD 

*0  36 

103  51 

4783 

5P 

Spl 

K.D.THOMPSON 

NORTHDALE 

5970 

02  OOLORES 

2  37  *9 

109  01 

6693 

5P  5P 

MRS   I   F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

5990 

01 

LAS  ANIMAS 

1   37  13 

105  03 

8800 

6P 

J 

GLEN  C  COEN 

NOR HOOD 

6012 

02  SAN  MIGUEL 

Z   38  08 

108  17 

7017 

6P 

JOSEPH  L  HANN1GAN 

6021  0* 

WELD 

40  *2 

10*  *7 

5185 

: 

LLOYD  A  G IFF  IN 

ORDHAY 

6131 

CROWLEY 

1|  38  13 

103  *9 

4300 

IA) 

TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 

OTIS  11  NE 

6192 

11 

WASHINGTON 

3  40  16 

102  51 

4243' 

E  E  LINDGREN 

OURAY 

6203 

.2 

OURAY 

2l  38  01 

77*0 

5P 

SP 

FRANCIS  J  COUGHLIN 

PAGOSA  SPRINGS 

*25B 

02 

ARCHULE  ta 

21  37  16 

107  01 

7238 

5P 

SP 

PALISADE 

6266 

02'  MESA 

2|  39  07 

4720     7AI  7Ai 

TOWN  OF  PALISADE 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

',.'7  1 

02 

HINSDALE 

2   37  26 

107  09 

9P, 

RONALD  R.  ROBINSON 

PALMER  LAKE 

01 

EL  PASO 

1    39  07 

106  59 

72SC 

7A 

MRS.  ANNABELLE  MECK 

PAOLI 

<:.."■  9<S 

C  i 

PHILLIPS 

3  40  37 

102  28 

71 

LEE  W  SCHNIEDER 

PAONIA 

6306 

DELTA 

2]  18  32 

107  35 

5685 

" 

9P 

TED  S  CRAWFORD 

PARADOX 

6315 

0  2 

MONTROSE 

2'  38  22 

106  58 

5309 

7P 

CHALMER  M  GARBER 

PARKER  9  c 

6326 

04 

ELBERT 

*i  39  31 

104  39 

6300 

5P 

SP 

'  H 

LOUIS  D  RUGGLES 

PAR  SHALL    10  SSE 

6342 

GRAND 

Z,  19  99 

106  07 

6270 

3P 

JONAS  A  RUSSELL 

PENROSE  3  NNW 

6*10 

01  FREMONT 

5501 

ba| 

BEAVER  PARK  CO 

PITKIN 

6513 

o; 

GUNNISON 

21  38  36 

106  32 

9200 

6P 

6P 

PLACERVILLE 

6524 

SAN  MIGUEL 

2  38  02 

7322 

4P 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATQRO  DAM  1  W 

6560  05 

CONEJOS 

5   37  21 

106  32 

9687 

•  * 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEW  2  W 

6591 

02 

MONTEZUMA 

2!  37  35 

108  *6 

6860 

DON  w  CLEVER 

POHOERHORN 

665] 

c: 

GUNNISON 

2|  38  16 

107  06 

8087 

SP 

5P 

FREO   W.  YOUMANS 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

01 

PUEBLO 

V  38  17 

104  31 

MID 

MIC 

:  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

6763 

01 

1.  18  17 

104  39 

4687 

7A 

COL  WTR  CONT  BOARD 

PUEBLO  KCSJ-TV 

6758 

01 

|  38  17 

104  17 

INACTIVE  1/1/63 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6763 

01 

PUEBLO 

1    18  IB 

4680 

BA 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PYRAMID 

02 

2  *o  1* 

107  05 

B009 

6P 

DAN  H.  KNOTT 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

6B11 

0! 

ROUTT 

2.  *0  22 

106  63 

9  3*0 

U  S  WEATHER  BUREAU 

02 

RIO  BLANCO 

2  *0  09 

5216 

5P 

5P 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

6925 

0* 

LARIMER 

6  *0  48 

105  34 

8237 

9P 

5P 

RAY  S.  SUTTON 

RICO 

7017 

02 

OOLORES 

2  37  41 

108  02 

8842 

6P 

6P 

CHARLES  H  ENGEL 

7031 

02 

GARFIELD 

2|  39  32 

5*00 

9P 

MRS.    MARJORIE   L  SHIRLEY 

PIO  GRANDE  RESERVOIR 

7C51 

05 

HINSDALE 

9  37  *3 

107  16 

9495 

s 

WILLIAM  L.   MC  KEE 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 
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I    DRAINAGE  CODE:     1- ARKANSAS  3-COLORADO  3-KANSAS  4- PLATTE  S-RJO  GRANDE 


REFERENCE  NOTES 


Addition*)  Information  wording  the  climate  of  Colorado  miy  be  obtained  by  writing  lo  the  Weather  Burei 
near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  COLORADO" 


i  State  CllmatologuM,  P.  O.  Box  1079,  Denver,  Colorado  80201,  < 
nd  "Storage-Gage  Precipitation  Data  (or  W.atem  United  Statea". 


DIMENSIONAL  UNITS:  Ui 
are  the  suraa  of  the  negatlv, 


ie.sotherwl.e  indicated  dlmen.ional  unit,  uaed  In  fell  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inch*.  . 
departure*  of  average  daily  temperature,  from  65'  F.    In  "Supplemental  Data"  table  dlrectione  « 


■  observation  times  In  local  standard  time.    During  the  ■ 

 *  tor  »U  except  Weather  Bureau  and  FAA  atatlons.  For 

tlon   table,    Dally  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and 


EVAPORATION  i 


i  meaaured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  dlamel 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  aa  recorded  during  2*.  hours  ending  a 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  an 


r  unless  other* lac 


1  Soot 


»  take  the  obi 

1 

r  for  the  24  hours  ending 
i  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Mln  in  "Evaporate 


on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
heae  station*  .now  on  ground  valuaa  are  at  5:00  a.  m.,  M.S.T.  Data  In  the  "Extremea"  table.  "Dally  Precipita- 
Snow  on  Ground    table,  when  published,  e—  * —  »-  — »   • 


lowpack  may  reaull  In  apparent  lnconal.tenclea  In  the  record, 
d  Ground"  table,  and  In  the  "Seaaonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  ah 


Wind"  table 
from  different  points 
ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  station*  are  cllmatologlcal  standard  normal*  baaed  on  the  period  1931-1980. 
DIVISIONS,  aa  used  in  thla  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figure*  and  latter*  following  the  station  name,  audi  aa  12  SSW.  indicate  dlatance  In  mile,  and  direction  from  the  poat  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  aea>onal  anowfall  and  heating  degree  day*  for  the  12  month*  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  t 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issue*  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  total*  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  a 
No  record  In  the  "Cllmalological  Data*'  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  1: 

♦  And  also  on  an  earlier  dale  or  datea. 
«     Highest  observed  one  minute  winds  peed.    This  a 

•  Amount  included  in  following  measurement,  tlm 
//     Gage  i*  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 
D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  o 


equipped  with  * 
unknown. 


Wind"  table,  "Snowfall  a 


1  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 


r  pertly  estimated,  using   a  ratio  a 


M     One  or  more  days  of  record  missing,  if  average  value  la  « 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


i  10 


.  water  equivalent  t 
ays  record  is  mlsi 


cry  10  Inches  of  new  snowfall. 
See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  dally 


;  but  may  vary  slightly  from  t 


R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  a 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
PI  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR     Thla  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  mean,  after  rain. 


o  be  published  L 


Degree  day  data,  if  c 
Ipitatlon  Data. ) 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  v 
"Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separ 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G  "SoU  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Cround"  table.  Omls 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.  Precipitation 

SS  This  entry  in  time  of  observation  c 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  t 


n  of  data  In  any  month  I 


jaes.  and  are  publlahed  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  dally  amounla  are  publlahed  in 
s  Indicated  by  reference  'R\    Such  amounts  may  differ  from  amounta  published  from  the  recording  gage  In 


tow  fall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 


publlahed  later  In  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 


made  at  irregular  Intervala  wlU  b 
n  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 
n  Station  Index  mean,  variable, 
shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometcra  ■ 


Stations  appearing  i: 


>  late  to  be  included  in  thla  l 


Information  concerning  the  history  of  changi 
Information  for  regular  Weather  Burt 
the  addreaa  shown  above. 


d  the  Superintendent 
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,48 

24 

,0 

0 

2 

0 

SPRINGFIELD   7  MSN  // 

92,5 

62.9 

77.7 

103 

5 

59 

3 

0 

22 

0 

o 

0 

4,86 

1,56 

20 

.0 

0 

S 

5 

1 

sugar  loaf  reservoir 

72.5 

43.4 

58.0 

79 

3 1 

39 

3 

209 

0 

o 

o 

0 

2.01 

,7C 

16 

.0 

0 

6 

1 

J 

TACONY  10  SE 

94.4 

62.4 

78.4 

104 

4 

51 

8. 

0 

23 

c 

c 

0 

2.56 

1.31 

22 

.0 

0 

6 

| 

TRINIDAD 

88.5 

61.3 

74.9 

96 

3 

55 

15. 

0 

13 

0 

c 

0 

5.85 

2.36 

30 

.0 

0 

( 

4 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

91.3 

61.9 

76.6 

98 

17 

55 

2 

o 

20 

0 

0 

0 

2.04 

.60 

19 

.0 

0 

7 

] 

0 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

80.9 

37.6 

59.3 

86 

27* 

28 

4 

168 

0 

o 

8 

0 

2,06 

.46 

18 

.0 

0 

8 

c 

0 

TWO  BUTTES   1  NW 

96  •  5M 

63  .  6M 

60. 1M 

10* 

5 

5e 

14 

o 

c 

c 

0 

.0 

0 

VICTOR 

73.9 

49.6 

61.8 

8C 

31. 

38 

14 

102 

o 

c 

c 

0 

3,48 

.60 

12 

.0 

o 

9 

2 

0 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

90.3 

59.1 

74,7 

97 

17 

52 

7 

0 

2C 

0 

c 

0 

4.46 

2.00 

24 

.0 

c 

6 

3 

1 

wESTCLlFFE 

95,2m 

47.  1M 

66. 2M 

90 

7. 

41 

9. 

5 

2 

c 

0 

0 

1,87 

.42 

20 

.0 

0 

6 

0 

0 

WETMORE  2  S 

90.0 

56.5 

73.3 

98 

4 

7 

0 

1 8 

o 

fj 

0 

2,04 

•  73 

23 

.0 

0 

*> 

1 

0 

D I V I  51  ON 

73,4 

2.1 

2.90 

.80 

.0 

«      *  « 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

AL  TENBERN 

90. 3M 

52, 9M 

71  .  6M 

95 

29. 

*1 

2 

2 

2  1 

o 

0 

0 

.94 

.21 

1 

.0 

0 

4 

o 

0 

ASPEN 

81.6 

4b. 4 

e7 

30. 

39 

2 

50 

n 

0 

0 

c 

2.30 

.43 

21 

.0 

o 

0 

o 

BASALT 

69*4M 

95 

7 

10. 

1* 

0 

c 

0 

.76 

.41 

1 

.0 

c 

1 

o 

0 

BERTHOUD  PASS 

4?*0M 

5  3.fi 

72 

3  \ 

35 

2 

339 

0 

0 

0 

0 

2,62 

,47 

19 

.0 

o 

1  l 

0 

0  , 

BOND 

89*  ? 

50  9 

70.1 

95 

16* 

43 

3 

1 

i  * 

o 

- 

0 

1,55 

.22 

17 

.0 

0 

8 

0 

0 

BROWNS  PARK  REFUGE 

89. 2M 

45. 5M 

69  4M 

3* 

7. 

9 

14 

0 

0 

0 

.84 

.50 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

CEDAREDGE 

88.0 

57,8 

72.9 

1.0 

93 

15 

50 

9. 

0 

1  r 

0 

0 

0 

.39 

-  .52 

.10 

1 

.0 

o 

1 

c 

o 

CIMARRON 

95 

10 

I  7 

0 

0 

0 

,95 

.25 

16 

.0 

c 

4 

c 

0 

Climax  2  »« 

!!I*9^ 

4?  "  ft" 

54*4M 

78 

9 

37 

2 

323 

0 

0 

0 

0 

2,35 

•  76 

1 

.0 

c 

h 

1 

0 

COCHETCPA  creek 

80*7 

41*B 

• 

61.3 

05 

6. 

32 

4 

|  - 

o 

1 

0 

1,54 

.72 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

COLLBRAN   i  w 

90.5 

57.3 

73.9 

4.5 

9* 

30. 

48 

1 

0 

2  i 

o 

0 

0 

.19 

-  .81 

.12 

17 

.0 

0 

1 

o 

0 

COLORADO  NAT  MON 

93.2 

64.2 

78.7 

98 

30. 

53 

29 

0 

27 

0 

0 

0 

1.27 

.43 

31 

,0 

0 

3 

0 

0 

CORTE2 

73.4 

2.1 

95 

27. 

fj 

2* 

0 

0 

0 

,72 

,49 

.17 

31. 

,0 

0 

4 

0 

o 

CRAIG 

86*9 

51**4 

69.2 

93 

30 

4 1 

_ 
? 

9 

c 

0 

0 

•  96 

,  39 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

CRESTED  BuTTE 

TO  * 
79. 

43  n 
' 

61,1 

_  . 
* 

B7 

9 

35 

1  16 

0 

0 

0 

0 

1.49 

,46 

,66 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

DELTA  1  E 

94.2 

58.1 

76.2 

1.4 

99 

6 

50 

6 

0 

27 

0 

0 

0 

.23 

-  ,39 

.12 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

DILLON   1  E 

78.0 

38.7 

58.4 

3.5 

8* 

30 

32 

9. 

199 

0 

0 

4 

0 

1.37 

-  .52 

.24 

23. 

.0 

0 

7 

0 

0 

DINOSAlR  NATL  MONUMENT 

89.2 

53.8 

71.5 

9* 

6 

*2 

8 

* 

18 

0 

0 

V 

1.41 

.43 

31 

.0 

0 

5 

0 

0 

DURANGC 

88.8 

52.* 

70.6 

3.6 

9* 

9. 

4* 

6. 

1 

13 

c 

0 

0 

.87 

-  .94 

.21 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

89.2 

48.7 

69.0 

95 

30. 

37 

9 

1 

17 

0 

0 

0 

.19 

.12 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  LEwIS 

84.2M 

51.3M 

67,81.' 

4.2 

93 

6 

*0 

5 

10 

1 

0 

0 

0 

1.96 

.21 

.65 

21 

.0 

0 

5 

2 

0 

ERASER 

76.3 

34.2 

55.3 

.5 

83 

30 

26 

9 

295 

0 

0 

13 

0 

1.92 

.28 

.31 

31. 

.0 

0 

a 

0 

0 

FRUITA 

94.0 

57.4 

75.7 

-  .2 

98 

29. 

*6 

9. 

0 

27 

0 

0 

0 

.98 

.33 

.47 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

GATEWAY  1  SW 

9  3.4M 

63.  1M 

78.  3M 

100 

6 

55 

6 

0 

25 

0 

0 

0 

1.82 

.55 

1 

.0 

0 

9 

1 

0 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

91.9 

51.9 

71.9 

.8 

98 

29 

*5 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

.33 

-  1.03 

.16 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  wB  AP  //R 

95.3 

66.5 

80.9 

2.7 

101 

6 

57 

2 

0 

0 

0 

0 

.31 

-  .26 

.21 

I 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

93.6 

65.6 

79.6 

98 

6 

58 

2 

0 

28 

0 

0 

0 

.36 

.16 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRAND  LAKE   1  NW 

76.9 

'0.3 

58.6 

82 

10* 

33 

3 

193 

0 

0 

0 

0 

1.33 

.31 

24 

.0 

0 

6 

0 

0 

Grand  lake  6  SSw 

77.8 

43.7 

60.8 

82 

31* 

37 

4. 

127 

0 

0 

0 

0 

.94 

.25 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

GRAND  VALLEY 

96.6 

61.0 

78.8 

103 

29 

52 

9 

0 

31 

0 

0 

0 

.77 

.48 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  OAM 

83.1 

47,6 

65.4 

88 

31. 

*1 

9 

17 

0 

0 

0 

0 

.76 

.18 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

GUNNISON 

82.3 

44.2 

63.3 

1.0 

87 

6 

3* 

4 

58 

0 

0 

0 

0 

.44 

-  1.03 

.19 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

hAyOEN 

67. 5 

49.4 

68.5 

92 

30. 

*1 

9. 

1 

10 

0 

0 

0 

.41 

-  .84 

.13 

20. 

.0 

0 

3 

0 

0 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

84.5 

43.3 

63.1 

90 

30 

33 

22 

*3 

1 

0 

0 

0 

.87 

-  .31 

.25 

31. 

.0 

0 

3 

0 

0 

IGNACIC  I  N 

90.0 

47.7 

68.9 

.6 

102 

8 

38 

5 

3 

1R 

0 

0 

0 

1.09 

.25 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  101 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

M 

a 

• 

Q 

Lowest 

* 

Q 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

0 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

MIn. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

Q 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

si 

'■  £ 

li 

KREMML 1 NG 

86,8 

43. 5M 

65. 2M 

93 

30. 

33 

6. 

24 

If 

0 

n 

0 

1.68 

.33 

13 

.0 

0 

8 

0 

0 

LAKE  CITY 

78.4 

46.8 

62.6 

86 

42 

16. 

79 

c 

0 

0 

0 

2  •  2C 

.45 

18 

.0 

0 

8 

0 

0 

LITTLE  HILLS 

88.5 

46.1 

67.3 

93 

30* 

30 

9 

10 

13 

0 

1 

0 

.71 

.16 

18 

.0 

0 

4 

0 

0 

62.9 

46.2 

64.6 

90 

31 

36 

3 

31 

1 

c 

.38 

.18 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

mavbell 

88.2 

49.3 

68.8 

92 

10 

39 

6 

1 

14 

0 

0 

0 

.41 

.20 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

"EEkER 

87.7 

51.4 

69.6 

93 

9 

43 

9 

0 

IP 

0 

0 

0 

1.67 

.98 

24 

.0 

0 

2 

2 

0 

MEREDITH 

83.8 

42.5 

63.2 

88 

30* 

30 

1 

63 

0 

0 

1 

0 

2.1c 

.50 

1 

.0 

0 

10 

1 

0 

MESA  VERDE   NAT  PARK 

89. a 

59.1 

74.3 

1.4 

96 

6 

51 

1 

0 

17 

0 

n 

0 

1  .49 

-  .19 

.35 

20 

.0 

0 

6 

0 

0 

89.4 

58.7 

74.1 

.8 

95 

7. 

52 

1 

0 

1 6 

c 

.52 

-  .18 

.14 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

NORTHDALE 

88.1 

51.7 

69.9 

1.9 

93 

15. 

40 

6 

2 

15 

0 

0 

0 

1  .49 

.38 

.40 

28 

.0 

0 

5 

0 

0 

NORWOOD 

34.4 

50.9 

67.7 

9l 

27* 

43 

6 

8 

2 

0 

0 

0 

1.81 

.22 

.51 

17 

.0 

0 

5 

1 

0 

OURAY 

78.5 

53.0 

65.8 

86 

48 

3. 

16 

0 

0 

0 

0 

2.2s 

.50 

17 

.0 

0 

10 

1 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

84.3 

48.3 

66.3 

90 

27 

38 

4 

20 

1 

0 

o 

0 

1.34 

.52 

15 

.0 

0 

4 

1 

0 

96.1 

67.4 

81.8 

102 

7 

55 

3 

0 

3  0 

.32 

-  .33 

.16 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

80.9 

42.3 

61.6 

88 

9 

34 

4 

105 

0 

c 

c 

c 

1.86 

.48 

20 

.0 

0 

8 

c 

0 

PAONIA 

90.7 

57.3 

74.0 

97 

4 

51 

9. 

0 

21 

0 

0 

0 

.33 

.14 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARADOX 

93.9 

55.3 

74.6 

43 

0 

28 

0 

0 

0 

.17 

24. 

.0 

0 

5 

0 

0 

PITKIN 

78.1 

38.2 

58.2 

83 

18. 

30 

4 

205 

0 

0 

4 

0 

.95 

-  .91 

.30 

21 

.0 

0 

6 

0 

0 

71.7 

36. 2M 

54, OM 

86 

10 

26 

4 

333 

r 

1.42 

.45 

24 

.0 

0 

6 

0 

0 

RANGELY 

93.7 

54.0 

73.0 

100 

6 

45 

6. 

0 

24 

0 

0 

0 

1.76 

1.03 

31 

.0 

0 

3 

2 

1 

RICO 

77.5 

41.6 

59.6 

84 

9 

33 

6 

161 

0 

0 

0 

0 

1.79 

-  .60 

.50 

21 

.0 

0 

7 

i 

0 

RIFlE 

91.4 

54.1 

72.8 

1.8 

96 

45 

0 

22 

0 

0 

0 

.24 

-  ,74 

.12 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

SILVERTON 

74.8 

40.8 

57.8 

2.7 

ei 

7. 

33 

6 

217 

0 

0 

0 

0 

2.78 

.31 

.33 

11 

.0 

0 

13 

0 

0 

85.4 

41.7 

63.6 

1.6 

92 

30 

33 

10. 

57 

0 

0 

1.10 

-  .30 

.46 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

74.0 

42.5 

58.3 

81 

10 

35 

5. 

202 

0 

0 

0 

0 

1.15 

.25 

24 

.0 

0 

k 

0 

0 

TELLUR IDE 

78.6 

43.4 

61.0 

2.4 

86 

6 

34 

6 

117 

0 

0 

0 

0 

2.34 

.03 

.43 

21 

.0 

0 

8 

0 

0 

URAVAN 

96.2 

62.9 

79.6 

101 

16* 

54 

2 

0 

29 

0 

0 

0 

a  55 

.22 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

VALLECITO  DAM  // 

83.5 

49.0 

66.3 

89 

27» 

42 

2 

15 

0 

0 

0 

0 

.47 

.11 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

79.9 

47.4 

63.7 

84 

31* 

39 

6 

4« 

0 

c 

0 

1.52 

.3C 

17 

•  c 

0 

7 

0 

0 

YELLOW  JACKET  1NW 

92 

27 

1 

6 

0 

0 

0 

.77 

2 

0 

DIVISION 

67.7 

1.3 

1.16 

-  .22 

.0 

•       *  » 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

90.0 

62.3 

76.2 

1 0 

58 

0 

18 

0 

0 

0 

2  30 

.68 

23 

.0 

0 

7 

i 

0 

BONNY  DAM 

92.9 

64.8 

78.9 

102 

27* 

60 

28. 

0 

22 

0 

0 

0 

3^17 

1.76 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

31  |0|   T  NATHM 

91.1 

65.4 

78.3 

2.8 

100 

18 

60 

27. 

0 

Q 

c 

3.17 

.60 

1.30 

27 

.0 

0 

8 

2 

1 

CHEYENNE  WELLS 

92.0 

61.3 

76.7 

.7 

101 

18* 

55 

8 

0 

18 

0 

0 

0 

4.99 

2.56 

2.22 

28 

.0 

0 

6 

3 

2 

Flagler  2  nw 

92.4 

59.8 

76.1 

102 

4 

54 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

4.43 

1.63 

25 

.0 

0 

8 

3 

2 

H0LY0KE 

92.0 

63.0 

77.5 

1.9 

17* 

56 

0 

20 

0 

0 

0 

3.95 

1.28 

28 

.0 

0 

8 

5 

4 

STRATTON  3  NE 

93.2 

64.1 

78.7 

101 

4 

54 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

3^32 

.70 

25 

.0 

0 

8 

4 

0 

93.5 

65.1 

79.3 

3.3 

100 

18* 

59 

28. 

0 

12 

0 

0 

0 

6.41 

3.73 

1.95 

29 

.0 

0 

6 

4 

3 

YUMA 

93.4 

63.4 

78.4 

101 

5 

57 

27 

0 

2  ' 

Q 

f) 

0 

3.87 

1.24 

1.47 

1 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

77.8 

2.7 

4.23 

1.73 

0 

#      #  # 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

79  •  8M 

46  .  4M 

63,  1M 

84 

24. 

39 

2 

62 

0 

0 

0 

0 

1.48 

•  73 

19 

#o 

0 

4 

I 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

78.7 

42.5 

60.6 

85 

9 

33 

4 

127 

0 

0 

0 

0 

2.49 

.59 

22 

.0 

0 

7 

1 

0 

BAILEY 

83.7 

47.9 

65.8 

90 

9  + 

38 

24 

2 

0 

0 

0 

1.93 

18 

.0 

0 

10 

2 

1 

BOULDER 

91.2 

64.1 

77.7 

4.1 

97 

31. 

58 

24. 

0 

20 

0 

0 

0 

.92 

-  .49 

.43 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

OH  I UUOwHLt 

94. 5M 

M 

M 

102 

8 

48 

20 

0 

2.11 

1.04 

23 

.0 

0 

6 

1 

1 

BYERS 

93.0 

58.5 

75.8 

2.1 

100 

9 

52 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

2.62 

.61 

1.19 

27 

.0 

0 

6 

1 

1 

CARIBOU  RANCH 

77.2 

47.9 

62.6 

83 

8. 

39 

2 

74 

0 

0 

0 

0 

1.59 

.95 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

CASTLE  ROCK 

89.8 

55.8 

72.8 

49 

0 

18 

0 

0 

0 

1.20 

19 

.0 

0 

7 

1 

1 

CHEESMAN 

87.7 

51.7 

69.7 

2.6 

96 

10 

43 

3 

0 

1  3 

0 

0 

0 

3.68 

1.35 

.78 

24 

.0 

0 

10 

2 

0 

93.7 

58.1 

75.9 

101 

5 

50 

25 

0 

1.69 

.56 

20 

•  0 

0 

4 

1 

0 

DENVER  WB  AIRPORT  //R 

92.0 

61.7 

76.9 

4.0 

98 

16. 

55 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

1.04 

-  .49 

.39 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

90.3 

66.6 

78.5 

4.1 

97 

31* 

60 

20 

0 

19 

0 

0 

0 

.85 

-  ,37 

.27 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

ELBERT 

85.8 

53.4 

69.6 

41 

1 

8 

0 

0 

0 

.98 

18 

.0 

0 

9 

2 

0 

ESTES  PARK 

80.9 

49.0 

65.0 

2.8 

87 

7 

41 

3 

29 

0 

0 

0 

0 

3.14 

1,01 

.67 

19 

.0 

0 

7 

2 

0 

cVtHyKttii 

85.2 

49.  7 

67.5 

93 

16 

41 

9 

5 

5 

0 

0 

0 

.64 

.22 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

FAIRPLAY  NO.  2 

FORT  COLLINS 

89.  1 

60.5 

74.8 

3.8 

96 

16. 

55 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

.62 

-  .53 

.27 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

FORT  LUPTON   1  N 

92.6 

57.1 

74.9 

99 

30. 

49 

7 

0 

25 

0 

0 

0 

.58 

-  .67 

.32 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  MORGAN 

92.9 

63.2 

78.  1 

4.2 

102 

11 

59 

7 

0 

21 

0 

0 

0 

.70 

-  1.06 

.31 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

GEORGETOWN 

80.4 

52.5 

66.5 

89 

30 

47 

29. 

14 

0 

0 

0 

0 

1.96 

.55 

19 

.0 

0 

9 

1 

0 

GRANT 

78.1 

44,7 

61.4 

84 

16. 

39 

3 

103 

0 

0 

0 

0 

2.33 

.34 

23. 

.0 

0 

9 

0 

0 

GREELEY 

93.5 

60.7 

77.1 

3.4 

100 

17 

50 

9 

0 

25 

0 

0 

0 

.06 

-  1.13 

.03 

18. 

.0 

0 

0 

0 

0 

GROVER   10  W 

92.9 

59.7 

76.3 

4.7 

10 

55 

7 

0 

21 

0 

0 

0 

.91 

-  1.17 

,49 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

81.6 

50.8 

66.2 

3.4 

89 

11. 

43 

3 

15 

0 

0 

0 

0 

2.59 

.40 

.46 

27 

.0 

0 

0 

0 

m  m  c  e    mtc    "i  c 
JONfco                 C  t 

69.3 

39.1 

54.2 

76 

30 

34 

6 

326 

0 

0 

0 

0 

2.15 

.36 

18 

.0 

0 

11 

0 

0 

JULESBURG 

92.1 

65.6 

78.9 

2.5 

102 

17. 

59 

7 

0 

21 

0 

0 

0 

4.18 

1.98 

1.75 

22 

.0 

0 

6 

2 

2 

KASSLER 

91.0 

61.5 

76.3 

2.3 

98 

4 

56 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

1.84 

.42 

.90 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

KAUFFMAN  *  SSE 

90.0 

58.4 

74.2 

97 

10. 

51 

8 

0 

20 

0 

0 

0 

2.26 

,66 

13 

.0 

0 

6 

1 

0 

LAKE  GEORGE  8  SW 

79.5 

46.5 

63.0 

84 

6. 

41 

4. 

65 

Ci 

0 

0 

0 

3.28 

1.43 

19 

.0 

0 

6 

3 

1 

LAKEW000 

88.5 

60.8 

74.7 

,7 

95 

4 

56 

22 

0 

15 

0 

0 

0 

.69 

-  .64 

.39 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

LONGMONT  2  ESE 

91.0 

58.6 

74.8 

3.2 

98 

17. 

54 

9. 

0 

22 

0 

0 

0 

.45 

-  .64 

.27 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEW  RAYMER 

92.4 

60.7 

76,6 

100 

10 

55 

7 

0 

22 

0 

0 

0 

2.20 

.81 

12 

.0 

0 

7 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 

Continued  JULY  1966 


Statloo 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

■ 

1 
£ 

Departure 
From  Normal 

■5 

■3 
3 

j 

a 

Lowest 

• 

Q 

Degree  Day* 

No.  of  Daya 

3 
►2 

,3 

|z 
|a 

h 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mm. 

3 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

a 

£ 
g 

2 

t 

a 
5 

21 

si 

~t 

ol 

PARKER  9  F 

88.6 

58.0 

73.3 

95 

7 

51 

3 

0 

i  » 

0 

0 

0 

2.61 

75 

.84 

18 

.0 

0 

7 

2 

o 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

79.3 

44.  7 

62.0 

88 

30 

40 

7  . 

92 

0 

0 

1.32 

.0 

0 

9 

1 

l 

SEDGWICK  5  S 

91.  * 

63.7 

77.6 

101 

17 

59 

7 

0 

18 

0 

0 

0 

3.41 

1.30 

22 

.0 

0 

10 

2 

l 

SPKER 

78.6 

42.8 

60.7 

85 

16 

32 

9 

126 

0 

0 

1 

0 

.33 

12. 

.0 

2 

0 

0 

STERLING 

90.7 

62.1 

76.4 

2.5 

99 

11. 

56 

7 

0 

20 

0 

0 

0 

2.74 

90 

.84 

28 

.0 

0 

8 

1 

0 

N ALOE  N 

81.5 

40.5 

61.0 

88 

30 

32 

6 

118 

0 

0 

I 

0 

.49 

.23 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

WATERDAlE 

91.8 

58.0 

74.9 

4.4 

97 

31. 

M 

13 

0 

2  n 

g 

Q 

1.55 

20 

.80 

I 

.0 

0 

3 

1 

0 

WIGGINS  7  SW 

95.8 

59.7 

77.8 

103 

10 

52 

9 

0 

it, 

0 

0 

0 

1.28 

.46 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

70.9 

1.5 

1.94 

1  7 

.0 

»      *  * 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA   wP   AIRPORT  R 

83.9 

51.1 

67.5 

2.6 

90 

6 

*2 

2 

a 

I 

0 

0 

0 

.78 

29 

.35 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

8<>.8 

49.0 

66.9 

90 

39 

8 

1 

0 

0 

0 

1.50 

.62 

2  8 

.0 

0 

4 

1 

0 

CENTER 

62.2 

49.2 

65.7 

87 

10 

43 

6. 

9 

0 

0 

0 

0 

.53 

.28 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

DEL  NORTE 

80.3 

50.8 

65.6 

2.0 

35 

9. 

45 

2 

9 

0 

0 

0 

0 

52 

.16 

.0 

0 

5 

q 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

83.1 

49.9 

66.5 

88 

17. 

43 

1 

9 

0 

0 

0 

0 

2.32 

1.12 

12 

.0 

0 

5 

l 

1 

HERMIT  T  ESE  // 

76.1 

37.6 

56.9 

.5 

8» 

6 

30 

4. 

247 

0 

0 

5 

0 

2.05 

1  5 

.45 

11 

.0 

0 

9 

0 

0 

MANASSA 

84. 7M 

48.  7M 

66. 7M 

3.2 

90 

17 

41 

9. 

10 

1 

0 

0 

0 

1.79 

96 

.65 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

MONTE  VISTA 

83.9 

51.7 

67.8 

91 

6 

44 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

1.73 

.63 

23 

.0 

0 

6 

1 

0 

SAGUACHE 

83.5 

50.1 

66,8 

88 

25. 

45 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

.51 

B5 

.17 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 

'7.9 

40.2 

59.1 

87 

5 

33 

9. 

178 

0 

0 

0 

0 

1.96 

.43 

22 

.0 

0 

7 

0 

0 

wolf  creek  pass  i  e 

68.* 

45.4 

56.9 

7* 

7 

40 

11. 

243 

0 

0 

0 

0 

2.54 

.54 

31 

.0 

0 

8 

t 

0 

DIVISION 

64.2 

2.3 

1  .49 

OS 

.0 

SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


Drought  conditions  on  the  eastern  plains,  which 
were  relieved  by  rains  during  June  in  the  northern 
portion  and  in  a  few  other  localities,  continued 
in  other  areas  through  the  first  part  of  July  with 
little  or  no  rain  and  high  temperatures.  Most  of 
these  areas  received  their  first  good  rains  of 
the  year  during  the  latter  part  of  the  month. 
July  precipitation  exceeded  totals  for  the  entire 
first  half  of  the  year  at  a  number  of  stations 
in  the  central  and  southeastern  plains.  Stations 
in  the  extreme  southeast  had  recorded  the  lowest 


totals  in  their  records  for  January  through 
June.  Accumulated  departures  from  normal  of 
precipitation  for  the  6-month  period  exceeded 
3  inches  for  all  divisions  in  the  State  except  the 
Ric  Grande  Drainage  Basin. 

Increasing  thunderstorm  activity  during  July 
resulted  in  damage  to  property  and  crops  from 
hail,  high  winds,  and  heavy  rains  in  scattered 
areas  of  the  eastern  plains  and  foothills. 


J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  1079 

Denver,  Colorado  80201 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

COLORADO 

JUL*  1966 


Station 

Total 

Day  of  Month 

I   |   2   |  3 

4   |   5  | 

7 

1 

8 

 L 

9 

10 

 L 

1 

L2 

13  1 
 . — L 

14 



15 

16 

 1- 

17 


18 

19 
— ■ — L 

20 

 L 

21 

22 

 ■ — L 

23 

 l 

24 

25 

 L 

26 

 L 

27 

28 

 L 

29 

1 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

AMY 

J, 62 

.05 

.15 

.75 

.75 

.75 

•  IT 

AROYA  6  NE 

* 

05 

* 

02 

01 

• 

AVER  RANCH 

6*21 

* 

1  A 

* 

*  16 
* 

*26 
* 

*  29 
* 

•  91 

45 

.03 

*60 

I  *60 

02 

* 

"47 

.72 

.01 

,10 

* 

*09 

_ 

BRANDON 

3*83 

In 

1 .52 

*69 

.  30 

*  94 

BRANSON 

2.07 

T 

•  15 

a 

_ 

23 

*70 

,08 

04 

.22 

.65 

BUENA  VISTA 

1*12 

•  08 

•  01 

.02 

.20 

•  31 

.12 

.05 

.30 

.03 

• 

BUTLER  RANCH 

18 

* 

1  ■  50 

1  37 

08 

j  _ 

• 

CANON  CITY 

2*28 

•  02 

- 

_ 

- 

1*25 

*  ,  7 

l  ^ 

05 

* 

03 

* 

02 

.  8 

_  * 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

2,91 

.01 

0  1 

.02 

T 

- 

•  4  1 

•  01 

01 

•  02 

•  07 

x 

6  7 

*03 

*  18 

*09 

*07 

65 

*01 

10 

*02 

DELHI 

_ 

•  03 

.04 

•  07 

.80 

•  27 

.03 

.23 

DOHERTY  RANCH 

•  24 

1.35 

76 

•  6 

3*60 

•  07 

1  42 

"  27 

_ 

1  84 

EVERSOLL  RANCH 

! 

* 

FORDED  8  S 

2.11 

T 

- 

07 

1  "  38 

*09 

"lO 

03 

f 

FOUNTAIN 

2.6B 

•  11 

•  *7 

.03 

.17 

.46 

•22 

.15 

.32 

.75 

FOULER 

.  i  1 

.05 

•  11 

GARDNER 

2*71 

I 

* 

' . 

*  c 

GUFFEY   10  5E 

4*.37 

•  13 

- 

*04 

34 

1  .05 

• 

* 

T  " 

*  12 

* 

*20 

"a  i 

HASWELL 

4.07 

*04 

*  05 

16 

2*10 

*4  7 

*0 1 

*0  1 

HOLLY 

3.67 

•  45 

1.53 

•01 

.34 

.13 

.10 

1.11 

JOHN  MARTIN  DAM 

,03 

11 

.32 

KIT  CARSON 

2!7* 

•  56 

,13 

09 

*94 

*  ?0 

*03 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

5.5* 

LAMAR 

T 

T 

.95 

.17 

1.25 

.42 

T 

1.32 

LAS  ANINAS 

* . 

T 

*  32 

.17 

3  56 

.  1  7 

.  38 

•  76 

•  16 

*52 

*  15 

20 

* 

•  90 

* 

LEADVILLE 

1.91 

•  47 

T 

T 

•  *2 

•  02 

T 

•  01 

• 

* 

03 

"0? 

05 

* 

,02 

.07 

,03 

LIME  3  SE 

LIMON   10  5SW 

- 

.25 

.40 

.04 

.91 

1.00 

.24 

.04 

T 

LIMON 

u  no 

* 

•  17 

T 

1 

1.11 

•  06 

■  06 

02 

NORTH  LAKE 

3*  39 

,44 

.01 

•  02 

.70 

•  35 

*4n 
* 

*  09 

*05 

*  18 

49 
*  . 

49 

*  D4 

04 

03 

* 

ORDWAY 

3*18 

.08 

*?0 

*  c 

*25 

PALMER  LAKE 

2.95 

.*5 

T 

T 

.07 

•06 

,29 

•  OT 

20 

02 

"  38 

03 

1* 

*  82 

14 

_ 

.13 

03 

PENROSE   3  NNW 

3*00 

1.50 

.60 

•  50 

1.00 

.25 

.10 

.30 

.65 

.50 

PUEBLO  MB  AIRPORT  //R 

1  Afl 

T 

x 

T 

•  04 

I 

T 

06 

* 

.06 

^06 

_ 

_ 

•  1 

88 

T&4 

* 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

z\xo 

.08 

,09 

•  20 

19 

*04 

*00 

*40 

,08 

ROCKY  FORD  2  ESE 

4.54 

RUSH  2  NNE 

.37 

.04 

.09 

.  1  ' 

.25 

.10 

.08 

.06 

.04 

.11 

.22 

RUXTON  PARK 

■ 

•  1  3 

07 

* 

•  20 

•  21 

•  28 

01 

•  05 

•  09 

.01 

01 

•  04 

.48 

•  03 

3  48 

- 

•  12 

y 

*03 

*04 

"  75 

,24 

*6B 

,h5 

*90 

J 

T 

•  07 

SAL  I OA 

l!o3 

•  01 

,  1  B 

03 

,02 

*05 

*  08 

^48 

J 

_ 

,05 

SPRINGFIELD 

7.27 

.24 

•  5* 

•  24 

*  j  t 

2  "  68 

.52 

1,10 

•  22 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

T 

•  03 

.61 

•  10 

.03 

•  93 

1.56 

•  16 

.69 

.60 

.14 

.01 

STONINGTON 

4*66 

03 

z'oi 

Ol 

* 

31 

•  03 

03 

- 

* 

70 

1  *  1 1 

*0? 

*  , 

2  *04 

,04 

_ 

,05 

TACONY   10  SE 

T 

? 

•  21 

j 

•  36 

*20 

*0l 

1*31 

"lO 

J 

08 

• 

TRINIDAD 

5*85 

.03 

T 

•  01 

•  01 

.07 

.03 

*30 

III 

*2B 

T 

*92 

.04 

.05 

.73 

!s8 

».36 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

2.04 

.13 

•  3* 

T 

.18 

T 

T 

.60 

T 

.04 

.17 

.26 

•  04 

.03 

T 

T 

.25 

TROY    I  SE 

2.37 

T 

.65 

•  28 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

f  "  at 

.09 

.04 

•  46 

.41 

1 23 

in 

■  04 

.10 

•  17 

125 

T 

.03 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

•  33 

in 

• 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

.40 

.42 

.02 

.15 

.01 

.02 

•  12 

.08 

T 

T 

TWO  BUTTES  1  NW 

.27 

1.25 

VICTOR 

3.48 

T 

.01 

•  08 

•  60 

•  06 

.35 

40 

29 

14 

03 

06 

O7 

wALSENBURG  POWER  PLANT 

4.46 

•  30 

j 

•01 

•  07 

,08 

•  09 

westcliffe 

.02 

.07 

.02 

.34 

.08 

•  04 

T 

'.02 

!02 

.42 

!28 

.02 

.01 

.13 

•23 

•  17 

WETMORE  2  S 

T 

T 

.01 

T 

.02 

.05 

.07 

.05 

.36 

.45 

.15 

.73 

.05 

.04 

T 

.01 

•  05 

COLORAOO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

.OR 

.14 

.05 

.01 

.05 

.20 

.20 

AMES 

08 

* .  „ 

02 

' 

.04 

* 

09 

* 

07  " 

2  "  30 

*  I  7 

T 

*  3 

42 

_ 

*06 

* 

"  1  £ 

_ 

*  05 

*Ofl 

"  , 

BASALT 

.76 

1*1 

•  14 

•  02 

* 

BERTHOUD  PASS 

2.62 

.14 

03 

04 

*  2  j 

1 0 

45 

47 

*14 

"  14 

*  07 

.  _ 

07 

BLUE  MESA  DAM 

T 

.03 

.02 

T 

* 

.01 

.05 

T 

.17 

* 

.03 

T 

BOND 

"** 

02 

.03 

•  22 

.03 

• 

02 

•  09  . 

2  *  70 

D  1 

* 

_ 

'  B r| 

_ 

*n* 
•  * 

. - 

"ni 

88 

_ 

*  1  7 

BRECKENRIDGE 

2*4l 

.10 

05 

* 

* 

■  12 

.03 

,01 

.02 

•  - 
• 

* 

* - 

02 

* 

□  3 

* 

*04 

_ 

04 

„  * 

BROWNS  PARK  REFUGE 

.  18 

*  12 

*04 

50 

CEDAREDGE 

.  39 

•  10 

T 

•  04 

T 

T 

■  09 

.09 

.05 

T 

.02 

CIMARRON 

* 

'  S  1 

•  0 

.  6 

* 

* 

24 

* 

03 

*nt 
*  ** 

• 

■  6 

"n3 

*  1 

*no 

*oo 
* 

"  OS 

* 

"ol 

24  * 
*  * 

COCHETOPA  CREEK 

1.54 

*43 

14 

COLLBRAN    1  W 

•  19 

.01 

* 

* 

,o' ; 

COLORADO  NAT  MQN 

* 

.07 

.03 

.07 

•  04 

.15 

•  01 

.04 

.06 

.43 , 

C0RTE2 

T 

.03 

■  12 

*  * 

•  02 

*96 

39 

05 

_ 

_ 

* 

01 

_ 

•  0 

■ 

• 

.  _ 

• 

*0  1 

*05  " 

CRESTED  BUTTE 

1*49 

!lO 

!oi 

Oi 

* 

06 

* 

* 

1 0 

• 

_ 

05 

• 

04 

* 

_ 

*06  * 
*  * 

DELTA  1  E 

.23 

.  12 

_ 

01 

T 

T 

T 

*  I  0 

T 

_ 

OILLON  1  E 

T 

T 

T 

.11 

T 

T 

T 

.19 

.14 

.24 

.14 

.24 

.05 

.03 

T 

.06 

.05 

T 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

1  1 

7? 

.32 

T 

* 

.09 

•  08 

•  1  5 

.01 

DOLORES 

.  8 

•  12 

.02 

*14  " 

DURANGO 

!e7 

09 

. 

_ 

_ 

05 

21 

09 

04 

01 

- 

10 

,  1 1 

01 

OB 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

.19 

.05 

* 

ELECTRA  LAKE  //R 

OS 

* 

.10 

•  05 

.65 

.10 

.05 

.20 

.10 

.08 

.08 

•  10  . 

FORT  LEWIS 

OA 

•  17 

*  13 

•  50  , 

T 

T 

05 

•  02 

06 

* 

10 

*2n 
• 

"tl 
*  i 

03 

* 

04 

* 

.31 

f RUITA 

.98 

.01 

.05 

■ : 

07 

■  47  • 

GATEWAY    1  SW 

1.82 

.55 

*  9 

GLENwOOD  SPRINGS  1  N 

no 

.  16 

.03 

.05 

GRAND  JUNCTION  WB  AP  /?R 

»i 

.02 

•  03 

01 

* 

.02 

.02  • 

"  36 

12 

GRANO  LAKE   1  NW 

1.33 

!oi 

06 

04 

06 

0? 

I 

ni 
.01 

*ni 

n 

01 

* 

- 

31 

_ 

13 

,11 

T  , 

GRAND  LAKE  6  SSW 

.9* 

T 

*01 

*04 

*23 

_ 

03 

*  10 

*02 

* '5 

"05 

01 

03 

.02 

GRAND  VALLEY 

07 

.04 

.48 

.12 

.06 

GREEN  MOUNTAIN  CAM 

•  7* 

.1* 

03 

03 

• 

•  02 

03 

04 

04 

* 

.06 

6UNN I  SON 

T 

03 

"oa 

*03 

*06 

05 

HAMILTON 

l!oi 

.66 

T 

•  05 

•  04 

.21 

HAYOEN 

.41 

.10 

.02 

.  13 

.13 

.02 

•  01 

HOT   SULPHUR   SPRS  2  Sm 

.87 

.10 

.05 

T 

.05 

.05 

.05 

.25 

.07 

.25  , 

IGNACIO  1  N 

1.09 

.11 

.02 

•  03 

•  25 

■  10 

I10 

KREMMLING 

1.6*» 

.02 

•21 

.33 

T 

.06 

•  10 

.29 

.05 

'.02 

T 

*22 

.  14 

T 

LAKE  CITY 

2.20 

.40 

.15 

.40 

.45 

.05 

.10 

.10 

.05 

,08 

.22 

.20 

LITTLE  DOLORES  S  NE 

.37 

.07 

.06 

.15 

.01 

•  00 

LITTLE  HILLS 

.71 

.12 

.15 

.05 

.16 

.04 

.05 

.14  . 

MANCOS 

.90 

.08 

T 

.15 

T 

T 

.03 

•  05 

.01 

.  12 

.13 

.26  . 

MAR VINE 

•  38 

T 

T 

•  18 

.05 

T 

.06 

.05 

.04 

See  reletencc 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


MAVBELL 
MEEKER 
MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 

MONTROSE  NO  2 
NORTNOALE 
NORWOOD 
nURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE 

PALISADE  LAKES  ■  SSE 

PAONIA 

PARADOX 

PAR  SHALL   10  SSE 

PITKIN 
PLACERV ! LLE 
POwOERMORN 
PYRAMID 
RANGELY 

RICO 

RIFLE 

SARGENT5 

SHOSHONE 

SKVERTON 

STEAMBOAT  SPRINGS 

TACOMA 

TAYLOR  PARK 

T  EllUR I Dfc 

URAVAN 

VALLEC 1  TO  DAM 

WINTER  PARK 

wOLF  CREEK  PASS  *  w 

YAMPA 

YELLOW  JACKET  INW 


10     11      12  I  13     14     15      16  I  17  I  18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


.52 

1.49 
1.81 
2.29 
1.3* 

.32 
I  .  B*> 
.33 
.84 

1.14 

.95 


1.10 
2.3b 
1.15 
2.3* 


.02  .02 


.IB     .SO  .08 


.IS     .1*  .11 


.Ob 
.30 


.10     .20     .20  .20 


.30 
.0« 


.90 
•  OA 
.1) 


.13 
.30 
.45 
.)6 


.10 
T 

.03 


.02     .01     .OA     .02  .OS 


.10 
.10 


.21     .10  .0* 
.OA 


.OS  ,1)  .2?  .16 
.06 

.22     .OA     .01  .22 

•  10 

•  OA)  .08  .OA 

.22 

.06     .11     .10  T 


AKRON  FAA  AIRPORT 
BONNY  DAM 
BURLINGTON 
CHEYENNE  WELLS 
FLAGLER  2  NH 

FLEMING  1  S 
GENOA   1  a 
HOLYOKE 
TOALIA 
LEROY  7  WSW 

OTIS  11  NE 

STRAT TON  3  NE 

VONA 

WRAY 

YUMA 


6.41 
4.82 
2.97 


.13     .21  .02 


.11  .23  .83 
•  26 


.231  .07 
.04     .ST  .50 
I    .42  .25 


1.01 
1.20 


.25 
1.40 
1.43 


.03     .6T  1,02 


ALLENSPARK 
ANTERO  JUNCTION  3 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BRIGGSDAlE 
BVERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CHESSMAN 

CHERRY  CREEK  OAM 
OENVER  MB  AIRPORT 
DENVER  MB  CITY 
EAST0NV1LLE   1  NNW 


.92 

2.11 
2.62 
1.59 
2.90 
3.68 

1.64 


.33  .73 

.11     T  1.32 

.01     .03  .68 

.03   1.93  ,50 


.20     ,06     .01  .02 


.10 
.57 
.40 


1.19 
7 

.06 


ELBER7 
E5TES  PARK 
EVERGREEN 
FA1RPLAV 

FAIRPLAV  NO.  2 
FORT  COLLINS 
FORT  LUPTON   1  N 
FORT  MORGAN 
GEORGETOWN 

GRANT 
GREELEY 
GROVER  10  M 
HARTSEL 
HAWTHORNE 

10AH0  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 
JULESBURG 
KASSLER 

KAUFFHAN  4  SSE 

I  AKE  GEORGE  8  Sw 

I  AKEwOOD 

I  0NGM0N7  2  ESE 

NEw  RAVER 
PARKER  9  E 
REO  FEATHER  LAKES 
SEDALIA  A  SSE 
SEDGwICK  5  S 

SPICER 

SQUAW  MOUNTAIN 
STERLING 
wALOEN 
WATERDALE 

.1GGINS  7  Sw 


.10     .20  .03 
•03     .31     .02     .04  ,10 


.81     ,09  .11 


.98     .46  .15     .22  .07     .31     .06  .05 

•30     .67     .01     .09     .40     .02     .46     .59     T        7  .2 
.20  .07|  T 


.07 

.42 
.36 


.18  .10 

.13  r 


.06  .13 
T  1.30 


.26     .03  .OS 


.11 
.07 


.06  .12 
T  .15 


.10  .10 
.02 


•  not*,  following  Si.uon  IftdVl 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALAMOSA  MB  AIRPORT 

BLANCA 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

HERMIT  T  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 


2.32 

2, OS 
1.79 
1.73 
•  SI 
1.96 

2.5* 


Day  of  Month 


10  111      12     13     14     15      16     17     18     19     20  I  21     22     23  I  24     25     26  27 


.29 

T  T 
.OA     .08  1*12 


.01  .01 
T  .16 


.23 
.15 


•IB  .16  .05  .10  T 
.AS     .23     .25  .0 


29  30 


T         .10     .10  .25 
.09     .23  .51  .65 

.01     .11     .63  .IS 


.OA     .OA  ,05 

.25     .35  T 


.  I*  T 

.17  .09 
.05     .36  T 


.06  .OA 
.20  .09 


Sa«  Rel-ronco  Note.  Following  Station  Indu 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Tolal 

Total 

Preclp- 

ltatlon 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

AMY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

6.0 

Z 

- 

- 

13.07 

AROYA  6  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.7 
4 

5.0 

13 

13 

T 

1.5 

.5 

30 

13.82 

AYER  RANCH 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

US 

1.8 

1 

.8 

1 

5.1 

9 

10.0 

5.6 

2.7 

4.3 

2 

4.0 
1 

35.6 

11.88 

BRANDON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.0 

4.0 

8 

.6 
1 

3.0 
1 

16.6 

9.19 

BRANSON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

5.0 

5 

1S.0 
17 

6.5 

22 

3.0 
1 

4.0 

33.5 
45 

17.87 

BUENA  VISTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.0 

z.s 

T 

8.0 

1.5 

10.0 

1 

12.44 

BUTLER  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

; 

11.5 
17 

7.0 

2.0 

E  12.78 

CAMPO  8  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

7.2 

; 

T 

1.0 

; 

19.63 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.5 

2 

4.0 

3.0 

7.0 

15.5 

13.48 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.1 

T 

T 

6.1 

7 

6.0 

10 

9.7 

5 

.1 

4.1 

2 

4.2 

1 

30.3 
25 

17.22 

DELHI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

7.0 

5 

24.0 
17 

6.0 

25 

5.0 
1 

4.0- 

46.0 
48 

8.48 

DOHERTY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.0 
1 

; 

; 

2.8 

1 

3.0 

2 

T 

; 

10.41 

EADS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

8.0 
14 

9.0 

13 

T 

4 

T 

31 

13.93 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

" 

5.5 

12 

T 

12 

E  15.58 

FORDER  6  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.0 

5 

10.0 
13 

3.0 

5 

T 

2.0 

21.0 

23 

12.33 

FOUNTAIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

5 

4.1 

9 

2.5 
6 

4.8 
4 

15.4 
24 

15.88 

FOWLER 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

4.0 

2 

5.0 

4.0 

.5 

T 

14.5 

8.96 

GARDNER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5 

7.5 

2 

T 

8.0 

- 

10.20 

GUFFEY  1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

T 

1.0 

i 

6.6 

9 

1 

12.2 
11 

T 

8.0 
1 

16.34 

HASWELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

9.0 

7.5 
17 

4.0 

.7 

2.0 

T 

23.7 

13.63 

HOLLY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.5 

: 

2.0 

10 

5.0 

1 

; 

13.12 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

14 

17 

13 

T 

1 

45 

10.03 

KARVAL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

; 

; 

1.0 

T 

; 

14.30 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

17.5 

9.0 
14 

12.0 
8 

T 

5.0 

T 

43.5 

20.11 

LA  JUNTA   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.6 

14 

4.3 
16 

6.7 

12 

T 

2.3 

1 

T 

22.9 

43 

12.10 

LAMAR 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

17.4 
16 

12.2 
17 

2.4 

19 

T 

6.0 

2 

38.0 
54 

13.04 

LAS  ANIMAS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

: 

8.1 

14 

13 

T 

1 

Z 

- 

LA  VETA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

7.0 

3 

19.0 
10 

8.0 
4 

23.0 
3 

: 

: 

E  13.74 

LEADVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

z 

3.8 

1 

21.6 
17 

18.9 

31 

5.3 

31 

10.0 
28 

10.6 
19 

21.7 
11 

6.5 
1 

2.7 
1 

105.1 
142 

15.86 

LIME   3  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

" 

- 

" 

L1M0N   1  SSW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

3.0 

5.0 

17 

2.0 
2 

2.0 

1.0 

E  15.51 

LI  HON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.0 

6 

5.0 
16 

1.6 

7 

2.5 

4 

2.1 

1 

T 

13.2 
34 

15.75 

NORTH  LAKE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

1.0 

1 

2 

8 

: 

Z 

1 

4 

1 

Z 

24.71 

ORDWAY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

13.67 

PALMER  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

1 

6.0 
4 

11.5 

19.3 

13.0 

17.5 

6.0 
2 

_ 

PENROSE    3  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.36 

PUEBLO  W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.1 

1.1 

9.9 

13 

3.0 
6 

.5 

1.3 

1 

•  2 

16.1 
20 

8.53 

So©  R«ferenco  Notes  Following  Sutloo  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 


Season  of  1965  -  1966 


Station 

July 

January 

February 

Total 
Prec  ip- 
ltatlon 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17 

9 

- 

T 

26 

10.74 

PUEBLO  ARHY  DEPOT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.8 
8 

2.8 

5 

- 

E  11.09 

ROCKY  FORD  2  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

6.5 

7 

9.5 

15 

5.5 

10 

.5 

2.0 

25.0 
32 

12.14 

RUSH   2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.0 
7 

6.0 
14 

2.0 

5 

.5 

1.5 

16.0 
26 

11.38 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

3.5 

3 

1 

13.0 
18 

13.0 

23 

24.0 
27 

1.0 

9 

24.5 
10 

T 

- 

21.39 

RYE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

: 

_ 

" 

- 

- 

23.46 

SAL  I  DA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

r 

.5 
1 

7.4 

T 

13.0 

T 

4.0 
1 

6.0 
1 

30.9 

13.37 

SPRINGFIELD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.5 

8.0 

9.5 

3.8 
3 

3.0 
1 

24.8 

13.14 

SPRINGFIELD   7  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.8 

2 

12.9 
17 

1.9 
7 

2.7 
1 

.  7 

T 

22.0 
27 

13.25 

ST ON  I NGTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

10.0 

.3 

- 

13.3 

21.65 

SUGAR   LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3 

19 

31 

31 

28 

31 

17 

160 

17.30 

TACONY   1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

.  3 

1.3 

6.8 

13 

2.2 

5 

.3 

1.8 

T 

12.7 
18 

11.17 

TRINIDAD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

10.2 
15 

9.5 
6 

1.0 

8.0 

2 

30.7 

23 

11.83 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

4.5 
4 

13.2 
19 

3.0 

10 

1.0 

9.7 

2 

.5 

31.9 

35 

12.43 

TROY   1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 
1 

8.0 

17 

2.0 
6 

T 

1.0 

14.5 
24 

10.58 

TWIN   LAKES  EVAPORATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

" 

_ 

- 

: 

_ 

TWIN   LAKES  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

_ 

21.0 

- 

- 

2 

6 

1 

8.17 

TWO  8UTTES  1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.0 

11.0 

1.5 

1.0 

21.5 

13.40 

VICTOR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

" 

15.0 
13 

T 

23.0 
6 

13.0 
1 

: 

- 

WALSENBURG   POWER  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
2 

19.0 
14 

12.5 
7 

3.0 

12.5 

1 

2.0 

52.0 
24 

14.79 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

1 

5.0 
1 

8.0 
4 

7.0 

7.5 

11.0 

3 

4.5 

- 

WETMORE  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

1 

3.7 
4 

17.0 

: 

7.0 

- 

19.05 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.0 
1 

5.4 

1 

16.7 
19 

6.8 

16 

16 

13.5 
8 

4.0 

T 

61 

16.78 

AMES 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

4.0 

1 

16.0 

3 

20.0 

47.0 

31 

23.0 
31 

15.0 

28 

29 

16.2 

2 

10.0 

- 

30.21 

ASPEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

3 

T 

22.5 

12 

15.7 
31 

11.3 

31 

15.5 
28 

7.3 

26 

23.0 
3 

5.5 

107.8 

134 

E  18.31 

BASALT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

; 

: 

" 

" 

T 

7 

- 

- 

BERTHOUD  PASS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

25.6 
U 

6.5 

9 

63.5 

20 

33.3 
31 

26.2 
31 

44.5 

28 

26.5 
31 

50.7 

30 

10.5 

26 

6.0 

1 

293.5 
218 

31.87 

BLUE   MESA  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

Z 

| 

; 

- 

; 

: 

10.5 
5 

3.0 

- 

BOND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

2.0 

4 

1.5 

2 

.5 
1 

4.0 
11 

3.0 

T 

15.0 
18 

11.16 

BONHAM  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

: 

19.8 

" 

" 

_ 

- 

" 

34.40 

BRECKENRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

3.0 
1 

26.0 
19 

17.0 

31 

3.0 

31 

18.5 

28 

9.0 

31 

15.5 
6 

5.5 

1.0 

100.5 
147 

20.03 

BROWNS  PARK  REFUGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

; 

; 

: 

; 

- 

" 

3 

" 

" 

CEOAREDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
1 

7.0 

4.0 

6 

8.5 

3 

2.0 
1 

3.0 

1.0 

27.5 
11 

14.49 

CIMARRON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  uD 

T 

13.5 

15.0 

15.5 

10.0 

15.96 

CLIMAX   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.5 

5 

7.5 

5 

40.0 
19 

17.6 

31 

15.4 

31 

28 

31 

30 

18.0 

13 

3.7 

- 
193 

E  22.11 

COCMETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

18.5 

11 

3.5 

6.0 
31 

4.0 
28 

5.5 

7.0 

3 

4.0 

1 

12.64 

COLLBRAN    1  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

5 

10.5 
27 

10.0 

23 

9.  5 

28 

2.0 

10 

10.0 
1 

45.0 
94 

15.04 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1965  -  1966 


July 


August 


rra  fiRAixi 

Septembe 

October 

Novembe 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

1 

June 

Total 

Total 
Precip- 
itation 

5.0 

5.5 

1 

8.5 

12 

9.0 

17 

4.1 

2.3 

2 

3.0 

2 

I 

37.4 

12.24 

2.0 

5.0 

1 

1.5 

9.5 

12 

5.0 
12 

9.0 

1 3 

2.0 
3 

6.0 

40.0 

14.72 

18.5 

5 

4.6 

6 

21.5 

23 

6.7 

31 

12.9 
26 

8.0 

12 

4.7 

2 

T 

76.9 
107 

12.63 

.5 

1 

I 

17 

1.0 

1 

43.0 
31 

2.5 
5 

15.5 
31 

1.3 
1 

20.5 
28 

1.8 
1 

15.0 
24 

14.5 

2 

.5 

9.0 

1 

135 

23.76 
6.32 

9.0 

1 

1.0 

27.0 
19 

16.0 
31 

4.0 

31 

7.0 
28 

10.0 
16 

12.0 

2 

4.0 

90.0 
128 

12.36 

10.0 
3 

1.1 

1 

9.6 

22 

21 

6.8 

31 

3.2 
28 

.8 

6 

3.5 

.5 
12.0 

T 

32.0 
91 

E  10*10 
20.34 

2.0 

6.5 

2 

28.0 
1  9 

10.5 
31 

14.0 
28 

7.0 
7 

7.0 

75.0 
87 

19.15 

1.6 
1 

8.5 

7 

1.9 

29 

2.8 
1 1 

3.8 
28 

.8 

7 

.6 
1 

I 

20.0 
84 

10.18 

11.0 
- 

22.0 
10 

1.0 

l 

69.0 

41.0 

22 

8.0 

14.0 
31 

19.0 

11.0 

28 

7.0 

8.0 
16 

21.0 
- 

157.0 
- 

30.47 
20.68 

2.0 

2.0 

32.0 

31 

28 

16.0 

3.0 

- 

17.90 

2.0 

1 

.9 

1 

7.5 

9 

1.3 

5 

.3 

7 

12.0 
16 

9.44 

6.0 

1 

8.0 

2 

4.0 

6.8 

3 

2.0 

.5 

27.3 
6 

E  13.15 

T 

T 

7 

.3 

1 

- 

11.45 

3.1 

1 

2.8 

1 

3.5 
1 

.5 

1 

11.0 
17 

5.9 

1  3 

.3 

.8 

T 

27.4 
33 

9.86 
10.40 

1.0 

1 

32.0 
20 

19.5 
31 

12.0 

31 

16.0 
28 

10.0 

30 

19.5 
4 

2.0 

T 

112.0 
145 

17.74 

T 

T 

22.2 
19 

11.9 

31 

5.7 
31 

8.5 

28 

6.3 

31 

13.6 
10 

68.2 
150 

E  12.56 

2.0 

1 

1 

7.5 

5 

31 

9.0 
4 

31 

3.0 
2 

28 

1.5 
1 

1  3 

I 

2 

23.0 
13 

12.11 
14.10 

T 

19.5 
8 

10.5 
31 

6.7 

31 

5.9 
28 

4.5 
14 

1.5 

2.0 

50.6 
112 

12.56 

14.0 

: 

34.0 

6.0 

15.14 

12.0 
4 

3.0 

5 

16.0 
18 

10.0 
28 

16.0 
28 

12.0 

12 

6.0 

1 

77.0 
96 

14.52 

10.0 
I 

T 

1.0 

16.5 
T 

8.0 

3.5 

4.5 

4.0 
3.5 

9.5 

T 

1 

56.0 

11.57 
12.25 
E  11.95 

3.0 

5.0 

1 

15.0 
10 

19.0 
31 

9.0 

31 

6.5 
26 

2.9 
16 

14.5 
6 

12.0 
2 

86.9 

125 

16.34 

9.0 

6.3 

2S 

21 
- 

9.6 

23 

28 

5.0 
9 

- 

6.5 
1 

- 

12.36 
11.51 
16.26 

16.0 
5 

8.0 
4 

25 

13.5 
31 

18.0 
28 

10.5 
26 

- 

2.0 

1 

E  17.66 

13. a 

6 

4.S 

6 

10.8 
20 

4.8 

26 

5.6 

27 

2.6 
6 

1.7 
1 

43.6 
94 

10.53 

16.0 
4 

3.0 

2 

ie.o 

22 

20 

23.0 
28 

5.0 
4 

3.0 

80 

13.97 

T 

41.0 

12.0 

19.94 

1.6 

15.2 

3 

1.0 

2 

22.0 

23  , 

9.0 

31 

19.5 
28 

5.0 

9 

10.0 

3 

83.3 
99 

20.33 
11.22 

COLORADO  NAT  MON 

C0RTEZ 

CRAIG 

CRESTE0  BUTTE 
DELTA  1  E 
DILLON  1  E 

DINOSAUR   NATL  MONUMtNT 

DOLORES 

DuRANGO 

EAGLE   FAA  AIRPORT 
ELECTRA  LAKE 
FORT   LEW  1 S 
FRASER 
FRU1TA 

GATEWAY    1  SW 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

GRAND   JUNCTION   WB  AP 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

GRAND   LAKE    1  NW 

GRAND   LAKE   6  SSW 

GRAND  VALLEY 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

GUNN 1  SON 

HAMILTON 

HAYDEN 

MOT  Sulphur  SPRS  2  sw 

IGNACIO   1  N 
KREMMLING 
LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  5  NE 

LITTLE  HILLS 

MANCOS 

MARV1NE 

MAY8ELL 

MEEKER 

MEREDI TH 

MESA   VERDE   NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GD1 


See  Rolerence  Notae  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 


Season  of  1965  -  1966 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


Total 
prec ip- 
ltat Ion 


MONTROSE  NO  2 
NORTHDALE 
NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISAOE 

PALISADE   LAKES   6  SSE 

PA0N1A 

PARADOX 

PARSHALL  10  SSE 

PITKIN 

PLACERVILLE 

POWDERHORN 

PYRAMID 

RANGELY 

RICO 

RIFLE 

SAPINERO   B  E 
SARGENT  S 
SHOSHONE 
S 1 LVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TACOMA 
TAYLOR  PARK 
TELLUR I DE 
URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM 

WINTER  PARK 

WOLF   CREEK  PASS  *  W 


YELLOW   JACKET  1N« 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN 

akron  faa  airport 
bonny  dam 
burlington 
cheyenne  wells 
Flagler  2  nw 
fleming  i  s 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 

1  in  on  gd; 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD! 


SNOWFALL  1 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL  ! 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GD 


1.0 
7.0 


6.0 

5 

1.2 

21.0 

33.0 
17 


11.5 

5 


16 
16.0 


51.5 

19 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


17.9 
25 


61.0 

22 


53.0 
31 


5.6 
11 


12.0 
13 


05.5 

22 


15.8 
31 


56.0 

31 


24.5 
31 


3.6 

10 


15.0 
16 


7.0 

31 


10.0 
14 


7.0 

31 


11.0 

31 


10.1 
31 


13.0 

31 


34.0 

31 


6.7 

16 


9.0 
16 


5.5 

14.0 

28 

13.0 
3.1 


17.0 

28 


6.0 

28 


7.0 
28 


11.0 

28 


26.8 

28 

30.0 
28 

5B.5 
28 


T 

3.0 
16.0 


7.0 

31 


11.0 

21 


8.0 

28 

13.0 

31 

20.0 

31 

7.5 
15 

4.2 

16 


4.9 

12.0 

1 


24.5 

20 

16.0 

9 

2.5 
7.0 


11.0 

2 


100.1 
115 


121.0 
158 


19.25 
E  19.91 
10.99 
18.78 


141.5 
142 


14.05 
20.63 
27.24 


104.4 
129 


13^.0 
128 


136.2 
129 


163.0 
160 


63.6 
109 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 


Season  of  1965  -  1966 


GENOA    1  W 

HOLYOKE 

I0AL1A 

LEROY   7  WSK 

OTIS    11  NE 

ST  RAT  TON    i  NE 


PLATTE  DRAINAGE 
BASIN 


ALLEN5PARK 


ANTERO  RESERVOIR 


BRIGGSDALE 
BYtRS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK. 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 
DENVER   KB  AIRPORT 
DENVER  WB  CITY 
EASTONV I LLE   1  NNW 
EASTONV 1 LLE   2  NNE 
EASTONV I LLE   6  WSW 
ELBERT 
ELBERT  3  NW 
ELBERT   3  SE 
ELBERT  -  SSW 
ELBERT  5  Sw 
ELBERT  B  Sw 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 
FAIRPLAY 
FA1RPLAY   NO.  2 
FORT  COLLINS 
FORT   LUPTON  1  N 
FORT  MORGAN 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


iNu.i All 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL  . 
1    IN   ON  GD' 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD' 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD| 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


July 


August 


September 


2.0 
3.0 


4.0 

11 


9.0 
15 


January 


10.2 
11 

5.0 
4 

10.5 

e 

6.0 


a. 5 

17 


6.5 
16 


1.0 
7.0 


13 
7.0 

10.0 

10.0 


February 


1.0 
18 


9.5 
16 


7.0 

26 


April 


May 


1.0 
2.1 


3.0 
2.0 


6.4 

2 


Total 
Precip- 
itation 


28.2 
57 


14.53 
11.18 
12.93 
14.54 
13.45 
11.93 


46.9 

35 


37.5 
70 


11.49 
12.33 


73.5 
57.0 


26.0 
42 


See  Roloronc*  Not**  Following  Sutton  Indox 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1965  -  1966 

CONTINUED   COLORADO 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

April 

Total 

Total 
ltatlon 

GEORGE  TOWN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

2 

5.0 

3 

- 

- 

4.7 

3 

7.0 
1 

- 

16.07 

GRANT 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

6.0 

2 

1.0 

5.0 

5 

8.0 

19 

4.5 

31 

11.5 
28 

1.0 
26 

15.5 

7 

3.0 

55.5 
118 

14.96 

GREELEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

T 

_ 

_ 

" 

- 

11.99 

GROVER  1  w 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.0 
1 

3.0 

5 

2.0 
6 

1.5 

1 

8.0 

15.5 
13 

10.01 

HARTSE  L 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

2 

6 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HAWTHORNE 

SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 

2.5 

2.0 
1 

11.1 
12 

6.5 
8 

22.5 
21 

1.0 
1 

12.0 

1 

3.0 
1 

60.6 
45 

E  18.45 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.5 

- 

6.6 

6.5 

24.0 

4.0 

18.5 

E  15.80 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

2 

Z 

19 

16.0 

31 

10.0 
31 

28 

31 

- 

2 

E  23.54 

JULESBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

10.0 

14.0 
17 

- 

. 

- 

- 

22.73 

KASSLER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

11.0 
8 

7.0 

9 

23.5 
11 

8.0 

Z 

11.0 
1 

2.0 

67.5 

16.94 

KAUFFMAN  *  SSE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

3.0 
1 

2.6 

T 

4.0 

9.6 

13.39 

KIOWA   5  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

Z 

3.0 

: 

10.0 

- 

4.0 

5.0 

6.0 

- 

16.67 

KIOWA   <>  SW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.0 

2.0 

2.0 
1 

10.0 
20 

16.0 
17 

9.0 

28 

3.0 
9 

8.0 
4 

6.0 

60.0 
79 

15.67 

LAKE   GEORGE   8  SW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

8.0 

3 

.5 

1 

9.0 

13 

7.0 
14 

13.5 
8 

3.0 
1 

19.0 
7 

5.0 
1 

65.0 
48 

13.48 

LAKE WOOD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

4.0 

1 

5.7 
8 

3.4 

2 

20.6 
19 

3.0 
1 

6.5 

1 

T 

43.2 

32 

13.14 

LONGMONT   2  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

8.0 
8 

1.0 
4 

16 

T 

2.0 

2 

30 

11.11 

NEW  RAYMER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

" 

PARKER   9  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
1 

2.0 
1 

7.0 

11 

6.0 

17 

9.0 

28 

3.0 
8 

4.0 

2 

3.0 

36.0 
68 

11.31 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.8 

.5 

T 

5.6 

_ 

- 

11.6 

.5 

13.42 

SEDALIA  4  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

: 

: 

- 

- 

T 

- 

E  16.39 

SEDGWICK   5  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

9.0 

15 

11.0 

17 

4.0 
28 

6.0 

8 

4.0 

2 

34.0 
70 

18.87 

SPICER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7 

6.0 

1 

36.0 

17 

16.1 

29 

23.0 

31 

19.0 
28 

21.0 
17 

4.0 

130 

12.41 

SQUAW  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.6 

5 

3.8 

7.3 

8.1 

9.7 

23.8 

6.1 

5 

32.1 

5.0 
1 

112.5 

22.04 

STERLING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

10.0 

- 

" 

T 

4.0 

T 

- 

14.26 

WALDEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3 

1.0 

6.5 

9 

5.7 

22 

1.2 

7 

8 

6 

2.2 

T 

55 

10*34 

WATERDALE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 

6 

7 

11.0 

20 

6.0 

5 

2.0 

38 

11.53 

WIGGINS   7  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

7.5 

5.0 

5.5 

1.0 

WINDSOR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

: 

1 

- 

- 

•        •  » 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

.3 

10.8 
17 

4.7 

13 

5.8 
6 

3.3 
1 

3.6 

1 

29.0 
38 

7.74 

BLANCA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

18 

4.0 

17 

1.0 

T 

" 

9.15 

CENTER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

9.5 

10 

3.0 

31 

9.0 

28 

T 

7 

3.9 

1 

T 

25.4 
77 

9.03 

DEL  NORTE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

1.0 

T 

19.0 

- 

5.0 

T 

: 

- 

10.21 

GREAT    SAND   DUNES  NM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

1.5 

1.5 

6.8 
16 

10.5 

16 

27 

1.5 

3.1 

2 

61 

E  11.57 

HERMIT  7  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

1 

11.0 

1 

31 

10.0 
31 

" 

31 

19.0 

* 

17.88 

MANASSA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.0 

14 

12 

12 

8.82 

MONTE  VISTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.7 
17 

1.5 

31 

10.0 

26 

74 

7.35 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

12.2 

2 

18.5 
17 

2.0 

31 

6.9 

28 

9 

4.2 
1 

T 

43.8 
88 

11.56 

See  Referei 

ce  Notes  Following  Station  Index 

-  110  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 


Season  of  1965  -  1966 


July 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WOLF   CREEK  PASS  1  E 

E  -  AMOUNT  IS  PARTIALLY  ESTIMATED 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


August 


September 


December  January 


February 


April 


May 


Total 
Precip- 
itation 


352.0 
187 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  a.p.h. 

) 

Relati 

ve   humidity  averages 
percent 

Num 

of  day* 

with  precipitation 

III 

£  11 

• 

.  |J 

?  81 
1*1 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

If 

Direction 
ol 

tastes!  mile 

_  i 
»t 

51 

MOUNTAIN  STANDARD 
5   AM      11    AM        5  PM 

TIME 
11  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

66  1-001 

2.00 
and  over 

Total 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

85 

41 

39 

6 

4 

3 

0 

0 

0 

13 

S.l 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

3 

1.8 

9.1 

38-t-» 

36 

is 

73 

36 

44 

61 

5 

13 

5 

2 

0 

0 

25 

5.5 

DENVER  WB  AIRPORT 

15 

2.5 

7.6 

3* 

E 

13 

70 

36 

34 

56 

13 

5 

S 

0 

0 

0 

21 

6« 

5.? 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

13 

2.1 

B. 9 

3B 

NE 

20 

»R 

27 

20 

35 

12 

5 

1 

0 

0 

0 

18 

76 

4.6 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

3 

1.2 

10.  5 

49 

NW 

27 

68 

35 

33 

56 

9 

3 

1 

0 

1 

0 

1* 

77 

5.4 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE:      106*  ON  17+  AT  3  STATIONS 
LOWEST  TEMPERATURE,       26*  ON  9+  AT  2  STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:       8.40   INCHES  AT  PENROSE  3  NNW 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:        .06  INCH  AT  GREELEY 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:       3.00  INCHES  ON  THE  14TH  AT  PENROSE  3  NNW 


S««  R«lor«nce  Note*  Following  Station  Indox 


-  Ill  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

0 
D> 

V 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

*         •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

MAX 

90 

93 

94 

100 

96 

91 

94 

94 

96 

97 

91 

91 

00 

87 

89 

94 

98 

96 

90 

88 

91 

85 

B0 

88 

90 

91 

92 

84 

82 

86 

94 

91.0 

M1N 

56 

60 

66 

70 

72 

68 

57 

65 

63 

65 

65 

62 

60 

58 

57 

64 

67 

67 

60 

58 

58 

58 

58 

59 

64 

68 

62 

58 

58 

60 

65 

62.3 

BUENA  VISTA 

MAX 

79 

84 

85 

88 

90 

90 

86 

88 

89 

88 

R3 

68 

87 

B5 

88 

86 

90 

88 

87 

79 

83 

80 

76 

79 

84 

87 

88 

84 

83 

88 

89 

85.5 

MIN 

47 

44 

44 

48 

50 

46 

46 

49 

50 

47 

52 

52 

39 

49 

48 

46 

49 

53 

48 

46 

52 

47 

40 

45 

46 

50 

♦9 

50 

50 

48 

56 

47,9 

CANON  CITY 

MAX 

88 

90 

95 

96 

99 

98 

95 

95 

96 

94 

94 

93 

92 

85 

94 

92 

98 

94 

86 

86 

89 

81 

84 

83 

94 

95 

90 

87 

85 

88 

95 

91.3 

MIN 

64 

58 

63 

66 

71 

66 

61 

61 

64 

66 

68 

65 

69 

60 

60 

63 

64 

69 

66 

61 

64 

60 

61 

61 

62 

65 

64 

62 

63 

62 

60 

63.5 

COLORADO  SPRINGS  W8  AC 

MAX 

90 

91 

94 

96 

93 

91 

87 

91 

94 

91 

89 

89 

87 

77 

86 

01 

95 

92 

84 

80 

87 

78 

80 

80 

89 

93 

90 

86 

85 

87 

92 

88.2 

MIN 

58 

59 

58 

62 

64 

69 

55 

58 

61 

61 

60 

64 

62 

58 

55 

58 

59 

63 

59 

57 

58 

60 

57 

55 

57 

61 

64 

61 

62 

60 

61 

59.5 

DELHI 

MAX 

93 

99 

100 

103 

100 

96 

93 

101 

100 

99 

99 

97 

95 

89 

93 

93 

101 

100 

92 

89 

95 

87 

83 

85 

94 

100 

94 

91 

87 

93 

101 

94.9 

MIN 

S9 

64 

57 

62 

59 

59 

58 

65 

57 

44 

65 

65 

59 

61 

56 

56 

63 

65 

64 

61 

63 

58 

60 

60 

67 

67 

66 

62 

66 

62 

67 

61.8 

CADS 

MAX 

97 

99 

99 

100 

103 

102 

97 

102 

101 

101 

100 

100 

97 

91 

94 

94 

104 

104 

89 

84 

90 

87 

86 

88 

94 

101 

96 

83 

84 

89 

95 

95.2 

MIN 

67 

64 

60 

66 

67 

65 

60 

64 

65 

67 

65 

65 

61 

63 

67 

64 

64 

67 

64 

63 

64 

64 

66 

64 

65 

70 

66 

60 

63 

64 

65 

64.5 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

98 

97 

107 

101 

92 

102 

93 

95 

100 

98 

92 

96 

94 

MIN 

63 

66 

67 

65 

62 

64 

66 

68 

68 

60 

60 

65 

FORDER  8  S 

MAX 

96 

97 

101 

101 

103 

100 

95 

100 

1 00 

99 

98 

99 

97 

96 

92 

96 

101 

102 

96 

82 

88 

85 

84 

87 

93 

99 

95 

89 

87 

97 

95.2 

MIN 

68 

63 

59 

67 

59 

59 

58 

62 

63 

64 

65 

70 

62 

62 

59 

63 

64 

67 

65 

58 

64 

60 

64 

61 

63 

70 

67 

62 

64 

63.2 

HOLLY 

MAX 

92 

98 

96 

99 

102 

106 

103 

103 

101 

103 

100 

103 

102 

100 

100 

89 

94 

103 

103 

89 

83 

68 

88 

88 

88 

96 

99 

93 

84 

92 

95 

96,1 

MIN 

69 

68 

61 

65 

68 

68 

59 

62 

69 

66 

67 

67 

67 

61 

61 

63 

63 

61 

63 

63 

64 

64 

68 

64 

64 

66 

66 

58 

64 

62 

66 

64.4 

JOHN  MART  IN  DAM 

MAX 

98 

98 

102 

104 

104 

104 

100 

104 

103 

102 

103 

103 

09 

99 

9'. 

98 

105 

105 

100 

69 

93 

94 

89 

90 

95 

100 

101 

93 

87 

96 

100 

98,5 

MIN 

71 

67 

60 

66 

74 

64 

60 

63 

61 

75 

67 

72 

63 

65 

65 

64 

71 

76 

63 

65 

66 

64 

70 

69 

65 

70 

69 

61 

66 

64 

66 

66,5 

KIT  CARSON 

MAX 

98 

99 

1C4 

105 

103 

98 

98 

103 

104 

103 

104 

101 

103 

08 

95 

99 

103 

102 

97 

65 

88 

86 

87 

88 

95 

102 

100 

92 

86 

94 

99 

97.4 

MIN 

65 

65 

59 

63 

63 

64 

6e 

58 

62 

66 

62 

66 

64 

64 

65 

64 

64 

67 

66 

65 

66 

65 

68 

65 

65 

68 

69 

62 

64 

64 

64 

64.2 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

99 

98 

103 

104 

103 

101 

98 

103 

102 

103 

102 

08 

100 

92 

95 

101 

102 

102 

89 

86 

93 

85 

85 

86 

92 

98 

94 

90 

89 

94 

97 

96.3 

MIN 

69 

65 

62 

68 

69 

64 

62 

67 

66 

72 

70 

73 

66 

65 

65 

67 

66 

71 

66 

66 

65 

66 

65 

64 

66 

71 

69 

64 

68 

65 

66 

66.7 

LAMAR 

MAX 

98 

100 

101 

104 

104 

104 

100 

103 

10 1 

101 

103 

100 

100 

93 

92 

97 

106 

104 

89 

86 

90 

87 

87 

89 

95 

102 

92 

83 

85 

92 

101 

96.4 

MIN 

71 

66 

62 

65 

73 

68 

62 

68 

65 

68 

69 

70 

64 

65 

65 

66 

66 

71 

63 

66 

65 

65 

65 

66 

67 

69 

70 

62 

67 

66 

66 

66.5 

LAS  ANIMAS 

MAX 

98 

99 

101 

106 

104 

102 

104 

101 

101 

104 

100 

100 

93 

98 

100 

104 

105 

104 

87 

94 

89 

90 

92 

97 

103 

96 

92 

91 

97 

102 

98.4 

MIN 

69 

66 

61 

64 

67 

65 

61 

66 

61 

67 

65 

74 

65 

66 

63 

66 

65 

71 

66 

65 

66 

64 

63 

64 

66 

68 

70 

65 

67 

65 

66 

65.7 

LA  vETA 

MAX 

87 

88 

92 

97 

91 

90 

9  1 

89 

85 

e7 

78 

72 

78 

80 

82 

84 

82 

87 

80 

83 

88 

86 

82 

80 

76 

78 

82 

85 

89 

84.7 

MIN 

54 

52 

51 

53 

55 

64 

57 

54 

58 

50 

51 

52 

50 

48 

54 

58 

62 

64 

65 

66 

60 

52 

60 

62 

68 

65 

58 

56 

58 

58 

62 

57,0 

LEADVILLE 

MAX 

70 

69 

80 

81 

78 

80 

81 

72 

74 

72 

77 

78 

79 

77 

74 

68 

73 

69 

70 

70 

72 

76 

80 

76 

74 

81 

81 

78 

75.4 

MIN 

44 

41 

40 

42 

44 

40 

40 

46 

40 

44 

43 

43 

44 

42 

40 

41 

46 

41 

39 

45 

41 

44 

39 

42 

43 

42 

43 

42 

45 

52 

42.6 

LIMON  10  SSW 

MAX 

91 

93 

97 

98 

96 

"1 

90 

97 

98 

97 

95 

93 

94 

93 

69 

93 

98 

96 

90 

79 

87 

83 

82 

85 

89 

93 

92 

85 

85 

89 

92 

91.3 

MIN 

59 

59 

56 

54 

60 

58 

52 

56 

60 

61 

6" 

65 

62 

59 

59 

62 

59 

64 

60 

59 

63 

59 

60 

56 

63 

66 

62 

59 

60 

60 

57 

59.6 

LIMON 

MAX 

88 

88 

93 

96 

91 

92 

9  1 

94 

96 

95 

97 

92 

o3 

80 

90 

92 

96 

93 

83 

80 

88 

78 

83 

84 

92 

93 

88 

88 

86 

91 

9* 

69.9 

MIN 

61 

58 

55 

57 

54 

56 

55 

60 

58 

60 

57 

65 

61 

61 

62 

63 

61 

62 

60 

60 

62 

61 

61 

60 

63 

64 

64 

62 

61 

65 

55 

60.1 

NORTH  LAKE 

MAX 

73 

72 

80 

86 

88 

84 

79 

8  1 

82 

82 

78 

74 

78 

74 

76 

79 

80 

79 

74 

71 

80 

70 

75 

75 

81 

79 

75 

74 

72 

76 

83 

77.7 

MIN 

41 

43 

45 

43 

43 

49 

40 

43 

49 

48 

49 

50 

45 

47 

43 

48 

44 

51 

47 

45 

44 

46 

48 

48 

43 

47 

•9 

46 

48 

47 

50 

46.1 

PALMER  LAKE 

MAX 

82 

80 

84 

88 

90 

88 

88 

8  3 

90 

88 

67 

64 

84 

64 

76 

85 

78 

87 

84 

77 

72 

82 

74 

78 

77 

83 

86 

84 

78 

80 

82 

82.7 

MIN 

53 

51 

55 

57 

60 

57 

50 

50 

5a 

68 

66 

68 

56 

61 

54 

56 

56 

56 

55 

50 

54 

56 

53 

50 

56 

56 

57 

52 

56 

54 

58 

54.8 

PUEBLO  wB  AIRPORT 

MAX 

94 

97 

99 

102 

102 

98 

96 

100 

1 00 

101 

97 

06 

97 

88 

95 

99 

101 

98 

90 

88 

93 

87 

87 

85 

96 

99 

95 

88 

88 

94 

99 

95.1 

MIN 

66 

68 

65 

64 

67 

60 

60 

65 

65 

67 

70 

73 

66 

65 

59 

60 

63 

65 

64 

65 

62 

63 

62 

62 

60 

67 

62 

64 

70 

65 

64 

64.6 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

98 

97 

103 

104 

105 

100 

96 

102 

101 

102 

102 

102 

09 

95 

93 

100 

103 

102 

101 

85 

95 

91 

85 

87 

93 

98 

97 

92 

89 

95 

100 

97.2 

MIN 

68 

64 

56 

66 

65 

63 

59 

63 

59 

6  7 

63 

71 

62 

62 

60 

59 

41 

69 

65 

65 

63 

62 

63 

61 

6T 

68 

67 

63 

66 

64 

63 

63.5 

RUSH  2  NNE 

MAX 

96 

95 

98 

99 

96 

96 

95 

94 

96 

96 

96 

93 

°1 

92 

87 

92 

96 

90 

86 

60 

85 

78 

83 

84 

90 

95 

92 

87 

84 

99 

95 

91.2 

MIN 

58 

59 

59 

61 

60 

56 

57 

55 

60 

60 

54 

64 

64 

64 

52 

66 

56 

61 

54 

57 

56 

55 

54 

52 

57 

64 

61 

57 

57 

59 

59 

58.0 

RUXTON  PARK 

MAX 

75 

75 

74 

83 

82 

eo 

80 

82 

79 

72 

75 

75 

76 

69 

75 

77 

77 

75 

66 

69 

73 

64 

70 

68 

76 

78 

75 

72 

71 

76 

78 

74.7 

MIN 

48 

38 

43 

41 

43 

44 

33 

50 

3>< 

43 

4l 

43 

44 

42 

3  / 

42 

44 

46 

45 

40 

42 

42 

41 

40 

42 

41 

45 

42 

43 

43 

44 

42.3 

RYE 

MAX 

89 

90 

96 

96 

88 

80 

79 

83 

84 

85 

92 

92 

79 

68 

73 

83 

81 

83 

75 

68 

71 

66 

67 

67 

7b 

77 

75 

71 

70 

77 

78 

79.4 

MIN 

56 

55 

56 

55 

66 

56 

56 

57 

56 

56 

59 

59 

57 

57 

54 

59 

60 

60 

60 

52 

53 

51 

50 

53 

53 

54 

55 

58 

59 

54 

52 

56.1 

SALIDa 

MAX 

80 

81 

85 

87 

87 

B8 

85 

85 

87 

88 

63 

85 

65 

83 

86 

86 

88 

88 

80 

82 

80 

82 

82 

63 

85 

87 

87 

87 

84 

86 

87 

84,8 

MIN 

49 

46 

42 

43 

41 

45 

55 

56 

55 

46 

54 

54 

50 

50 

49 

5  1 

51 

50 

50 

S3 

49 

53 

50 

48 

52 

49 

53 

54 

51 

55 

50.1 

SPRINGFIELD  7  W5W 

MAX 

93 

98 

97 

99 

103 

98 

96 

95 

97 

96 

97 

95 

93 

90 

8b 

92 

97 

08 

94 

es 

89 

85 

83 

83 

91 

93 

91 

88 

84 

88 

92 

92.5 

MIN 

63 

61 

59 

61 

69 

60 

60 

61 

64 

64 

67 

64 

60 

61 

6  I 

62 

62 

67 

66 

61 

64 

66 

61 

61 

63 

66 

63 

61 

65 

60 

66 

62.9 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

67 

69 

72 

74 

75 

77 

77 

72 

76 

74 

72 

71 

72 

74 

73 

75 

74 

69 

66 

73 

69 

69 

63 

69 

72 

75 

74 

7* 

75 

7* 

79 

72.5 

MIN 

45 

40 

39 

40 

44 

40 

41 

45 

44 

41 

45 

44 

43 

42 

42 

46 

43 

42 

49 

43 

48 

40 

44 

42 

43 

44 

44 

46 

45 

43.4 

TACONY  10  SE 

MAX 

99 

98 

101 

104 

102 

99 

98 

100 

i  oo 

98 

98 

97 

06 

88 

90 

95 

102 

100 

69 

83 

91 

87 

84 

84 

95 

98 

91 

88 

87 

90 

95 

94.4 

MIN 

67 

56 

60 

72 

64 

51 

60 

51 

61 

63 

63 

71 

63 

62 

58 

59 

63 

65 

65 

65 

60 

62 

64 

60 

63 

67 

66 

62 

65 

63 

62 

62.4 

TRINIDAD 

MAX 

86 

90 

96 

95 

94 

89 

89 

90 

94 

92 

00 

11 7 

87 

82 

83 

92 

94 

95 

84 

82 

87 

82 

82 

81 

93 

92 

88 

86 

82 

84 

89 

88.5 

MIN 

67 

55 

63 

60 

62 

61 

58 

66 

59 

66 

62 

66 

60 

60 

53 

60 

64 

60 

61 

61 

63 

62 

62 

60 

64 

66 

61 

60 

61 

60 

64 

61.3 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

88 

92 

97 

97 

96 

92 

91 

95 

97 

96 

91 

92 

92 

85 

8d 

93 

98 

96 

86 

84 

88 

84 

86 

83 

96 

95 

92 

91 

86 

88 

94 

91.3 

MIN 

59 

55 

64 

63 

67 

63 

60 

67 

60 

64 

62 

65 

62 

60 

57 

59 

64 

63 

61 

61 

63 

61 

61 

61 

63 

64 

63 

63 

60 

60 

63 

61.9 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

MAX 

79 

81 

80 

82 

82 

83 

86 

&2 

82 

04 

66 

82 

to 

62 

86 

82 

84 

83 

79 

78 

77 

77 

74 

72 

72 

77 

86 

79 

85 

84 

83 

80.9 

MIN 

45 

32 

30 

28 

35 

29 

30 

40 

31 

32 

35 

43 

37 

39 

36 

35 

40 

42 

46 

45 

38 

36 

47 

42 

43 

32 

40 

39 

39 

41 

40 

37.6 

TWO  BUTTES  1  NW 

MAX 

98 

96 

99 

101 

104 

102 

100 

103 

1  00 

101 

99 

r.5 

84 

91 

97 

100 

103 

99 

84 

85 

91 

93 

96.5 

MIN 

62 

62 

60 

67 

67 

65 

67 

66 

64 

6b 

64 

62 

m 

59 

61 

66 

67 

65 

64 

60 

61 

63 

62 

63.6 

VICTOR 

MAX 

70 

72 

75 

78 

7b 

7  7 

77 

77 

78 

77 

74 

75 

73 

68 

73 

77 

"0 

76 

66 

69 

72 

65 

70 

I'. 

75 

76 

77 

73 

68 

75 

80 

73.9 

MIN 

48 

50 

54 

55 

56 

62 

45 

54 

52 

62 

51 

'.9 

50 

38 

I 

50 

52 

48 

43 

46 

48 

<-f 

50 

52 

4fl 

47 

50 

*9 

52 

49,6 

iALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

=  1 

92 

95 

96 

95 

92 

88 

93 

96 

94 

91 

00 

CO 

87 

88 

92 

97 

94 

91 

89 

91 

63 

83 

81 

90 

91 

88 

88 

82 

85 

95 

90,3 

MIN 

63 

53 

61 

58 

64 

58 

52 

66 

57 

60 

62 

65 

57 

59 

55 

64 

60 

56 

61 

56 

59 

57 

57 

55 

58 

61 

59 

61 

62 

58 

66 

59.1 

wESTCLIFFE 

MAX 

81 

89 

89 

90 

90 

87 

66 

86 

86 

66 

87 

81 

84 

88 

88 

66 

81 

84 

84 

79 

80 

s 

88 

67 

87 

83 

80 

84 

86 

85.2 

MIN 

49 

41 

42 

44 

42 

55 

41 

49 

44 

52 

52 

46 

45 

44 

42 

50 

45 

46 

50 

49 

50 

48 

46 

49 

41- 

50 

50 

48 

4  9 

47.1 

-ETMCRE  2  S 

MAX 

88 

91 

91 

95 

9  6 

87 

93 

94 

95 

93 

9  1 

6  8 

85 

93 

93 

96 

94 

84 

85 

PH 

79 

83 

81 

91 

91 

90 

86 

82 

89 

14 

90.0 

MIN 

55 

57 

57 

56 

62 

66 

50 

53 

60 

61 

58 

61 

59 

65 

51 

58 

57 

59 

67 

52 

52 

53 

53 

55 

58 

60 

56 

57 

54 

60 

56.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  112  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JULY  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

is 

17 

18 

19 

20 

2] 

22 

23 

25 

26 

1  

27 

28 

29 

30 

31 

•          •  • 

COL  OS A  DO  DRAINAGE 

8A5  IN 

02 

ALTENBERN 

MAX 

77 

85 

86 

90 

93 

94 

92 

90 

94 

95 

90 

9  Q 

69 

91 

95 

92 

89 

Q0 

92 

92 

87 

69 

64 

67 

90 

89 

95 

9 1 

95 

93 

90,3 

MIN 

52 

41 

45 

47 

53 

48 

47 

45 

50 

»7 

64 

56 

52 

51 

52 

53 

58 

50 

55 

53 

59 

55 

60 

55 

55 

56 

56 

54 

53 

56 

52,9 

ASPEN 

MAX 

7* 

79 

63 

64 

85 

86 

84 

82 

67 

86 

80 

62 

80 

83 

86 

83 

82 

84 

77 

84 

■0 

61 

69 

72 

60 

64 

71 

8  8 

86 

87 

8  S 

81.6 

MIN 

*7 

39 

42 

42 

44 

42 

43 

52 

41 

52 

40 

43 

47 

41 

46 

48 

53 

46 

47 

44 

54 

47 

51 

46 

48 

46 

48 

47 

47 

51 

55 

46,4 

BASALT 

MAX 

63 

65 

64 

88 

90 

93 

95 

90 

90 

85 

88 

89 

87 

93 

93 

93 

89 

91 

87 

90 

3  0 

79 

8  1 

8  8 

B '-. 

92 

66 

94 

94 

8  8 

66,3 

MIN 

40 

46 

45 

49 

47 

48 

50 

47 

48 

40 

49 

48 

47 

49 

49 

51 

55 

52 

54 

55 

50 

49 

55 

62 

60 

61 

58 

41 

53 

56 

50,5 

SERTNOUD  PASS 

MAX 

57 

61 

62 

69 

69 

68 

71 

69 

66 

69 

70 

62 

6  1 

65 

63 

70 

70 

67 

65 

62 

65 

65 

6 1 

58 

60 

(,  j 

67 

66 

69 

70 

72 

65.5 

MIN 

40 

35 

40 

40 

41 

41 

44 

46 

41 

46 

42 

40 

42 

41 

42 

46 

42 

42 

40 

40 

43 

42 

42 

42 

41 

41 

43 

43 

46 

43 

46 

42,0 

BONO 

MAX 

82 

04 

88 

90 

92 

93 

93 

89 

95 

93 

92 

91 

87 

90 

92 

95 

90 

87 

87 

88 

63 

67 

8 1 

8  8 

87 

8  8 

9  I 

89 

92 

94 

90 

89.2 

MIN 

55 

44 

43 

44 

45 

47 

45 

48 

45 

55 

53 

50 

49 

49 

52 

51 

55 

53 

56 

51 

55 

S3 

59 

52 

53 

51 

52 

51 

46 

52 

62 

50,9 

BROWNS  park  refuge 

MAX 

78 

86 

87 

89 

91 

94 

92 

84 

88 

90 

68 

94 

90 

66 

91 

93 

88 

91 

90 

68 

91 

85 

90 

90 

95 

89.2 

MIN 

56 

47 

42 

34 

39 

36 

34 

50 

55 

49 

38 

37 

42 

48 

49 

48 

50 

43 

51 

45 

53 

51 

50 

46 

45 

45,5 

ceoaredge 

MAX 

80 

65 

85 

86 

91 

92 

89 

87 

90 

92 

69 

69 

88 

89 

93 

88 

90 

87 

90 

88 

84 

63 

84 

83 

90 

89 

89 

90 

90 

89 

88 

66.0 

MIN 

53 

50 

56 

56 

57 

52 

54 

62 

50 

59 

60 

58 

57 

55 

56 

60 

59 

57 

58 

58 

59 

57 

58 

61 

56 

59 

61 

64 

59 

62 

65 

57,8 

CIMARRON 

MAX 

90 

92 

89 

90 

90 

95 

90 

88 

88 

80 

85 

85 

85 

69 

67 

85 

63 

78 

80 

84 

89 

88 

90 

87 

90 

90 

89 

67.3 

MIN 

35 

36 

39 

36 

40 

45 

43 

42 

43 

43 

41 

41 

43 

43 

43 

52 

52 

54 

48 

47 

50 

46 

48 

48 

49 

48 

46 

44,6 

CLIMAX  2  NW 

MAX 

60 

61 

65 

67 

68 

77 

75 

70 

78 

68 

62 

65 

64 

64 

66 

67 

65 

71 

63 

66 

64 

62 

62 

60 

66 

74 

65 

66 

70 

72 

69 

66,9 

MJN 

39 

37 

43 

40 

41 

40 

42 

43 

39 

40 

42 

41 

42 

40 

40 

43 

44 

47 

41 

40 

41 

40 

44 

41 

43 

42 

43 

43 

45 

41 

46 

41,8 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

75 

78 

80 

80 

85 

85 

64 

82 

80 

83 

80 

82 

63 

83 

83 

62 

79 

84 

64 

82 

78 

76 

75 

76 

77 

78 

78 

80 

62 

84 

83 

80.7 

MIN 

41 

38 

36 

32 

37 

35 

36 

43 

35 

47 

41 

45 

47 

42 

45 

41 

42 

44 

45 

42 

45 

43 

44 

45 

42 

43 

44 

44 

45 

43 

45 

41,8 

COLLBRAN  1  W 

MAX 

65 

87 

87 

92 

92 

93 

92 

90 

92 

94 

93 

92 

91 

92 

93 

92 

89 

91 

92 

91 

8  H 

65 

89 

o*, 

87 

91 

92 

93 

92 

94 

89 

90.5 

MIN 

48 

49 

53 

51 

52 

49 

55 

59 

52 

53 

53 

53 

57 

51 

58 

37 

57 

59 

58 

64 

62 

59 

61 

60 

63 

65 

69 

68 

66 

57 

57 

57.3 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

84 

80 

91 

95 

95 

95 

98 

94 

93 

96 

97 

91 

92 

98 

93 

96 

96 

go 

94 

90 

94 

68 

92 

89 

90 

95 

95 

97 

97 

98 

J  8 

93.2 

MIN 

58 

56 

65 

64 

64 

63 

66 

69 

60 

62 

64 

65 

68 

60 

67 

70 

61 

59 

68 

64 

65 

62 

65 

68 

64 

70 

69 

70 

53 

69 

62 

64,2 

CORTEZ 

MAX 

63 

66 

86 

90 

92 

95 

94 

91 

95 

92 

91 

92 

90 

91 

95 

94 

93 

92 

92 

68 

an 

88 

90 

go 

93 

95 

95 

93 

91 

86 

90 

90.8 

MIN 

50 

49 

47 

51 

53 

45 

50 

58 

*9 

58 

56 

53 

55 

56 

60 

61 

57 

55 

57 

58 

60 

55 

56 

60 

61 

61 

59 

60 

61 

63 

80 

56,0 

CRAIG 

MAX 

Te 

81 

85 

68 

89 

91 

89 

86 

90 

91 

86 

86 

84 

a  a 

91 

89 

87 

86 

88 

90 

83 

85 

80 

83 

89 

82 

92 

90 

90 

93 

82 

86.9 

MIN 

55 

47 

46 

45 

45 

43 

48 

52 

41 

54 

53 

55 

50 

55 

48 

56 

54 

53 

52 

52 

56 

49 

57 

51 

53 

54 

53 

53 

46 

51 

65 

51 .4 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

72 

72 

78 

78 

79 

84 

80 

80 

87 

84 

78 

81 

60 

81 

85 

80 

83 

82 

81 

75 

73 

76 

72 

72 

75 

79 

80 

81 

79 

84 

81 

79.1 

MIN 

47 

37 

36 

35 

39 

44 

37 

41 

36 

44 

45 

42 

41 

42 

40 

40 

49 

69 

46 

39 

5C 

47 

45 

43 

45 

43 

46 

44 

45 

45 

8  0 

43.0 

DELTA  1  E 

MAX 

84 

93 

94 

97 

98 

99 

95 

94 

97 

96 

93 

97 

93 

96 

97 

93 

94 

95 

95 

96 

90 

69 

86 

87 

96 

95 

96 

95 

96 

96 

94 

94.2 

MIN 

56 

52 

54 

52 

52 

50 

52 

64 

52 

57 

58 

56 

56 

57 

56 

59 

62 

58 

62 

60 

62 

61 

60 

61 

60 

60 

60 

63 

60 

61 

58.1 

DILLON  1  E 

MAX 

72 

73 

79 

80 

80 

82 

82 

78 

78 

79 

74 

78 

78 

78 

82 

83 

80 

77 

76 

76 

76 

72 

70 

74 

75 

80 

78 

79 

61 

84 

83 

78.0 

MIN 

43 

34 

32 

32 

36 

32 

35 

39 

32 

40 

39 

41 

36 

36 

36 

38 

41 

43 

39 

36 

42 

44 

46 

40 

40 

37 

40 

39 

39 

4] 

47 

38,7 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

77 

65 

8  7 

90 

89 

94 

93 

92 

90 

90 

88 

86 

85 

90 

93 

93 

88 

90 

90 

92 

91 

88 

87 

88 

90 

89 

91 

91 

93 

93 

81 

69.2 

MIN 

45 

50 

48 

55 

49 

52 

43 

42 

52 

62 

51 

54 

57 

57 

53 

54 

53 

54 

49 

54 

58 

52 

61 

55 

56 

62 

58 

57 

56 

56 

62 

33,8 

DURANGO 

MAX 

8 1 

66 

90 

89 

9  1 

94 

91 

86 

94 

91 

88 

91 

89 

87 

92 

91 

91 

89 

88 

86 

80 

85 

68 

86 

93 

93 

92 

87 

87 

87 

8  , 

86,8 

MIN 

46 

46 

44 

46 

49 

44 

46 

55 

45 

53 

52 

52 

50 

46 

56 

55 

55 

5* 

54 

55 

56 

56 

56 

57 

54 

56 

55 

57 

56 

58 

55 

52,4 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

82 

85 

87 

90 

91 

93 

90 

86 

92 

94 

88 

89 

91 

91 

94 

92 

91 

92 

89 

89 

66 

83 

60 

82 

90 

89 

90 

90 

95 

95 

89 

69.2 

MIN 

53 

44 

40 

41 

45 

41 

40 

46 

37 

49 

57 

49 

47 

46 

47 

51 

54 

51 

53 

50 

57 

53 

55 

49 

48 

47 

51 

47 

49 

51 

61 

48,7 

FORT  LEWIS 

MAX 

76 

86 

82 

84 

87 

93 

89 

85 

88 

86 

82 

85 

84 

64 

85 

83 

85 

87 

86 

84 

75 

79 

82 

82 

86 

88 

89 

84 

79 

80 

84,2 

MIN 

45 

46 

42 

44 

40 

46 

52 

58 

46 

60 

50 

50 

52 

48 

60 

4g 

53 

52 

52 

54 

52 

54 

55 

54 

53 

55 

S3 

54 

56 

54 

51,3 

FRASER 

MAX 

71 

75 

78 

79 

78 

80 

60 

77 

77 

80 

72 

75 

74 

77 

80 

80 

79 

73 

69 

67 

75 

73 

70 

75 

75 

78 

78 

79 

80 

83 

76 

76,3 

MIN 

31 

30 

27 

27 

27 

29 

28 

31 

26 

33 

36 

40 

32 

37 

32 

32 

36 

43 

38 

35 

37 

47 

43 

38 

34 

31 

35 

34 

34 

35 

42 

34,2 

fruita 

MAX 

82 

91 

93 

96 

96 

98 

95 

93 

96 

97 

89 

95 

88 

96 

98 

98 

89 

95 

94 

97 

91 

94 

91 

92 

95 

94 

98 

96 

98 

94 

92 

94,0 

MIN 

60 

57 

46 

48 

49 

46 

47 

53 

46 

57 

63 

60 

57 

52 

53 

60 

62 

58 

59 

58 

65 

62 

64 

62 

60 

61 

63 

63 

58 

65 

66 

57,4 

GATEWAY   1  SW 

MAX 

83 

91 

93 

97 

97 

100 

96 

94 

96 

96 

90 

95 

96 

99 

90 

89 

94 

94 

93 

87 

87 

89 

g  D 

97 

95 

98 

97 

97 

91 

89 

93.4 

MIN 

60 

57 

57 

60 

57 

55 

60 

69 

57 

60 

64 

62 

62 

62 

70 

64 

60 

66 

61 

65 

63 

64 

68 

62 

66 

66 

69 

69 

72 

66 

63,1 

GLENNOOO  SPRINGS  1 

N 

MAX 

85 

88 

92 

94 

93 

97 

95 

90 

96 

95 

89 

90 

90 

92 

97 

93 

92 

93 

92 

95 

it 

90 

82 

84 

92 

i; 

96 

95 

98 

96 

B  5 

91.9 

MIN 

50 

46 

45 

46 

47 

47 

48 

48 

46 

52 

55 

53 

50 

50 

52 

53 

52 

50 

56 

58 

53 

52 

54 

52 

54 

54 

55 

56 

57 

57 

62 

51.9 

GRAND  JUNCTION  *B 

>P 

MAX 

67 

91 

94 

96 

100 

101 

1 00 

97 

99 

99 

94 

98 

92 

96 

100 

96 

92 

96 

93 

96 

?0 

89 

90 

g  1 

98 

95 

100 

99 

100 

95 

95 

95.3 

MIN 

5o 

57 

63 

62 

62 

61 

63 

67 

61 

66 

70 

68 

67 

65 

67 

73 

64 

63 

69 

69 

ro 

67 

68 

71 

67 

70 

72 

70 

65 

73 

70 

66,5 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

85 

91 

94 

95 

96 

98 

97 

94 

96 

95 

9l 

94 

93 

94 

96 

96 

92 

92 

92 

93 

92 

87 

69 

91 

95 

-,  J 

97 

97 

97 

96 

94 

93.6 

62 

58 

62 

63 

63 

60 

68 

70 

62 

61 

66 

67 

68 

67 

67 

70 

63 

61 

68 

67 

' 

64 

64 

'  • 

64 

71 

69 

69 

61 

72 

68 

65.6 

GRAND  LAKE  I  NW 

MAX 

72 

74 

77 

79 

80 

81 

8 1 

77 

82 

62 

75 

75 

78 

77 

80 

61 

77 

75 

74 

76 

76 

71 

71 

72 

76 

78 

74 

74 

79 

81 

78 

76.9 

MIN 

44 

35 

33 

34 

36 

35 

41 

35 

34 

42 

40 

45 

40 

42 

42 

40 

41 

45 

40 

38 

42 

47 

46 

>9 

40 

42 

41 

40 

42 

49 

40.3 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

72 

73 

79 

80 

79 

82 

6 1 

79 

6 1 

80 

74 

76 

78 

79 

82 

82 

80 

78 

75 

75 

76 

70 

75 

73 

75 

60 

75 

78 

81 

82 

82 

77,8 

MIN 

46 

39 

37 

37 

40 

38 

42 

40 

39 

45 

44 

48 

43 

46 

46 

45 

46 

48 

40 

45 

45 

51 

41 

43 

43 

44 

45 

45 

44 

45 

92 

43,7 

GRAND  VALLEY 

MAX 

92 

9 1 

93 

96 

97 

100 

97 

96 

98 

100 

100 

98 

95 

96 

100 

99 

94 

97 

95 

96 

93 

92 

91 

3  , 

101 

96 

100 

98 

103 

102 

96 

96.6 

MIN 

58 

53 

56 

56 

55 

58 

53 

62 

52 

67 

63 

64 

60 

60 

62 

64 

63 

62 

63 

61 

65 

62 

65 

63 

63 

65 

65 

65 

60 

60 

66 

61,0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

77 

78 

n  1 

85 

85 

87 

87 

84 

86 

84 

60 

83 

83 

86 

85 

88 

82 

80 

63 

8  1 

82 

82 

77 

79 

80 

84 

62 

84 

85 

67 

8  8 

63,1 

MIN 

49 

44 

42 

45 

47 

43 

43 

48 

41 

48 

51 

47 

45 

48 

49 

48 

51 

4* 

49 

45 

55 

51 

50 

48 

46 

44 

49 

45 

46 

49 

60 

47,6 

GUNNISON 

MAX 

?7 

80 

65 

87 

85 

82 

B  5 

86 

80 

83 

8  3 

62 

84 

80 

83 

83 

83 

81 

80 

80 

79 

77 

82 

B  1 

83 

79 

85 

86 

84 

82.3 

MIN 

46 

40 

39 

34 

39 

36 

39 

44 

36 

46 

45 

45 

46 

43 

47 

45 

47 

48 

48 

45 

51 

47 

45 

67 

45 

43 

44 

44 

46 

48 

8  9 

44,2 

MAVDEN 

MAX 

88 

85 

91 

90 

66 

85 

85 

89 

92 

88 

88 

j  -t 

90 

90 

84 

67 

85 

64 

86 

$5 

90 

90 

90 

92 

•s 

87.5 

MIN 

55 

46 

43 

44 

4; 

41 

48 

50 

41 

45 

46 

52 

50 

42 

46 

52 

54 

51 

52 

52 

54 

49 

53 

55 

50 

52 

52 

55 

46 

49 

59 

49.4 

mot  sulphur  sprs  2 

sw 

MAX 

89 

65 

88 

83 

88 

83 

84 

89 

88 

85 

82 

64 

84 

83 

8  1 

78 

82 

60 

67 

66 

87 

68 

90 

S3 

84.5 

MIN 

Sri 

48 

37 

41 

37 

36 

35 

43 

36 

45 

46 

60 

43 

45 

45 

45 

51 

48 

49 

46 

47 

33 

50 

43 

42 

43 

41 

42 

43 

47 

44 

43.3 

IGNACIO   1  N 

MAX 

79 

96 

94 

94 

91 

94 

98 

102 

93 

92 

87 

88 

89 

(  1 

91 

89 

90 

92 

90 

85 

82 

85 

86 

8  7 

91 

91 

93 

91 

90 

85 

87 

90.0 

MIN 

44 

41 

40 

39 

38 

39 

47 

50 

39 

54 

48 

48 

47 

45 

54 

49 

50 

*» 

49 

50 

52 

52 

52 

51 

49 

■>o 

48 

49 

52 

54 

51 

47.7 

KREMMLING 

MAX 

78 

88 

81 

84 

89 

91 

90 

85 

92 

93 

86 

87 

90 

B6 

90 

91 

86 

85 

86 

82 

84 

65 

65 

83 

85 

87 

82 

86 

90 

93 

91 

66.6 

MIN 

51 

34 

33 

40 

33 

36 

40 

36 

34 

46 

48 

42 

47 

45 

44 

46 

48 

50 

45 

-8 

48 

50 

45 

45 

42 

46 

42 

41 

42 

57 

63.3 

LAKE  CITY 

MAX 

71 

78 

B0 

82 

65 

86 

83 

82 

65 

84 

79 

69 

77 

80 

77 

75 

80 

81 

77 

74 

73 

72 

74 

82 

77 

80 

79 

80 

79 

80 

76.4 

MIN 

43 

42 

44 

44 

47 

44 

49 

49 

44 

49 

44 

42 

48 

44 

48 

42 

44 

52 

48 

46 

44 

48 

49 

46 

!  ; 

46 

47 

49 

45 

8) 

46.6 

S»*  R»I«r«nc«  Not«>i  following  SUlion  lad* 
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DAILY  TEMPERATURES  coloraoo 

Continued  JULY  1966 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

LITTLE  HILLS 

MAX 

6  1 

84 

87 

89 

92 

93 

91 

87 

91 

9  1 

86 

87 

86 

89 

91 

90 

91 

87 

88 

91 

84 

87 

84 

84 

87 

87 

91 

91 

93 

93 

87 

88 

5 

MIN 

*e 

41 

38 

39 

39 

37 

38 

52 

30 

46 

53 

41 

45 

*2 

40 

30 

51 

49 

47 

49 

52 

49 

57 

46 

52 

49 

49 

48 

43 

48 

60 

46 

1 

MARv I NE 

MAX 

76 

75 

82 

80 

85 

85 

84 

86 

86 

87 

8  1 

81 

80 

83 

87 

86 

83 

61 

84 

86 

77 

84 

80 

'8 

81 

79 

79 

86 

87 

86 

90 

82 

9 

MIN 

5n 

42 

36 

41 

40 

43 

43 

41 

43 

48 

41 

49 

45 

47 

47 

46 

47 

45 

47 

45 

50 

48 

53 

52 

30 

51 

52 

49 

49 

46 

47 

66 

2 

MAYBELL 

MAX 

79 

84 

87 

89 

89 

90 

91 

89 

90 

92 

01 

67 

88 

88 

90 

90 

66 

89 

90 

90 

87 

87 

84 

83 

90 

86 

91 

90 

91 

91 

85 

88 

.2 

MIN 

57 

46 

*1 

40 

41 

39 

41 

54 

40 

47 

57 

53 

41 

49 

43 

53 

57 

52 

50 

45 

53 

48 

59 

50 

57 

53 

50 

49 

46 

30 

67 

49 

3 

MEEKER 

MAX 

79 

84 

89 

88 

92 

92 

89 

87 

93 

92 

87 

88 

84 

90 

92 

69 

84 

88 

88 

90 

84 

86 

83 

83 

87 

8  3 

91 

89 

92 

92 

85 

87 

,7 

MIN 

53 

45 

46 

47 

45 

45 

44 

55 

43 

49 

54 

52 

52 

46 

50 

51 

55 

52 

53 

51 

57 

53 

60 

51 

56 

56 

54 

53 

50 

32 

63 

51 

,4 

MEREDITH 

MAX 

75 

82 

84 

85 

85 

88 

85 

81 

84 

87 

83 

84 

85 

84 

88 

86 

80 

66 

80 

65 

79 

80 

85 

84 

86 

86 

85 

87 

60 

88 

80 

63 

.8 

MIN 

30 

35 

35 

43 

39 

36 

37 

42 

37 

47 

39 

41 

43 

45 

43 

43 

40 

46 

45 

43 

52 

46 

50 

45 

47 

44 

45 

46 

44 

45 

45 

42 

,5 

MESA  vERDE  NAT  PARK 

MAX 

81 

83 

87 

90 

92 

96 

92 

89 

93 

92 

88 

92 

87 

91 

94 

92 

91 

92 

89 

87 

79 

85 

89 

87 

92 

92 

93 

91 

91 

86 

88 

89 

,4 

Mm 

51 

54 

58 

61 

60 

60 

59 

63 

60 

61 

58 

60 

59 

57 

65 

58 

61 

58 

61 

55 

58 

58 

57 

59 

61 

65 

61 

59 

59 

38 

58 

59 

,  1 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

83 

83 

86 

89 

92 

95 

95 

92 

89 

93 

92 

86 

92 

89 

88 

92 

68 

68 

89 

90 

90 

85 

65 

84 

86 

92 

92 

93 

92 

92 

90 

89 

,4 

MIN 

52 

53 

57 

58 

57 

55 

59 

63 

53 

57 

61 

58 

61 

55 

56 

61 

57 

56 

60 

56 

61 

60 

59 

59 

59 

62 

61 

64 

61 

62 

67 

56 

,  7 

NORTHOALE 

MAX 

80 

85 

87 

90 

91 

92 

93 

87 

92 

90 

88 

90 

87 

90 

93 

91 

88 

87 

90 

68 

80 

84 

80 

87 

90 

92 

92 

90 

88 

86 

86 

88 

,  1 

MIN 

46 

45 

46 

42 

45 

40 

45 

56 

41 

55 

52 

48 

49 

51 

55 

45 

55 

57 

53 

56 

56 

52 

53 

52 

52 

62 

61 

36 

58 

58 

59 

51 

,7 

NORWOOD 

MAX 

76 

81 

83 

86 

89 

91 

87 

84 

86 

86 

84 

07 

82 

86 

86 

82 

84 

86 

85 

87 

72 

82 

76 

81 

88 

87 

91 

89 

87 

81 

85 

84 

,4 

MIN 

46 

48 

48 

50 

48 

43 

51 

49 

48 

48 

52 

50 

50 

51 

52 

51 

54 

50 

52 

50 

51 

53 

52 

52 

53 

55 

54 

34 

52 

52 

58 

50 

9 

OURAY 

MAX 

75 

80 

78 

80 

82 

86 

83 

79 

82 

81 

74 

8  1 

77 

79 

81 

77 

76 

79 

78 

79 

69 

72 

74 

74 

80 

80 

79 

82 

79 

79 

78 

78 

.5 

MIN 

48 

50 

48 

49 

52 

49 

54 

55 

49 

58 

52 

53 

55 

51 

55 

55 

52 

51 

54 

53 

53 

51 

53 

55 

55 

56 

55 

55 

57 

53 

58 

53 

,0 

PAOOSA  SPRINGS 

MAX 

77 

80 

81 

85 

87 

88 

87 

86 

89 

86 

83 

85 

84 

80 

87 

81 

87 

87 

85 

82 

79 

83 

84 

84 

85 

89 

90 

84 

83 

81 

85 

84 

,3 

MIN 

46 

40 

42 

38 

43 

42 

46 

52 

40 

52 

47 

47 

46 

40 

53 

47 

51 

56 

48 

51 

55 

53 

52 

51 

48 

49 

48 

50 

54 

S3 

56 

46 

,3 

PAL  I SADE 

MAX 

90 

85 

92 

95 

97 

99 

10? 

98 

96 

100 

100 

95 

98 

94 

98 

100 

96 

93 

96 

96 

98 

92 

90 

92 

95 

99 

96 

100 

99 

100 

97 

96 

,  1 

MIN 

62 

62 

55 

60 

66 

62 

71 

67 

68 

72 

69 

69 

69 

69 

68 

65 

67 

65 

69 

65 

71 

68 

65 

68 

70 

74 

72 

75 

64 

71 

72 

67 

,4 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

MAX 

73 

77 

77 

82 

84 

86 

83 

80 

88 

85 

81 

85 

85 

86 

80 

84 

85 

85 

85 

77 

75 

76 

78 

75 

79 

83 

62 

77 

80 

76 

78 

60 

,9 

MIN 

38 

35 

37 

34 

39 

38 

40 

40 

50 

50 

50 

40 

40 

38 

42 

40 

42 

40 

39 

42 

41 

45 

48 

49 

42 

42 

43 

44 

47 

48 

49 

42 

,  3 

PAONIA 

MAX 

85 

86 

93 

97 

91 

92 

92 

89 

92 

92 

91 

93 

91 

89 

93 

89 

92 

90 

93 

90 

84 

87 

87 

B7 

91 

92 

91 

95 

95 

93 

89 

90 

,  7 

MIN 

53 

51 

51 

51 

54 

52 

53 

59 

51 

57 

55 

57 

56 

56 

57 

59 

60 

58 

61 

57 

61 

59 

60 

59 

60 

59 

61 

61 

60 

62 

65 

57 

,3 

PARADOX 

MAX 

87 

90 

94 

97 

96 

100 

95 

93 

98 

96 

93 

98 

96 

96 

100 

93 

90 

96 

94 

93 

9  1 

90 

88 

87 

97 

96 

95 

92 

97 

90 

93 

93 

,9 

MIN 

51 

49 

50 

47 

49 

43 

48 

58 

45 

62 

61 

54 

55 

50 

5* 

56 

60 

57 

58 

54 

51 

57 

55 

62 

55 

61 

61 

62 

61 

64 

63 

55 

,3 

PITKIN 

MAX 

70 

73 

75 

76 

79 

80 

80 

78 

83 

80 

78 

79 

79 

80 

80 

79 

82 

83 

81 

72 

75 

74 

74 

75 

78 

80 

80 

77 

77 

82 

80 

78 

,  1 

Mm 

41 

33 

32 

30 

35 

32 

34 

38 

32 

39 

38 

39 

41 

40 

38 

37 

39 

40 

40 

37 

43 

39 

40 

40 

39 

38 

40 

40 

42 

40 

49 

38 

.2 

POWDERHORN 

MAX 

66 

68 

73 

70 

80 

81 

70 

74 

80 

86 

80 

73 

66 

72 

70 

62 

66 

81 

85 

65 

62 

58 

57 

62 

76 

70 

82 

76 

72 

70 

70 

71 

,  7 

MIN 

31 

31 

26 

34 

29 

34 

40 

29 

31 

37 

36 

37 

34 

31 

36 

34 

41 

39 

37 

42 

39 

39 

39 

37 

57 

35 

39 

42 

40 

49 

36 

,2 

RAN6ELY 

MAX 

9! 

90 

96 

96 

94 

100 

97 

94 

97 

95 

88 

69 

86 

96 

98 

96 

89 

92 

93 

95 

96 

95 

90 

85 

95 

87 

99 

99 

98 

99 

88 

93 

,  7 

Mm 

49 

48 

48 

46 

45 

45 

52 

52 

53 

56 

53 

50 

50 

49 

54 

54 

56 

56 

52 

60 

59 

56 

52 

56 

60 

56 

57 

60 

60 

64 

62 

54 

,0 

RICO 

MAX 

68 

73 

75 

78 

81 

81 

78 

76 

84 

80 

75 

76 

76 

78 

80 

79 

78 

83 

78 

79 

76 

73 

73 

74 

82 

82 

82 

82 

72 

76 

74 

77 

,  5 

Mm 

3a 

36 

36 

36 

39 

33 

36 

43 

34 

44 

46 

39 

42 

38 

42 

43 

42 

43 

42 

44 

41 

42 

44 

43 

44 

45 

45 

46 

49 

47 

48 

41 

,6 

RIFLE 

MAX 

85 

89 

90 

93 

94 

96 

96 

92 

96 

96 

89 

91 

67 

92 

94 

94 

89 

93 

91 

91 

87 

86 

85 

84 

90 

91 

95 

96 

95 

94 

92 

91 

,  4 

MIN 

55 

45 

48 

50 

47 

45 

46 

53 

*6 

51 

52 

58 

52 

52 

53 

57 

60 

55 

58 

56 

63 

56 

62 

56 

58 

56 

56 

57 

52 

56 

65 

54 

,  1 

SILVERTON 

MAX 

68 

74 

75 

76 

80 

8  1 

81 

78 

80 

80 

69 

76 

73 

75 

70 

74 

77 

74 

75 

73 

70 

65 

66 

72 

79 

79 

79 

79 

73 

73 

74 

74 

8 

Mm 

41 

35 

36 

34 

36 

33 

36 

42 

36 

40 

43 

39 

40 

39 

40 

40 

44 

42 

40 

45 

45 

44 

47 

44 

42 

43 

43 

45 

44 

45 

42 

40 

,8 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

75 

76 

83 

86 

86 

89 

88 

85 

89 

85 

84 

83 

83 

87 

90 

90 

84 

85 

86 

88 

87 

84 

74 

82 

87 

88 

89 

90 

89 

92 

82 

85 

4 

Mm 

52 

38 

38 

35 

37 

33 

34 

45 

33 

33 

40 

46 

41 

43 

40 

42 

42 

47 

48 

45 

45 

48 

46 

42 

44 

42 

45 

44 

42 

42 

42 

41 

,  7 

TAYLOR  PARK 

MAX 

70 

68 

72 

73 

76 

78 

80 

77 

75 

81 

79 

72 

75 

74 

76 

79 

75 

80 

78 

73 

62 

70 

68 

66 

67 

75 

71 

74 

73 

77 

79 

74 

0 

Mm 

46 

37 

37 

35 

35 

37 

37 

38 

38 

37 

44 

44 

42 

45 

44 

42 

41 

47 

48 

47 

47 

46 

47 

47 

41 

43 

43 

45 

45 

45 

46 

42 

5 

TELLURIDE 

MAX 

73 

76 

80 

79 

83 

86 

84 

79 

81 

81 

74 

82 

75 

80 

81 

78 

78 

78 

79 

77 

76 

74 

74 

78 

82 

78 

62 

80 

73 

76 

79 

78 

6 

Mm 

40 

39 

39 

36 

39 

34 

37 

49 

35 

45 

46 

40 

42 

40 

38 

44 

46 

45 

44 

42 

49 

46 

48 

50 

4r 

46 

47 

46 

48 

49 

49 

43 

4 

URAVAN 

MAX 

84 

93 

95 

98 

98 

100 

101 

95 

99 

99 

98 

97 

96 

96 

100 

101 

93 

98 

100 

97 

91 

91 

89 

90 

98 

98 

99 

100 

99 

95 

94 

96 

2 

MIN 

56 

54 

55 

56 

58 

57 

58 

65 

55 

64 

69 

64 

65 

60 

63 

67 

64 

65 

66 

62 

64 

65 

64 

67 

61 

71 

70 

69 

61 

70 

66 

62 

9 

VALLECITO  dam 

MAX 

74 

78 

80 

84 

85 

88 

84 

82 

88 

86 

61 

85 

83 

84 

89 

84 

88 

80 

84 

82 

81 

81 

82 

80 

66 

88 

89 

65 

85 

80 

83 

83 

5 

Mm 

44 

42 

43 

43 

48 

46 

46 

52 

45 

51 

46 

49 

46 

*5 

52 

49 

49 

50 

48 

52 

53 

50 

53 

53 

48 

51 

51 

52 

52 

54 

53 

49 

0 

YAMPA 

MAX 

73 

77 

80 

83 

82 

83 

81 

81 

83 

82 

74 

75 

77 

80 

64 

82 

77 

77 

79 

81 

81 

78 

76 

77 

80 

78 

82 

82 

83 

84 

84 

79 

9 

Mm 

50 

43 

45 

44 

40 

39 

45 

47 

40 

41 

46 

49 

47 

49 

48 

52 

50 

50 

50 

51 

47 

47 

51 

50 

51 

47 

50 

51 

44 

50 

56 

47 

4 

YELLOW  JACKET  1NW 

MAX 

eo 

85 

84 

87 

89 

,1 

88 

85 

91 

87 

85 

88 

87 

87 

90 

87 

88 

89 

89 

86 

79 

84 

85 

85 

90 

90 

92 

89 

87 

60 

8* 

86 

7 

•          •  » 

Mm 

50 

53 

51 

55 

56 

54 

52 

59 

52 

56 

56 

56 

54 

54 

58 

58 

56 

55 

56 

55 

57 

54 

55 

58 

57 

60 

58 

58 

55 

58 

58 

55 

7 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

86 

86 

93 

96 

91 

90 

92 

96 

96 

99 

97 

o2 

93 

81 

91 

97 

98 

91 

84 

8  1 

83 

82 

88 

87 

89 

94 

89 

82 

78 

93 

95 

90 

0 

Mm 

61 

61 

63 

64 

65 

61 

60 

65 

59 

64 

61 

66 

63 

61 

62 

62 

68 

63 

60 

63 

64 

60 

61 

60 

60 

64 

63 

58 

60 

64 

66 

62 

3 

BONNY  DAM 

MAX 

91 

94 

93 

99 

100 

96 

90 

92 

99 

98 

100 

102 

99 

97 

84 

89 

95 

102 

102 

85 

82 

85 

85 

92 

90 

9  4 

102 

93 

83 

78 

89 

92 

9 

Mm 

65 

63 

67 

68 

69 

60 

60 

63 

60 

64 

66 

67 

67 

62 

65 

64 

67 

69 

64 

66 

67 

63 

64 

66 

64 

67 

69 

60 

62 

63 

67 

64 

8 

BURL INGTON 

MAX 

9  1 

89 

96 

99 

94 

93 

94 

98 

96 

98 

99 

96 

94 

85 

88 

91 

99 

100 

87 

80 

85 

83 

87 

87 

91 

96 

92 

84 

76 

87 

87 

91. 

1 

Mm 

60 

63 

69 

70 

62 

60 

64 

!>3 

70 

66 

66 

66 

61 

65 

65 

66 

69 

65 

65 

67 

66 

65 

69 

64 

69 

65 

60 

66 

64 

66 

70 

65, 

4 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

89 

99 

99 

100 

99 

99 

91 

96 

95 

95 

95 

93 

100 

94 

92 

98 

101 

101 

86 

87 

84 

87 

83 

87 

86 

85 

86 

86 

80 

87 

93 

92, 

0 

Mm 

64 

58 

63 

66 

65 

61 

56 

55 

60 

60 

60 

62 

60 

63 

63 

63 

63 

62 

63 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

58 

60 

60 

62 

65 

6l 

3 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

96 

93 

99 

102 

98 

95 

96 

99 

97 

100 

98 

97 

92 

91 

90 

95 

99 

98 

84 

83 

88 

81 

86 

88 

87 

92 

92 

83 

82 

90 

92 

92, 

4 

MIN 

59 

58 

54 

62 

61 

59 

56 

62 

58 

63 

58 

62 

62 

58 

59 

60 

62 

64 

60 

60 

62 

59 

62 

60 

58 

SB 

63 

56 

59 

60 

60 

59, 

8 

HOLYOKE 

MAX 

91 

89 

95 

100 

92 

91 

91 

97 

98 

1  n  i 

101 

08 

95 

93 

85 

95 

101 

93 

87 

82 

84 

82 

68 

87 

92 

98 

95 

87 

82 

88 

94 

92, 

0 

Mm 

61 

61 

62 

64 

62 

61 

56 

63 

64 

65 

66 

68 

65 

62 

62 

64 

63 

71 

62 

65 

66 

60 

59 

66 

62 

65 

64 

59 

60 

62 

64 

63, 

0 

STRATTON  3  NE 

MAX 

96 

92 

99 

101 

98 

95 

96 

100 

98 

99 

100 

96 

93 

90 

91 

95 

100 

100 

86 

83 

89 

68 

88 

90 

90 

96 

94 

83 

79 

90 

95 

93, 

2 

Mm 

64 

64 

54 

69 

67 

61 

61 

60 

64 

67 

60 

65 

65 

61 

61 

65 

72 

66 

65 

66 

66 

65 

63 

60 

65 

70 

67 

60 

65 

65 

65 

64, 

1 

WRAY 

MAX 

91 

89 

95 

99 

99 

93 

93 

100 

99 

100 

100 

98 

97 

94 

67 

94 

100 

100 

96 

84 

83 

84 

89 

89 

93 

98 

95 

92 

84 

89 

94 

93, 

s 

Mm 

64 

62 

63 

70 

67 

61 

59 

67 

62 

64 

67 

n 

68 

64 

64 

64 

69 

69 

64 

66 

69 

63 

64 

67 

65 

67 

68 

59 

62 

63 

66 

65. 

1 

YUMA 

MAX 

91 

90 

94 

100 

101 

94 

92 

98 

99 

100 

100 

100 

96 

92 

90 

92 

100 

98 

93 

83 

S3 

85 

89 

89 

96 

97 

95 

68 

76 

95 

97 

93. 

4 

MIN 

6? 

60 

64 

66 

65 

63 

63 

66 

63 

67 

64 

61 

60 

66 

67 

63 

68 

68 

62 

67 

66 

61 

63 

63 

65 

59 

57 

59 

62 

60 

65 

63. 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JUL*  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S  1 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13  | 

U 

IS 

16 

17  1 

18 

20 

21 

22 

23 

21 

25 

26 

11 

28 

29 

30 

31 

*          •  ft 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  0* 

AL  LEN5PARK 

MAX 

tr 

79 

80 

84 

62 

84 

84 

81 

83 

84 

76 

75 

80 

75 

79 

84 

83 

82 

70 

79 

76 

7 1 

64 

81 

80 

79 

79 

79 

80 

8  1 

T» 

.  ft 

MIN 

44 

39 

40 

50 

44 

45 

45 

44 

45 

48 

46 

50 

45 

46 

43 

47 

47 

49 

46 

45 

68 

46 

46 

45 

59 

50 

45 

48 

49 

48 

46 

,  ft 

ANTERC  RESERVOIR 

MAX 

75 

75 

79 

80 

83 

83 

83 

60 

85 

82 

8 1 

60 

78 

76 

79 

80 

80 

ft  n 

74 

76 

76 

73 

70 

74 

80 

8 1 

78 

, 

76 

82 

63 

78 

,7 

WIN 

42 

37 

38 

33 

38 

38 

39 

43 

39 

43 

44 

45 

45 

45 

39 

39 

44 

47 

46 

42 

46 

42 

50 

43 

43 

42 

44 

43 

63 

45 

50 

42 

t  5 

BAIlEv 

MAX 

77 

82 

86 

66 

90 

86 

68 

88 

90 

89 

85 

82 

84 

78 

66 

69 

87 

87 

78 

78 

79 

72 

76 

77 

66 

86 

65 

8  3 

79 

88 

8  8 

83 

,7 

MIN 

47 

38 

40 

40 

43 

42 

41 

50 

43 

48 

46 

49 

49 

49 

43 

47 

49 

53 

47 

45 

55 

51 

52 

52 

48 

56 

55 

so 

47 

so 

57 

47 

,9 

BOULDER 

MAX 

S3 

90 

95 

97 

96 

93 

93 

94 

95 

92 

90 

90 

69 

67 

95 

96 

93 

90 

86 

85 

87 

86 

86 

8  7 

95 

96 

92 

86 

86 

97 

9  7 

91 

,2 

MIN 

6? 

58 

65 

58 

68 

if 

58 

66 

68 

70 

69 

66 

67 

63 

59 

62 

67 

68 

67 

56 

59 

64 

62 

58 

59 

74 

6b 

67 

66 

61 

67 

66 

.  1 

BRIGGSDALE 

MAX 

89 

91 

90 

94 

96 

95 

92 

102 

100 

91 

100 

96 

90 

97 

90 

97 

95 

98 

98 

96 

89 

90 

66 

96 

9*» 

96 

94 

97 

96 

98 

96 

.  b 

MIN 

60 

55 

53 

54 

55 

60 

55 

56 

52 

52 

55 

53 

52 

58 

57 

60 

60 

57 

53 

46 

52 

9VERS 

MAX 

87 

90 

95 

96 

96 

97 

96 

96 

1  00 

99 

q7 

'i  l 

94 

85 

94 

97 

98 

92 

86 

86 

89 

87 

90 

90 

91 

96 

94 

89 

84 

99 

96 

93 

,0 

MIN 

57 

55 

52 

59 

59 

61 

55 

62 

54 

59 

57 

62 

57 

59 

53 

61 

66 

61 

55 

55 

57 

59 

60 

6  0 

60 

62 

68 

59 

58 

60 

62 

58 

,  5 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

7? 

82 

74 

83 

p  I 

82 

60 

83 

79 

62 

79 

73 

77 

72 

79 

81 

78 

76 

69 

70 

76 

69 

74 

73 

78 

80 

73 

73 

62 

81 

80 

77 

,2 

MIN 

46 

39 

61 

43 

49 

46 

40 

43 

51 

55 

50 

50 

48 

54 

47 

51 

47 

51 

46 

47 

49 

52 

50 

49 

51 

47 

49 

49 

50 

48 

47 

47 

,  9 

CASTLE  ROCK 

MAX 

84 

88 

92 

96 

93 

94 

94 

93 

92 

95 

69 

88 

9  1 

83 

93 

92 

92 

92 

84 

64 

84 

83 

86 

86 

90 

93 

91 

8  ft 

87 

93 

94 

89 

•  8 

MIN 

57 

51 

49 

51 

52 

60 

56 

62 

49 

56 

53 

54 

61 

61 

52 

55 

61 

58 

54 

52 

54 

55 

56 

55 

53 

55 

55 

64 

59 

38 

60 

55 

,  ft 

CHEESMAN 

MAX 

85 

83 

90 

93 

91 

93 

90 

88 

92 

96 

89 

86 

85 

81 

90 

91 

91 

69 

83 

79 

85 

79 

84 

°6 

66 

90 

ft  7 

87 

84 

92 

9  3 

87 

,7 

MIN 

52 

50 

43 

47 

50 

50 

50 

57 

48 

56 

50 

54 

53 

52 

50 

50 

57 

56 

52 

51 

51 

55 

57 

49 

49 

50 

60 

31 

52 

54 

57 

5  1 

,7 

CHERRY  CREEK  0AM 

MAX 

90 

93 

100 

100 

101 

96 

97 

96 

99 

100 

97 

95 

94 

86 

97 

97 

93 

93 

86 

88 

87 

65 

88 

ft  T 

95 

97 

90 

93 

90 

99 

94 

93 

.  1 

MIN 

55 

S3 

53 

55 

56 

64 

55 

65 

55 

62 

56 

56 

61 

58 

56 

59 

63 

65 

56 

55 

59 

55 

60 

59 

50 

60 

57 

37 

61 

60 

65 

68 

.  1 

DENVER  wB  AIRPORT 

MAX 

86 

90 

94 

96 

94 

95 

97 

94 

96 

98 

93 

92 

94 

64 

95 

98 

96 

93 

87 

88 

B  6 

78 

89 

ft  6 

92 

95 

93 

91 

66 

97 

9  7 

92 

.  0 

MIN 

6n 

56 

55 

58 

56 

61 

57 

68 

59 

65 

62 

65 

66 

63 

60 

63 

66 

65 

60 

56 

60 

64 

64 

61 

56 

65 

66 

62 

65 

60 

70 

61 

.  7 

DENVER  wB  CITY 

MAX 

84 

89 

93 

97 

94 

93 

95 

92 

95 

95 

88 

87 

90 

83 

95 

95 

92 

92 

84 

85 

86 

78 

88 

63 

91 

96 

91 

91 

68 

97 

97 

90 

,  3 

MIN 

65 

63 

64 

68 

69 

68 

64 

72 

65 

73 

6' 

66 

69 

67 

64 

70 

71 

66 

65 

60 

62 

64 

64 

64 

64 

70 

66 

68 

65 

66 

76 

66 

.6 

ELBERT 

MAX 

83 

85 

91 

94 

90 

69 

86 

90 

91 

92 

89 

86 

65 

79 

86 

86 

86 

65 

78 

76 

81 

71 

82 

62 

91 

88 

89 

83 

82 

87 

90 

65 

,8 

MIN 

53 

50 

41 

50 

49 

55 

50 

57 

45 

53 

46 

56 

60 

54 

55 

54 

58 

57 

54 

52 

53 

57 

53 

55 

52 

53 

55 

36 

58 

57 

55 

S3 

.  ft 

ESTES  PARK 

MAX 

77 

80 

83 

85 

86 

63 

87 

6  1 

82 

84 

81 

77 

80 

77 

94 

84 

63 

»  1 

76 

74 

78 

74 

77 

77 

64 

86 

81 

79 

77 

86 

8b 

60 

,9 

MIN 

49 

45 

41 

43 

44 

42 

47 

46 

42 

48 

52 

54 

47 

49 

49 

46 

57 

52 

50 

48 

50 

54 

51 

49 

49 

59 

50 

51 

51 

30 

55 

49 

,0 

EVERGREEN 

MAX 

79 

80 

85 

90 

66 

85 

89 

87 

90 

90 

85 

79 

87 

8  1 

89 

93 

89 

67 

81 

77 

6 1 

81 

83 

80 

87 

89 

ft  6 

86 

82 

90 

87 

85 

.  2 

MIN 

51 

47 

42 

43 

47 

45 

44 

51 

41 

51 

50 

56 

57 

57 

45 

46 

so 

56 

50 

48 

50 

58 

54 

48 

47 

48 

50 

49 

54 

49 

56 

49 

.  7 

•AIRPLAY  NO.  2 

MAX 

MIN 

FORT  COLLINS 

MAX 

84 

86 

92 

95 

94 

92 

9  1 

94 

95 

96 

92 

A6 

87 

83 

91 

96 

92 

90 

85 

ft  3 

ft*. 

76 

84 

83 

90 

91 

9  1 

8  7 

63 

94 

96 

89 

,  1 

MIN 

59 

55 

58 

56 

65 

61 

57 

57 

59 

65 

62 

66 

59 

59 

62 

60 

60 

64 

60 

58 

62 

63 

59 

60 

57 

59 

59 

62 

63 

62 

66 

60 

,5 

PORT  LUPTON  I  N 

MAX 

88 

92 

94 

99 

94 

95 

96 

95 

98 

99 

94 

90 

93 

85 

94 

99 

95 

93 

87 

87 

90 

61 

91 

90 

94 

94 

93 

92 

86 

99 

95 

92 

,6 

MIN 

59 

S3 

55 

53 

53 

55 

49 

58 

51 

52 

56 

63 

57 

59 

54 

55 

61 

62 

54 

55 

62 

62 

59 

56 

55 

59 

69 

59 

63 

58 

65 

57 

,1 

FORT  MORGAN 

MAX 

9  1 

86 

89 

97 

99 

97 

92 

94 

98 

96 

102 

97 

93 

96 

86 

98 

98 

99 

94 

89 

86 

69 

83 

89 

90 

94 

98 

92 

86 

81 

98 

92 

.  9 

MIN 

62 

60 

61 

61 

63 

63 

59 

64 

60 

65 

60 

66 

61 

63 

65 

63 

68 

65 

61 

64 

64 

64 

63 

62 

65 

63 

64 

63 

64 

65 

6' 

63 

,2 

GEORGE  TOWN 

MAX 

77 

80 

85 

85 

84 

83 

63 

83 

86 

83 

78 

77 

75 

79 

85 

85 

80 

79 

71 

79 

74 

75 

73 

79 

80 

60 

79 

80 

82 

89 

83 

80 

,  4 

MIN 

53 

47 

50 

52 

55 

54 

51 

56 

55 

55 

54 

52 

53 

53 

50 

56 

58 

53 

48 

48 

51 

52 

53 

51 

53 

56 

48 

32 

47 

54 

59 

52 

,5 

GRANT 

MAX 

75 

78 

81 

82 

83 

84 

82 

80 

81 

82 

73 

75 

79 

73 

62 

84 

82 

79 

72 

76 

73 

70 

69 

70 

80 

78 

76 

79 

78 

83 

80 

78 

,  1 

MIN 

45 

41 

39 

41 

45 

40 

42 

47 

41 

45 

45 

47 

46 

44 

43 

45 

48 

46 

45 

42 

47 

45 

48 

45 

47 

45 

45 

44 

43 

46 

5C 

44 

,7 

GREELEY 

MAX 

90 

90 

92 

95 

96 

93 

96 

97 

95 

99 

99 

97 

92 

95 

87 

96 

100 

97 

94 

89 

88 

91 

84 

92 

89 

97 

97 

94 

90 

85 

99 

93 

,5 

MIN 

62 

57 

58 

60 

60 

61 

59 

61 

50 

61 

6l 

65 

61 

61 

61 

60 

62 

63 

60 

59 

64 

64 

58 

60 

59 

60 

62 

62 

65 

62 

63 

60 

,7 

GROVER   10  w 

MAX 

68 

90 

96 

98 

94 

96 

97 

96 

98 

100 

98 

93 

95 

85 

95 

97 

96 

97 

87 

85 

86 

63 

89 

87 

96 

97 

95 

87 

86 

95 

96 

92 

9 

MIN 

60 

57 

60 

60 

63 

58 

55 

57 

58 

62 

64 

64 

58 

59 

57 

59 

62 

66 

56 

59 

61 

60 

58 

56 

58 

61 

61 

59 

59 

61 

62 

59 

,7 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

75 

76 

82 

89 

76 

82 

66 

85 

64 

83 

09 

H  ] 

83 

78 

84 

87 

64 

81 

73 

78 

78 

72 

80 

77 

84 

85 

83 

82 

78 

87 

84 

61 

6 

MIN 

51 

47 

43 

45 

52 

49 

46 

53 

48 

52 

52 

54 

53 

53 

48 

51 

53 

53 

50 

50 

50 

56 

55 

51 

51 

50 

50 

50 

49 

51 

59 

SO 

6 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

64 

66 

70 

71 

7  J 

74 

72 

69 

72 

72 

65 

65 

67 

67 

72 

73 

72 

69 

63 

70 

66 

65 

61 

67 

68 

71 

70 

71 

73 

76 

73 

69 

,3 

MIN 

39 

35 

35 

35 

39 

34 

36 

39 

35 

41 

39 

40 

38 

38 

37 

39 

43 

43 

40 

39 

41 

42 

41 

38 

41 

39 

40 

39 

42 

41 

45 

39 

1 

JULES8URG 

MAX 

,  - 

98 

97 

9  1 

9 1 

93 

98 

101 

102 

102 

93 

95 

80 

85 

96 

102 

a  9 

90 

89 

63 

79 

88 

89 

92 

101 

94 

87 

82 

92 

96 

92 

,1 

MIN 

64 

66 

63 

70 

66 

63 

59 

66 

66 

68 

69 

72 

65 

64 

65 

67 

67 

71 

63 

67 

68 

62 

60 

68 

66 

67 

66 

62 

63 

66 

65 

65 

6 

KASSLER 

MAX 

89 

94 

98 

97 

94 

94 

95 

95 

95 

86 

89 

92 

84 

95 

95 

93 

90 

85 

86 

66 

80 

86 

fts 

93 

96 

90 

92 

88 

97 

94 

91 

0 

MIN 

60 

56 

60 

62 

63 

62 

56 

63 

58 

59 

64 

61 

65 

60 

57 

62 

66 

64 

58 

57 

58 

64 

62 

59 

60 

68 

66 

61 

62 

69 

65 

61 

5 

KAuFFmAn  *  SSE 

MAX 

85 

87 

94 

97 

92 

89 

9 1 

95 

96 

97 

95 

q  D 

91 

62 

g  - 

95 

95 

94 

83 

8  1 

83 

60 

90 

86 

93 

96 

93 

83 

81 

93 

95 

9C 

0 

60 

57 

56 

S3 

62 

56 

57 

51 

56 

59 

61 

63 

59 

59 

58 

55 

61 

63 

59 

60 

64 

61 

57 

54 

38 

60 

60 

57 

60 

60 

53 

>| 

4 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

MAX 

81 

84 

8  3 

62 

83 

62 

80 

62 

76 

77 

78 

62 

83 

79 

74 

75 

76 

74 

73 

76 

79 

82 

ft  0 

80 

74 

83 

83 

79 

5 

45 

44 

41 

41 

45 

46 

44 

49 

45 

44 

44 

49 

50 

47 

43 

46 

49 

48 

46 

42 

51 

46 

51 

47 

43 

49 

47 

48 

48 

52 

51 

46 

5 

LAKEWOOO 

MAX 

87 

95 

92 

92 

90 

94 

92 

90 

88 

87 

63 

93 

93 

91 

89 

62 

83 

82 

80 

65 

82 

88 

90 

88 

89 

68 

93 

94 

8  ft 

5 

MIN 

59 

58 

59 

61 

63 

61 

57 

67 

58 

66 

64 

64 

65 

62 

59 

61 

58 

66 

58 

57 

57 

56 

61 

58 

57 

63 

61 

60 

62 

59 

68 

6C 

6 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

86 

93 

93 

9 1 

91 

96 

96 

98 

93 

92 

90 

94 

87 

95 

98 

94 

90 

87 

85 

87 

8  1 

90 

87 

92 

95 

91 

90 

92 

94 

91 

0 

MIN 

59 

55 

54 

54 

57 

56 

56 

57 

54 

59 

58 

62 

56 

60 

58 

56 

62 

61 

58 

57 

62 

64 

58 

57 

56 

57 

60 

61 

65 

59 

66 

36 

6 

NEW  RAYMER 

MAX 

93 

95 

94 

96 

100 

95 

92 

92 

89 

93 

98 

97 

94 

64 

83 

85 

80 

93 

88 

93 

96 

92 

91 

65 

97 

99 

92 

MIN 

58 

58 

59 

60 

59 

59 

55 

60 

57 

61 

61 

66 

63 

60 

60 

61 

64 

66 

58 

63 

65 

62 

60 

58 

63 

62 

62 

60 

62 

62 

61 

60 

7 

PARKER  9  E 

MAX 

92 

93 

95 

92 

93 

90 

89 

9 1 

65 

90 

91 

93 

88 

83 

8 1 

83 

75 

85 

63 

87 

92 

90 

85 

83 

91 

9  3 

3  8 

6 

MIN 

60 

Si 

51 

56 

59 

63 

55 

65 

60 

61 

53 

57 

60 

56 

SS 

60 

62 

58 

37 

53 

56 

56 

58 

56 

57 

62 

57 

59 

37 

59 

62 

36 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

MAX 

64 

82 

76 

76 

77 

86 

85 

80 

74 

73 

74 

75 

72 

76 

76 

81 

80 

8  1 

63 

76 

68 

83 

79 

3 

MIN 

44 

41 

40 

42 

46 

40 

40 

42 

41 

44 

46 

48 

44 

45 

41 

43 

53 

46 

46 

41 

68 

49 

42 

44 

48 

50 

4. 

46 

64 

43 

53 

44 

7 

SEDGWICK   5  S 

MAX 

86 

86 

96 

97 

88 

92 

97 

98 

100 

100 

93 

95 

92 

86 

96 

101 

9* 

88 

87 

85 

78 

66 

87 

91 

95 

92 

67 

60 

68 

95 

91 

4 

MIN 

62 

62 

64 

65 

63 

59 

62 

65 

65 

64 

•»o 

63 

63 

63 

64 

65 

71 

62 

66 

67 

61 

61 

65 

63 

65 

65 

60 

60 

63 

65 

63 

7 

SPICER 

MAX 

72 

73 

76 

60 

78 

81 

80 

78 

83 

81 

76 

78 

79 

79 

82 

85 

79 

74 

76 

80 

78 

75 

72 

'7 

80 

80 

79 

61 

61 

84 

'8 

76. 

6 

MIN 

69 

39 

41 

36 

35 

34 

39 

41 

32 

39 

45 

66 

44 

46 

44 

43 

44 

43 

49 

46 

44 

46 

44 

41 

48 

44 

44 

42 

37 

46 

54 

42 

a 

STERLING 

MAX 

87 

89 

89 

97 

99 

91 

93 

93 

95 

94 

99 

97 

92 

94 

85 

92 

96 

96 

94 

85 

77 

84 

80 

91 

87 

95 

9. 

93 

82 

77 

94 

90, 

7 

MIN 

63 

63 

59 

65 

59 

62 

56 

58 

57 

60 

59 

67 

62 

63 

63 

65 

66 

6) 

60 

64 

65 

62 

62 

60 

61 

62 

62 

68 

61 

61 

62 

62. 

1 

'      ft..'--  -  -  -  Nolo*  Following  SuUod  Indox 

11s 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued  JULY  1966 


Station 

Day  of  Month 

"rage 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10  | 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

'7  1 

18 

,| 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

> 
< 

WALDEN 

MAX 
MIN 

72 
48 

75 
38 

82 
39 

81 
34 

81 
35 

84 
32 

84 
36 

80 
39 

95 
39 

77 
43 

81 
47 

81 
44 

79 
41 

81 
43 

86 
42 

85 
41 

79 
42 

82 
43 

82 
40 

82 
41 

82 
42 

80 
45 

75 
42 

80 
38 

82 
42 

82 
39 

82 

41 

84 
41 

86 
36 

88 
40 

86 
40 

81.5 
40,5 

wATEROALE 

MAX 
MIN 

89 
57 

87 
63 

94 
64 

95 
58 

93 
67 

94 
63 

93 
59 

95 
53 

95 
52 

95 
61 

95 
58 

39 
59 

93 

51 

88 
56 

96 
57 

97 
55 

93 
59 

92 
60 

85 
55 

85 
55 

87 
56 

89 
59 

85 
56 

87 
58 

94 
53 

95 
56 

93 
57 

91 
58 

88 
64 

97 
58 

97 
61 

91.8 
58,0 

BIGGINS  7  SW 

«          •  • 

MAX 

Mm 

90 
5a 

92 
56 

98 
55 

101 
57 

100 
57 

98 
58 

98 
57 

99 
62 

102 
52 

1"3 
62 

97 
56 

97 
61 

101 
58 

88 
61 

100 
59 

101 
60 

101 
67 

97 
62 

92 
56 

86 
60 

92 
62 

84 
61 

90 
62 

89 
59 

96 
62 

101 
60 

97 
62 

90 
60 

88 

63 

101 
61 

102 
64 

95,8 
59.7 

BIC  GRANDE  drainage 

BASIN  05 

ALAMOSA  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
47 

82 
42 

84 
44 

88 
43 

86 
49 

90 
46 

87 
53 

85 
50 

87 
45 

83 
56 

80 
46 

84 
54 

83 
54 

82 
50 

82 
51 

83 
45 

88 
49 

88 
57 

84 
57 

79 

52 

80 
51 

82 
54 

81 
56 

81 
55 

85 
51 

86 
54 

86 

52 

84 
53 

82 
57 

81 
53 

8' 
59 

83.9 
51.1 

BlAnCA 

MAX 
MIN 

80 
47 

81 

39 

81 
44 

88 
44 

89 

47 

89 
44 

89 
50 

87 
50 

86 
43 

87 
44 

85 
55 

86 
54 

80 
54 

85 
47 

87 
46 

86 
44 

90 
47 

99 
50 

84 
52 

95 
46 

84 
49 

85 
50 

83 
53 

82 
51 

85 
47 

86 
54 

83 
54 

82 
52 

80 
52 

81 
54 

85 
55 

84,8 
49.0 

CENTER 

MAX 
MIN 

79 
47 

81 
43 

84 
47 

85 
44 

85 
51 

84 
43 

85 
45 

83 
46 

86 
44 

87 
51 

81 
49 

83 
50 

79 
52 

81 
47 

81 
50 

82 
47 

86 
56 

95 
55 

80 
53 

78 
50 

80 
51 

81 
52 

80 
50 

76 
52 

93 
48 

78 
53 

83 
*9 

83 
49 

84 
52 

81 
50 

85 
50 

82.2 
49.2 

DEL  NORTE 

MAX 
MIN 

77 
50 

81 
45 

9  0 
47 

84 
48 

83 

50 

85 
48 

81 
48 

83 
52 

85 
48 

80 
53 

79 
48 

82 
$2 

82 
54 

82 
48 

77 
53 

76 
48 

83 
52 

79 
55 

76 
54 

80 
50 

78 
52 

76 
51 

78 
52 

75 
55 

80 
50 

79 
50 

82 
50 

81 
53 

so 

54 

80 
SO 

84 
55 

80.3 
50.8 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 
MIN 

78 
A3 

84 
45 

85 
46 

87 
45 

85 
50 

88 
45 

87 
54 

86 

55 

85 
45 

84 
54 

80 
45 

81 
52 

80 
53 

81 
47 

83 
51 

82 
47 

88 
50 

86 
54 

79 
55 

79 
47 

81 
50 

85 
56 

82 
50 

78 
51 

79 
52 

87 
49 

83 
50 

83 
52 

84 
52 

83 
49 

83 
54 

83.1 
49.9 

HERMIT  7  ESE 

MAX 
MIN 

70 
37 

75 
30 

78 
32 

80 
30 

83 
38 

84 
34 

80 
38 

79 
32 

81 
32 

79 
35 

72 
37 

77 
39 

74 
36 

74 
34 

75 
37 

75 
35 

77 
39 

76 
39 

75 
37 

76 
37 

70 
44 

68 
38 

71 
41 

72 
40 

77 
39 

78 
40 

79 
39 

77 
40 

76 
43 

75 
47 

76 
49 

76.1 
37.6 

MANASSA 

MAX 
MIN 

78 
49 

■>9 
42 

85 
42 

88 
41 

87 
45 

89 
43 

89 
50 

85 
52 

89 
41 

83 
45 

85 
49 

85 
55 

81 
47 

85 
48 

85 
43 

90 
49 

89 
55 

95 
50 

81 
49 

85 
55 

82 
55 

80 
52 

95 
47 

85 
48 

96 

50 

84 

52 

81 
54 

85 
56 

84,7 
48.7 

MONTE  VISTA 

MAX 
MIN 

81 
49 

82 
44 

85 
47 

89 
45 

89 
56 

91 
48 

88 
49 

85 
49 

89 
46 

87 
55 

79 

50 

85 
53 

85 
53 

82 
50 

82 
52 

84 
49 

85 
53 

99 
56 

84 
56 

78 
53 

78 
54 

82 
53 

78 
53 

76 
55 

86 
50 

85 
55 

84 
51 

93 
53 

81 
57 

82 
52 

87 
57 

83.9 
51.7 

SAGUACHE 

MAX 
MIN 

79 
47 

82 
45 

84 
49 

86 
48 

85 
49 

88 
48 

84 
48 

83 
47 

83 
47 

84 
51 

82 
50 

84 
51 

85 
52 

82 
48 

84 
48 

83 
50 

88 
55 

86 
57 

83 
52 

82 
50 

78 
52 

80 
48 

78 

53 

78 
52 

88 

50 

86 
50 

85 
51 

85 
52 

89 
50 

84 
49 

84 
54 

83.5 
50.1 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 
MIN 

64 
46 

70 
33 

75 
35 

79 
33 

87 
33 

81 
33 

83 
34 

78 
41 

81 
33 

84 
40 

77 
39 

78 
41 

81 
38 

78 
39 

78 
41 

79 
36 

79 
43 

82 
42 

80 
40 

78 

42 

78 
44 

72 
44 

71 
44 

75 
46 

75 
42 

80 
44 

76 
42 

83 
42 

78 
44 

77 
45 

78 
48 

77,9 
40,2 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

min 

60 
42 

64 
40 

66 
41 

64 
42 

71 
44 

71 
43 

74 
47 

71 
49 

71 
44 

71 
50 

67 
40 

72 
44 

72 
48 

70 
43 

68 
48 

70 
44 

70 
48 

70 
45 

68 
42 

64 
45 

63 
48 

67 
48 

68 
48 

67 
46 

68 
46 

73 
49 

72 
45 

69 
48 

66 
46 

66 
45 

67 
50 

68,4 
45.4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

A 

12 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

> 
< 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

71 
78 

69 
79 

69 
81 

71 
82 

73 
83 

74 
85 

74 
82 

73 
81 

72 
84 

76 
84 

75 
84 

76 
82 

74 
80 

72 
78 

72 
81 

72 
84 

74 
81 

74 
80 

73 
80 

73 
80 

73 
79 

72 
76 

70 
78 

71 
78 

71 
79 

71 
78 

72 
81 

74 
81 

75 
82 

75 
85 

76 
82 

72. 
80. 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

73 
76 

72 
76 

72 
77 

74 
79 

75 
79 

77 
81 

77 
79 

76 
79 

75 
80 

78 
81 

78 
81 

78 
80 

77 
79 

76 
78 

75 
79 

76 
80 

77 
80 

77 
79 

76 
79 

76 
79 

76 
76 

75 
77 

74 
76 

74 
77 

74 
77 

74 
77 

74 
78 

76 
79 

76 
80 

77 
81 

78 
81 

75.6 
78. E 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

73 
74 

73 
73 

73 
74 

74 
75 

76 
76 

77 
77 

77 
77 

77 
77 

76 
77 

78 
78 

78 
78 

78 
78 

77 
77 

77 
76 

76 
77 

77 
77 

78 
78 

78 
78 

77 
77 

77 
77 

76 
76 

76 
76 

7S 
75 

75 
76 

75 
75 

76 
76 

75 
76 

76 
77 

77 
77 

78 
78 

78 
78 

76.2 
76.5 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

70 
70 

70 
70 

71 
71 

71 
71 

72 
72 

73 
73 

73 
73 

73 
73 

74 
73 

74 
74 

74 
74 

74 
75 

75 
74 

74 
74 

74 
74 

74 
74 

74 
75 

75 
75 

75 
75 

75 
74 

75 
75 

74 
74 

74 
74 

74 
74 

74 
74 

74 
74 

74 
74 

74 
74 

74 
74 

75 
75 

75 
75 

73.6 
73.6 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

67 
67 

67 
67 

67 
68 

68 
68 

68 
68 

69 
6  J 

69 
69 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
72 

72 
72 

72 

72 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

70.5 
70.  S 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
64 

64 

64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

61.6 
61." 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  116  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1965  -  1966  COLORADO 


Station 

July 

August 

St?  pi  em  be  i 

October 

N  v  mb  t 
ovem  er 

be 

cem  r 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Norn. 

July-J 

... 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

1* 

9 

182 

277 

496 

796 

1106 

974 

639 

469 

146 

1 7 

5125 

BUENA  VISTA 

42 

143 

355 

458 

790 

1028 

1198 

1136 

870 

673 

396 

191 

7280 

7791 

CANON  CITY 

0 

3 

179 

194 

449 

676 

984 

141 

551 

313 

110 

7 

4377 

4626 

COLORADO  SPRINGS  W8  AP 

10 

31 

304 

366 

632 

931 

1232 

1061 

744 

613 

249 

63 

6236 

6423 

DELHI 

0 

1 

155 

300 

519 

832 

1269 

1042 

608 

435 

111 

3 

5275 

EADS 

0 

0 

175 

234 

560 

964 

1294 

1010 

586 

426 

143 

11 

5403 

EVERSOLL  RANCH 

0 

0 

130 

193 

442 

260 

72 

3 

FORDER  S  S 

0 

5 

211 

291 

634 

943 

1319 

1026 

681 

468 

151 

10 

5759 

HOLLY 

0 

0 

171 

297 

611 

1011 

1366 

1107 

638 

468 

119 

15 

5803 

JOHN  MART  I N  DAM 

0 

0 

126 

211 

518 

962 

1294 

1043 

543 

350 

85 

6 

61  36 

KIT  CARSON 

0 

0 

249 

339 

638 

1015 

1282 

1026 

620 

455 

137 

7 

5768 

LA   JUNTA   FAA  AIRPORT 

7 

2 

219 

288 

557 

995 

1 386 

1058 

616 

429 

111 

9 

5677 

LAMAR 

0 

0 

180 

253 

564 

1030 

1343 

1055 

578 

402 

101 

9 

5515 

5228 

LAS  ANIMAS 

8 

522 

967 

1309 

1022 

574 

355 

85 

4 

5058 

LA  VETA 

43 

344 

569 

1121 

1156 

1032 

327 

151 

LEADV1LLE 

262 

419 

663 

747 

1068 

1311 

1560 

1395 

1196 

994 

653 

428 

10716 

10483 

LI  HON    1  SSW 

6 

21 

278 

340 

645 

918 

1253 

727 

599 

217 

48 

6484 

LI  HON 

7 

20 

339 

423 

711 

1006 

1396 

1145 

810 

638 

275 

62 

6832 

NORTH  LAKE 

186 

261 

457 

615 

837 

1055 

1  328 

1191 

958 

784 

503 

332 

8607 

PALMER  LAKE 

103 

522 

429 

670 

929 

1207 

1161 

859 

769 

348 

155 

PUEBLO  KB  AIRPORT 

3 

0 

180 

273 

566 

889 

1218 

917 

641 

433 

119 

5 

5244 

5462 

ROCKY  FORD  2  ESE 

0 

2 

155 

306 

589 

943 

1299 

1020 

594 

343 

94 

3 

5348 

5363 

RUSH  2  NNE 

5 

41 

364 

366 

676 

951 

1282 

1087 

779 

614 

246 

61 

6472 

RUXTON  PARK 

382 

477 

684 

766 

958 

1191 

1448 

1346 

1064 

917 

612 

394 

10269 

RYE 

11 

61 

346 

491 

721 

952 

1259 

1119 

801 

625 

266 

66 

6738 

SAL  1  DA 

19 

64 

337 

512 

722 

1054 

1183 

1149 

821 

594 

331 

157 

6943 

SPRINGFIELD   7  WSW 

0 

1 

171 

285 

525 

816 

1208 

942 

587 

405 

130 

1 1 

5081 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

306 

415 

659 

757 

1046 

1439 

1791 

1591 

1362 

1088 

716 

460 

11630 

TACONY  1  SE 

0 

4 

20  3 

302 

594 

897 

1246 

1020 

661 

459 

137 

9 

5522 

TRINIDAD 

4 

4 

158 

333 

554 

793 

1097 

953 

626 

450 

143 

14 

5129 

TRINIDAD   FAA  AIRPORT 

8 

4 

174 

298 

519 

822 

1214 

981 

640 

475 

123 

7 

5265 

TWIN   LAKES  EVAPORATION 

184 

331 

555 

699 

1255 

TWO  UUTTES   1  NW 

0 

0 

151 

186 

447 

797 

1224 

926 

587 

490 

71 

Q 

4887 

VICTOR 

1236 

998 

857 

516 

313 

WALSE NBURG  POWER  PLANT 

8 

14 

195 

306 

523 

781 

1110 

923 

62  3 

481 

145 

18 

5127 

WESTCL I FFE 

59 

174 

439 

609 

838 

1114 

1397 

1210 

908 

711 

455 

211 

8125 

WETMORE  2  S 

0 

31 

274 

309 

561 

822 

1111 

977 

661 

536 

202 

35 

5539 

... 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

A 

53 

371 

471 

721 

1135 

1  338 

1146 

834 

554 

223 

81 

6933 

ASPEN 

82 

174 

462 

550 

917 

1250 

1472 

1288 

1023 

743 

446 

252 

8659 

BASALT 

54 

300 

436 

1125 

1378 

618 

300 

102 

BERTHOUD  PASS 

645 

625 

817 

907 

1226 

1444 

1761 

1595 

1394 

1190 

843 

623 

13060 

BOND 

15 

103 

392 

507 

820 

1234 

1377 

1165 

915 

650 

342 

126 

7646 

BROWNS  PARK  REFUGE 

631 

296 

134 

CEDAREDGE 

0 

12 

239 

400 

691 

979 

1212 

1020 

714 

519 

170 

49 

6005 

6205 

CIMARRON 

80 

116 

381 

570 

881 

1351 

1654 

1427 

1060 

699 

407 

185 

8811 

CLIMAX   2  NW 

456 

529 

750 

844 

1200 

1404 

1674 

1539 

134  3 

1133 

797 

559 

12226 

COCHETOPA  CREEK 

140 

221 

490 

715 

1076 

1676 

2037 

1650 

1309 

874 

560 

339 

11087 

COLLBRAN   1  W 

0 

16 

241 

346 

689 

1071 

1266 

1102 

785 

538 

217 

68 

6339 

7096 

COLORADO  NAT  MON 

o 

4 

192 

296 

618 

1061 

1224 

1049 

712 

417 

93 

17 

5683 

C0RTE2 

0 

12 

188 

427 

653 

994 

1202 

1091 

730 

513 

182 

54 

6046 

6301 

CRAIG 

24 

84 

444 

530 

805 

1278 

1481 

1251 

977 

703 

347 

160 

8084 

CRESTED  BUTTE 

207 

308 

524 

635 

973 

1482 

1812 

1512 

1250 

696 

532 

366 

10497 

10606 

DELTA  1  E 

0 

4 

183 

399 

645 

1005 

1235 

994 

694 

42  3 

95 

10 

568  7 

5642 

DILLON   1  E 

283 

404 

608 

748 

1058 

1341 

1605 

1436 

1221 

949 

683 

466 

10804 

10976 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

1 

52 

361 

405 

735 

1254 

1399 

1161 

876 

580 

267 

225 

7316 

DURANGO 

1 

35 

264 

431 

716 

1039 

1286 

1095 

780 

530 

277 

109 

6563 

7031 

EAGLE   FAA  AIRPORT 

45 

104 

400 

544 

898 

1315 

1472 

1286 

929 

704 

377 

169 

8243 

FORT  lEWIS 

24 

115 

373 

501 

803 

1178 

1401 

1268 

920 

669 

405 

198 

7856 

6133 

FRASER 

359 

484 

706 

866 

1241 

1660 

1864 

1586 

1365 

999 

749 

538 

12409 

11445 

FRU1TA 

0 

1 

185 

361 

627 

1027 

1266 

982 

711 

434 

112 

19 

5725 

5884 

GATEWAY    1  SW 

0 

0 

136 

282 

537 

938 

1087 

894 

596 

364 

54 

0 

4868 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

2 

29 

312 

450 

805 

1147 

1316 

1162 

912 

575 

274 

106 

7092 

6580 

GRAND   JUNCTION   WB  AP 

o 

0 

138 

209 

496 

960 

1  246 

969 

582 

337 

59 

4 

4990 

5641 

GRAND   JUNCTION   6  ESE 

0 

146 

253 

542 

980 

1230 

979 

602 

358 

62 

2 

51  54 

GRAND  LAKE    1  NW 

288 

401 

626 

753 

1059 

1394 

1640 

1424 

1213 

940 

654 

451 

10843 

GRAND   LAKE   6  SSW 

219 

327 

556 

700 

982 

1377 

1662 

1487 

1234 

874 

601 

383 

10402 

GRAND  VALLEY 

o 

1 

217 

308 

635 

1040 

1288 

1036 

728 

469 

137 

26 

5887 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

104 

1  94 

438 

566 

692 

1329 

1490 

1  303 

1013 

735 

454 

252 

8770 

GUNN I  SON 

123 

242 

479 

706 

1076 

1701 

2127 

1728 

1  302 

818 

533 

300 

11135 

9688 

HAYDEN 

43 

119 

472 

549 

817 

1236 

1461 

1262 

997 

715 

371 

172 

8214 

HOT   SULPHUR   SPRS   2  SW 

147 

251 

543 

639 

968 

1426 

1666 

1370 

1072 

811 

541 

326 

9662 

1GNAC10  1  N 

2 

47 

303 

458 

755 

1112 

1425 

1214 

656 

588 

324 

126 

7210 

7089 

KREMML I NG 

125 

213 

484 

692 

993 

1479 

1649 

1352 

1026 

791 

507 

276 

946  7 

LAKE  CITY 

168 

245 

518 

633 

1040 

1523 

1730 

1451 

1083 

736 

477 

274 

9876 

LITTLE  MILLS 

45 

116 

818 

1254 

1388 

1241 

965 

765 

433 

214 

MARVINE 

129 

209 

534 

551 

799 

1146 

1110 

1272 

1019 

783 

444 

280 

8276 

MA YBE  l . 

■ 

91 

461 

592 

82  3 

1315 

1469 

1251 

'  974 

697 

342 

149 

8191 

MEEKER 

416 

482 

756 

1178 

1332 

1163 

889 

638 

299 

139 

7396 

ucficniTu 
Mt  K t V 1  i n 

171 

252 

540 

645 

995 

1358 

1564 

1335 

1062 

767 

507 

359 

9565 

MESA  VERDE  NAT  PARK. 

0 

9 

183 

320 

649 

1000 

1157 

1057 

710 

476 

150 

33 

6  »4» 

6849 

MONTROSE  NO  2 

2 

16 

236 

407 

661 

1013 

1250 

1046 

776 

519 

193 

29 

6146 

6200 

■ 

43 

293 

781 

1167 

1336 

1241 

829 

655 

320 

135 

7302 

7621 

NORWOOD 

1* 

72 

374 

629 

605 

1142 

1379 

1202 

856 

676 

363 

156 

7566 

OURAY 

71 

107 

366 

507 

767 

1047 

1275 

1159 

867 

659 

362 

176 

7363 

D a r.o c  a    cob  i  wr.t. 

561 

857 

1160 

1351 

1293 

986 

686 

401 

223 

8086 

PALISADE 

0 

0 

161 

215 

504 

939 

1171 

961 

690 

331 

50 

0 

4922 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

179 

277 

958 

1272 

1529 

1411 

1129 

803 

344 

376 

PAONIA 

0 

7 

204 

382 

666 

969 

1190 

1018 

736 

493 

162 

47 

5873 

PARADOX 

0 

3 

204 

962 

1145 

459 

148 

20 

PITKIN 

299 

405 

628 

773 

1125 

1462 

1810 

1555 

1290 

945 

657 

469 

11418 

la 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of   1965  -  1966  COLORADO 


Station 

July 

August 

Septembei 

October 

Novembe 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

POWDERHORN 

167 

236 

514 

824 

1106 

1793 

2007 

1690 

1304 

925 

68  7 

5  34 

11787 

RANGELY 

0 

20 

491 

739 

1261 

1452 

1180 

888 

528 

231 

43 

RICO 

22  5 

RIFLE 

0 

10 

271 

460 

696 

1056 

1312 

1096 

785 

535 

227 

58 

6506 

6693 

SILVERTON 

283 

358 

583 

67S 

926 

1381 

1648 

1467 

1181 

889 

598 

410 

10402 

10715 

STEAMBOAT  SPRINGS 

132 

224 

510 

628 

931 

1375 

1594 

1322 

1115 

763 

472 

290 

9356 

9376 

TAYLOR  PARK 

281 

366 

614 

714 

1024 

1611 

1961 

16  54 

1420 

980 

686 

452 

11763 

TELLURITE 

183 

268 

506 

634 

918 

1232 

1489 

1326 

1047 

797 

501 

315 

9216 

9281 

VALLECITO  OAM 

48 

114 

389 

514 

794 

1126 

1465 

1321 

984 

668 

409 

228 

8060 

VAMPA 

153 

215 

516 

598 

902 

1245 

1499 

1345 

1056 

803 

487 

280 

9099 

YELLOW  JACKET  IN* 

0 

27 

271 

392 

696 

1101 

1324 

1204 

856 

588 

253 

62 

6774 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON   FAA  AIRPORT 

1 

16 

356 

318 

652 

982 

1340 

1112 

744 

626 

211 

78 

6436 

BONNY  DAM 

0 

1 

316 

299 

622 

962 

1324 

1103 

725 

551 

166 

41 

6110 

BURLINGTON 

0 

8 

287 

236 

584 

874 

1247 

998 

617 

489 

142 

41 

5523 

569  7 

CHEYENNE  WELLS 

0 

13 

305 

333 

639 

1007 

1331 

1043 

640 

529 

144 

38 

6022 

5675 

FLAGLER  2  NW 

0 

17 

306 

325 

663 

982 

1314 

1080 

727 

583 

177 

42 

6216 

HOLYOKE 

0 

9 

294 

250 

600 

968 

1314 

1104 

689 

538 

154 

38 

5958 

6227 

STRATTON  3  NE 

0 

13 

272 

256 

611 

916 

1322 

1043 

649 

491 

132 

33 

5738 

WRAY 

0 

2 

252 

250 

595 

921 

1264 

1005 

637 

490 

114 

24 

6554 

6024 

YUMA 

0 

3 

277 

229 

568 

909 

1237 

1020 

616 

481 

134 

52 

5526 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

161 

295 

612 

593 

857 

1102 

1319 

1269 

1010 

858 

544 

322 

8942 

ANTERO  RESERVOIR 

226 

317 

535 

740 

1045 

1341 

1546 

1483 

1144 

914 

606 

383 

10280 

2  34 

532 

10  57 

1310 

1181 

91  3 

769 

427 

224 

8070 

BOULDER 

3 

10 

285 

235 

572 

813 

1034 

937 

576 

491 

124 

54 

5134 

5509 

BRIGGSDALE 

0 

12 

317 

347 

708 

1104 

1322 

1103 

796 

661 

231 

63 

6664 

BYERS 

2 

11 

300 

317 

620 

942 

1247 

1070 

718 

565 

176 

48 

6016 

6077 

CARIBOU  RANCH 

182 

288 

605 

577 

860 

1094 

1307 

1211 

969 

661 

520 

329 

8803 

CASTLE  ROCK 

CHEESMAN 

27 

112 

395 

493 

717 

973 

1196 

1151 

836 

670 

337 

128 

7037 

6869 

CHERRY  CREEK  DAM 

4 

11 

32  9 

312 

554 

867 

1137 

1014 

671 

564 

181 

50 

5694 

DENVER  WB  AIRPORT 

6 

7 

296 

302 

645 

924 

1122 

1017 

691 

604 

204 

82 

5900 

6283 

DENVER  WB  CITY 

6 

12 

312 

228 

518 

786 

1041 

926 

596 

538 

145 

53 

5161 

5524 

ELBERT 

31 

103 

ESTES  PARK 

87 

207 

465 

532 

797 

1001 

1166 

1175 

866 

772 

443 

241 

7752 

8065 

EVERGREEN 

60 

142 

463 

514 

748 

983 

1169 

1151 

849 

704 

401 

205 

7389 

FAIRPLAY   NO.  2 

FORT  COLLINS 

1 

14 

357 

361 

672 

1021 

1208 

1087 

717 

594 

193 

79 

6304 

6609 

FORT  LUPTON  1  H 

FORT  MORGAN 

0 

10 

335 

318 

659 

1063 

1374 

1136 

681 

549 

195 

62 

6382 

6548 

GEORGETOWN 

91 

173 

485 

445 

785 

1001 

1213 

1148 

897 

771 

415 

253 

7677 

GRANT 

201 

322 

566 

610 

933 

1196 

1428 

1273 

1039 

860 

530 

352 

9310 

GREELEY 

0 

14 

352 

340 

1078 

1343 

1096 

741 

581 

211 

61 

6715 

GROVER  1  w 

0 

122  5 

IDAHO  SPRINGS 

81 

187 

525 

489 

748 

1028 

1242 

1160 

885 

748 

398 

238 

7729 

7910 

JONES  PASS  2  E 

400 

502 

734 

1096 

797 

560 

JULESBURG 

0 

4 

264 

254 

615 

1020 

1355 

1163 

709 

528 

151 

33 

6096 

6058 

KASSLER 

4 

12 

285 

233 

565 

823 

1053 

951 

632 

529 

135 

42 

5264 

5345 

KAUFFMAN  4  SSE 

1  30  3 

1061 

763 

2  36 

83 

6566 

LAKE  GEORGE  S  Sw 

138 

244 

514 

619 

927 

1355 

1620 

1412 

1082 

833 

512 

306 

9562 

LAKEWOOD 

0 

16 

330 

272 

572 

833 

1056 

980 

653 

564 

171 

55 

5502 

LONGMONT  2  ESE 

5 

20 

357 

369 

665 

1022 

1210 

1083 

707 

567 

204 

90 

6299 

642  3 

NEW  RAYMER 

194 

62 

PARKER   9  E 

10 

38 

333 

401 

609 

899 

1158 

1046 

725 

589 

225 

64 

6097 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

166 

290 

611 

654 

854 

1107 

1300 

1264 

1019 

916 

531 

332 

8944 

SEDGWICK  5  S 

0 

9 

297 

261 

640 

1001 

1380 

1170 

715 

581 

164 

47 

6265 

2  36 

1559 

STERLING 

1 

9 

380 

374 

683 

1085 

1402 

1176 

766 

605 

227 

67 

6775 

6573 

WALDEN 

186 

333 

586 

722 

999 

1317 

1541 

1375 

1126 

881 

580 

341 

9989 

WATERDALE 

2 

19 

337 

350 

634 

941 

1181 

1075 

681 

593 

209 

88 

6110 

6440 

WIGGINS  7  SW 

0 

9 

283 

324 

675 

1019 

1369 

1133 

718 

563 

189 

42 

6324 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

31 

128 

348 

607 

899 

1316 

1604 

1364 

983 

700 

383 

171 

8534 

8529 

BLANCA 

22 

128 

356 

577 

859 

1257 

1558 

1340 

946 

635 

375 

192 

8244 

52 

857 

1564 

140  3 

365 

DEL  NORTE 

76 

142 

368 

496 

795 

1180 

1495 

1306 

918 

621 

350 

200 

7947 

8013 

GREAT    SAND  DUNES  NM 

36 

124 

373 

518 

823 

1158 

1436 

1275 

902 

644 

318 

169 

7776 

HERMIT  7  ESE 

248 

364 

589 

760 

1067 

1543 

1813 

1531 

1339 

823 

650 

464 

11191 

10910 

MANASSA 

34 

121 

331 

527 

816 

1204 

1528 

1301 

958 

670 

369 

8333 

MONTE  VISTA 

22 

92 

320 

539 

853 

1276 

1589 

1397 

940 

631 

304 

132 

8095 

SAGUACHE 

46 

111 

363 

511 

838 

1246 

1547 

1312 

924 

657 

343 

169 

8067 

WAGON   WHEEL   GAP   3  N 

231 

324 

563 

735 

1059 

1670 

2004 

856 

612 

405 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

353 

415 

691 

715 

1061 

1324 

1547 

1476 

1234 

983 

674 

463 

10956  | 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


COLORADO 

JULY  1966 


Day  Of  Month 

Station 

"3  „  01 

5  °i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

01 

JOHN  MARTIN  OAM 

(  A ) 

EVAP 

.60 

.56 

.66 

.59 

.64 

.30 

•  56 

.60 

.46 

.58 

•  52 

•  65 

•  32 

.62 

.2"1 

•  62 

.42 

.36 

.  38 

.29 

'I*. 

.33 

•  33 

.29 

.28 

.  38 

•it 

.44 

.29 

.33 

.40 

13.95 

WINO 

1J3 

111 

62 

72 

117 

42 

140 

149 

70 

66 

50 

93 

33 

71 

33 

52 

4: 

44 

62 

55 

67 

36 

46 

50 

51 

81 

66 

49 

3  6 

2062 

MAX 

96 

96 

99 

96 

93 

99 

92 

97 

98 

97 

95 

97 

97 

95 

92 

98 

98 

IOC 

99 

94 

96 

95 

93 

99 

96 

100 

96 

96 

97 

100  96.5 

MIN 

61 

63 

62 

65 

65 

66 

62 

63 

" 

66 

66 

66 

68 

65 

67 

68 

66 

67 

60 

69 

70 

>0 

68 

68 

70 

70 

70 

66 

69 

69 

69  66.7 

PUEBLO  CITY  RES 

<E> 

EVAP 

•  26 

.3* 

.66 

.68 

•5s 

.56 

.25 

.42i  .12 

.67 

.51 

•  38 

.16 

.23 

.15 

•  37 

.64 

•  4C 

.20 

.16 

.57 

.28 

.11 

•  18 

- 

- 

- 

.32 

.21 

.30 

.2210. 31B 

WINO 

55 

80 

22 

58 

60 

60 

100 

50 

80 

80 

110 

90 

'0 

60 

45 

55 

9C 

60 

55 

105 

80 

30 

60 

50 

20 

20 

120 

70 

80 

60 

60  2073 

MAX 

92 

88 

92 

93 

95 

93 

92 

87 

86 

93 

92 

90 

94 

89 

90 

91 

9C 

96 

95 

89 

8( 

90 

87 

9C 

90 

101 

96 

93 

96 

96 

93 

91.8 

MIN 

61 

62 

37 

52 

58 

60 

31 

58 

60 

58 

62 

62 

76 

62 

60 

59 

53 

62 

62 

61 

62 

65 

61 

55 

55 

55 

63 

61 

70 

74 

64 

60.7 

SPRINGFIELD  7  wSW 

<B> 

EVAP 

.57 

.62 

•  62 

.51 

.53 

1*1 

.45 

.41 

.65 

.70 

.49 

•  68 

•  62 

.31 

.51 

.63 

.53 

.58 

;t. 

.41 

.31 

.26 

.37 

.  U 

.26 

.36 

.38 

.29 

.23 

.39 

.4213.35 

WINO 

181 

11* 

97 

116 

105 

76 

157 

132 

91 
91 

121 

115 

91 

114 

59 

59 

83 

10c 

92 

lie 

82 

103 

77 

86 

95 

67 

40 

69 

100 

70 

93 

130 

3049 

MAX 

89 

93 

9  1 

92 

96 

92 

66 

93 

96 

91 

91 

91 

90 

69 

93 

93 

92 

93 

89 

84 

89 

90 

89 

89 

98 

97 

92 

88 

67 

90 

92 

91.1 

MIN 

60 

60 

60 

63 

62 

57 

39 

61 

65 

66 

63 

62 

62 

66 

63 

63 

6* 

64 

66 

64 

66 

63 

65 

65 

68 

66 

64 

67 

66 

65 

63.2 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR (A) 

EVAP 

.21 

.19 

•  13 

.20 

.31 

.29 

.  33 

.14 

.17 

•  19 

.07 

•  21 

•  06 

.14 

.27 

.04 

.26 

.1* 

.06 

.28 

•  u 

.15 

.07 

.09 

.13 

.19 

.14 

.15 

.06 

.25 

.2' 

5.36 

WIND 

22 

16 

16 

22 

8 

2 

3 

1  J 

21 

20 

29 

17 

26 

17 

37 

21 

40 

12 

39 

16 

22 

22 

31 

21 

29 

13 

30 

32 

28 

33 

37 

699 

MAX 

82 

76 

83 

81 

83 

85 

63 

83 

86 

75 

73 

74 

75 

85 

82 

83 

83 

83 

76 

96 

81 

74 

70 

72 

81 

80 

62 

79 

76 

86 

44 

80.7 

MIN 

52 

68 

66 

67 

69 

49 

40 

51 

30 

48 

51 

32 

62 

32 

32 

49 

54 

53 

51 

50 

56 

31 

55 

50 

52 

31 

52 

52 

50 

50 

52 

50.6 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

EVAP 

.22 

•  18 

.33 

.20 

.  38 

■  26 

.26 

.28 

•  12 

•  14 

.06 

.28 

.  16 

.18 

.17 

.16 

.21 

.15 

.26 

.27 

.25 

WIND 

62 

26 

33 

36 

32 

24 

27 

42 

32 

16 

30 

26 

23 

24 

20 

2* 

26 

21 

19 

19 

17 

14 

12 

21 

35 

17 

19 

20 

23 

13 

'76B 

MAX 

87 

82 

80 

79 

79 

61 

li 

75 

7, 

82 

80 

73 

I 

73 

78 

75 

71 

76 

79 

75 

U 

72 

75 

72 

76 

75 

61 

79 

84 

80 

81 

78.1 

MIN 

35 

66 

63 

64 

46 

-6 

43 

66 

47 

43 

46 

51 

52 

31 

50 

47 

30 

52 

" 

59 

50 

52 

52 

56 

53 

68 

51 

34 

52 

32 

53 

49.2 

•      •  • 

COLORAOO  DRAINAGE 

BASIN 

02 

CLIMAX  2  NW 

EVAP 

.25 

•1? 

•  23 

.30 

'11 

.15 

.30 

.19 

.30 

.15 

•  03 

.16 

.13 

■ 

. 

.04 

.15 

.10 

.01 

.18 

.13 

•  11 

.14 

.06 

.10 

.18 

.15 

.16 

.18 

.26 

.15 

5. 178 

WIND 

22 

3' 

33 

32 

22 

13 

10 

19 

30 

2 

4 

16 

4 

5 

0 

14 

7 

6 

10 

15 

24 

3 

6 

1  1 

19 

8 

9 

3 

0 

0 

0 

382 

MAX 

68 

69 

76 

76 

76 

72 

72 

71 

70 

73 

74 

72 

72 

71 

71 

67 

67 

64 

70 

71 

75 

71 

70 

67 

73 

75 

71 

74 

80 

80 

77 

72.0 

MIN 

66 

u 

61 

62 

66 

63 

62 

65 

43 

43 

49 

48 

67 

46 

46 

45 

46 

61 

47 

45 

50 

48 

51 

66 

48 

65 

68 

47 

47 

49 

58 

47.4 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

•  52 

.26 

.60 

.32 

.66 

.  35 

.48 

.50 

.46 

•  44 

•  37 

•  35 

.28 

.36 

.41 

.59 

.24 

.29 

•  29 

.45 

.30 

•  16 

•  25 

•  36 

.26 

.32 

.32 

.37 

.  34 

.36 

.3511.39 

WIND 

96 

53 

83 

70 

36 

39 

55 

59 

50 

56 

47 

72 

32 

48 

42 

l\ 

69 

33 

26 

82 

51 

50 

22 

69 

33 

25 

26 

26 

34 

90 

54 

1661 

MAX 

87 

86 

92 

95 

96 

96 

89 

92 

93 

95 

95 

94 

93 

93 

93 

92 

90 

94 

94 

95 

93 

83 

85 

87 

94 

92 

96 

95 

98 

97 

94 

92.5 

MIN 

61 

56 

55 

55 

58 

36 

59 

67 

55 

61 

63 

61 

60 

61 

62 

60 

62 

63 

65 

61 

64 

63 

65 

66 

65 

73 

65 

61 

62 

63 

66 

61.6 

GRAND  LAKE  6  SSW 

<C> 

EVAP 

•  26 

.36 

•11 

.63 

.38 

.16 

.  39 

.33 

.35 

.36 

•  07 

•  33 

.31 

.23 

.33 

•  35 

.26 

.20 

•  18 

.20 

.28 

.10 

.20 

.17 

.23 

.2* 

.18 

.21 

.26 

.36 

.36 

8,37 

WIND 

89 

11° 

76 

100 

86 

68 

85 

95 

92 

108 

81 

83 

102 

80 

87 

91 

89 

82 

88 

89 

104 

85 

79 

72 

95 

86 

S5 

27368 

MAX 

76 

73 

82 

81 

75 

80 

79 

73 

78 

76 

75 

76 

73 

78 

82 

77 

78 

78 

74 

74 

75 

71 

70 

68 

74 

60 

74 

75 

76 

79 

81 

76.1 

MIN 

50 

66 

62 

63 

66 

44 

48 

63 

43 

67 

48 

51 

47 

49 

50 

47 

50 

52 

50 

59 

51 

53 

53 

68 

47 

47 

42 

49 

68 

69 

53 

68.1 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

<A> 

EVAP 

.16 

.26 

•  33 

•  33 

.37 

.29 

.31 

.29 

.28 

.26 

•  15 

.16 

.16 

.20 

.22 

.28 

.23 

.11 

•  20 

.20 

.14 

.05 

.28 

.12 

.12 

.20 

.14 

.18 

.23 

.19 

.32 

6.76 

WIND 

33 

62 

68 

63 

52 

44 

36 

64 

36 

62 

32 

30 

32 

19 

33 

42 

25 

25 

48 

29 

19 

35 

5 

27 

47 

20 

28 

22 

30 

20 

50 

1058 

MAX 

no 

81 

82 

83 

83 

85 

79 

80 

78 

76 

77 

81 

70 

86 

81 

82 

80 

78 

82 

81 

80 

81 

62 

85 

84 

85 

80 

82 

85 

85 

85 

81.3 

MIN 

55 

50 

68 

47 

50 

66 

47 

52 

68 

" 

** 

54 

48 

47 

66 

34 

54 

56 

35 

52 

54 

50 

50 

33 

50 

50 

54 

32 

51 

33 

60 

50.7 

MONTROSE  NO  I 

(A) 

EVAP 

.31 

.67 

.36 

•  28 

.48 

.30 

.42 

.37 

.38 

.28 

.16 

.30 

.34 

.35 

.32 

.25 

.19 

.26 

.19 

.18 

.33 

.26 

.18 

.27 

.27 

.36 

.32 

.42 

.37 

.26 

.33 

9.56 

WIND 

65 

33 

26 

20 

23 

10 

29 

27 

26 

26 

15 

15 

26 

23 

34 

12 

14 

33 

28 

17 

36 

16 

20 

25 

11 

22 

18 

28 

30 

22 

26 

736 

MAX 

87 

90 

88 

88 

95 

95 

91 

91 

94 

92 

88 

90 

88 

89 

91 

85 

91 

96 

92 

94 

90 

90 

68 

91 

96 

96 

95 

93 

93 

93 

02 

91.3 

MIN 

59 

37 

57 

37 

60 

59 

59 

64 

56 

60 

62 

63 

63 

62 

62 

62 

64 

62 

65 

60 

62 

66 

60 

65 

66 

66 

66 

64 

65 

64 

67 

62,0 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.20 

.23 

.26 

.26 

.27 

.2' 

•  27 

.27 

•  29 

.26 

•  17 

•  26 

•  18 

.22 

.25 

.22 

''I 

.26 

•  20 

•  23 

.19 

.  19 

•  18 

•  19 

.25 

.22 

•  28 

.23 

.19 

•  16 

.15 

7.03 

WIND 

17 

3 

20 

15 

11 

2 

16 

16 

7 

7 

8 

0 

9 

7 

5 

! 

9 

1 

6 

0 

15 

5 

8 

8 

14 

5 

8 

5 

6 

6 

26 

276 

MAX 

88 

90 

89 

93 

94 

91 

85 

90 

94 

94 

86 

93 

85 

93 

94 

91 

96 

89 

90 

93 

87 

87 

91 

86 

88 

90 

96 

89 

92 

87 

69 

90,3 

MIN 

55 

33 

55 

52 

56 

54 

57 

59 

55 

59 

56 

45 

57 

55 

47 

59 

59 

60 

58 

59 

60 

65 

47 

60 

45 

59 

60 

61 

60 

46 

47 

55.0 

•      ft  • 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

OJ 

BONNY  DAM 

(C) 

EVAP 

•  59 

•  53 

•  32 

.48 

#59 

•  44 

•  40 

.63 

.54 

.42 

.52 

•  46 

.22 

.32 

.45 

■  56 

,68 

•  22 

.22 

•  19 

•  2  2 

•  29 

.53 

.  36 

•  43 

,78 

•  64 

•  16 

.39 

13.25 

WINO 

256 

192 

32 

99 

138 

84 

136 

245 

140 

41 

137 

81 

101 

*69 

61 

84 

186 

128 

95 

48 

125 

105 

60 

86 

162 

73 

66 

100 

84 

52 

234 

3518 

MAX 

82 

85 

96 

92 

90 

89 

88 

86 

90 

94 

87 

93 

93 

92 

65 

91 

91 

96 

9* 

86 

84 

64 

83 

89 

86 

95 

95 

93 

87 

80 

99 

89.1 

MIN 

62 

66 

65 

63 

65 

45 

61 

62 

67 

64 

38 

68 

67 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

i>6 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

68 

62 

63 

65 

67 

65.6 

ft      ft  ft 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 

0* 

ESTES  PARK 

(A) 

EVAP 

.29 

.17 

.27 

.47 

.29 

.28 

.36 

.31 

.29 

.37 

.20 

.16 

.16 

.17 

.11 

.21 

.16 

.27 

•  21 

•  11 

.  1  5 

•  16 

•  1 1 

.2C 

.27 

•  28 

•  17 

•  16 

•  23 

•  21 

.26 

6.99 

WIND 

57 

65 

68 

33 

48 

36 

49 

40 

62 

46 

41 

39 

40 

32 

32 

68 

42 

33 

28 

43 

38 

20 

34 

51 

56 

33 

36 

36 

36 

49 

1363 

MAX 

73 

80 

no 

82 

63 

86 

84 

79 

81 

81 

75 

74 

74 

75 

82 

79 

75 

77 

75 

79 

79 

73 

72 

75 

80 

8  1 

76 

79 

82 

82 

82 

78.5 

MJN 

53 

30 

48 

11 

50 

50 

32 

43 

50 

52 

54 

54 

32 

52 

54 

53 

55 

53 

52 

50 

54 

54 

54 

51 

51 

53 

53 

54 

51 

55 

57 

52.1 

FORT  COLLINS 

(D) 

EVAP 

.16 

.21 

.28 

.32 

.34 

.28 

.28 

.24 

.27 

.35 

.12 

.25 

.16 

.18 

.23 

.26 

.26 

.24 

•  25 

.  19 

.16 

•  21 

•  16 

.21 

.  19 

" 

.15 

.19 

.26 

■ 

.24 

7. 126 

WIND 

23 

20 

33 

33 

34 

35 

39 

57 

27 

31 

27 

33 

36 

33 

28 

31 

30 

42 

22 

40 

27 

38 

22 

28 

27 

40 

58 

37 

26 

1017 

MAX 

83 

82 

83 

84 

84 

87 

84 

82 

85 

87 

S3 

84 

84 

83 

88 

88 

85 

86 

86 

85 

87 

82 

83 

84 

84 

84 

65 

84 

86 

89 

88 

84,8 

MIN 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

7S 

72 

72 

72 

72 

74 

73 

73 

73 

74 

75 

73 

73 

75 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

75 

72.7 

WIGGINS  7  SW 

(A) 

EVAP 

.28 

.32 

.39 

.60 

.51 

•  66 

.48 

.37 

.36 

.58 

.  3  3 

.  36 

.50 

•  3  5 

.26 

.59 

.36 

.45 

•i! 

•  24 

.42 

•  18 

•  43 

•  37 

•  23 

•  46 

.  34 

.  32 

.  34 

.4412.08 

w  I  ND 

27 

28 

26 

26 

34 

68 

74 

75 

31 

76 

45 

60 

26 

50 

22 

63 

"i 

55 

36 

36 

42 

36 

49 

44 

44 

49 

41 

36 

*43 

55 

1389 

MAX 

96 

99 

105 

98 

93 

100 

91 

90 

95 

96 

97 

98 

93 

95 

96 

97 

98 

96 

95 

95 

96 

97 

95 

95 

99 

100 

99 

95 

96 

100 

98 

96.6 

MIN 

52 

51 

55 

31 

51 

53 

56 

56 

50 

62 

52 

52 

35 

55 

56 

53 

53 

56 

55 

51 

57 

52 

57 

53 

57 

33 

" 

55 

57 

55 

55 

5*.2 

•      ft  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN 

05 

ALAMOSA   MB  AIRPORT 

(A) 

EVAP 

.33 

.38 

.36 

.35 

.27 

.  32 

.41 

.32 

.43 

.  33 

.25 

.29 

•  30 

.22 

.62 

.29 

.32 

.  36 

.34 

•  23 

.32 

.26 

•  26 

.27 

.26 

•  38 

.31 

.40 

.26 

•  16 

.26 

9.66 

WIND 

61 

60 

61 

33 

38 

53 

7* 

66 

60 

72 

64 

47 

77 

46 

73 

58 

56 

66 

64 

58 

70 

47 

53 

46 

39 

63 

48 

67 

43 

32 

55 

l>36 

83 

83 

85 

88 

88 

84 

64 

85 

66 

84 

85 

87 

86 

61 

80 

83 

88 

88 

87 

82 

83 

84 

81 

85 

82 

87 

66 

86 

63 

88 

89 

84.8 

MIN 

53 

50 

30 

49 

32 

31 

3* 

52 

50 

55 

51 

" 

56 

34 

34 

50 

55 

58 

57 

55 

55 

56 

58 

57 

56 

58 

36 

55 

58 

55 

58 

54.2 

WAGON  WHEEL  GAP  ) 

N 

EVAP 

.19 

.16 

.35 

.18 

.27 

.26 

.35 

.29 

.31 

.32 

.14 

.19 

.28 

.18  .31 

•  17 

.20 

.22 

.18 

.17 

.16 

.13 

.09 

.20 

.16 

.20 

.25 

.20 

.18 

.12 

•  16 

6.57 

WIND 

32 

36 

56 

33 

32 

37 

31 

51 

38 

44 

41 

37 

41 

38 

50 

37 

36 

31 

31 

36 

36 

23 

29 

20 

31 

19 

41 

21 

41 

29 

33 

1087 

MAX 

76 

7* 

82 

81 

80 

79 

78 

70 

60 

80 

69 

77 

84 

74 

79 

73 

76 

81 

77 

77 

SO 

72 

72 

7* 

76 

80 

82 

82 

77 

74 

85 

77.5 

"IN 

36 

67 

68 

48 

47 

67 

46 

49 

48 

48 

49 

49 

49 

49 

49 

48 

48 

32 

32 

52 

52 

33 

52 

52 

53 

50 

53 

53 

» 

59 

50.3 

(A)  PAN  PAINTED    INSIDE   WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 

(C )  PAN  PAINTED    INSIDE   WITH  ASPHALT -BASE  ALUMINUM  PAINT.   EVAPORATION  PAN  MOUNTED  ON  METAL  PLATFORM  2    1/2   FEET  ABOVE   METAL  WALKWAY  AND   7  FEET  ABOVE 
ROCKS  AT  EDGE  OF  RESERVOIR. 

(0)     SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(E )     PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT.  NO  FENCE  OR  THERMOMETER  SHELTER.  PIPES  B-INCHES  IN  DIAMETER,  44  INCHES  ABOVE  THE  GROUND,  ADJACENT  TO  THE 
WEST  AND  NORTH  OF   THE  PAN. 
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5P 
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5P 
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X 
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39  00 
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6932 

9P 

5P 

BOARD  OF  WATER  COMH 
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3 
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*013 

JOSEPH  H  PFOST 

A  ROTA  6  NE 

03*1 

CHEYENNE 

103  09 

5P 

MERRILL  LINOOUISt 

ASPEN 

0370  02 

PITKIN 

2 

39  11 

7928 

9P 

MRS.  MARTHA  M.  MADSEN 

AVER  RANCH 

EL  PASO 

1 

39  01 

10*  36 

7232 

8A 

RALPH  J  AYER 

BAILEY 

PARK 

39  2* 

103  29 

7733 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

BASALT 

EAGLE 

39  22 

6624 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

3ERTHOUO  PASS 

GRAND 

2 

105  *7 

11314 

** 

6A 

u  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SPRINGS  RANCH 

EL  PASO 

J 

38  62 

6035 

c 

ARTHUR  H.  NUTT 

BLANC* 

COST ILLA 

5 

11  \% 

105  31 

ftP 

5P 

L I NOEL    J  HUDSON 

BLUE  MESA  OAM 

36  27 

107  20 

7615 

5P 

U  S  BUREAU  OF  RECLAM 

)6U 

oi 

EAGLE 

1 

4P 

4P 

AGENT  D+R  G  W  RY 

BONN AM  RESERVOIR 

MESA 

39  06 

6P 

U  S  8Ufl  RECLAMATION 

BONNY  OAM 

3 

39  38 

102  11 

36*7 

7A 

TA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

8OUL0CR 

*0  01 

103  16 

9*00 

THOMAS  L  PLAT! 

BOULDER 

BOULDER 

*0  01 

CITY  OF  BOULDER 

BRANDON 

] 

BA 

MRS  ELSIE  E  MMITE 

BRANSON 

1 

55  s 

9P 

5P 

CHARLES  S  MITCHELL 

6RECKENR IOGE 

3 

39  29 

SP 

BRI GGSDALE 

*0  38 

4895 

5P 

'3 

AOOLPh  HEINLE 

BROWNS  PARK  REFUGE 

3 

5P 

sH 

BUREAU  OF  SPORT   F  *  MLD 

BUENA  VISTA 

1071 

1 

36  51 

*P 

LLOYD  R  SMEDH1N 

BURLINGTON 

KIT  CARSON 

9 

39  19 

6P 

ftp 

JACK  W  BROWN 

BURLINGTON   LI  NNE 

KIT  CARSON 

3 

39  28 

102  09 

4230 

c 

SHIRLEY  N  JAMES 

BUTLER  RANCH 

1 

30  02 

10*  28 

4890 

MRS  MINI  FRED  ORR 

ARAPAHOE 

39  43 

10*  1* 

5233 

5P 

MRS.  CRYSTAL  RITTER 

CAHPO  6  SW 

1 

37  02 

102  *1 

I 

BURT   L  SALISBURY 

CANON  CITY 

3B  26 

105  16 

33*3 

5P 

MARDEN  PENITENTIARY 

CARIBOU  RANCH 

BOULDER 

*0  00 

8)56 

5P 

9p 

caribou  Ranch 

2   37  40 

107  *8 

s 

MEST  COLO  POWER  CO 

CASTLE  ROCK 

DOUGLAS 

10*  52 

6205 

4P 

*p 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CEOAREDGE 

1**C 

DELTA 

i 

;:  s 

107  96 

6175 

5P 

*pi 

:  h 

PHILIP  R  AUST 

CENTER 

SAGUACHE 

» 

106  07 

7668 

BP 

BP 

M ILL I  AH  B  SUTLEY 

CMEESMAN 

JEFFERSON 

39  13 

9P 

5P 

BOARD  OF  MATER  COMH 

CHERAW 

OTERO 

i 

38  06 

103  30 

4092 

J 

c 

SIMON  o  SCHULT2 

CHERRY  CREEK  DAM 

ARAPAHOE 

10*  61 

36*9 

4P 

CORPS  OF  ENGINEER* 

CHEYENNE  HELLS 

CHEYENNE 

3 

102  21 

*250 

*P 

a 

CARL   A  LOVELL 

CIMARRON 

MONTROSE 

2 

3B  27 

107  33 

6  896 

9P 

M.  H.  NEWBERRY 

CLIFF  LAKES 

RIO  BLANCO 

2 

39  50 

107  33 

s 

U  S  WEATHER  flUREAU 

CLIMAX  2  NM 

EAGLE 

2 

39  23 

\i\  li 

11300 

*P 

*p 

*P 

c 

HIGH  ALTITUOE  OBS 

COALDALE  1  IIW 

FREMONT 

I 

38  23 

105  *7 

6525 

c 

R  L  8ANTA 

COALDALE  2  SW 

i  691 

FREMONT 

1 

38  21 

105  47 

6900 

9P 

i 

INACTIVE  4/6/65 

COCHETOPA  CREEK 

GUNNISON 

2 

38  26 

106  46 

8000 

8A 

•A 

C  H 

HAROLD  F  KREUGER 

COLLBRAN  1  - 

MESA 

2 

?S 

5P 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

COLORADO  NAT  HON 

MESA 

2 

106  44 

5790 

ip 

IP 

SUPT  COLO  NAT  MON 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

1 

10*  42 

HID 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

COLUMBINE 

2 

*0  51 

8699 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CONIFER  JUNCTION 

JEFFERSON 

39  31 

105  18 

OL£T A  M.  LUKEZECH 

i 

37  21 

6177 

9P 

r» 

HONTEZUMA  VAL  1RRIG 

2 

*0  31 

6285 

IIP 

»S 

MRS  OLIVE    JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

[IVt 

GUNNJ  SON 

2 

38  52 

8855 

5P 

MRS  MARY  A  YELENICK 

CRIPPLE  CREEK  9  NM 

01 

TELLER 

1 

38  52 

105  IB 

f  H 

WILLIAM  W  SNARE 

CUCHARAS  DAM 

HUERFANO 

1 

37  ** 

10*  36 

ARCHER  H  CRISP 

CUMBRES 

CONEJOS 

37  01 

106  27 

1  001  fl 

INACTIVE  1/1/65 

DE ADMAN  HILL 

LARIMER 

4 

40  *8 

105  46 

L  * 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ARAPAHOE 

* 

39  37 

51B3 

EVER  1 TT  L  DAVIS 

LAS  ANIMAS 

1 

37  SB 

5090 

9P 

,p 

CHARLES  F  SHAFFER 

RIO  GRANDE 

ft 

106  21 

6P 

LYNN  K  WOODS 

2 

108  03 

5125 

L 

W  0  PRESTON 

DENVER  MB  AIRPORT 

OENVER 

* 

10*  53 

626) 

HID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

■DENVER  MB  CITY 

* 

s  s 

105  00 

6221 

HID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DILLON  1  E 

2281 

o; 

2 

39  38 

106  02 

9065 

*P 

*P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MOFFAT 

2 

40  1* 

108  58 

5921 

SP 

9P 

: 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

DOMERTY  RANCH 

LAS  ANIMAS 

37  23 

5P 

MRS  M  A  CROMOER 

DOLORES 

3 

37  28 

108  30 

695C 

9  At 

v.o.  HODGES 

21  37  17 

107  53 

6550 

6P 

*H 

MALCOLM  R  DAYTON 

1 

102  47 

4217 

5P 

5P 

MARNER   F.  M1MP 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

EAGLE 

i 

106  55 

6497 

HID 

MID 

FED   AVIATION  AGENCY 

EASTONVILLE  I  NNW 

EL  PASO 

39  OS 

10*  3* 

7250 

6A 

CARL  R  GUY 

EASTQNVILLE  2  NNE 

EL  PASO 

i 

39  05 

104  33 

7270 

6P 

CLOSEO  6/30/66 

EASTONVILLE  3  NX 

2*91 

0' 

EL  PASO 

39  06 

104  36 

7000 

: 

CLOSED  6/30/66 

EASTONVILLE  6  W5W 

2501 

EL  PASO 

104  40 

760* 

10A 

CLOSED  6/30/66 

ECKLEY 

253! 

YUMA 

3 

»0  07 

102  29 

3900 

: 

MRS   ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

ELBERT 

39  13 

SP 

5P 

HANS  LARSEN 

259! 

! 

39  15 

10*  36 

6837 

6A 

CLOSED  6/30/66 

ELBERT  3  SE 

2697 

ELBERT 

39  12 

104  30 

6750 

9A 

CLOSED  6/30/66 

ELBERT  4  SSM 

39  10 

10*  3* 

7220 

8A 

CLOSED  6/30/66 

ELBERT  6  SSE 

260C 

ELBERT 

7210 

: 

CLOSED  6/30/66 

ELBERT  5  SM 

i601 

39  10 

6P 

CLOSED  6/30/66 

2603 

0< 

5P 

CLOSEO  6/30/66 

ELECTRA  lake 

262* 

i 

MIC 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

2759 

04 

*0  23 

*p 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

2  790 

JEFFERSON 

39  36 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

EVERGREEN  2  SM 

17»9 

04 

JEFFERSON 

39  37 

105  21 

730C 

: 

RAY  S  FLEMING 

EVERSOLL  RANCH 

2803 

01 

BACA 

102  0* 

3576 

6P 

6P 

J  C  EVERSOLL 

.81* 

04 

39  1* 

106  00 

10000 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2819 

04 

39  13 

lltl 

3P 

SOUTH  PARK  HIGH  SCHOOL 

2932 

03 

; 

39  19 

103  05 

4975 

5P 

A  E  GAINES  JR 

29** 

0 

3 

*0  *0 

*250 

6P 

JOHN  G  MORI  SON 

FORDER  8  S 

2997 

01 

38  33 

103  41 

47)9 

tP 

6P 

MELV1N  B  SAVAGE 

FORI  COLLINS 

1  10! 

04 

t 

*0  33 

105  05 

5001 

7P 

:gh 

COLORADO  STATE  UNIV 

0. 

2 

37  1* 

108  03 

7595 

5P 

5P 

SAN  JUAN  BASIN  EX  STA 

FORT  LUPTON  1  N 

MELD 

*0  06 

SP 

5P 

LEON  MOODY 

FORT  MORGAN 

1031 

04 

MORGAN 

*0  13 

103  48 

4321 

8A 

BA 

GT  MEST  SUGAR  CO 

FOUNTAIN 

3063 

0 

EL  PASO 

] 

104  42 

5546 

7A 

ARTHUR  E  QflCUTT 

3B  08 

104  02 

*338 

US  SOIL  CON  SERVICE 

311  i 

0. 

GRAND 

i 

105  50 

8660 

IIP 

IIP 

RONALD  R  TUCKER 

31*6 

2 

39  10 

108  44 

*507 

9P 

7A 

JOHN  F.  8ARCUS 

GARDNER 

3222 

HUERFANO 

105  It 

6970 

fcp 

FRED  G  MAGGONER 

GATEMAT  1  SM 

32*6 

MESA 

J 

38  *0 

108  59 

4562 

SP 

SP 

MRS  M  S  HUBBARD 

3258  03 

6603 

MALTER  M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

»« 

0* 

CLEAR  CREEK 

* 

105  *2 

8570 

SP 

PUBLIC  SERVICE  CO 

GLENMOOO  SPRINGS  1  N 

3359 

01 

GARFIELD 

107  20 

5823 

3P 

5P 

RADIO  STATION  KGLN 

GRANADA 

147' 

PROWERS 

1    3S  0* 

102  19 

3*8* 

: 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION  MB  AP 

0< 

MESA 

3 

39  07 

108  32 

*855 

Mil 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

02 

MESA 

2 

39  03 

108  27 

*710 

5P 

5f 

5P 

M  SLOPE  BRANCH  ExP  ST 

GRAND  LAKE   1  NM 

M9< 

GRANO 

2  *0  1* 

106  50 

8680 

9P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSM 

1900 

2 

105  52 

828B 

9P 

ftP 

SP 

: 

U  S  SUR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

3508  Ot 

GARFIELD 

; 

108  03 

5090 

9P 

bp 

MARRY  BLUE 

30 

39  28 

105  *1 

9P 

9P 

BOARD  OF  WATER  COHMS 

GREAT  DIVIDE  8  SE 

o; 

i 

107  *2 

7030 

WILLIAM  R.  STEMART 

GREAT  SANO  DUNES  NM 

0' 

3 

37  *3 

105  12 

8120 

9P 

ftP 

GREAT  SAND  DUNES  HH 

GREELEY 

MELO 

*0  25 

10*  *1 

*64B 

BA 

86 

: 

GT  MEST  SUGAR  CO 

GREENLAND  9  SE 

357' 

04 

EL  PASO 

i 

39  06 

10*  ** 

7*8C 

NORMAN  b .  YOUNGER 

GREENLAND  7  NE 

358* 

0* 

0OUGLAS 

39  1* 

10*  45 

MRS.    NORMA   J.  BAIN 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

Oi 

• 

39  53 

106  20 

77*0 

3P 

3P 

3P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GREYSTONE 

360' 

MOFFAT 

*0  37 

108  40 

6  800 

INACTIVE  1/1/63 

GROVER  10  M 

36* 

0« 

MELD 

*0  31 

10*  24 

5090 

ftP 

6P 

MRS  DORIS  A  MCGEHEE 

GUFFEY  10  SE 

3636 

0 

FREMONT 

i 

38  *1 

105  23 

8200 

4P 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNNISON 

3662 

GUNNISON 

3 

38  32 

106  36 

766* 

5P 

5  P 

CITY  OF  GUNNISON 

HAMILTON 

3738 

0< 

MOFFAT 

3 

*0  22 

107  37 

6230 

6A 

HRS  ETHAL  M  JORDAN 

MARTSEL 

38U 

0*<  PARK 

*i  39  02 

103  46 

8866 

6P 

INACTIVE  6/1/66 

STATION 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

is 


HASMELL 

HAWTHORNE 

HAYOEN 

HERHIT  7  ESE 
HOEHNE  2  SM 
HOLLY 
HOLYOKE 

HOT   SULPHUR  SPRS  2  SM 

MOYT 

HUGO 


KIOWA 
4  BOULDER 
ROUTT 
MINERAL 
LAS  ANIMAS 
PROWERS 

0  3  PHILLIPS 

02l  GRAND 

1! 


01 


.INCOLN 


|  IDAHO  SPRINGS 

1DAL1 A 
|  IGMACIO  1  N 

INDEPENDENCE  PA 

JOES 

JOHN  MARTIN  DAM 
JONES  PASS  2  E 
JULESBuRG 
KAR VAL 
KASSLER 


SSE 


KAUFFMAN  4 
KIM  13  NNE 
KIOWA  1  W 
KIOMA  5  SE 
KIOMA  •  SM 
KIOMA  5  S 
KIT  CARSON 
KREMMLING 
KUTCH 
LA  JUNTA 


LAKE  CITY 
LAKE  GEORGE   8  SM 
LAKE  MORAINE 
LAKEWOOO 
LAMAR 


SSE 


LAS  i 


IIMAS 


4250'  02  LA  PLATA 

270  02  P|TK[N 
4)80.  0)  YUMA 
18  01  BENT 
1 7  04  CLEAR  CREEK 
*13  0*  SEDGWICK 
LINCOLN 

I  **52|  0*1  JEFFERSON 

I  0*  WELD 
i  01,  LAS  ANIMAS 
.  0*J  ELBERT 
*S8*  0*  ELBERT 

>  0*1  ELBERT 
0*1  ELBERT 

i  01  CHEYENNE 
.  02'  GRAND 

>  01  LINCOLN 
♦720  01  OTERO 

HINSDALE 
7*2,  0*i  PARK 

!  EL  PASO 
>  JEFFERSON 
*770|  Ol!  PROWERS 


LA  VETA 
LEAOVI LLE 
LEADVILLE  10 
LEROY  7  MSW 


%M4 


I  mon  ; 

I  HON 


SSW 


LITTLE  DOLORES  5  NE 
.  LITTLE  MILLS 

LONGHONT  2  ESE 

LOMGHONT  6  NH 
!  LONGS  PEAK 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 
:  HANASSA 


MARVINE 
MAYBELL 
.  MEEKER 
MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONARCH  PASS 
HOME  VISTA 
I  HONTE  VISTA  REFUGE 

MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MORRISON  1  SM 
HULE  SHOE  LODGE   1  SSE 
j  NEM  RAYMER 
NORTHDALE 


LAKE 


NOB  Tl 
NORWOOD 
j  NUNN 
1  ORDMAY 

OTIS  11  NE 

OURAY 
1  PAGOSA  SPRINGS 

PALISADE 
j  PALISADE  LAKES  6  SSE 

pal  H[ f  LAKE 
i  PAOL1 
]  PAONIA 
i  PARADOX 
j  PARKER  9  E 

PARSHALL  10  SSE 
,  PENROSE  3  NNW 
I  PITKIN 
I  PLACERV1LLE 

PLATORO  DAM  1  w 

PLEASANT  V1EM  2  M 

POWDERHORN 
I  PUEBLO  MB  AIRPORT 
I  PUEBLO  CITY  RESERVOIR  I 

PUEBLO  KCSJ-TV 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 
i  PYRAMID 

RABBIT  EARS  PASS  6  MSW  1 
!  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 
|  RICO 

RIFLE 

RIO  GRANDE  RESERVOIR  , 
1  RIVER  SPRINGS  RS 
ROCKY  FORD  2  ESE 


I  SANTA  MARIA  RESERVOIR 

SARGENTS 

SEDAL1A  *  SSE 
i  SEDGMICK  9  S 

I  SE I  BERT 

SHOSHONE 

SILVER  LAKE 
I  SILVER  LAKES  TROUT  CLB 
1  SILVERTON 
j  SIHLA 
:  SPICER 

SPRINGFIELD 
I  SPRINGFIELD  7  WSM 

1  SPRINGFIELD  B  S 
SOUAM  MOUNTAIN 
STEAMBOAT  SPRINGS 

1  STERLING 
STONI NGTON 

.  STRATTON  3  NE 

I  SUGAR  LOAF  RESERVOIR 


SEN 


E2UMA 


4943  03,  LOGAN 

5001    Olj  PUEBLO 
01'  ELBERT 

01  LINCOLN 
6041   02  MESA 

50*8  02  R 10  BLANCO 

04  BOULDER 
121  0*.  BOULDER 

*li  04j  LARIMER 
5180  02  SAGUACHE 
5322  05,  CONEJOS 

;  02  MONTEZUMA 

5352  01  I 

.-OB  02 

■  02  I 

>4B4  021  RIO  BLANCO 

5507  02  I 

553]  02  ml,*T| 

-  01  CMAFI 

706  05  RIO  GRANDE 

711  05  RIO  GRANDE 

717  02  HONTROSE 
57221  02  MONTROSE 

>  0*  JEFFERSON 
1  01  HUERFANO 

0*  MELD 

02  DOLORES 

01  LAS  AN I HAS 

02  SAN  MIGUEL 
04-  MELD 

01  CROWLEY 

6192  0)'  WASHINGTON 
6203  02  OURAY 
6258  02  ARCHULETA 
6266  02  MESA 

02  HINSDALE 
01  EL  PASO 

6299  03;  PHILLIPS 
6306  02  DELTA 

>  02  MONTROSE 
6326j  0*1  ELBERT 

63*2|  02  GRAND 

01  FREMONT 
65131  02  GUNNISON 

02  SAN  MIGUEL 
63601  OS  CONEJOS 

02  MONTEZUMA 
02'  GUNNISON 
67*0  01  PUEBLO 
*3  01  PUEBLO 
758  01 

m3j  01  PUEBLO 
1797  02  ROUTT 
02  ROUTT 
1B32|  02  RIO  BLANCO 
925  0*1  LARIMER 
)17|  021  DOLORES 
>31  02  GARFIELD 
)30  05i  HINSDALE 
39*1  OS  CONEJOS 
7167  Olj  OTERO 

7287  01  EL  PASO 

73091  01  EL  PASO 

7)13]  01  PUEBLO 

7337  03  SAGUACHE 

737ol  01  CHAFFEE 

I  05  COSTILLA 

05  MINERAL 
'  02  SAGUACHE 
.  0*  DOUGLAS 
i  0*  SEDGMICK 

7519  03  KIT  CARSON 

73S7  03  LINCOLN 

761B  02  GARFIELD 

I  r.  BOULDER 

i  03  CONEJOS 

76561  02  SAN  JUAN 

766*j  01  ELBERT 
78*8  Dti  JACKSON 

7862  01  BACA 

7866  01  BACA 


CREEK 


MJTVILLE 


7867  01  BACA 
7881   0*  CLCAI 
7936  02  ROUTT 
930|  0*1  LOGAN 
7992  01  BACA 
8008  0)i  KIT  CARSON 
906*1  01  LAKE 
8092  09  RIO  GRANDE 
615*  02  LA  PLATA 
8157  01  PUEBLO 


6923 
6337 
9001 


105  11 
103  51 
109  01 


0^       8092     5 P 


05  0*  i  9501 

06  32  I  9200 
OB  03  7322 

06  32  I  9887 
08  *8  j  6860 

07  06  I  8087 


8009 
93*0 
5216 
8237 
88*2 
5*00 
9495 
8562 


107  16  j 

106  16  I 

103  *2 

104  03 
104  59 

104  66  1 
106  09  ! 

106  00 

105  27  | 

107  I 

106  26 


6  770 
3-V39 
3801 


ARTHUR  F  BAILOR 
MRS  LAURA  E  CMESEBRO 
A  RAY  GC*£E 
MRS  MABEL  WRIGHT 
JIMMY  P.  VELTR I 
'  M  R  DAVIS 
F  B  FLANAGAN 
COLO  GAME  ♦  FISH  OEP 
MRS  BERTHA  W  MEYER 
BARBARA  L  MATT  IX 

MILLARD  6  HULMAN 
THEODORE  W  CLARK 
.  CONSOL  UTE  AGENCY 


-IN 


XES  I 


I  £  SNYDER 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
i BOARD  OF  MATER  COMM 
MUNICIPAL  PWR  PLANT 
EMANUEL  S  INNESS 
DENVER  WATER  COM 

MISS  THYRA  M  NELSON 
,  ROBERT  L  PLATT 
!  US  SOIL  CON  SERVICE 

CLOSED  6/30/66 
,        CLOSED  6/30/66 
CLOSED  6/10/66 
EDwIN  A.  LAFFERTY 


JAMES  I 

:  FED  AV 


IASSLEH 
ICKENP 


I    8500;    9P     8  a 
I  10269, 
|    9637     6P|  6P| 


7026  3P 

,  10099.  HP 
!  11000 


♦900,  6P 
5560  6P  6P 
3362  MID  MIO 
*37»|  ftpl 
61*8,  " 
•950, 
31*5 
8960 
10205 
7680 

7016 

7)4) 
5920 
6242 
7797 

7070[    9P|  9P| 
11342 
7667 

7675, 

S8301  SPj 
5830[    7A1  7*1 
6000. 
8890 

47B3  5P  5P 
66V3  5P  5P 
8800 

701  7 
5185 


COMH 


MRS  EMMA  I 
.  BOARD  OF  t 
Si  COLO  SPGS 

BOARD  OF  MATER  COMM 
|  CHAS  E  MC  PHERSON  JR 
|  LAS  ANIMAS  POWER  PLANT 

CHARLES  J  MAS1NTON 

RADIO  STATION  KBRR 
S,  U.  S.  WEATHER  BUREAU 
|  GILBERT  LINDSTROH 

MRS.  GINGER  MEAD 
S  G  PETERSON 
i       MRS.  KATHLEEN  BUTLER 
CHARLES  V  ECKHAN 
COLO  GAME  *  FISH 
GT  MEST  SUGAR  CO 
JOHN  L  NELSON 
S  U  S  HEATHER  BUREAU 
S  U  S  MEATHER  bureau 
t  CLETUS  M.  GILLELAND 

EDGAR  A  NOLAN D 
1  HANI TOU  SPRG^  HYDRO  PL 

GEORGE  EVENSON 
i     i  JOHN  P  MI ESE 

1  RICHARD  G  LYTTLE  JR 

HOWARD   I  DEARHAMER 

PARK  SUPERINTENDENT 
S  GEORGE  R.  HACKEEN 

MATER  ADMINISTRATION 

MONTE 


DEP 


REF 


colo  water  coi 
uncompahcre  v 
raymond  p  buci 
john  a  2ember 
k.d.thompson 

glen  c  coen 


HOARD 


LINUGflEN 
■CIS  J  COUGMLIN 
I  D  EDMONDS 


LEE  H  SCHNIEDER 
TED  S  CRAMFORD 
I  CHALMER  M  GARBER 
LOUIS  D  RUGGLES 

JONAS  A  RUSSELL 
BEAVER  PARK  CO 
ROBERT  A  RAV 
MRS  MARY  r  MC  CLUER 
i  U  S  BUR  RECLAMATION 


FREI 


5P  5P 

6pl  HID 
6Pj  6P 
5P  9P 
5P  5P 
5P  5P 


:lever 
w.  youmans 
EATHER  bureau 
WTR  CONT  BOARD 
INACTIVE  1/1/63 


PUEBLO  ARMY  OEPOT 
DAN  H.  KNOTT 
i  u  S  MEATHER  BUREAU 
l  TOWN  OF  RANGELY 
RAY  S.  SUTTON 
CHARLES  M  ENGEL 
HRS.    MARJORIE    L  IHI 
i  WILLIAM  L.   MC  KEE 


COLO  SPGS  WTR  WORKS 
MR   H   M  HASTY 
CLARENCE  R  ICKES 
CHAMBER  UF  COMMERCE 
MRS  NEA  G  GALLEGOS 
i  ALVIN   L  WINT2 
BERNARD  1RBY 
MRS  GWENDOLYN  N I CHOL 
LAYTON  d  munson 


FOSHA  : 
PU6L I C 


GORTON  JR 


LAKES  TROUT  CL 
CON  SERVICE 


U  S  FOREST  SERVICE 

FRANK  A.  SWANLUND 

R  MAYNE  LIGHT 
!  GT  MEST   SUGAR  CO 

MRS  ARHILDA  BURHENN 
'  ARTHUR  PAUTLER 
,  JOHN  SOD1C 
.!  U  S  WEATHER  BUREAU 

IVAN   A  AMBROSIER 

JOHN  M.  H[ZA 


-  120  - 


STATION  INDEX 


STATION 


TAYLOR  PARK 
TfLLURlDE 

TERCIO  *  nw 

MI  0*0 
TfiJXIOAO  FAA 
TROUT  LAKE 
TROT    i  SE 
TWIN 
TWIN 
TWO  BUTTCS  1  NW 

UR A VAN 

VALLCCITO  DAM 

VICTOR 

VONA 

HAbON   WHEEL    GAP    )  N 

HALOED 

WALSENBuRG  POWER  plai 
WATERDALE 
WESTCL1FFE 
WEST  MUOOT  RS 

WETHORE  2  S 
WMITf  «OCA 
WIGGINS  T  SW 
WILCOX  RANCH 
WINDSOR 

I  PARK 
WOLF  CREEK  PASS  1 
WOLF  CREEK  PASS  »  W 
WOOOLANO  PARK  S  NNH 
WRAY 


BSIJ   01  8A^A 


•  997  01  PUEBli 
901)  0*  WELD 
90*1  02  DELTA 


91BJ  02  MINERAL 
9210  0«-  TELLER 
924}  03  YUMA 


2  SB  *« 

2  ST  ST 

i  >t  <n 

I  ST  10 

II  ST  IS  \ 
2|  ST  SO 
l!  ST  01  I 
11  S«  OS  ] 
l|  St  OS  1 

1  ST  3*  i 

2  ST  22  | 
l!  SI  AS 


106  ST 

10T  49 

10>  03 

10*  29 


920* 
873* 

a  040 

*0»0 

3  7«6 

96B0 
3**0 
9170 
9300 
40TS 

SOI  3 
T4S0 

969S 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


6P  OP 

spi  SP 


TA  TA 

6P  4f 


«•       106  it 


1|  ST  ST 
4  40  23 

i  se  00 


1  3*  11 

1  ST  52 

4  40  09 


21  39  SA 

3  17  29 

2  ST  29 

•J  39  06 


103  12 

104  29 
107  31 


■  099 

4221i 
S200 
TMO 
•430 


z 

S  06  |    ASTSj    »p|  »pj 


10b  32 
103  03 
102  13 


4T23 
4T10 
3960 
4696 
905« 
10642 
9423 


7T60 
S373     3P  3 


3P  3P 

3P  SP 

3P  3P 

3P  3P 


3P  a* 

.1 


UNCOMPAHGRE  -  - 
MARRY  8  WRIGHT 
JUAN I T A  G  TORRES 


-  WEST  COLO  POWER  CO 
CECIL  SHANNON 
JOHN  M.  KELLY 
TWIN  LAKE  R  *  C  CO 
JOHN  P  NUTT 

UNION  CARBIDE  CORP 
!  U  S  BUR  RECLAMATION 
'  SO.  COLORADO  POWER  CO. 

RAY  L  FORD 

GEORGE  A  W1NT2 

D  M  DONOHOE 

wal SENauRG  UTILITIES 

P  M  BOOThROYD 

M  0  RANK  1 N 
J U  S  FOREST  SERVICE 


!L_L 


eoward  m  epple 
ralph  m  cl1ne 
gt  west  sugar  co 

h  l  MC  PETERS 
COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 
COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 
U  S  FOREST  SERVICE 

HARLAN  A  ZIOrt 


YELLOW  JACKET  1NW 


CLOSED  STATIONS 

C ASTONV ILLE  2  NNE 

EASTONVILLC  3  NW 
I  IASTOMV1LLE  A  WSW 

ELBERT  3  RW 
!  ELBERT  S  $C 

ELBERT  4  SSW 

ELBERT  *  SSE 

ELBERT  *  SW 
|  ELBERT  •  SW 
\  KIOWA  S  SE 

KIOWA   4  SW 


NEW  STATION 
NTERO  JUNCTION  3  NNE 


COUNTY 


2494>  04.  EL  PASO 
2497  04  EL  PASO 
2301  04  EL  PASO 
2393-  04  ELBERT 
2397  04  ELBERT 
2396  04  ELBERT 

2600  06  ELBERT 

2601  04  ELBERT 
2*03  04  ELBERT 
44B4  04  ELBERT 


023«  04  PARK 


>  40  07     102  44 


4  39  03 
4,  39  0* 
4  39  02 
4  39  IS 
*  39  12 
*■  39  10 


104  33 
10*  3* 

104  40 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ifil! 


7B92 

6B36 

4120 


6*37 

6730 
T2/0 
T210 
6923 

T2*0 


6P  6P 
TP  TP 
4P  4P 


FLOYD  M. MOM T GOME R * 
MR  CHARLES  U  WOOD 
YUMA  POLICE  DEPT 


ED  »/30/*» 
/ 30/** 
/ 3D'** 

ED  »/>0/** 
ED  6/30/** 
<  6/30/** 

>  6/30/66 
i  6/30/** 
CD  6/30/6* 
/SO/** 


DRAINAGE  CODE:     1  -  ARKANSAS  2-COLORADO  3-KANSAS  4- PLATTE  S-RIO  GRANDE 


REFERENCE  NOTES 


y  Weather  Bureau  Office 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional 
are  the  turns  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatu 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


>  observation  times  In  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  obaervera  take  the 
e  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  ar< 
'Dally  Temperature"  l*ble,  "Evaporation  and  Wind"  tabic,  and  snowfal'  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Cround"  table,  when  published. 


observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
at  5:00  a.m..  M.S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Preclpita- 
are  for  the  24  hours  ending  a 


EVAPORATION  i 


a  of  temperature  of  u 


Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  a 
In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


1  Wind"  table.    Max  a 


e  of  observation. 
Aln  in  "Evaporation  ■ 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  < 
nsequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  resi 


"Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  < 


NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES;  Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  mi 
SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publlcall 
IH  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  tab 
No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  en1 
9     And  alao  on  an  earlier  date  or  dates. 
**     Highest  observed  one  minute  winds  peed.    This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure 

•    Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  la  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using 


I  direction  from  the  post  office, 
ceding  June  data  will  be  carrli 


j  Snow  on  Ground"  table,  and  t 


5  than  10  days 


r  equivalent  t 


i  10  inches  of  n 


Ulally  a 


R    Amounts  from  recording  gage.  (These 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

AR     This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purpose 
"Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  In 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  meaaurements,  made  at  Irregular  Intervals  will  be  published  late: 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

i  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference 


i  missing.    See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  dally  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
but  may  vary  slightly  from  the  Amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 


snowfall  and/or  enow  on  ground  In  that  month. 

"Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 


i  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  In  the  Indei 


foi  I 


I  listed  In  the  tables,  wei 


singe 


a  be  Included  In  this  1 


l  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CL1MATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  i 
Lhe  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure, 
information  for  regular  Weather  Bureau  atattons  may  be  found  In  the  latest  annus 
the  address  shown  above. 


■  through  195S  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  SO  cent*.  Similar 
■  of  Local  Climatologlcal  Data,  price  19  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documeni 


Subscription  Price  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.  «2.  SO  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  shwUd  be  mad,  payable  to  the  Supe  rtnlendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  ".ssnlngton.  D.  C.  30402.  
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ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

82.3  m 

56. 7M 

69, 5M 

92 

9 

48 

23 

24 

4 

0 

0 

0 

3.12 

.85 

30 

.0 

0 

9 

3 

0 

BUENA  VISTA 

81.6M 

43.7M 

62.7M 

.6 

90 

1 

36 

13 

76 

1 

0 

0 

0 

1.58 

.21 

.40 

19 

.0 

c 

5 

0 

0 

CANON  CITY 

83.1 

57.4 

70.3 

-  4.0 

92 

1 

42 

22 

20 

5 

0 

0 

0 

2.72 

.95 

1.03 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

79.2 

54.3 

66.8 

-  2.4 

92 

14 

47 

22 

33 

2 

0 

0 

0 

2.00 

-  .16 

.41 

22 

.0 

0 

7 

0 

0 

DELHI 

86.  7 

56.4 

71.6 

98 

1 

50 

29. 

7 

12 

0 

g 

0 

5.18 

2.42 

22 

,0 

0 

6 

4 

2 

EADS 

84.7 

56.2 

70.5 

97 

17 

48 

26. 

10 

7 

0 

0 

0 

1.66 

-  .34 

.80 

8 

.0 

0 

3 

2 

0 

EvERSOLU  RANCH 

M 

59. 8m 

M 

99 

1  7* 

50 

23 

0 

0 

0 

1.49 

,42 

1  3 

.0 

c 

5 

0 

0 

FORDER  6  S 

84. OM 

55.7 

69. 9M 

97 

27. 

45 

26 

17 

6 

0 

0 

0 

3.49 

1,92 

4 

.0 

0 

5 

2 

1 

HOLLY 

87.1 

56.4 

71.8 

99 

1 

48 

26 

14 

12 

0 

0 

0 

2.23 

,  72 

8 

.0 

0 

4 

2 

0 

JOHN  MARTIN  DAM 

89.6 

59.3 

74.5 

101 

1 

49 

25 

2 

20 

0 

0 

0 

3.56 

1.47 

21. 

.0 

0 

4 

2 

2 

KIT  CARSON 

88.2 

56.4 

72.3 

99 

17 

45 

26 

7 

15 

0 

a 

0 

1.81 

1.23 

4 

.0 

c 

3 

1 

1 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

86.9 

58.9 

72.9 

97 

16* 

50 

24 

2 

14 

0 

0 

0 

.  79 

•  37 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

LAMAR 

86.  1 

59.3 

72.7 

-  4,7 

97 

17 

52 

25 

t 

12 

0 

0 

0 

4.97 

2.90 

1.51 

12 

.0 

0 

5 

3 

3 

las  animas 

89.4 

58.8 

74.1 

-  3.1 

100 

15 

49 

25 

0 

16 

0 

'1 

0 

1,52 

•  1  8 

.72 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

LA  VETA 

81.2 

47.6 

64.4 

90 

4. 

38 

30 

64 

2 

0 

0 

0 

2.32 

.75 

12 

.0 

0 

4 

3 

0 

LEADVILLE 

70.0 

39.2 

54.6 

-  1,0 

76 

26* 

31 

24 

317 

0 

0 

3 

0 

2.35 

.24 

.89 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

LIMON   10  SSW 

82.4 

53.3 

67.9 

-  2.6 

9? 

1  7 

43 

24 

35 

6 

0 

0 

0 

2.23 

-  .02 

.88 

.0 

0 

5 

2 

0 

LIMON 

81.5 

52.6 

67.  1 

92 

14 

44 

26 

29 

3 

0 

0 

0 

3.39 

1.29 

20 

.0 

0 

7 

2 

1 

NORTH  LAKE 

71.9 

41.3 

56.6 

77 

27. 

32 

10 

252 

0 

0 

1 

a 

4.10 

1.12 

.76 

31 

.0 

0 

11 

3 

0 

PALMER  LAKE 

76.4 

50.4 

63.4 

85 

18. 

42 

23 

79 

0 

0 

0 

0 

.57 

.14 

5 

.0 

0 

? 

0 

0 

PUEBLO  wB  AIRPORT  //R 

86.5 

58.8 

72.7 

-  1.9 

97 

17 

48 

24 

4 

1  2 

0 

0 

0 

1 .  34 

•  5  1 

1 . 1 1 

1 

.0 

0 

1 

1 

1 

ROCKY  FORD  2  ESE 

89.8 

56.0 

72.9 

-  2.0 

97 

16. 

47 

25 

3 

18 

0 

3 

0 

.95 

-  .75 

.33 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

RUSH  2  NNE 

82.2 

51.5 

66.9 

94 

14 

46 

30. 

37 

4 

0 

3 

0 

1.81 

-  .58 

.68 

3 

.0 

c 

3 

1 

0 

RUXTON  PARK 

67.5 

38.5 

53.0 

77 

1 

29 

25 

365 

0 

0 

2 

0 

3.36 

.69 

7 

.0 

0 

9 

2 

0 

RYE 

66.9 

48.6 

57,8 

75 

1 

40 

14 

217 

0 

0 

0 

7.79 

4.00 

1 

.0 

0 

10 

2 

2 

SALIDA 

80.9 

45.5 

63.2 

88 

1 

38 

25 

67 

0 

0 

0 

0 

1.16 

.31 

.44 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

83.4 

57.5 

70.5 

95 

17 

49 

23 

12 

4 

0 

0 

0 

1.67 

1.12 

20 

.0 

c 

5 

1 

1 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

68.4 

40.4 

54,4 

75 

16 

31 

28 

32J 

0 

0 

1 

0 

2.10 

.46 

12 

.0 

c 

8 

0 

0 

TACONY   10  SE 

85.0 

56.0 

70.5 

99 

14 

46 

25* 

14 

9 

0 

0 

0 

1.62 

.42 

4 

.0 

0 

6 

0 

0 

TRINIDAD 

81.3 

56.3 

68.8 

88 

27. 

48 

25 

14 

0 

0 

0 

0 

2.51 

.42 

24 

.0 

0 

9 

0 

0 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

83.8 

57.0 

70.4 

93 

16 

49 

25 

6 

4 

0 

0 

0 

3.02 

1  .28 

1 

.0 

0 

6 

2 

1 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

Two  BUTTES  1  NW 

87, 4M 

58.  1M 

72. 8M 

95 

16 

53 

22 

4 

0 

0 

0 

.0 

0 

VICTOR 

68.7 

45.6 

57.2 

74 

12* 

39 

22* 

237 

0 

0 

0 

0 

2.55 

.80 

6 

.0 

o 

P 

1 

0 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

83.1 

53.6 

68.4 

9* 

1 

46 

13 

16 

3 

0 

0 

0 

3.67 

1  .58 

22 

.0 

o 

6 

4 

1 

WESTCL iffe 

78.  4M 

45. 4M 

61.9M 

84 

lie 

36 

26* 

95 

0 

0 

0 

0 

7,69 

3.66 

2 

.0 

o 

8 

2 

2 

WETM0RE  2  S 

80.8 

52.2 

66.5 

89 

30e 

45 

21» 

33 

0 

0 

0 

0 

3.96 

1.95 

I 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

66.9 

-  2,g 

2.76 

.66 

.0 

•       •  » 

Colorado  drainage 

BASIN  02 

AlTENBERN 

86.6 

48.5 

67,6 

93 

1 

36 

22 

22 

11 

0 

0 

0 

1.16 

.34 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

ASPEN 

78.7 

41.3 

60.0 

86 

16 

29 

22 

149 

0 

0 

1 

0 

1.75 

.47 

4 

.0 

o 

4 

0 

0 

BASALT 

85.3 

45,  4M 

65.4M 

97 

17 

34 

22 

50 

3 

0 

0 

0 

1.89 

.9  1 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

BERTHOUD  PASS 

61 .5 

37,4 

49.5 

70 

17 

29 

24 

475 

0 

0 

4 

0 

2.54 

.82 

4 

T 

; 

6 

2 

0 

Bond 

84.4 

45,6 

65,0 

91 

1  7 

31 

22 

39 

4 

0 

1 

0 

1.17 

.42 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

BROWNS  PARK  REFUGE 

86. 9M 

42. 7M 

64.8M 

94 

17 

27 

22 

49 

6 

0 

0 

.40 

.17 

12 

.0 

o 

1 

0 

0 

CEDAREDGE 

85.5 

53.9 

69,7 

,  1 

92 

16 

41 

22 

11 

3 

0 

0 

0 

.53 

-  .79 

.27 

31 

.0 

o 

2 

0 

0 

CIMARRON 

85.3 

41,2 

63,3 

90 

1 

30 

28* 

76 

1 

0 

5 

0 

.61 

.  39 

2 

.0 

o 

2 

0 

0 

CLIMAX  2  NW 

62.2 

37,5 

49,9 

67 

16 

31 

22« 

461 

0 

0 

4 

0 

1.87 

.41 

12 

.0 

o 

5 

o 

0 

COCHETOPA  CREEK 

79,0 

37,4 

58,2 

84 

19. 

28 

22 

206 

0 

0 

3 

0 

.90 

.35 

3 

.0 

0 

5 

0 

0 

COLLBRAN  i  w 

87.2 

50.4 

68.8 

1.6 

97 

18 

35 

30* 

31 

9 

0 

a 

0 

1.28 

-  .13 

.39 

19 

.0 

0 

9 

0 

0 

COLORADO  NAT  MON 

90.4 

60.8 

75.6 

96 

12 

51 

31 

1 

20 

0 

0 

0 

.61 

.22 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

CORTE2 

88,2 

52.8 

70.5 

.9 

94 

1 

44 

28 

14 

0 

a 

0 

.84 

-  .67 

•  1  6 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

Craig 

82,4 

47.2 

64.8 

91 

16 

35 

28 

45 

2 

0 

0 

0 

,81 

.  34 

3 

,0 

0 

4 

0 

0 

CRESTED  BUTTE 

76,2 

39,4 

57,8 

.9 

80 

25. 

29 

22 

220 

0 

0 

3 

0 

1.75 

-  .52 

.50 

2 

.0 

0 

5 

1 

0 

DELTA   1  E 

90.6 

53.4 

72.0 

-  .3 

97 

1  1 

41 

22 

5 

21 

0 

0 

0 

.46 

-  .67 

.24 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

DILLON  I  E 

73.2 

34.4 

53.8 

.1 

81 

16 

25 

29- 

342 

0 

0 

9 

0 

2.32 

.69 

.62 

18 

.0 

0 

6 

1 

0 

OINOSAUR  NATL  MONUMENT 

85,8 

49,  7 

67.8 

92 

18* 

41 

21 

15 

5 

0 

0 

0 

.75 

.36 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

OURANGO 

85.7 

48.5 

67.1 

l.l 

94 

1 

40 

29. 

17 

4 

0 

0 

0 

3.44 

1.08 

.81 

3 

.0 

0 

7 

3 

0 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

84.3 

43.3 

63.8 

92 

16 

30 

22 

67 

4 

0 

2 

0 

.92 

.29 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  LEWIS 

80.  1M 

47.  3M 

6  3.7M 

1.8 

86 

2. 

40 

24 

63 

0 

0 

0 

0 

1.14 

-  1.00 

.45 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

FRASER 

72.1 

29.4 

50.8 

-  2.2 

79 

18. 

18 

28- 

433 

0 

0 

22 

0 

1.40 

-  .14 

.44 

20 

.0 

0 

6 

0 

0 

FRUITA 

91.5 

52.6 

72.1 

-  1.2 

97 

17. 

40 

29 

24 

0 

0 

0 

.23 

-  .79 

.11 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

GATEWAY  1  SW 

92.8 

59. 6M 

76. 2M 

100 

17 

41 

21 

2 

25 

0 

0 

0 

.98 

.62 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

GRAND  JUNCTION  WB  AP  //R 

91  .9 

62.1 

77.0 

1.5 

100 

9 

52 

22 

2 

24 

0 

0 

0 

.52 

-  .55 

.43 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  4  ESE 

90.9 

61.4 

76.2 

96 

17. 

51 

21 

D 

23 

0 

0 

0 

1.27 

.57 

31 

.0 

0 

i 

1 

0 

GRAND  LAKE   1  NW 

72.6 

36.4 

54.5 

78 

1  7. 

27 

28. 

319 

0 

0 

9 

0 

2.22 

.71 

4 

.0 

0 

6 

1 

0 

GRAND  LAKE   6  SSw 

73.2 

40.4 

56.8 

79 

16. 

30 

25. 

246 

0 

0 

3 

0 

1.48 

.54 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

GRAND  VALLEY 

92.6 

56.3 

74.5 

99 

18. 

48 

29. 

2 

26 

0 

0 

0 

1.04 

.46 

20 

.0 

0 

* 

0 

0 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

74.2 

43.1 

61.2 

84 

27. 

32 

22 

121 

0 

0 

I 

0 

1.14 

.46 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

GUNNISON 

78.8 

39.2 

59.0 

-  1.6 

84 

17. 

29 

28 

181 

0 

0 

4 

0 

1.16 

-  .30 

.32 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

mAYDEn 

82.0 

45.5 

63.8 

92 

6 

34 

28 

66 

2 

0 

0 

0 

1.93 

.74 

.80 

4 

.0 

0 

6 

1 

0 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

79.1 

39.4 

59.3 

89 

7 

28 

22 

172 

0 

0 

4 

0 

.66 

.24 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

IGNACIO  1  N 

85. 9M 

43. 3M 

64,  6M 

-  2.2 

93 

2. 

35 

29 

48 

4 

0 

0 

0 

1.25 

-  .52 

.35 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

See  Relerenco  Notes  Following  Station  Index 
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COLORADO 
AUGUST  1966 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minim 

Avorage 

Si 

!§ 

Highest 

S 

a 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

(  . 

sl 

St 
s  I 

s  I 
''A  i 

KREMML I NG 

82.  1M 

36. 9M 

59. 6M 

90 

16 

22 

22 

165 

1 

a 

1  ] 

0 

1.03 

.33 

1 

.0 

0 

6 

C 

0 

LAKE  CITY 

76.3 

43.5 

59.9 

81 

l  y  + 

31 

152 

I 

0 

1 

0 

1.88 

.60 

1 

.0 

0 

6 

1 

0 

LITTLE  HILLS 

85.5 

40.1 

62.8 

93 

26. 

24 

22 

8a 

6 

0 

5 

0 

.66 

.20 

3 

.0 

0 

a 

C 

0 

MAPU  f  MF 

79.4 

42.4 

60.9 

66 

16 

33 

21 

122 

n 

1.14 

.37 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

MAYBELL 

83.1 

44.5 

63.8 

89 

16 

33 

28. 

62 

0 

0 

0 

0 

1.27 

.86 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

MEEKER 

84.0 

45.6 

64.8 

91 

16 

35 

29. 

42 

1 

0 

0 

0 

1.10 

.30 

4 

.0 

0 

6 

0 

0 

MEREDITH 

79.4 

38.8 

59.1 

90 

18 

26 

183 

1 

0 

5 

0 

3.36 

.80 

4 

.0 

0 

7 

- 

0 

MFSA  VERDE  NAT  PARK 

86.4 

55.2 

70.8 

.0 

91 

16. 

41 

31 

8 

8 

0 

0 

.96 

-  1.05 

.37 

3 

.0 

0 

3 

c 

0 

MONTROSE  NO  2 

86.4 

53.5 

70.0 

.8 

92 

2 

45 

22 

8 

.60 

-  .45 

.30 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

NORTHDALE 

85.  9 

49.5 

67.7 

1.5 

91 

6 

39 

22 

12 

<. 

0 

1 

0 

.70 

-  .60 

.20 

2 

.0 

0 

? 

0 

0 

NORWOOD 

82.  1 

47.6 

64.3 

88 

18. 

40 

22 

40 

( 

0 

0 

0 

1.55 

-  .58 

.40 

30 

.0 

0 

8 

0 

0 

OURAY 

77.1 

50.5 

63.8 

83 

1 8 

41 

2  2 

53 

0 

0 

0 

2.35 

.55 

20 

.0 

0 

6 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

81.5 

44.3 

62.9 

88 

7. 

36 

28 

85 

0 

c 

0 

0 

1.92 

.42 

2 

.0 

0 

8 

0 

DAI  T  <;AHF 

93.6 

63.4 

78.5 

100 

12 

56 

31* 

0 

25 

.55 

-  .41 

.30 

4 

.0 

0 

2 

0 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

76.0 

38.2 

57.1 

84 

7. 

31 

28 

238 

0 

3 

3 

0 

2.07 

.55 

20 

.0 

0 

4 

0 

PAONIA 

86.8 

53.9 

70.4 

92 

17. 

45 

22 

5 

9 

0 

0 

0 

1.22 

.63 

4 

.0 

0 

0 

PARADOX 

90.4 

51.9 

71.2 

96 

13* 

38 

7 

21 

0 

0 

0 

.66 

.55 

3 

.0 

0 

2 

0 

PITKIN 

75.2 

34.2 

54.7 

82 

1 

27 

28 

311 

0 

0 

15 

0 

1.05 

-  .77 

.30 

19. 

.0 

0 

•> 

0 

powDErhOrn 

66.5 

33.9 

50.2 

78 

29. 

24 

22 

452 

r 

17 

1.02 

.50 

20 

.0 

0 

0 

RAN6ELY 

90.0 

47.9 

69.0 

98 

19 

37 

21 

16 

19 

0 

0 

0 

.73 

.63 

3 

.0 

0 

1 

0 

RICO 

75.3 

40.4 

57.9 

83 

18 

32 

28 

217 

C 

0 

1 

0 

2.74 

-  .06 

.80 

30 

.0 

0 

0 

RIFLE 

88.8 

49.  1 

69.0 

95 

1 6 

37 

28* 

12 

18 

0 

0 

0 

.47 

-  .73 

.17 

12 

.0 

0 

0 

SILVERTON 

73.6 

36.7 

55.2 

1.1 

81 

19 

28 

28 

29b 

0 

0 

7 

0 

2.30 

-  .52 

.48 

30 

.0 

0 

9 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

79.5 

38.1 

58.8 

-  1.8 

89 

18. 

25 

22 

188 

2.47 

.98 

1.06 

4 

.0 

0 

■5 

1 

TAYLOR  PARK 

70.4 

37.7 

54.  1 

77 

1 

32 

26* 

334 

0 

0 

3 

0 

1.25 

.50 

3 

.0 

0 

5 

0 

TELLUR IDE 

76.3 

39.7 

58.0 

.9 

84 

18 

3" 

28 

210 

0 

0 

2 

0 

2.32 

-  .61 

.39 

3 

.0 

0 

6 

0 

URAVAN 

93. 8M 

58. 5M 

76. 2M 

99 

49 

0 

0 

0 

0 

1.62 

1.25 

31 

.0 

0 

? 

1 

VALLEC I  TO  DAM  // 

79.3 

44.9 

62.1 

87 

7 

39 

29. 

89 

0 

0 

0 

0 

2.37 

.52 

12 

.0 

0 

6 

0 

YAMPA 

75.8 

41.9 

58.9 

83 

26 

31 

22 

183 

1.30 

.37 

31 

.c 

0 

6 

0 

0 

YELLOW  JACKET  1NW 

8. 

31 

1 2 

0 

a 

0 

0 

1.26 

.  5C 

c 

4 

1 

0 

division 

63.8 

.  7 

1.35 

-  .34 

T 

*     «  « 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

82.9 

65.4 

69.2 

94 

26  ♦ 

44 

2  2 

36 

9 

0 

0 

0 

2.68 

.69 

9 

.0 

0 

6 

2 

0 

BONNY  DAM 

64.5 

56.2 

70.4 

97 

18 

46 

23* 

24 

9 

0 

0 

0 

1.94 

.87 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

Burl  I ngton 

83.7 

57.0 

70.4 

-  3.4 

96 

17 

46 

19 

17 

5 

1.81 

-  .42 

.85 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

CHEYENNE  WELLS 

83.8 

53.5 

68.7 

-  5.9 

97 

17 

46 

21 

15 

4 

0 

0 

0 

.40 

-  2.15 

.31 

e 

.0 

0 

1 

0 

0 

FLAGLER  2  NW 

52.8 

6  . 

17 

13 

10 

0 

0 

0 

.64 

.22 

8 

' 

c 

4 

0 

HOLYOKE 

84,7 

54.3 

69.6 

96 

26 

4l 

22 

25 

11 

0 

0 

0 

3.06 

1.06 

1.31 

9 

.0 

0 

6 

2 

1 

5TRATTON  3  NE 

83.  6M 

58. 5M 

M  .  1M 

98 

17 

50 

22 

14 

0 

0 

0 

2.80 

1.00 

4 

.0 

0 

6 

2 

1 

WRAY 

85.9 

56.7 

71.3 

-  2.6 

97 

14 

44 

22 

15 

4.33 

2.11 

1.69 

20 

.0 

0 

6 

3 

2 

YUMA 

85.8 

55.5 

70.7 

97 

14 

45 

22* 

23 

12 

0 

0 

0 

2.08 

.13 

.75 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

70.1 

-  3.4 

2.19 

.03 

.0 

ft       ft  ft 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

72. 4M 

41. OM 

56.  7M 

80 

15. 

31 

24 

250 

0 

0 

1 

0 

1.70 

.35 

.0 

0 

8 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

74.1 

37.5 

55.  B 

79 

27 

276 

0 

0 

7 

0 

1.50 

.50 

3 

.0 

0 

5 

1 

0 

bailey 

78.6 

43.0 

60.8 

88 

14 

35 

26 

129 

0 

0 

0 

0 

1.49 

.59 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

BOULDER 

85.2 

57.9 

71.6 

-  .5 

96 

16 

46 

22 

7 

7 

0 

0 

0 

.75 

-  .89 

.24 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

BR IGGSDALE 

90.  8M 

49. 1M 

70. OM 

98 

10. 

39 

15 

7 

0 

0 

0 

2.61 

2.01 

31 

.0 

0 

3 

1 

1 

BYERS 

85.2 

53.0 

69.1 

-  3.1 

96 

14 

44 

24 

18 

11 

0 

0 

0 

2.11 

.62 

.42 

12. 

.0 

0 

7 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

69.5 

44.6 

57.1 

79 

35 

24 

219 

'- 

0 

0 

0 

1.7a 

.66 

1 

.0 

0 

6 

2 

0 

CASTLE  ROCK 

81.9 

49.9 

65.9 

)1 

16 

41 

25* 

31 

2 

0 

0 

0 

.98 

.32 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

CHEESMAN 

81.5 

47.3 

64.4 

-  1.4 

90 

26 

40 

25* 

42 

1  .66 

-  .40 

.37 

4 

.0 

0 

7 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

87.  IM 

52.4  : 

69.  8M 

97 

30 

45 

25* 

3 

0 

o 

0 

1.10 

.29 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

DENVER  WB  AIRPORT  //R 

84.9 

56.7 

70.8 

-  .7 

96 

1  1 

50 

25 

9 

10 

0 

1 

0 

2.06 

.78 

.64 

18 

.0 

0 

5 

1 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

83.0 

60.5 

71.8 

■  1.3 

94 

51 

13 

7 

0 

0 

0 

.40 

-  .69 

.14 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELBERT 

78.5 

47.2 

62.9 

39 

16 

39 

25* 

38 

0 

0 

0 

0 

.89 

.47 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

ESTES  Park 

75.6 

43.2 

59.4  ' 

-  1.5 

33 

26 

31 

2-* 

174 

0 

1 

0 

1.68 

-  .18 

.56 

1 

.0 

0 

7 

1 

0 

EVERGREEN 

78.7 

44.8 

61.8 

ae 

17. 

34 

25 

101 

0 

0 

0 

0 

1.88 

.44 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

FAIRPlAY  NO.  2 

FORT  COLLINS 

82.2 

53.3 

67.8 

1.4 

93 

42 

2  1 

5 

0 

0 

0 

.63 

-  .90 

.13 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

FCRT  LUPTON   1  N 

85.6 

50.2 

67.9 

96 

16 

40 

25 

'- 1 

a 

0 

Q 

0 

.37 

-  .68 

.20 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  MORGAN 

85.5 

55.0 

70.3 

-  1.7 

99 

1 

48 

26* 

16 

1  3 

0 

0 

0 

2.28 

.90 

.65 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

GEORGETOWN 

76.2 

48.3 

62.3 

85 

16 

38 

21 

91 

C 

0 

0 

0 

2.68 

.92 

1 

.0 

0 

1 

0 

GRANT 

73.8 

40.9 

67.4 

80 

26 

33 

21 

22) 

0 

0 

0 

0 

1.56 

.40 

2 

.0 

0 

6 

0 

0 

GREELEY 

85.8 

54.5 

70.2 

99 

47 

22 

'-i 

11 

0 

0 

0 

1.29 

.48 

.44 

31 

.0 

0 

5 

0 

0 

GROVER  10  w 

85.2 

52.5 

68.9 

-  1.2 

97 

16 

39 

22 

2  r 

1  ? 

0 

0 

0 

1.30 

-  .21 

.48 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

76.2 

46.0 

61.1 

-  .5 

87 

16 

39 

22* 

123 

0 

0 

0 

0 

2.87 

.73 

.84 

1 

.0 

0 

7 

2 

0 

JONES  PASS  2  E 

65.1 

35.  1 

50.1 

71 

16 

28 

24 

456 

0 

0 

9 

0 

2.15 

.68 

4 

T 

0 

7 

1 

0 

JULESBURG 

83. 8M 

55.  1M 

69. 5M 

-  5.0 

95 

27 

42 

24 

23 

11 

3 

0 

0 

1.94 

.01 

.70 

9 

.0 

0 

5 

2 

0 

KASSLER 

84.7 

56.7 

70.7 

-  2.0 

95 

16 

46 

24 

10 

e 

0 

0 

0 

1.09 

-  .39 

.27 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

KAUFFMAN  *  SSE 

83.5 

50.5 

67.0 

96 

1 

38 

22 

41 

^ 

J 

0 

0 

2.07 

.90 

20 

.0 

0 

7 

1 

0 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

73.1 

43.5 

58.3 

79 

1  1 

36 

21 

199 

0 

0 

0 

0 

3.09 

.83 

20 

.0 

0 

7 

2 

0 

LAKEWOOD 

82.5 

54.8 

68.7 

-  3.3 

9U 

1  1 

46 

26 

L4 

1 

0 

1 

0 

.80 

-  .52 

.26 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

LONGMONT  2  ESE 

85.5 

52.5 

69.0 

-  1.2 

97 

17 

44 

26 

21 

K 

0 

0 

0 

.47 

-  .41 

.21 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


COLORADO 
AUGUST  1966 


SUttoa 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

,3 

ii 

Highest 

Date 

- 

a 

• 

Q 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

o 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

e 

Q 

Snow.  Sloel 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

o 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

r ; 

s  t 

i  i 

hi 

.1 

NEW  RAYMER 

84.5 

52.8 

68.7 

95 

16 

42 

24 

26 

9 

0 

0 

0 

2.23 

1.21 

10 

.0 

0 

4 

1 

1 

PARKER  9  E 

82.4 

51.5 

67.0 

90 

26. 

43 

24 

30 

6 

0 

0 

0 

.87 

-  ,84 

.36 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

k  E  u   rt" i we™   L"^tj   t  jl 

74.9 

39.3 

57.1 

86 

16 

24 

24 

239 

0 

0 

1.67 

.49 

2 

.0 

0 

6 

0 

0 

SEDGwICk   5  S 

83.3 

55.5 

69.4 

94 

27. 

42 

22 

27 

10 

0 

0 

0 

2.11 

1.14 

9 

.0 

0 

5 

1 

1 

SPICES 

'3.8 

37.6 

55,7 

81 

1 6 

23 

22 

280 

0 

0 

6 

o 

1.32 

•  1  1 

.94 

4 

.  o 

0 

2 

1 

0 

STERLING 

83.2 

54.  3 

68.8 

3,4 

97 

1 

42 

22 

3  1 

6 

0 

0 

0 

2.35 

."1 

1.49 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

wALDEN 

75.8 

34.  r 

55.3 

83 

17. 

20 

22 

29«, 

0 

0 

L0 

0 

1.59 

.69 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

84.2 

51.1 

67.7 

-  1.2 

96 

13 

41 

2* 

21 

0 

0 

1.00 

-  .30 

.36 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

WIGGINS  7  Sw 

88.9 

52.6 

70.7 

98 

16 

41 

24 

6 

17 

0 

0 

0 

1.32 

.60 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

64.8 

-  3.0 

1.58 

.02 

T 

•       *  * 

K|U     U»*"IUt     UK"  |  I1»UC 

BAStN  05 

ALAMOSA  WR  AIRPORT  R 

79.0 

46.  1 

62,6 

.4 

85 

7. 

37 

25 

86 

0 

0 

0 

0 

1.42 

.44 

.87 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

8l ANCA 

79.9 

44.4 

62.2 

85 

15. 

36 

29 

87 

o 

o 

0 

o 

1.70 

.90 

2 

.0 

0 

5 

1 

0 

CENTER 

78.8 

44.  1 

61.5 

85 

1 

38 

30. 

108 

0 

0 

0 

0 

1.45 

.43 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

He  1      MAD  T  C 

76.5 

46.8 

61.7 

•  5 

85 

1 

40 

30* 

105 

0 

0 

0 

0 

1  .62 

.05 

.5  ' 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

GREAT  SAND  DUNES  nm 

77.8 

46.  7 

62.3 

82 

15* 

39 

13 

82 

0 

0 

0 

0 

2.26 

.48 

4 

.0 

0 

6 

0 

0 

HERMIT   7  ESE  // 

73.6 

33.9 

53.8 

-  1.4 

79 

18 

25 

22 

341 

0 

0 

17 

0 

1.40 

-  .63 

.56 

11 

.0 

0 

4 

1 

0 

MANASSA 

75.  0M 

45.  JM 

62.  2M 

.  3 

06 

1 

36 

26. 

91 

0 

0 

0 

2.47 

1.21 

.  77 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

MCNTE  VISTA 

80.0 

47.2 

63.6 

86 

1 

41 

13 

54 

0 

0 

0 

0 

1.70 

.72 

19 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAGUACHE 

79.5 

45.9 

62.7 

88 

1 

39 

13 

75 

0 

0 

0 

0 

2.20 

.66 

.50 

3 

.0 

0 

7 

1 

0 

WAGON  .HEEL  GAP   3  N 

76.4m 

34.  7M 

55. 6M 

81 

20. 

27 

?8 

284 

0 

0 

0 

.87 

.30 

15 

.0 

0 

5 

0 

0 

WOLF  CREEK   PASS   1  E 

65.8 

41.6 

53.7 

71 

7. 

36 

21 

341 

0 

0 

0 

0 

5.06 

1.00 

10. 

.0 

0 

10 

4 

2 

DIVISION 

60.2 

-     .  1 

2.01 

.36 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
JOHN  MART  I N  DAM 

101 

DATE 

01 

LOWEST  TEMPERATURE 
FRASER 

18 

DATE 

28 

GREATEST  TOTAL  PRECIP 
RYE 

7.79 

LEAST   TOTAL  PRECIP 
FRUITA 

.23 

GREATEST   1   DAY  PRECIP 
RYE 

4.00 

DATE 

01 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL 
2  STATIONS 

T 

See  Relerunce  Notes  Following  Station  Index 

-  125  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


o 

 r 

1  1 

2 

3 

4  | 

5 

6 

8  9 

li.1 

11  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2! 

22  | 

23  | 

24 

25     26  27 

 1  r 

28  29 

30 

31 

1.72 

•  *3 

•  01 

•  44 

.15 

•  33 

1.85 

•  65 

T 

•  0* 

.  i  I 

7 

3.50 

•  06 

.05 

T 

2.19 

•01 

•  01 

.11 

.03 

T 

_ 

•  21 

•  53 

•  04 

•  09 

_ 

_ 

1.49 

•  *8 

.37 

.28 

.  36 

3.12 

,62 

•  33 

•  12 

.10 

.12 

•  26 

•  13 

•  55 

1.58 

.08 

.33 

•  13 

•  23 

.02 

•  08 

•  01 

•  *o 

.30 

(..26 

1,10 

•  03 

•  02 

•  13 

2,75 

" 

2,72 

.16 

,95 

.02 

.01 

!o5 

•  12 

•  02 

T 

_ 

_ 

1.03 

•  31 

2.00 

•  26 

,01 

•  05 

.32 

T 

T 

T 

.03 

•  0* 

•  10 

T 

24 

•  18 

•  30 

04 

j 

•  02  • 

5.18 

.32 

.60 

.03 

1.02 

.19 

.hi 

2,42 

• 

1 .89 

•  50 

,33 

T 

.  18 

•  1  • 

1  ,66 

•  68 

•  80 

.  1  fl 

,22 

.38 

•  36 

.42 

•  0* 

.42 

I 

•  27 

7 

* 

2.86 

•  03 

.30 

.03 

.35 

.30 

■ 

.05 

.12 

.11 

T 

.10 

.25 

,15 

.35 

.65 

7  T 

T  • 

3*75 

■09 

1*50 

T 

•31 

.08 

.18 

T 

.07 

•  01 

•  32 

_ 

08 

• 

1 1  q 

"  03 
* 

01 

0 

* 

I 

04  Ot 
*  * 

• 

3*4* 

•  16 

•05 

1,13 

**5 

.  1C 

•  03 

07 

06 

03  * 

*.  10 

.60 

l!02 

•  02 

2.23 

.31 

.06 

.06 

.02 

.70 

.  36 

7 

3.56 

,*1 

1  . 

•  0* 

•  13 

1  .47 

.01 

,01 

•  02  • 

55 

.Oft 

•  23 

.  3* 

1*81 

1,23 

■35 

.0' 

•  16 

.79 

.02 

T 

•  11 

•  02 

T 

T 

.  0  1 

,37 

•  02 

,24 

4.97 

.*8 

1 . 36 

7 

1.31 

1.23 

.39  . 

1.52 

T 

•  65 

.26 

.01 

T 

,06 

•  72 

•  02 

7  , 

2.32 

•  0* 

,08 

•  50 

.  0  3 

•  30 

•  75 

T 

T 

2 . 35 

•  20 

•  1* 

•  25 

•  35 

•  42 

.89 

,02 

.08 

2.23 

.2* 

.11 

.86 

' 

.75 

7 

•  23 

7 

3,59 

•  11 

.  1  1 

.0* 

•  3* 

08 

* 

•  13 

1 .29 

•  08 

•  37 

* ,  10 

•  19 
* 

60 

* 

.  5C 

.23 

•  35 

■  4C 

,05 

* 

so 

• 

,17 

* 

• 

•  05 

03 

•  03 

•  06 

*  5T 

09 

.05 

.  01- 

•  01 

*  j4 

06 

06 

1.05 

.15 

•  25 

.10 

.05 

.50 

09 

T 

06 

06 

*?« 

01 

I 

2.52 

1  09 
* 

.08 

1 " 

•  22 

•  31 

.02 

3.13 

2.23 

,39 

.27 

.06 

07 

"  1 0 

•01  ■ 

.95 

.17 

•  10 

7 

)05 

*03 

.  2  7 

•  33 

1.81 

•  68 

■47 

.OS 

•  07 

.47 

.06 

3.  36 

•  25 

,5l 

.0- 

•  *7 

•  05 

.15 

.08 

,01 

•  02 

•  01 

•  07 

•  22 

•  14  • 

7,79 

*.00 

.1* 

.30 

.*0 

T 

T 

.36 

.39 

7 

.03 

1.53 

.10 

1.16 

.10 

.22 

.4* 

.08 

.03 

T 

T 

T 

.06 

.0* 

.01 

T 

T 

.03 

.11 

T 

.04 

1,31 

,08 

•  12 

.24 

.87 

1.87 

•  30 

•  10 

•  20 

.11 

1.12 

.02 

T 

2,86 

•  10 

,12 

05 

60 

9  8 

•  13 

•  30 

2* 
*  - 

,24 

2.10 

■  1  3 

•  1* 

.20 

•  39 

•02 

.*.6 

Q  - 

• 

,21 

7 

•  1'  * 

1,62 

T 

.31 

.42 

•  02 

.22 

.05 

.06 

.01 

■  04 

•  05 

.  1  2 

7 

.03 

•  10 

•  15  . 

2.51 

.07 

.23 

■  22 

•  07 

•  06 

•  21 

.24 

T 

.1* 

,  26 

.OR 

•  10 

.42 

•  »«  . 

3.02 

1.28 

.08 

T 

•v 

.0* 

.10 

.2B 

.0! 

T 

.1* 

7 

.08 

•  02 

•  79  , 

2.55 

.5* 

.05 

•  11 

•  01 

1  .02 

.21 

.26 

.22 

•07 

.05 

•  01 

1.00 

•  07 

.35 

:» 

.01 

T 

.15 

•  05 

"    '  " 

•  13  . 

.56 

2.55 

.21 

.31 

•  0* 

.15 

•  80 

.03 

.03 

•  03 

•  16 

•  03 

.38 

•  23 

•  13 

3,67 

•  01 

,55 

7 

•  03 

,14 

.  it 

T 

.05 

T 

T 

•  04 

•  12 

.54 

.03 

1,58 

7/ 

7  , 

7,69 

2.18 

3.66 

,06 

.23 

.23 

•  01 

.OS 

•  03 

.04 

.07 

.41 

.13 

.03 

.  19 

^26 

.04 

.03 

.02 

3,96 

1.95 

.10 

.57 

■ 

.29 

T 

.02 

•  42 

•  *5 

T 

.02 

•it  ! 

1.16 

.27 

T 

.11 

.22 

•  34 

•  05 

•  IT  • 

3.13 

•  1  2 

•  32 

.03 

•  07 

.)J 

.20 

T 

• 

• 

•  33 

•  12 

.13 

.03 

•  46  « 

l,7J 

*01 
* 

.  > : 

,47 

01 

.39 

• 

,*3 

_ 

,02 

•  09  ■ 

*91 

•  07i 

,21 

1  6 

_ 

2.5* 

•  07 

,07 

•  28 

•  82 

.  17 

.04 

,03 

.22 

.  OS 

C2 

54 

'  04 

•  21  • 

1.38 

•  12 

.08 

.05 

■ 

.03 

* 

•  02 

T 

.60 

.38 

7 

•  01  • 

•  22 

•  02 

,42 

■  22 

,  1  9 

•  10  • 

1  **  1 

•  12 

23 

03 

.22 

- 

01 

• 

■  01 

.21 

•  32  • 

1  *  78 

07 

* 

•  09 

•  53 

.22 

•  01 

.04 

T 

_ 

.41 

_ 

"03 

\7 

1  h 

o» 

•  0 

T 

•  09  • 

**C 

f 

■  17 

"03 

06 

*05 

•  03  • 

.53 

.19 

.02 

T 

.05 

•  27  • 

•  39 

■02 

•  16  * 

1.87 

•  32 

*  29 

* . . 

* 

.01 

•  0* 

•  41 

.02 

* 

• 

_ 

* 

06 

.05 

•  12  • 

•  35 

•  10 

*  1  n 
* 

•  16  • 

1,2! 

•  05 

•01 

*07 

10 

■  12 

•  01 

39 

*  Q? 

•  2  1 

,30  , 

.61 

.02 

•  03 

.01 

.01 

.05 

.03 

.06 

.22 

•  18  • 

,8* 

•  08 

•  15 

08 

.03 

.02 

•  01 

* 

.  1 1 

•  11  • 

•  81 

T 

T 

, 

*03 

T 

T 

T 

.13 

* 

*  1* 

.01 

•  03  • 

1,75 

.07 

.50 

•  21 

•  07 

T 

.15 

•  05 

0? 

- 

*47 

•  19  • 

•  06 

•  01 

.04 

.06 

•  24  , 

2,32 

,15 

.32 

T 

.31 

J 

.0* 

•  OT  « 

.75 

T 

.36 

-  1 10 

.04 

"lO 

T 

•  13  . 

,93 

.2* 

•  13 

.05 
.05 

.0* 

.01 

,02 

•  01 

•07 

•  23  , 

3,44 

.7*, 

•  81 

.16 

.07 

T 

T 

.03 

* 

69 

09 

*0B 
•  0 

.2* 

•  20  • 

,92 

T 

.28 

•  06 

•  01 

,01 

•  01 

- 

*  29 

•  13 

•02 

3.72 

,*8 

•  45 

.05 

•  05 

.10 

2.15 

•  30 

•  12 

.02 

1,14 

,io 

,*5 

•  05 

07 

•  05 

•  04 

,  1* 

•  24  • 

1  ,4C 

•  13 

,12 

.2* 

_ 

*  2 

.26 

,02 

** 

7 

•  13  • 

,23 

T 

.03 

.03 

.02 

T 

"nil 
.03 

*01 

• 

_ 

•  11  • 

,96 

T 

•  08 

7 

.28 

•  62  • 

•  04 

•  01 

•  43  • 

,  *  _ 

09 

•  ** 

•  1  7 

,57  , 

•  26 

•  31 

.71 

.22 

.02 

•  01 

_ 

7 

•  14  • 

1**8 

*09 

•  1 1 

,05 

54 

.0* 

.14 

31 

*  g  j 

•  13  • 

1.0* 

.13 

.02 

.22 

T 

•  46 

•  21  • 

01 

■ 

.02 

.01 

.19 

•  03  • 

1  *  1< 

T  1  ^ 

29 

"  30 

7 

T 

_ 

*  32 

_ 

7- 

•  23  • 

1*59 

•  35 

^97 

.12 

!l5 

T  • 

1.93 

.25 

.10 

.08 

•  80 

.1" 

.22 

.02 

•  OS 

•25  . 

.66 

T 

.02 

.20 

.24 

.20 

1.25 

.08 

•  35 

.02 

.11 

.02 

•05 

.3* 

.09 

.06 

•04 

•  09  l 

1.03 

.33 

.10 

.18 

.12 

.20 

•  10  • 

1.88 

.60 

.20 

.40 

.30 

•  03 

,20 

•  13  1 

1.72 

.03 

.10 

T 

T 

T 

.01 

.10 

•  27 

.02 

• 

1.19  . 

.66 

.  16 

.20 

.06 

.07 

T 

•  17 

1.37 

.30 

•  22 

•  06 

.03 

.08 

.22 

.02 

.**  • 

1,1* 

.02 

.21 

.30 

.37 

.03 

T 

•21  • 

ANY 

AROYA  6  NE 
AYES  RANCH 
BRANDON 
BRANSON 

8UENA  V1S7A 

Butler  ranch 

CAHPO  8  SW 
CANON  CITY 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 
DELHI 

DOHERTY  RANCH 
EADS 

EVERSOLL  RANCH 
FORDER  6  S 

FOUNTAIN 
FOWLER 
GARDNER 
GUFFEv   10  SE 
HASwELL 

HOLLY 

JOHN  MARTIN  DAM 

KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LA  VETA 
LEADVI LLE 
LIME  3  SE 

L1M0N  10  SSW 
LI  HON 

NORTH  LAKE 
ORDMAY 

palmer  lake 

penrose  3  nnm 
pueblo  wb  airport  //r 
pueblo  city  reservoir 
pueblo  army  depot 
rocky  ford  2  ese 

RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SALIOA 

springfield 

springfield  7  usx  // 
stonington 

Sugar  loaf  reservoir 

TAC0NY  10  SE 
TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 
TROY  I  SE 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 
TWIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  8UTTES  1  NW 

VICTOR 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

WESTCLIFFE 

WE T MORE  2  S 


ALTENBERN 
AMES 
ASPEN 
BASALT 

BERTHOUD  PASS 

BLUE  MESA  DAM 
BOND 

BONHAM  RESERVOIR 
BRECKENRI DGE 
BROWNS  PARK  REFUGE 

CEDAREDGE 
CIMARRON 
CLIMAX  2  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN  1  w 

COLORADO  NAT  MON 

CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  1  E 

DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

DOLORES 

OURANGO 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

ELECTRA  LAKE  / 

FORT  LEWIS 

FRASER 

FRUITA 

GATEWAY   1  SW 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 
GRAND  JUNCTION  WB  AP  / 
GRAND  JUNCTION  6  E5E 
GRAND  LAKE   1  NW 
GRAND  LAKE  6  SSW 

GRAND  VALLEY 

GREEN  MOUNTAIN  OAM 

GUNNISON 

HAMILTON 

HAYDEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 
IGNACIO  1  N 
KREMMLING 
LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  5  NE 


LITTLE  HILLS 

MANCOS 

MARVINE 


See  relerenco  not 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


H 

1  1 

2  1 
2  1 

3 

.  I 
1 

I 

7  1 
1  *- 

a  1 

y 

in  1 

i  i 

1 

14 

! 

1 1 

17  ] 

1Q 

IQ 

19  | 

„  1 

11 

11 

_ 

23 

i!<l 

I 

25 

26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

1.27 

,01 

.0* 

.86 

T 

•  06 



.17 

.08 

•  04 

•01 

1. 10 

•  20 

•  30 

•  13 

.12 

*  1* 

3.36 

•  *0 

•60 

•  60 

•  TO 

•  20 

"?a 

•  96 

,07 

•  37 

•  03 

■  01 

' 

1 1 

.73 

•08 

•  05 

T 

T 

.07 

•  22 

.  0  1 

"  16 

.80 

■  08 

•03 

T 

T 

T 

.08 

.30 

•01 

.26 

.70 

•  02 

.20 

•  IT 

.02 

T 

.  93 

* 

05 

* 

•  0 

1.53 

•  18 

•  10 

•  12 

•  03 

.  l  E 

*  12 

.16 

6  0  1 

60 

•  25 

2.33 

■  15 

.02 

.02 

.09 

■  02 

.22 

•  SO 

•  06 

.05 

.  18 

.55 

•  02 

•  23 

1.92 

•  *2 

.  ! 

■  12 

•  09 

•  21 

•  01 

•  15 

T 

•  01 

•  36 

•  02 

•  07 

.55 

.  98 

.30 

T 

.02 

.17 

T 

2.07 

T 

.36 

.0* 

•  03 

•  06 

,06 

■  0* 

T 

•  09 

•  33 

T 

.05 

•  05 

T 

.55 

•  02 

.05 

03 

* 

1.22 

•  26 

*63 

.30 

.03 

.66 

.55 

•  1 1 

•*o 

■  06 

■  07 

? 

_ 

,27 

1.05 

.20 

•30 

.15 

.10 

•  30 

2,71 

T 

T 

,70 

•  23 

.16 

.13 

.22 

■ 

• 

' 

• 

1,02 

.23 

.12 

•  02 

06 

•  50 

2.17 

•  03 

L«06 

.26 

.39 

•  03 

09 

•  14 

• 

.73 

•  06 

•  63 

•  02 

■ 

•  02 

2.7* 

.40 

.70 

.22 

.05 

•  OS 

.23 

.02 

T 

T 

.13 

.80 

•  10 

•  *7 

•  02 

T 

T 

T 

•  17 

,11 

1  .67 

25 

.35 

.16 

T 

x 

•  6 

•  24 

r 

*05 

1  .69 

•  15 

.15 

■  20 

,11 

•  06 

.39 

y 

.36 

2.30 

•  15 

•  20 

•  13 

T 

.1T| 

..1 

■  1* 

•  03 

.  .  6 

■  30 

y 

•  OS 

2.47 

.05 

.33 

.33 

1.06 

.0* 

.13 

•  OS 

.05 

•  63 

1.90 

.32 

•63 

.03 

T 

.06 

.02 

.01 

.02 

•  09 

.47 

•  11 

.03 

.03 

•  OS 

•  06 

.15 

1  .25 

.10 

•  3C 

•  20 

.0, 

.25 

.10 

■  05 

2.32 

.0* 

.06 

•  39 

.03 

.02 

.09 

.36 

.05 

.09 

.12 

.33 

•  38 

•  09 

1.62 

•  28 

.02 

.07 

1.23 

2.37 

.26 

.49 

.37 

.26 

•  03 

y 

,92 

•  06 

•OS 

.02 

.20 

•  01 

.  Dl 

,09 

•03 

2.26 

.06 

.30 

•  0* 

.62 

•  08 

.0* 

.30 

.60 

■  06 

•  10 

•  02 

T 

•  02 

T 

T 

.06 

,03 

J 

T 

■  09 

.39 

,10 

1.30 

.26 

•  16 

.19' 

T 

•  21 

.13 

.37 

1.26 

.05 

•  50 

.10 

•01 

.02 

.02 

.01 

.02 

T 

.02 

.10 

T 

•  19 

.09 

2.68 

T 

.01 

.08 

.66 

•  69 

T 

T 

T 

.01 

.38 

.42 

•  13 

T 

.07 

T 

.21 

1.9* 

,19 

T 

•  26 

.91 

.13 

.  1 1 

1*61 

•  17 

* 

.12 

1 8 

05 

* 

40 

.31 

.02 

•  07 

,6* 

,22 

.03 

.02 

f 

.10 

.  1  ? 

•  01 

•  16 

2.60 

.l? 

.15 

■  67 

■  TO 

.31 

.26 

.29 

.09 

•  16 

1.66 

.05 

.02 

.27 

.33 

.12 

.17 

.66 

•  06 

T 

T 

3.06 

.?6 

.26 

.18 

1.31 

.20 

•  02 

.63 

2.35 

.11 

.38 

.63 

.1' 

1.09 

2.76 

.19 

.20 

1.10 

.2* 

.96 

.09 

1.62 

.  U 

•66 

..J 

•  19 

T 

.43 

•  12 

•  07 

2.80 

1.00 

.31 

.27 

•  1» 

.  M 

•  16 

1,2? 

■  03 

•  2* 

.06 

■  70 

.02 

■  23 

4.33 

.28 

.33 

.08 

.39 

.23 

1.13 

1.69 

2.06 

.07 

•  *3 

,97 

.IT 

.02 

.75 

•  OS 

T 

1.70 

.22 

.28 

.20 

•  35 

T 

T 

T 

.10 

.20 

.20 

T 

.15 

1.36 

•  25 

•  13 

,60 

•  35 

T 

T 

T 

T 

•  10 

•  06 

J 

| 

1.50 

•  17 

•  09 

,  g  - 

•  37 

.11 

•  02 

•  IS 

.09 

1.69 

•  30 

,09 

.02 

,59 

T 

T 

.27 

,01 

.13 

.04 

.02 

T 

.75 

•  15 

,24 

,05 

j 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.06 

,06 

T 

.08 

T 

•  09 

2.61 

.45 

.13 

2.01 

2.11 

,16 

.23 

■  OS 

,01 

,42 

•  62 

.01 

•  29 

.14 

T 

.  0 1 

•  31 

1.78 

.66 

•  53 

•  10 

•  11 

.03 

.10 

.07 

.18 

,96 

•  08 

.05 

,26 

T 

•  01 

•  IT 

T 

.32 

.04 

•  07 

1.66 

•  05 

•  16 

.10 

.37 

T 

T 

T 

T 

.36 

T 

.27 

.03 

.11 

.05 

.03 

T 

.11 

1.10 

.26 

•  07 

T 

T 

T 

T 

•  27 

.07 

•  OS 

.29 

•  09 

2.06 

•  OS 

•  *5 

T 

.05 

.13 

.02 

T 

.33 

,01 

T 

.6* 

.01 

.33 

T 

.01 

T 

T 

T 

.01 

.*o 

•  1* 

T 

•  07 

.03 

•  01 

.09 

.06 

1.5* 

.13 

T 

•  56 

•  01 

.06 

.2? 

T 

.15 

.31 

T 

T 

.03 

T 

.69 

.30 

T 

.12 

.47 

1 ,68 

.56 

.11 

.16 

.21 

.23 

T 

.01 

.13 

T 

•  06 

.23 

1.88 

.33 

.38 

•  20 

.41 

.06 

T 

.44 

T 

.06 

.63 

T 

.07 

.09 

•  05 

T 

.02 

.04 

T 

T 

•  10 

T 

T 

.03 

.06 

T 

.02 

.02 

.13 

.37 

.08 

.08 

.01 

T 

.20 

T 

MAYBELL 
MEEKER 
MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 

MONTROSE  NO  2 
NORTMDALE 
NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE 

PALISAOE  LAKES  6  SSE 

PAONIA 

PARADOX 

PARSHALL   10  SSE 

PITKIN 

PLACERvIlLE 

POWDERhORN 

pyramid 

RANGELY 

RICO 
RIFLE 

sargent  s 
smosmone 

S1LVERT0N 

STEAMBOAT  SPRINGS 
TACOMA 
TAYLOR  PARK 
TELLUR IDE 
URAVAN 

VALLECtTO  DAM 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  6  w 

YAMPA 

YELLOW  JACKET  1NW 


akron  faa  airport 
bonny  oam 
burlington 
cheyenne  wells 
Flagler  2  nw 

fleming  1  s 

GENOA  1  w 
HOLYOKE 
IOALIA 
LEROY  T  WSW 

OTIS  11  NE 

STRATTON  3  NE 

VONA 

WRAV 

YUMA 


ALLENSPARK 

ANTERO  JUNCTION  3  NNE 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 

boulder 
briggsdale 

BYERS 

caribou  ranch 
castle  rock 
cheesman 

cherry  creek  oam 
denver  wb  airport  / 
oenver  wb  city 
eastonv ille  1  nnw 
Elbert 

e5tes  park 
evergreen 

fairplay  / 
fa1rplay  no.  2 
fort  collins 

FORT  LUPTOh  1  N 

FORT  MORGAN 

GEORGETOWN 

GRANT 

GREELEY 

GROVER   10  W 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 
JULESBuRG 

KASSLER 
KAuFFMAN  4  SSE 
LAKE  GEORGE  •  90 
LAKEWOOO 
LONGMONT  2  ESE 

NEW  RAYMER 
PARKER  9  E 

REO  FEATHER  LAKES  2  SE 
SEDALIA  4  SSE 
SEDGWICK  3  S 

SPICER 

SQUAW  MOUNTAIN 
STERLING 
WALDEN 
wATERDALE 


T  SW 


ALAMOSA  wB  AIRPORT 

BLANCA 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT   SAND  DUNES  NM 


2.66 
1.56 
1.29 


1.09 
2.07 
3.09 


.05  T 
.33     .23  .12 
.03     .23  .46 


.94     .36   1.13  .12 


.01     .06     .22  1.21 
T 

.20 

.14      .IT    1.14  .29 
.03 

•02     .27  1.69  .24 
.03 


.26     .06  ,01 


.03 
.90 
.26 
.16 


.02 
•  26 


Ma  loUowing  Sf.uon  Indws 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


HERMI T  7  ESE 
HANASSA 
HONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 


1.40 
2.*' 
1.70 
2.20 


.56 
.56 
.10 
.10 


10     11  12 


Day  ot  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


28     29  30 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

BERTHOUD  PASS 

•      •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relati 

ve    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

tastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

MOUNTAIN  STANDARD 
5  AM     11   AM       5  PM 

TIME 
11  PM 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

1.00-199 

2.00 
and  over 

Total 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

86 

45 

40 

7 

8 

2 

1 

0 

18 

4.4 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

S 

2.0 

9.6 

38++ 

36 

20 

77 

45 

49 

66 

5 

6 

7 

0 

0 

18 

5.5 

DENVER  W6  AIRPORT 

14 

2.2 

7.5 

33 

S 

07 

72 

42 

39 

60 

7 

7 

4 

1 

0 

u 

19 

68 

4.7 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

13 

1.9 

9.2 

38 

NW 

.12 

44 

29 

19 

32 

6 

3 

1 

0 

u 

10 

80 

3.5 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

e 

2.6 

9.8 

40 

NW 

14+ 

76 

45 

41 

64 

7 

5 

0 

0 

1 

0 

13 

72 

5.2 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
AUGUST  1966 


Station 

Day  of  Month 

o 

01 
ft 

I 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

9 

> 
< 

•          •  # 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

MAX 

89 

83 

85 

63 

80 

86 

82 

73 

92 

77 

90 

68 

99 

85 

90 

91 

84 

86 

82 

70 

65 

64 

74 

9  1 

A  7 

77 

62 

88 

B2 

82 

,3 

Mm 

65 

58 

60 

58 

56 

59 

60 

53 

58 

53 

54 

55 

59 

57 

60 

60 

58 

61 

59 

53 

52 

48 

50 

50 

53 

63 

56 

34 

60 

SB 

56 

,7 

8UENA  vista 

MAX 

9r 

73 

77 

76 

84 

85 

64 

80 

83 

87 

85 

84 

84 

93 

93 

84 

84 

80 

7  1 

77 

77 

79 

80 

82 

82 

93 

83 

83 

80 

64 

81 

.6 

MIN 

55 

52 

51 

46 

47 

48 

44 

48 

42 

43 

45 

36 

42 

38 

44 

44 

41 

47 

41 

38 

44 

46 

40 

40 

41 

44 

40 

41 

40 

44 

43 

,7 

CANON  CI  TV 

MAX 

92 

82 

85 

83 

8 1 

90 

89 

72 

82 

76 

90 

84 

83 

90 

84 

90 

85 

62 

82 

82 

70 

68 

70 

77 

86 

89 

99 

83 

85 

86 

B  r 

1  3 

,1 

MIN 

68 

61 

62 

61 

60 

61 

57 

58 

58 

56 

60 

61 

52 

60 

55 

60 

63 

57 

58 

60 

50 

42 

50 

54 

54 

57 

56 

61 

56 

54 

it 

57 

4 

COLORADO  SPRINGS  wB  AP 

MAX 

82 

72 

78 

80 

82 

a  6 

77 

69 

76 

72 

66 

72 

91 

92 

82 

67 

88 

79 

83 

78 

66 

58 

64 

rg 

83 

87 

90 

82 

82 

85 

79 

79 

,2 

MIN 

63 

60 

56 

58 

56 

57 

57 

55 

57 

54 

51 

53 

*9 

52 

55 

55 

58 

55 

54 

56 

52 

47 

52 

50 

49 

50 

56 

55 

51 

52 

56 

54 

,3 

DELHI 

MAX 

48 

84 

91 

87 

85 

91 

93 

78 

85 

84 

95 

67 

96 

P7 

86 

95 

92 

90 

93 

86 

79 

71 

7  1 

76 

96 

90 

90 

86 

87 

90 

86 

,7 

MIN 

71 

62 

62 

58 

58 

61 

55 

55 

55 

58 

53 

55 

50 

60 

60 

55 

58 

59 

58 

59 

54 

53 

52 

52 

50 

50 

53 

62 

50 

55 

54 

•>t 

4 

EADS 

MAX 

89 

85 

87 

B5 

85 

93 

82 

77 

75 

77 

94 

64 

80 

95 

88 

94 

97 

84 

90 

84 

77 

72 

64 

79 

97 

89 

97 

90 

88 

88 

9  0 

84 

7 

Mm 

67 

57 

60 

59 

55 

60 

59 

54 

58 

56 

57 

60 

50 

57 

58 

56 

56 

57 

60 

62 

57 

50 

53 

58 

48 

48 

51 

51 

51 

57 

60 

56 

,2 

eversOll  ranch 

MAX 

93 

91 

9  1 

97 

90 

87 

68 

90 

99 

99 

91 

93 

60 

73 

66 

79 

89 

85 

89 

89 

9 1 

Mm 

60 

70 

61 

60 

57 

60 

60 

60 

60 

57 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

57 

53 

50 

52 

68 

68 

65 

60 

59 

B 

forder  e  s 

MAX 

9  3 

85 

88 

64 

84 

92 

85 

76 

75 

75 

66 

80 

90 

85 

92 

97 

83 

89 

85 

69 

64 

78 

69 

86 

85 

68 

I  0 

0 

min 

72 

60 

64 

60 

58 

60 

57 

56 

55 

54 

55 

57 

50 

54 

56 

56 

53 

61 

56 

59 

53 

52 

52 

50 

46 

45 

50 

60 

49 

57 

57 

5! 

7 

HOLLV 

MAX 

99 

93 

86 

92 

89 

88 

95 

85 

80 

86 

77 

.«  Q 

62 

95 

95 

97 

98 

98 

9 1 

90 

7? 

?2 

62 

76 

8  7 

83 

89 

87 

-  9 

87 

1 

Mm 

65 

59 

56 

59 

57 

60 

59 

56 

58 

56 

55 

61 

53 

53 

59 

57 

57 

59 

59 

62 

57 

50 

52 

52 

49 

48 

51 

52 

55 

59 

62 

56 

4 

JOHN  HART  IN  DAM 

MAX 

101 

90 

94 

9  1 

88 

99 

94 

8 1 

80 

78 

95 

92 

96 

96 

97 

99 

96 

9  3 

93 

93 

BS 

75 

74 

76 

86 

9 1 

91 

92 

89 

93 

90 

89 

6 

Mm 

69 

64 

61 

62 

66 

61 

69 

59 

60 

56 

56 

63 

55 

61 

61 

59 

64 

60 

58 

67 

61 

54 

57 

50 

49 

54 

53 

59 

53 

53 

63 

^9 

3 

KIT  CARSON 

MAX 

9b 

91 

89 

69 

88 

95 

90 

78 

80 

62 

83 

86 

84 

95 

92 

96 

99 

69 

93 

87 

74 

76 

67 

63 

88 

97 

96 

93 

93 

9  3 

93 

2 

Mm 

72 

58 

58 

58 

54 

59 

57 

56 

57 

56 

55 

58 

50 

55 

59 

56 

58 

59 

63 

61 

57 

49 

53 

54 

52 

45 

49 

58 

50 

54 

67 

56 

-. 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

92 

87 

92 

85 

87 

93 

81 

79 

79 

79 

93 

83 

66 

97 

90 

97 

96 

87 

94 

87 

72 

76 

72 

78 

87 

91 

93 

86 

90 

94 

9  0 

*6 

9 

Mm 

68 

65 

67 

62 

60 

62 

60 

56 

59 

58 

56 

58 

53 

63 

57 

62 

63 

59 

60 

64 

60 

53 

55 

50 

52 

52 

55 

62 

54 

60 

6] 

5C 

9 

LAMAR 

MAX 

92 

85 

92 

86 

85 

94 

83 

76 

81 

76 

68 

88 

82 

94 

87 

95 

97 

83 

92 

87 

B4 

73 

B  1 

76 

67 

93 

92 

1  P 

90 

90 

9  0 

86 

1 

Mm 

68 

64 

61 

63 

60 

62 

61 

56 

62 

59 

59 

60 

57 

60 

61 

60 

59 

59 

62 

63 

59 

55 

56 

54 

52 

53 

54 

58 

57 

61 

bi 

59 

3 

LAS  ANIMAS 

MAX 

94 

69 

93 

87 

89 

96 

91 

80 

62 

80 

96 

89 

86 

98 

1 00 

99 

96 

93 

96 

88 

85 

76 

75 

78 

87 

92 

94 

86 

90 

92 

92 

89 

4 

Mm 

73 

65 

64 

61 

59 

61 

62 

53 

60 

58 

57 

61 

54 

60 

64 

59 

56 

64 

60 

62 

59 

54 

55 

51 

49 

52 

55 

62 

53 

59 

60 

SB 

B 

LA  VETA 

MAX 

90 

86 

88 

90 

86 

84 

62 

80 

62 

80 

60 

80 

82 

84 

82 

64 

90 

78 

79 

80 

76 

80 

72 

72 

76 

80 

82 

60 

?2 

78 

qo 

81 

2 

Mm 

55 

56 

52 

54 

52 

56 

58 

56 

48 

50 

52 

49 

*1 

49 

46 

42 

42 

40 

45 

44 

42 

45 

42 

44 

46 

44 

46 

46 

48 

38 

66 

47 

6 

LEAOVILLE 

MAX 

73 

70 

72 

63 

70 

71 

72 

72 

71 

71 

75 

57 

69 

70 

76 

76 

72 

73 

72 

59 

62 

66 

66 

62 

73 

76 

68 

75 

74 

73 

'0 

70 

0 

Mm 

48 

41 

46 

43 

36 

42 

40 

40 

41 

38 

40 

42 

35 

40 

40 

41 

44 

38 

43 

37 

32 

32 

42 

31 

33 

37 

41 

34 

36 

39 

40 

39 

2 

LIMON  10  SSW 

MAX 

90 

86 

85 

85 

85 

90 

80 

70 

75 

76 

87 

81 

85 

9  1 

84 

99 

93 

92 

93 

78 

67 

67 

63 

76 

84 

8  7 

84 

85 

85 

92 

82 

4 

Mm 

57 

55 

55 

56 

54 

58 

53 

47 

58 

54 

56 

57 

57 

54 

52 

52 

59 

52 

57 

54 

68 

47 

49 

43 

49 

52 

52 

57 

52 

52 

55 

S3 

3 

LIMON 

MAX 

86 

84 

87 

63 

83 

86 

81 

73 

74 

76 

88 

76 

82 

92 

86 

90 

9  1 

80 

95 

78 

67 

66 

58 

78 

85 

88 

89 

84 

84 

95 

61 

81 

5 

Mm 

66 

52 

63 

58 

54 

52 

53 

53 

57 

55 

56 

54 

47 

52 

49 

52 

52 

53 

59 

55 

50 

49 

50 

45 

45 

44 

46 

55 

46 

54 

it 

52 

6 

NORTH  LAKE 

MAX 

76 

65 

73 

75 

74 

75 

76 

74 

76 

74 

75 

73 

76 

75 

73 

77 

76 

71 

74 

72 

65 

59 

55 

65 

73 

76 

77 

67 

7  1 

72 

6  B 

71 

; 

Mm 

47 

50 

47 

48 

41 

42 

45 

38 

39 

32 

40 

38 

34 

42 

49 

44 

40 

39 

40 

47 

39 

44 

40 

35 

35 

41 

40 

46 

41 

37 

-1 

41 

3 

PALMER  LAKE 

MAX 

85 

80 

73 

76 

75 

79 

82 

72 

65 

70 

72 

83 

68 

78 

65 

77 

95 

85 

75 

60 

73 

72 

56 

64 

76 

80 

82 

82 

80 

76 

1 1 

76 

4 

Mm 

59 

53 

53 

53 

52 

52 

52 

50 

50 

49 

49 

56 

63 

53 

50 

53 

59 

47 

50 

51 

45 

45 

42 

43 

48 

52 

53 

52 

50 

47 

50 

5C 

4 

PUEBLO  »B  AIRPORT 

MAX 

93 

62 

90 

84 

87 

93 

6 1 

78 

85 

82 

95 

85 

89 

94 

69 

92 

97 

86 

91 

66 

73 

69 

70 

80 

68 

92 

95 

87 

90 

91 

87 

86 

5 

Mm 

67 

64 

65 

65 

62 

62 

61 

62 

58 

62 

57 

57 

53 

56 

61 

61 

60 

62 

60 

61 

59 

57 

57 

48 

49 

50 

56 

62 

52 

55 

61 

8 

ROCKV  FORD  2  ESE 

MAX 

95 

87 

93 

89 

89 

96 

92 

8 1 

85 

83 

97 

94 

89 

97 

69 

97 

96 

95 

95 

94 

85 

76 

72 

78 

88 

92 

92 

92 

91 

95 

91 

89 

- 

Mm 

69 

62 

64 

'60 

58 

58 

56 

55 

56 

58 

54 

54 

50 

58 

56 

56 

56 

58 

56 

63 

56 

51 

53 

51 

47 

48 

49 

60 

50 

55 

58 

56 

0 

RUSH   2  NNE 

MAX 

85 

83 

83 

81 

8 1 

83 

89 

76 

74 

75 

66 

85 

8 1 

94 

85 

90 

92 

92 

86 

83 

65 

62 

62 

82 

63 

88 

86 

84 

86 

85 

82 

*l 

I 

Mm 

61 

55 

56 

54 

54 

57 

61 

50 

49 

51 

46 

51 

48 

50 

50 

52 

55 

51 

54 

54 

47 

47 

46 

47 

51 

54 

51 

49 

48 

46 

48 

51. 

i 

RUXTON  PARK 

MAX 

77 

64 

68 

66 

67 

72 

65 

58 

70 

65 

73 

66 

69 

75 

70 

73 

75 

69 

69 

63 

55 

49 

58 

64 

69 

73 

73 

67 

70 

72 

67 

67 

5 

Mm 

49 

47 

43 

45 

39 

39 

35 

38 

40 

41 

37 

40 

34 

39 

37 

40 

38 

37 

38 

42 

43 

38 

38 

31 

29 

33 

38 

37 

35 

37 

37 

38. 

S 

RVE 

MAX 

75 

72 

67 

67 

66 

73 

67 

5  6 

70 

61 

7  1 

65 

60 

69 

72 

72 

71 

70 

74 

67 

57 

49 

64 

67 

73 

72 

60 

69 

72 

74 

66 

9 

Mm 

56 

55 

54 

50 

51 

51 

50 

54 

49 

51 

47 

49 

45 

40 

49 

50 

51 

49 

48 

55 

46 

44 

44 

43 

43 

45 

49 

51 

45 

46 

47 

48 

t 

SALtDA 

MAX 

88 

79 

80 

80 

78 

84 

8  3 

85 

78 

86 

64 

86 

90 

84 

8  1 

81 

80 

79 

74 

7  i 

78 

79 

83 

80 

82 

8 1 

91 

78 

80. 

9 

Mm 

5* 

53 

53 

50 

50 

46 

45 

48 

50 

46 

46 

40 

43 

42 

46 

46 

43 

45 

48 

43 

40 

49 

42 

40 

38 

42 

41 

40 

41 

52 

44 

45, 

5 

SPRINGFIELD  T  WSW 

MAX 

9 1 

85 

87 

86 

85 

91 

88 

78 

60 

7  J 

64 

99 

79 

89 

9  5 

9 1 

95 

80 

87 

67 

70 

70 

66 

77 

62 

87 

88 

83 

84 

94 

g  ft 

B  3 

4 

Mm 

69 

64 

60 

63 

58 

60 

66 

55 

57 

58 

57 

60 

53 

59 

59 

59 

60 

57 

55 

63 

55 

54 

49 

53 

51 

52 

53 

55 

55 

56 

S9 

57, 

5 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

7 1 

67 

69 

62 

69 

70 

69 

70 

69 

70 

73 

61 

66 

69 

73 

75 

73 

68 

67 

58 

62 

67 

65 

66 

70 

72 

68 

7 1 

71 

71 

6  7 

68 

4 

Mm 

50 

50 

48 

46 

48 

43 

40 

38 

44 

38 

45 

38 

39 

38 

39 

41 

43 

38 

*2 

38 

34 

34 

44 

37 

36 

37 

36 

31 

37 

39 

43 

40, 

4 

TACONV   10  5E 

MAX 

91 

82 

88 

84 

85 

90 

86 

73 

76 

76 

90 

82 

84 

99 

87 

92 

97 

86 

90 

85 

71 

70 

68 

79 

87 

90 

95 

B9 

B7 

99 

•6 

85, 

0 

Mm 

75 

63 

61 

60 

56 

59 

61 

53 

55 

55 

56 

57 

51 

52 

58 

62 

53 

58 

56 

60 

55 

53 

51 

46 

46 

48 

55 

59 

52 

54 

S3 

56, 

0 

TRINIDAD 

MAX 

f)  5 

77 

82 

6 1 

83 

73 

67 

77 

86 

83 

82 

87 

8  2 

87 

88 

85 

85 

83 

76 

67 

67 

74 

80 

86 

88 

80 

83 

85 

77 

81. 

3 

Mm 

62 

61 

61 

59 

57 

56 

56 

55 

59 

58 

56 

56 

49 

61 

55 

57 

55 

59 

59 

63 

53 

53 

55 

50 

48 

49 

55 

62 

50 

56 

61 

56, 

3 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

90 

80 

83 

67 

84 

88 

84 

74 

88 

8  1 

97 

82 

86 

9 1 

66 

9  3 

92 

62 

89 

83 

72 

71 

69 

79 

86 

89 

89 

78 

86 

B7 

82 

83, 

6 

Mm 

61 

62 

62 

62 

58 

60 

59 

57 

55 

59 

52 

53 

50 

62 

59 

54 

56 

60 

59 

60 

56 

55 

54 

52 

49 

52 

57 

60 

54 

60 

58 

57, 

0 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

MAX 

Mm 

TWO  BUTTES  1  NW 

MAX 

83 

80 

87 

89 

89 

95 

92 

90 

89 

89 

84 

64 

86 

79 

85 

90 

89 

92 

90 

88 

87 

4 

Mm 

56 

57 

54 

55 

54 

58 

56 

58 

59 

62 

61 

60 

59 

61 

59 

56 

53 

58 

60 

58 

59 

61 

58 

60 

61 

58 

58, 

1 

VICTOR 

MAX 

72 

63 

69 

66 

74 

?j 

73 

69 

70 

67 

65 

62 

58 

7  1 

73 

73 

65 

67 

71 

66 

68, 

7 

Mm 

51 

47 

48 

48 

45 

46 

46 

43 

46 

46 

48 

46 

39 

49 

45 

50 

52 

43 

48 

46 

45 

39 

41 

40 

42 

41 

50 

46 

45 

45 

4  ' 

45, 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

94 

76 

83 

83 

80 

65 

86 

76 

86 

82 

90 

85 

84 

90 

85 

88 

89 

66 

86 

85 

80 

64 

68 

74 

83 

85 

8' 

83 

83 

86 

82 

83, 

1 

Mm 

61 

58 

59 

58 

50 

57 

55 

56 

52 

57 

51 

55 

46 

53 

54 

54 

58 

55 

52 

60 

50 

51 

51 

46 

49 

49 

56 

53 

48 

49 

53, 

e 

WESTCLIFFE 

MAX 

84 

76 

77 

81 

79 

81 

82 

75 

79 

81 

84 

72 

92 

79 

82 

82 

79 

78 

79 

77 

70 

71 

69 

75 

79 

91 

13 

78 

78, 

4 

Mm 

50 

50 

51 

51 

47 

46 

44 

47 

46 

54 

44 

44 

39 

44 

40 

43 

44 

44 

*5 

52 

49 

48 

45 

42 

36 

36 

45 

45 

45. 

4 

wETMORE  2  S 

MAX 

89 

73 

82 

79 

80 

66 

83 

74 

85 

78 

69 

78 

82 

87 

84 

94 

96 

82 

63 

81 

67 

62 

67 

75 

83 

97 

66 

62 

83 

89 

79 

■  • . 

B 

MIN 

6} 

55 

56 

55 

52 

54 

55 

54 

49 

57 

50 

51 

45 

53 

52 

55 

96 

49 

54 

57 

45 

67 

48 

46 

47 

56 

51 

54 

51 

51 

50 

52. 

2 

S*w  R«l«t«nc«  Not**  following  SUUoo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

>rage 

1 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•          •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN 

ALTENBERN 

MAX 
M1N 

93 
60 

87 
54 

86 
56 

80 
52 

88 
51 

90 
51 

92 
51 

90 
51 

92 
51 

92 
31 

92 
48 

84 
54 

88 
46 

87 
55 

91 
48 

02 
47 

92 
48 

91 
46 

84 

55 

78 

53 

78 
43 

83 
36 

83 
43 

83 
46 

87 
3, 

87 
41 

86 

51 

87 
41 

88 

39 

81 
48 

73 
45 

86.6 
48.5 

ASPEN 

MAX 
MIN 

79 
51 

81 
51 

79 
51 

74 
48 

79 
41 

81 
43 

80 
42 

81 
39 

81 
44 

79 
39 

81 
43 

73 
42 

83 
38 

79 
38 

82 
41 

86 
43 

84 

42 

8  2 
42 

79 
46 

63 
40 

70 
34 

76 
29 

76 
41 

76 

35 

80 
35 

83 
37 

79 
45 

SO 
35 

84 
40 

76 
42 

72 
44 

78.7 
41.3 

BASALT 

MAX 

Mm 

as 

56 

84 
34 

84 
48 

82 
44 

83 
45 

86 
46 

85 
47 

38 
49 

88 
49 

86 
47 

87 
46 

88 
49 

78 
37 

62 
43 

85 
46 

90 
53 

97 

88 
40 

86 
46 

78 
38 

88 
45 

86 
34 

85 
38 

84 
39 

84 
49 

88 
50 

87 
47 

90 
53 

88 

50 

77 
39 

73 
36 

85.3 
45.4 

BERTHOUD  PASS 

MAX 
MIN 

67 
43 

63 
43 

62 
44 

62 
40 

53 
38 

60 
37 

62 
40 

62 
35 

62 
38 

62 
34 

61 
39 

67 
40 

49 
33 

58 
41 

63 
38 

67 
41 

70 
41 

67 

39 

68 
40 

58 
33 

50 
31 

52 
30 

59 
32 

57 
29 

59 
34 

64 
39 

68 
37 

63 
35 

65 
37 

66 
40 

62 
38 

61.5 
37.4 

BOND 

MAX 

Mm 

87 

57 

88 
57 

75 
52 

75 
48 

86 
47 

86 
46 

87 
49 

84 
48 

84 
49 

85 
48 

90 
45 

85 
51 

95 
43 

64 
44 

87 
44 

90 

4? 

91 
47 

85 
46 

82 
58 

75 
50 

75 
40 

81 
31 

82 
36 

84 
42 

87 
37 

89 
40 

87 
47 

87 
38 

90 
39 

85 
40 

78 
52 

84.4 
45.6 

BROWNS  PARK  REFUGE 

MAX 

Mm 

86 
47 

89 
52 

89 
61 

84 
55 

88 
42 

88 
45 

88 
44 

89 
40 

91 
41 

84 
50 

88 
35 

87 
40 

91 
39 

92 
38 

94 
44 

91 
40 

78 
41 

77 
46 

81 
27 

86 
31 

90 
31 

89 
34 

88 
57 

87 

88 
31 

86 
45 

77 
55 

86,9 
42.7 

CEDAREDGE 

MAX 

Mm 

88 

62 

86 
58 

85 
60 

85 
58 

86 
55 

90 
60 

89 
54 

88 
55 

88 
58 

87 
32 

91 
54 

81 
58 

89 
51 

84 
61 

86 
54 

9  2 
55 

88 
54 

88 
56 

86 
62 

81 
51 

80 
46 

84 
41 

82 
52 

84 
51 

85 
46 

87 
51 

86 
56 

85 
45 

88 
51 

81 
57 

69 
♦7 

65.5 
53.9 

C I  MARROW 

MAX 

Mm 

90 
48 

84 
57 

86 
57 

84 
53 

84 
52 

84 
51 

86 
45 

87 
39 

88 
39 

86 
43 

66 
43 

86 
41 

87 
40 

87 
39 

88 
38 

88 
39 

89 
37 

88 
37 

87 
45 

80 
45 

82 
44 

82 

35 

60 
35 

82 
35 

84 
32 

86 

32 

84 

30 

84 

30 

87 
31 

85 

42 

82 
42 

85.3 
41.2 

CLIMAX  2  NW 

MAX 

Mm 

66 
43 

66 
43 

62 
44 

62 
40 

62 
37 

64 
39 

63 
39 

60 
37 

62 
40 

65 
35 

65 
38 

63 
33 

66 
32 

62 
41 

65 
40 

67 
40 

66 
43 

65 
37 

62 
43 

55 
34 

54 
31 

58 
31 

58 
36 

58 

32 

62 
34 

65 
37 

63 
39 

63 
34 

63 
36 

61 
37 

55 
38 

62.2 
37.5 

COCHETOPA  creek 

MAX 

Mm 

84 
44 

83 
50 

78 
50 

77 
45 

78 
41 

80 
40 

82 
36 

78 
35 

81 
36 

80 
35 

80 
36 

79 
37 

80 
35 

78 
36 

80 
34 

83 
38 

64 
37 

S3 

36 

84 
38 

70 
42 

68 
33 

78 
28 

79 
36 

77 
33 

78 

30 

91 
30 

78 
36 

78 
34 

76 
37 

78 
37 

76 
43 

79.0 
37,4 

COLLBRAN  1  w 

MAX 

Mm 

88 
59 

90 
58 

87 
59 

82 
55 

88 
53 

90 
53 

88 
58 

90 
57 

89 
57 

89 
56 

90 
59 

89 
53 

87 
48 

87 
49 

90 
53 

92 
53 

94 
54 

97 
58 

87 
52 

90 
43 

80 
42 

85 
43 

88 
49 

84 
52 

87 
48 

97 
50 

86 
47 

87 
37 

86 
35 

77 
35 

72 
37 

87.2 
50.4 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

Mm 

90 
69 

94 
62 

92 
60 

92 
62 

90 
62 

91 
64 

95 
63 

94 
65 

95 
68 

95 
60 

93 
59 

96 
59 

87 
59 

93 
70 

90 
60 

92 
65 

95 
59 

95 
64 

95 
66 

82 
58 

84 
53 

83 
55 

88 
60 

88 
56 

87 
59 

91 
60 

89 
60 

89 
56 

89 
56 

90 
64 

77 
51 

90,4 
60.8 

CORTEZ 

MAX 

Mm 

94 
58 

91 
63 

87 
59 

87 
56 

90 
53 

93 
59 

92 
52 

91 
53 

91 
57 

89 
53 

92 
53 

91 
56 

90 
52 

88 
55 

91 
52 

92 
59 

93 
51 

90 
50 

88 
60 

95 
50 

84 
47 

84 
45 

82 
50 

85 
47 

87 
53 

97 
49 

86 
53 

88 
44 

87 
45 

85 
55 

74 
48 

88.2 
52.8 

CRAIG 

MAX 
MIN 

88 
54 

89 
53 

83 
59 

77 
55 

63 
51 

86 
49 

85 
45 

85 
47 

83 
51 

84 
44 

88 
46 

73 
51 

83 
44 

87 
47 

85 
43 

91 
44 

88 
45 

90 
52 

73 
56 

75 
49 

70 
40 

79 
40 

81 
44 

83 
42 

95 
38 

99 
43 

80 
55 

83 
35 

86 
44 

72 
47 

72 
51 

82,4 
47,2 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

Mm 

79 
59 

76 
55 

73 
51 

71 
49 

74 
39 

77 
42 

75 
39 

76 
39 

77 
39 

76 
35 

76 
36 

71 
41 

73 
34 

73 
38 

79 
36 

80 
39 

79 
39 

7B 
37 

78 
45 

77 
47 

77 
33 

75 
29 

73 
39 

75 
33 

80 
30 

79 
34 

79 
40 

78 
31 

77 
34 

76 
37 

7S 
43 

76.2 
39.4 

DELTA  I  E 

MAX 

Mm 

94 
62 

90 
62 

90 
63 

90 
60 

91 
55 

95 
59 

94 
52 

95 
52 

94 
57 

94 
51 

97 
53 

87 
62 

94 
52 

87 

60 

93 
52 

95 
53 

95 
54 

96 
32 

89 
62 

96 
53 

86 
48 

89 
41 

85 
54 

89 
47 

92 
46 

93 
47 

92 
56 

91 
43 

94 
43 

84 

35 

69 
50 

90.6 
53.4 

DILLON  1  E 

MAX 

Mm 

76 
44 

76 
45 

73 
45 

66 
41 

73 
35 

75 
35 

74 
35 

75 
34 

73 
33 

74 
32 

76 
34 

73 
39 

72 
31 

72 
34 

77 
34 

81 
34 

80 
36 

77 
34 

74 
40 

61 
33 

64 
29 

70 
26 

70 
36 

69 
28 

73 
25 

78 
29 

76 
35 

75 
25 

75 
30 

73 
33 

67 
41 

73.2 
34,4 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

Mm 

89 
57 

88 
56 

86 
56 

84 
55 

86 
52 

88 
54 

86 
51 

88 
51 

69 
45 

86 
51 

90 
47 

85 
51 

67 
44 

90 
51 

89 
50 

90 
51 

92 
55 

92 
52 

84 
51 

79 

50 

74 
41 

81 
43 

83 
43 

84 
50 

85 
46 

86 
44 

85 
43 

87 
45 

85 
48 

86 
55 

76 
52 

85,8 
49.7 

DURANGO 

MAX 

Mm 

9* 
53 

89 
60 

86 

57 

86 
57 

90 
52 

90 
52 

90 
47 

89 
46 

88 
51 

88 
46 

65 
43 

84 

51 

88 
48 

84 
47 

87 
47 

87 
51 

83 
47 

87 
53 

85 
54 

80 
54 

85 
44 

83 
40 

78 
49 

82 
41 

85 
45 

89 
44 

84 

51 

86 
41 

96 
40 

85 
49 

74 
44 

85.7 
48.5 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

86 

55 

88 
54 

84 

60 

74 
51 

88 
45 

90 
44 

83 
41 

88 
40 

87 
45 

87 
42 

88 
44 

68 
48 

86 
38 

85 
45 

90 
44 

92 
42 

90 
47 

87 

44 

82 
53 

70 
46 

77 
37 

82 
30 

63 
42 

84 
34 

86 

33 

88 
35 

B5 
45 

86 
31 

98 
34 

80 
42 

77 
52 

84,3 
43.3 

FORT  LEWIS 

MAX 

Mm 

86 
53 

86 
52 

80 
55 

80 
54 

82 
50 

84 
53 

84 
47 

S3 

49 

82 
50 

84 
46 

78 
47 

81 
44 

79 
49 

81 
45 

84 
52 

79 
45 

82 
45 

80 
54 

78 
43 

76 
42 

75 
45 

76 
40 

79 
45 

8' 
45 

80 
48 

82 
41 

80 
44 

75 
48 

66 

41 

80,1 
47,3 

FRASER 

MAX 

Mm 

72 
47 

75 
40 

73 
45 

65 
45 

73 
36 

74 
32 

74 
29 

74 
33 

73 
30 

73 
28 

75 
27 

58 
35 

72 
24 

72 
27 

76 
27 

79 
24 

77 
30 

79 
26 

72 
33 

61 
32 

62 
26 

70 
20 

68 
25 

72 
20 

74 
18 

77 
22 

75 
27 

74 
16 

75 
20 

72 
24 

69 
40 

72.1 
29.4 

FRUITA 

MAX 

Mm 

94 
63 

93 
60 

92 
62 

91 
56 

94 
55 

95 
56 

96 
51 

96 
52 

96 
53 

94 
52 

97 
50 

92 
62 

94 
55 

93 
59 

96 
51 

93 

:i 

97 
52 

9- 

59 

87 
63 

85 
59 

85 
45 

86 
41 

87 
46 

91 
49 

93 
44 

93 
44 

90 
55 

91 
41 

92 
40 

87 
50 

TO 
51 

91.5 
52.6 

GATEWAY  1  SW 

MAX 

Mm 

96 
66 

94 
64 

90 
66 

90 
63 

96 
59 

97 
61 

98 
59 

99 
58 

99 

96 
58 

99 
62 

90 
66 

96 
63 

89 
72 

96 
61 

94 

100 
64 

96 
66 

88 
66 

89 
58 

87 
41 

91 
46 

90 
61 

91 
52 

95 
56 

97 
55 

90 
64 

94 
49 

95 
56 

83 
59 

72 
55 

92.8 
59.6 

GLENwOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

Mm 

GRAND  JUNCTION  WB 

IP 

MAX 

Mm 

97 
68 

95 
67 

92 
67 

91 
65 

92 
64 

94 
66 

94 
61 

96 
64 

100 
67 

95 
63 

98 
64 

87 
65 

96 
61 

95 
67 

95 
64 

97 

63 

98 
65 

97 
68 

87 
64 

87 
61 

86 
53 

88 

52 

90 
55 

91 
61 

93 
57 

93 
60 

91 
63 

92 
56 

93 
58 

80 
59 

69 
57 

91.9 
62.1 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

Mm 

93 
66 

93 
61 

93 
65 

90 
64 

94 

62 

95 
61 

95 
62 

95 
61 

96 

66 

94 
56 

96 
63 

86 
64 

93 
63 

93 
68 

92 
65 

04 

65 

96 
63 

95 
67 

90 
66 

84 

59 

82 
51 

85 
53 

86 
52 

87 
59 

91 
57 

92 
60 

91 
65 

89 
57 

92 
61 

90 
66 

77 
56 

90.9 
61.4 

GRAND  LAKE   1  NW 

MAX 
MIN 

76 
46 

69 
46 

69 
46 

62 
49 

71 
39 

75 
36 

73 
36 

74 
39 

72 
37 

72 
35 

78 
34 

75 
43 

74 
31 

74 
32 

77 
33 

78 
34 

78 
39 

77 
34 

72 
42 

65 
45 

64 

32 

68 
28 

68 
34 

70 
27 

75 
27 

77 
30 

75 
36 

73 
27 

76 
31 

74 
34 

69 
45 

72.6 
36.4 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

Mm 

79 
51 

74 
47 

69 
50 

63 
51 

72 
45 

76 
41 

74 
39 

74 
39 

74 
42 

74 
39 

78 
38 

77 
46 

74 
36 

74 
36 

78 
37 

79 
37 

77 
44 

71 
38 

72 
46 

65 
47 

64 
38 

70 
30 

70 
38 

72 
33 

75 
30 

76 
35 

77 
39 

74 
31 

76 
39 

73 
39 

69 
51 

73.2 
40.4 

GRAND  VALLEY 

MAX 

Mm 

96 
65 

95 
60 

91 
64 

89 
60 

96 
60 

95 
60 

95 
57 

96 
58 

96 
57 

97 
56 

96 
55 

91 
55 

94 
55 

93 
57 

98 
56 

97 
56 

99 
56 

99 
60 

95 
65 

84 

57 

83 
48 

87 
49 

90 

54 

90 
56 

94 
51 

93 
54 

91 
60 

90 
49 

92 
48 

90 
56 

76 
50 

92.6 
56.3 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

84 

53 

81 
50 

76 
54 

74 
47 

81 
43 

82 
44 

79 
43 

80 
42 

80 
46 

80 
42 

82 

42 

81 
47 

79 
37 

79 
45 

83 
43 

83 
42 

84 
45 

54 

42 

77 
51 

69 
45 

69 
37 

74 
32 

76 
38 

76 
36 

80 
35 

93 
39 

84 

46 

81 
35 

82 
39 

79 
48 

72 
48 

79.2 
43.1 

GUNNISON 

MAX 

Mm 

84 
46 

79 
53 

79 
56 

77 
48 

81 
43 

81 
49 

82 
37 

81 
37 

82 
39 

80 
36 

80 
37 

71 
40 

81 
36 

78 

39 

82 
36 

84 
38 

64 
38 

85 
37 

78 
46 

70 
45 

73 
35 

77 
30 

73 
42 

77 
33 

78 
30 

81 
30 

78 

36 

79 
29 

92 
33 

77 
36 

73 
46 

78.8 
39.2 

MAYDEN 

MAX 

Mm 

86 
52 

88 
51 

83 
57 

73 
52 

83 
59 

92 
55 

84 
44 

63 
42 

82 
48 

82 
44 

87 
44 

75 
49 

82 
45 

85 
44 

84 
40 

89 
39 

90 
44 

88 
48 

74 
54 

76 
49 

70 
37 

80 
35 

79 
41 

82 
40 

85 
40 

87 
41 

79 
48 

82 
34 

95 
42 

75 
45 

72 
49 

82.0 
45.5 

MOT  SULPHUR  SPRS  2 

sw 

Mm 

79 
50 

82 
49 

78 
51 

70 
50 

80 
42 

81 
41 

89 
37 

85 
39 

81 
40 

60 
37 

83 
38 

67 
46 

70 
40 

79 
36 

83 
38 

87 
37 

86 
42 

84 
40 

82 
42 

67 
43 

68 
34 

76 
28 

76 
36 

77 
32 

62 
29 

61 

33 

80 
42 

90 
29 

84 

37 

79 
42 

77 
40 

79.1 
39.4 

IGNACIO  1  N 

Mm 

93 
48 

93 
56 

84 

52 

84 
53 

89 
46 

89 
47 

90 
42 

69 
43 

47 

86 
43 

86 
40 

82 
42 

88 
36 

87 
42 

90 
42 

88 
45 

89 
38 

88 
39 

85 
50 

81 
50 

82 
39 

65 
37 

78 
41 

82 
38 

84 
40 

85 
38 

88 
35 

85 
44 

75 
40 

85.9 
43.3 

KREMMLING 

MAX 

Mm 

76 
54 

81 
46 

80 

52 

72 
50 

82 
40 

83 
40 

83 
37 

84 
39 

85 
38 

85 
36 

87 
35 

86 
45 

84 
32 

79 
35 

86 
33 

90 
32 

67 
36 

85 
36 

90 
47 

72 
42 

73 
32 

79 

22 

77 
32 

82 
26 

84 
25 

64 
28 

85 
25 

67 
27 

86 

36 

78 
50 

82.1 
36.9 

LAKE  CITY 

MAX 

Mm 

80 

50 

75 
52 

80 
53 

77 
47 

79 
46 

79 
49 

79 
45 

78 
46 

81 
42 

78 
47 

79 
46 

67 
45 

77 
42 

73 
49 

79 
48 

80 
42 

80 
40 

81 

44 

75 
47 

72 
36 

70 
38 

73 
31 

74 
45 

75 
37 

77 
38 

78 
41 

77 
44 

76 
37 

79 
41 

73 
45 

62 
37 

76.3 
43.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

■ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

LITTLE  HILLS 

MAX 

86 

87 

85 

84 

86 

88 

92 

89 

88 

87 

90 

84 

80 

88 

88 

93 

91 

90 

86 

72 

73 

80 

82 

B5 

87 

93 

85 

85 

87 

85 

73 

85.5 

MIN 

40 

38 

60 

1 

35 

46 

37 

37 

39 

44 

52 

50 

33 

24 

30 

36 

3 1 

34 

36 

28 

30 

41 

42 

40,  I 

maRvinE 

MAX 

80 

81 

83 

77 

80 

80 

80 

80 

80 

79 

80 

79 

81 

83 

86 

85 

83 

75 

68 

72 

75 

77 

80 

80 

82 

63 

80 

81 

SO 

67 

79.4 

MIN 

48 

*J 

41 

39 

43 

48 

39 

4  1 

43 

44 

44 

43 

50 

48 

33 

34 

38 

37 

37 

36 

6  ] 

34 

38 

4  1 

44 

42.4 

MAYBELL 

MAX 

88 

87 

85 

80 

83 

85 

86 

85 

83 

85 

68 

81 

84 

86 

86 

89 

68 

88 

79 

75 

71 

78 

79 

82 

84 

85 

84 

81 

83 

84 

71 

83.1 

MIN 

50 

" 

55 

49 

46 

4  3 

47 

50 

43 

** 

52 

39 

44 

41 

42 

42 

46 

52 

53 

37 

33 

39 

35 

35 

42 

51 

I  J 

36 

43 

6  B 

44.5 

MEEKER 

MAX 

86 

87 

83 

77 

85 

87 

87 

87 

86 

86 

89 

80 

86 

89 

86 

91 

89 

87 

72 

77 

76 

81 

82 

84 

88 

86 

83 

86 

67 

84 

TO 

84.0 

MIN 

51 

57 

5  3 

49 

48 

47 

41 

48 

44 

52 

42 

46 

46 

43 

47 

48 

56 

52 

36 

35 

40 

38 

40 

41 

51 

36 

35 

45 

47 

MEREDITH 

MAX 

88 

84 

78 

71 

80 

81 

88 

82 

80 

60 

84 

70 

65 

75 

•  0 

86 

85 

90 

79 

80 

75 

75 

TO 

83 

82 

82 

80 

80 

83 

78 

69 

79.4 

MIN 

SO 

5 1 

*7 

4  1 

40 

35 

37 

39 

36 

3 

4 1 

36 

35 

40 

40 

40 

45 

45 

40 

35 

26 

32 

34 

32 

33 

41 

30 

30 

38 

46 

38.8 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

?1 

89 

86 

85 

89 

91 

91 

90 

59 

90 

91 

86 

85 

85 

88 

91 

89 

90 

87 

87 

82 

S3 

80 

82 

86 

88 

86 

87 

87 

75 

71 

86.4 

MIN 

61 

59 

*5 

56 

57 

60 

64 

58 

58 

5 

54 

54 

54 

59 

53 

55 

55 

56 

52 

50 

50 

51 

55 

57 

54 

54 

51 

4  7 

55.2 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

90 

92 

89 

88 

84 

87 

89 

90 

90 

90 

88 

90 

80 

69 

84 

89 

88 

90 

90 

85 

78 

79 

84 

80 

84 

86 

89 

85 

85 

90 

75 

86.4 

MIN 

62 

62 

58 

56 

57 

" 

7 

56 

60 

54 

56 

5  3 

55 

57 

5  2 

54 

5  3 

48 

45 

4  7 

49 

48 

49 

54 

46 

46 

47 

48 

53.5 

NORTHDAlE 

MAX 

89 

90 

84 

85 

88 

91 

90 

88 

89 

89 

89 

89 

87 

64 

88 

89 

90 

88 

85 

84 

81 

S3 

83 

83 

85 

85 

63 

86 

85 

80 

72 

85.9 

MIN 

57 

56 

61 

50 

50 

50 

49 

50 

45 

49 

45 

44 

45 

54 

50 

5  1 

39 

49 

50 

42 

49 

49 

41 

49 

52 

46 

NORWOOD 

MAX 

86 

84 

81 

82 

85 

85 

86 

86 

84 

85 

65 

78 

86 

79 

85 

85 

68 

88 

'9 

76 

78 

79 

80 

79 

84 

84 

61 

83 

84 

73 

68 

82.1 

MIN 

49 

46 

51 

49 

49 

4s 

53 

48 

49 

46 

46 

48 

47 

44 

40 

41 

41 

42 

49 

41 

43 

32 

41 

47,5 

OURAY 

MAX 

SO 

75 

79 

77 

80 

81 

81 

81 

81 

81 

79 

66 

SO 

76 

60 

80 

79 

88 

76 

67 

70 

73 

73 

76 

80 

79 

78 

78 

81 

73 

67 

77.1 

MIN 

* 

" 

50 

53 

2 

53 

50 

49 

5  3 

50 

54 

50 

5 1 

54 

50 

44 

41 

49 

46 

48 

50 

53 

44 

49 

53 

44 

50,5 

PAGOSA  SPR1NCS 

MAX 

88 

88 

82 

82 

84 

86 

88 

85 

84 

81 

80 

77 

78 

81 

84 

83 

83 

83 

82 

76 

79 

77 

76 

81 

81 

82 

79 

82 

81 

1  '. 

71 

81.5 

MIN 

SO 

58 

7 

55 

46 

46 

4  1 

44 

48 

44 

41 

38 

43 

42 

47 

4  1 

0 

5  3 

49 

40 

40 

45 

40 

39 

38 

39 

36 

7 

43 

46 

44,3 

PALISADE 

MAX 

96 

97 

97 

93 

89 

95 

96 

97 

97 

99 

95 

100 

89 

96 

94 

95 

98 

99 

96 

88 

86 

85 

90 

91 

91 

93 

95 

92 

93 

93 

94 

93.6 

MIN 

75 

64 

67 

66 

67 

63 

65 

69 

65 

63 

67 

66 

6*» 

64 

63 

65 

6  1 

64 

70 

63 

59 

59 

59 

56 

64 

60 

62 

61 

60 

61 

56 

63.4 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

MAX 

8* 

75 

76 

75 

79 

82 

84 

71 

80 

76 

75 

71 

78 

74 

81 

76 

76 

BO 

78 

71 

73 

72 

69 

75 

76 

78 

73 

«,c 

78 

71 

66 

76.0 

MIN 

55 

*7 

43 

39 

37 

35 

38 

36 

' 

37 

3  3 

37 

37 

38 

36 

7 

39 

34 

33 

40 

32 

33 

34 

35 

31 

1 1 

36 

43 

38.2 

PAONIA 

MAX 

92 

87 

86 

83 

86 

90 

90 

90 

89 

89 

91 

80 

89 

86 

90 

90 

92 

91 

88 

81 

80 

85 

83 

85 

87 

69 

86 

87 

89 

86 

73 

86,8 

MIN 

63 

60 

6 1 

58 

55 

57 

55 

56 

' 

56 

5 1 

54 

53 

55 

55 

5  5 

60 

54 

48 

45 

56 

5 1 

47 

50 

55 

47 

5  c 

5  6 

48 

53,9 

PARADOX 

MAX 

95 

90 

90 

88 

95 

95 

92 

96 

95 

94 

96 

91 

96 

86 

95 

95 

95 

95 

87 

88 

86 

89 

80 

88 

93 

90 

90 

93 

90 

61 

68 

90,4 

MIN 

58 

63 

61 

58 

*2 

62 

50 

49 

" 

50 

50 

'7 

50 

60 

52 

52 

53 

59 

54 

47 

38 

5  3 

42 

44 

45 

58 

4 1 

42 

53 

50 

51,9 

PITKIN 

MAX 

82 

76 

75 

74 

77 

73 

77 

75 

76 

75 

80 

67 

76 

73 

79 

80 

79 

78 

76 

70 

69 

72 

70 

74 

76 

77 

75 

76 

77 

75 

73 

75,2 

MIN 

41 

*' 

47 

42 

38 

36 

32 

32 

31 

38 

30 

33 

3  1 

35 

35 

33 

39 

38 

29 

28 

37 

29 

2  8 

29 

32 

27 

3  1 

3 1 

42 

34,2 

POWOERHORN 

MAX 

T8 

68 

71 

66 

64 

69 

62 

66 

65 

62 

72 

69 

62 

63 

70 

62 

60 

71 

64 

52 

60 

65 

60 

69 

72 

70 

68 

71 

78 

74 

60 

66,5 

MIN 

42 

46 

5 1 

45 

36 

4  1 

31 

3 1 

32 

3 

29 

32 

37 

36 

30 

32 

29 

39 

38 

39 

24 

36 

29 

25 

26 

34 

32 

25 

29 

2  9 

33,9 

RANSELY 

MAX 

89 

92 

88 

89 

90 

92 

92 

92 

93 

96 

92 

88 

90 

94 

92 

95 

97 

94 

98 

85 

78 

84 

88 

91 

90 

94 

88 

89 

92 

82 

75 

90.0 

MIN 

56 

56 

54 

50 

51 

48 

54 

52 

5 1 

52 

48 

49 

*8 

46 

49 

49 

49 

52 

50 

44 

37 

38 

48 

46 

45 

44 

39 

40 

44 

49 

46 

47,9 

R  ICO 

MAX 

T2 

72 

68 

77 

79 

82 

80 

77 

78 

79 

79 

70 

77 

79 

80 

73 

82 

77 

69 

74 

76 

67 

78 

77 

77 

80 

75 

69 

66 

63 

75,3 

MIN 

*7 

56 

52 

44 

49 

52 

38 

37 

40 

39 

* 

45 

37 

37 

45 

*l 

36 

37 

42 

38 

35 

34 

36 

34 

34 

40 

39 

32 

36 

38 

37 

40.4 

RIPLE 

MAX 

92 

92 

91 

86 

91 

91 

92 

93 

91 

91 

93 

85 

90 

90 

92 

95 

94 

93 

87 

78 

79 

84 

86 

87 

87 

90 

88 

89 

90 

86 

79 

88.8 

MIN 

60 

55 

61 

55 

52 

52 

47 

46 

49 

*5 

48 

56 

47 

54 

49 

48 

49 

49 

60 

55 

42 

37 

46 

46 

39 

43 

55 

37 

39 

31 

50 

49.1 

SILUEPTON 

MAX 

T7 

74 

74 

72 

77 

76 

75 

75 

73 

78 

79 

70 

75 

74 

75 

T3 

75 

78 

81 

69 

72 

68 

69 

70 

75 

74 

75 

73 

74 

73 

60 

73.6 

MIN 

43 

45 

50 

45 

40 

43 

40 

36 

39 

35 

42 

35 

36 

36 

36 

36 

35 

43 

34 

34 

30 

38 

3 1 

30 

32 

30 

28 

29 

35 

36 

36.7 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

87 

87 

80 

67 

81 

82 

81 

81 

82 

79 

65 

71 

60 

72 

82 

88 

89 

89 

72 

74 

64 

77 

78 

80 

83 

85 

78 

81 

85 

73 

73 

79.5 

MIN 

*7 

45 

51 

5  3 

42 

40 

38 

36 

40 

38 

37 

50 

35 

38 

34 

35 

36 

37 

49 

44 

32 

25 

33 

30 

28 

30 

32 

27 

30 

38 

49 

38. 1 

TAYLOR  PARK 

MAX 

77 

72 

66 

68 

66 

72 

71 

72 

73 

70 

73 

74 

6<B 

72 

68 

7* 

70 

68 

74 

71 

62 

66 

69 

67 

69 

74 

74 

71 

69 

74 

71 

70.4 

MIN 

46 

46 

48 

46 

42 

41 

39 

39 

38 

37 

37 

38 

36 

35 

37 

37 

38 

37 

38 

43 

35 

32 

32 

35 

3  3 

32 

33 

33 

35 

36 

36 

37.7 

TELLUA IOE 

MAX 

82 

75 

77 

76 

79 

80 

78 

80 

78 

77 

78 

70 

78 

75 

81 

74 

81 

84 

73 

66 

72 

73 

73 

75 

83 

79 

80 

80 

74 

72 

62 

76.3 

NUN 

45 

52 

51 

46 

4  1 

46 

38 

36 

43 

41 

38 

4b 

3  7 

43 

39 

7 

38 

38 

44 

43 

35 

32 

39 

33 

35 

34 

34 

30 

4  1 

39 

37 

39.  7 

URAVAN 

MAX 

96 

96 

90 

90 

96 

97 

98 

96 

98 

97 

99 

97 

95 

95 

96 

96 

97 

95 

89 

91 

89 

93 

94 

92 

91 

93 

91 

79 

93.8 

min 

61 

69 

64 

63 

61 

67 

59 

6 1 

6 1 

57 

49 

60 

59 

6 1 

62 

50 

52 

53 

5  3 

60 

32 

38.5 

VALLECITO  DAM 

MAX 

86 

76 

78 

79 

81 

86 

87 

80 

81 

82 

79 

73 

79 

78 

83 

82 

81 

82 

79 

73 

78 

74 

74 

77 

79 

81 

77 

82 

82 

80 

70 

79.3 

Mm 

49 

55 

52 

51 

49 

48 

43 

40 

43 

5 1 

39 

45 

39 

4 1 

41 

46 

<*Q 

44.9 

YAMPA 

MAX 

76 

78 

73 

67 

77 

79 

77 

77 

77 

76 

80 

78 

77 

79 

78 

82 

82 

78 

70 

67 

64 

72 

73 

73 

79 

S3 

76 

77 

79 

76 

68 

75.8 

Mm 

48 

45 

5* 

*7 

43 

43 

40 

37 

46 

37 

45 

3 

38 

42 

43 

49 

32 

3  1 

38 

35 

35 

41 

41 

32 

40 

45 

41.9 

YELLOM  JACKET  1NW 

MAX 

89 

84 

S3 

82 

86 

88 

89 

89 

87. 

67 

ee 

82 

85 

61 

88 

87 

87 

85 

83 

81 

82 

79 

SO 

83 

83 

83 

S3 

87 

84 

77 

68 

83.9 

•          •  • 

Mm 

58 

59 

57 

54 

52 

61 

55 

52 

54 

54 

53 

53 

50 

56 

51 

56 

50 

50 

33 

5 1 

47 

46 

49 

45 

50 

52 

54 

46 

48 

32 

44 

52.0 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  OS 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

86 

87 

88 

79 

85 

90 

81 

66 

69 

75 

90 

75 

83 

93 

87 

94 

90 

88 

87 

76 

70 

72 

6T 

76 

85 

94 

91 

86 

90 

92 

84 

82.9 

Mm 

64 

61 

64 

55 

50 

59 

56 

53 

49 

'2 

5 

5 1 

48 

62 

52 

62 

66 

53 

59 

57 

49 

44 

50 

46 

52 

57 

57 

56 

56 

59 

* 

55.4 

BONNY  DAM 

MAX 

94 

87 

87 

87 

87 

84 

93 

82 

72 

70 

75 

84 

60 

82 

93 

85 

94 

97 

86 

90 

78 

73 

T3 

67 

78 

87 

93 

93 

89 

91 

88 

84.5 

Mm 

69 

58 

61 

65 

58 

58 

57 

56 

52 

54 

57 

62 

50 

53 

56 

58 

56 

60 

62 

63 

57 

46 

46 

47 

5 1 

53 

53 

54 

57 

61 

56.2 

BURL INGTON 

MAX 

85 

88 

85 

81 

80 

89 

90 

85 

70 

75 

87 

79 

83 

93 

86 

84 

96 

88 

87 

88 

71 

70 

67 

78 

62 

91 

92 

86 

89 

86 

87 

83.7 

MIN 

61 

66 

65 

55 

64 

60 

54 

56 

57 

57 

65 

60 

60 

62 

60 

55 

62 

46 

48 

47 

50 

'4 

60 

54 

60 

56 

59 

59 

37.0 

ChEvENNE  MELLS 

MAX 

85 

86 

85 

80 

88 

92 

80 

77 

73 

77 

82 

60 

86 

69 

67 

93 

97 

84 

88 

78 

71 

74 

73 

80 

88 

89 

87 

85 

91 

SS 

88 

83.6 

Mm 

61 

55 

55 

55 

53 

55 

53 

55 

55 

54 

54 

48 

57 

56 

54 

57 

55 

54 

55 

55 

46 

50 

50 

48 

49 

53 

52 

48 

49 

6 1 

58 

53.5 

PLAGLER  2  NW 

MAX 

86 

85 

87 

86 

85 

91 

S5 

77 

74 

76 

91 

88 

85 

97 

89 

96 

98 

86 

90 

84 

70 

70 

68 

79 

88 

92 

94 

87 

90 

90 

87 

65.6 

Mm 

66 

52 

61 

57 

51 

55 

59 

51 

55 

50 

53 

46 

44 

55 

50 

56 

67 

54 

56 

56 

50 

45 

48 

45 

46 

48 

49 

55 

49 

5 1 

SB 

52,6 

HOLYOK E 

MAX 

87 

90 

91 

83 

84 

95 

87 

69 

67 

79 

80 

78 

80 

93 

87 

93 

94 

88 

85 

76 

73 

74 

74 

81 

90 

96 

94 

91 

93 

89 

87 

84.7 

Mm 

65 

59 

58 

61 

54 

55 

56 

52 

51 

52 

55 

62 

48 

58 

53 

53 

62 

88 

59 

56 

52 

4  1 

48 

47 

49 

50 

SO 

59 

52 

50 

60 

54,3 

STRATTON   3  NE 

MAX 

90 

87 

90 

84 

82 

90 

88 

77 

70 

76 

88 

76 

98 

84 

89 

85 

72 

70 

66 

77 

87 

90 

91 

88 

88 

88 

89 

83.6 

Mm 

65 

60 

56 

62 

56 

61 

58 

65 

55 

57 

69 

58 

64 

62 

61 

37 

50 

53 

57 

52 

56 

55 

60 

55 

58 

60 

58.5 

DRAY 

MAX 

1- 

88 

89 

87 

83 

91 

87 

79 

69 

76 

82 

79 

80 

97 

95 

91 

96 

91 

86 

87 

78 

73 

73 

78 

89 

94 

93 

91 

91 

88 

88 

85.9 

MIN 

69 

57 

60 

6) 

58 

ST 

59 

56 

53 

57 

87 

64 

51 

61 

86 

35 

63 

86 

61 

60 

58 

44 

49 

50 

52 

53 

52 

59 

49 

56 

64 

56.7 

YUMA 

MAX 

91 

94 

90 

4  • 

87 

95 

87 

78 

67 

7* 

88 

85 

75 

97 

94 

95 

94 

91 

69 

85 

72 

70 

69 

77 

89 

93 

93 

90 

87 

69 

SB 

65.8 

MIN 

64 

57 

63 

63 

54 

57 

60 

54 

52 

54 

86 

63 

50 

►  0 

54 

43 

46 

54 

59 

59 

52 

45 

35 

49 

49 

38 

59 

61 

53 

56 

60 

55.5 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  oi  Month 

srage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•         •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
84?".  0* 

ALLENSPARK 

MAX 
MiN 

78 
48 

70 
45 

70 
46 

65 
50 

71 
44 

80 
44 

74 
41 

66 
39 

69 
40 

78 
44 

78 
43 

78 
40 

75 
44 

78 
44 

80 
41 

78 
40 

71 
36 

70 
40 

62 
36 

64 
38 

64 
38 

62 
34 

68 
31 

72 
40 

78 
40 

79 
40 

78 
39 

76 
41 

74 
40 

65 
43 

72.4 
41.0 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

77 
43 

69 
49 

72 
46 

71 
47 

75 
41 

76 
41 

75 
38 

75 
45 

75 
40 

76 
43 

79 
40 

78 
39 

75 
33 

74 
36 

78 
33 

77 
35 

77 
40 

77 
34 

72 
37 

66 
37 

70 
29 

69 
39 

68 
41 

73 
30 

76 
27 

78 
30 

76 
33 

75 
30 

75 
31 

74 
31 

70 

44 

74.1 
37.5 

8AUEV 

MAX 
MIN 

79 
49 

79 
55 

77 
51 

72 
50 

79 
45 

82 
47 

75 
43 

70 
44 

75 
45 

76 
43 

85 
45 

82 
39 

79 
41 

88 
45 

83 
38 

86 
45 

83 
48 

81 
39 

80 
42 

72 
39 

69 
36 

72 
44 

67 
42 

76 
37 

81 
38 

85 
35 

81 
43 

81 
39 

83 
44 

83 
38 

75 
45 

76,6 
43.0 

BOULDER 

MAX 

Mm 

81 
66 

84 
67 

84 
60 

81 
59 

87 
54 

92 
61 

84 
57 

79 
56 

77 
58 

82 
54 

95 
56 

89 
60 

85 
50 

90 
61 

87 
55 

96 
63 

94 
73 

87 

56 

85 
66 

77 
57 

74 

52 

76 
46 

76 
52 

82 
48 

87 
57 

95 
60 

92 
56 

86 
63 

88 
58 

89 
55 

80 
58 

85.2 
57.9 

BRIGGSDALE 

MAX 
MIN 

98 
S2 

88 
60 

89 
62 

91 
60 

89 
56 

90 
53 

89 
54 

88 
51 

96 
45 

98 
47 

97 
48 

93 
46 

90 
45 

92 
46 

96 
39 

87 
42 

91 
48 

86 
42 

90 
46 

92 
47 

87 
52 

81 
40 

90.6 
49.1 

1VERS 

MAX 
MIN 

86 
62 

86 
55 

91 
60 

83 
58 

85 
51 

90 
56 

83 
51 

77 
49 

74 
54 

79 
51 

91 
56 

84 
55 

86 
47 

-96 
56 

92 
47 

95 
57 

90 
58 

85 
56 

89 
56 

78 
53 

66 
47 

75 
45 

78 
51 

79 
44 

88 
48 

94 
52 

90 
57 

85 
53 

90 
50 

90 
56 

84 
51 

85.2 
53.0 

CARIBOU  RANCH 

MAX 
MIN 

72 
S3 

69 
48 

70 
48 

65 
53 

60 
45 

74 
47 

67 
43 

55 
45 

64 
42 

68 
42 

77 
44 

66 
48 

74 
41 

73 
44 

76 
42 

79 
49 

76 
56 

7J 
40 

U 
52 

66 
41 

62 
41 

62 
38 

61 
40 

68 
35 

73 
42 

78 
44 

74 
48 

73 
41 

74 
44 

67 
44 

68 
43 

69.5 
44.6 

CASTLE  ROCK 

MAX 
MIN 

79 

56 

79 
59 

83 
58 

79 
54 

84 
51 

87 
52 

86 
51 

76 
51 

76 
52 

81 
51 

90 
50 

76 
51 

86 
46 

88 
52 

86 
47 

91 
52 

88 
52 

84 
48 

84 
52 

76 
52 

63 
45 

68 
50 

71 

50 

80 
41 

85 
41 

89 
44 

86 

50 

83 
46 

84 
47 

87 
51 

84 
46 

61.9 
49.9 

ChEESmAN 

MAX 
MIN 

84 
53 

78 
54 

78 
57 

71 
52 

80 
49 

85 
50 

81 
47 

75 
50 

75 
48 

82 
48 

87 
47 

77 
48 

36 
44 

86 
44 

88 
44 

89 
48 

89 
49 

R8 
46 

86 
50 

76 
48 

70 
43 

75 
48 

70 
46 

80 
40 

85 
40 

90 
42 

85 
45 

80 
46 

83 
44 

86 
47 

80 
50 

81.5 
47.3 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

92 
S6 

83 
58 

85 
58 

85 
58 

92 
53 

86 
54 

75 
53 

79 
53 

85 
53 

96 

58 

85 
53 

92 
49 

93 
57 

92 
51 

96 
56 

91 
51 

89 
50 

91 
50 

61 
52 

72 
52 

78 
48 

75 
51 

85 
45 

90 
45 

93 
46 

92 
55 

88 
49 

69 
51 

97 
55 

86 
51 

87.1 
52.4 

DENVER  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

as 
69 

86 
63 

63 

62 

84 
61 

89 
56 

92 
57 

84 
58 

66 
55 

79 
57 

85 
54 

96 
60 

70 
58 

87 
53 

90 
59 

90 
55 

94 
60 

91 
62 

92 
55 

83 
58 

78 
56 

70 
52 

77 
53 

79 
55 

82 
51 

89 
50 

93 
54 

89 
57 

86 
54 

90 
55 

93 

57 

81 
56 

84,9 
56.7 

DENVER  wB  CITY 

MAX 

MIN 

83 
67 

84 
65 

82 
62 

81 
64 

86 
61 

90 
63 

82 
60 

64 
54 

75 
58 

80 
58 

92 
66 

72 
59 

88 

55 

91 
66 

91 

60 

94 
67 

89 
70 

91 
60 

81 
64 

74 
59 

68 
51 

76 
52 

72 
55 

80 
54 

86 
55 

92 
62 

88 
64 

84 
60 

87 
61 

89 
63 

79 
60 

83.0 
60.5 

ELBERT 

MAX 
MIN 

80 
56 

75 
55 

80 
54 

78 
51 

80 
59 

82 
51 

78 
49 

73 
49 

70 
49 

78 
43 

88 
52 

74 
44 

83 
43 

88 
48 

81 
42 

89 
51 

84 
45 

80 
44 

86 
51 

76 
45 

61 
44 

62 
43 

67 
51 

75 

39 

79 
39 

86 

41 

81 
47 

81 
46 

80 
40 

83 
47 

76 
43 

78.5 
47.2 

eSTES  PARK 

MAX 
MIN 

81 
56 

73 
51 

75 
51 

70 
51 

75 
45 

77 
47 

78 
44 

70 
50 

69 
45 

72 
45 

82 
42 

82 
50 

80 
40 

81 
39 

80 
39 

82 
40 

82 
50 

75 
39 

77 
46 

68 
44 

65 
43 

66 
37 

66 
40 

72 
31 

78 
34 

83 
36 

82 
42 

77 
38 

77 
37 

78 
40 

72 
*7 

75.6 
43.2 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

80 
54 

78 

55 

78 
51 

74 
52 

79 
48 

82 
49 

83 
45 

71 

50 

71 
43 

74 
44 

85 
45 

80 
47 

80 
41 

84 
43 

83 
43 

88 
44 

88 
49 

83 
43 

78 
46 

74 
47 

60 
43 

70 
47 

67 
44 

75 
35 

81 
34 

66 
38 

82 
41 

SO 
41 

82 
39 

64 
42 

SO 
♦7 

78.7 
44.8 

FAIRPLAY  NO.  2 

MAX 
MIN 

FORT  COLLINS 

MAX 
MIN 

83 
64 

84 
61 

84 
59 

84 
60 

83 
54 

86 
57 

78 
57 

67 
55 

77 
55 

78 
50 

91 
51 

79 
60 

81 
49 

90 
51 

86 
51 

93 
51 

87 
57 

85 
50 

79 
59 

72 
55 

70 
49 

75 
42 

74 
54 

77 
46 

86 
47 

91 
42 

91 
54 

83 
50 

88 
50 

86 
53 

79 
58 

62.2 
53.3 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 
MIN 

85 
61 

88 
58 

87 
59 

84 
58 

86 
52 

90 
52 

83 
53 

82 
53 

78 
54 

79 
49 

95 
58 

80 
57 

86 
43 

90 
47 

90 
47 

96 
49 

87 
47 

88 
47 

85 
52 

82 
50 

81 
48 

77 
50 

75 
48 

79 
41 

87 
40 

94 
43 

91 
49 

86 
46 

91 
45 

91 
49 

80 
51 

85.6 
50.2 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

99 
65 

88 
61 

89 
60 

90 
60 

79 
54 

83 
58 

90 
60 

90 
54 

68 
54 

75 
55 

78 

56 

89 
62 

75 
50 

85 
51 

92 
51 

90 
57 

97 

60 

90 
52 

86 
58 

89 
58 

79 

52 

74 
48 

77 
51 

76 
48 

77 
49 

87 
48 

94 
50 

90 
56 

94 

50 

91 
57 

91 
59 

85.5 
55.0 

GEORGETOWN 

MAX 
MIN 

73 
55 

75 
50 

70 
54 

70 
51 

78 
49 

72 
52 

79 
4B 

76 
47 

77 
45 

80 
44 

81 
54 

79 
47 

77 
43 

75 
53 

84 
47 

85 
53 

81 
47 

81 
47 

76 
57 

67 
46 

70 
38 

70 
39 

71 
43 

73 
43 

80 
47 

80 
51 

79 
52 

78 
51 

79 
45 

75 
51 

70 
47 

76.2 
48.3 

GRANT 

MAX 
MIN 

75 
48 

73 
48 

71 
47 

70 
46 

74 

42 

76 
44 

73 
40 

72 
41 

75 
42 

75 
41 

79 
42 

74 
44 

77 
39 

77 
38 

79 

40 

79 
43 

77 
45 

76 
42 

72 
45 

67 
39 

65 
33 

69 
41 

63 
40 

72 
34 

75 
34 

80 
39 

79 
36 

75 
34 

76 
39 

77 
41 

67 
41 

73.8 
40.9 

GREELEY 

MAX 
MIN 

99 
64 

89 
64 

87 
62 

86 
64 

85 
55 

87 
56 

90 
61 

83 
52 

67 
55 

78 
53 

92 
56 

92 
54 

71 
50 

86 
55 

92 
52 

90 
53 

96 
58 

87 
50 

87 
56 

83 
56 

77 
52 

75 
47 

79 
50 

78 
48 

80 
48 

89 
~8 

94 
55 

93 
55 

87 
50 

90 
54 

92 
58 

85.8 
54.5 

GROVER  10  W 

MAX 
MIN 

86 
61 

86 
57 

90 
58 

85 
61 

90 
50 

90 
57 

81 
55 

68 
51 

76 
51 

78 
48 

93 
51 

80 
56 

84 
48 

90 
53 

95 
50 

97 
50 

90 
62 

84 
51 

a7 

57 

78 
51 

72 
45 

75 
39 

78 
48 

79 
45 

90 
53 

91 
55 

93 
56 

88 
53 

89 
51 

92 
52 

85 
54 

65.2 
52.5 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

73 
54 

73 

52 

76 
52 

70 
51 

77 
48 

82 
49 

70 
46 

64 
48 

67 

45 

78 
45 

86 
47 

81 
50 

84 
42 

81 
45 

82 
45 

87 
48 

84 
53 

78 
44 

77 
46 

72 
43 

63 
39 

66 
39 

65 
45 

76 
40 

79 
41 

85 
43 

80 
47 

78 
43 

78 
43 

80 
46 

70 
47 

76,2 
46.0 

JONES  PASS  2  E 

MAX 
MIN 

66 
44 

65 
42 

63 
42 

59 
41 

65 
36 

65 
36 

66 
37 

65 
34 

64 
38 

65 
34 

70 
36 

68 
37 

66 
30 

66 
38 

69 
35 

71 
35 

69 
38 

67 
35 

65 
38 

55 
33 

58 
30 

63 
29 

61 
31 

61 
28 

67 
29 

68 
32 

67 
36 

67 
29 

68 
32 

68 

36 

61 

37 

65.1 
35.1 

JULESBURG 

MAX 
MIN 

89 
66 

91 
56 

93 
63 

75 
66 

85 
55 

93 
68 

82 
60 

74 
54 

67 
52 

78 
55 

78 
58 

74 
64 

79 
50 

82 
61 

94 
53 

94 
52 

94 
61 

84 
57 

84 
55 

76 
50 

73 
43 

73 
52 

70 
42 

81 
47 

90 
48 

95 
49 

94 

53 

88 

54 

93 
51 

90 
59 

83.8 
55.1 

KASSLER 

MAX 
MIN 

84 
65 

82 
60 

82 
60 

79 
58 

86 
53 

90 
59 

82 
56 

76 
56 

80 
52 

83 
51 

92 
63 

80 
56 

87 
53 

92 
62 

90 
55 

95 
65 

89 
66 

91 
56 

83 

60 

77 
50 

69 
49 

76 

50 

76 
54 

82 
46 

87 
49 

92 
60 

86 
62 

89 
63 

86 
57 

90 
59 

88 

53 

84.7 
56.7 

KAUFFMAN  4  SSE 

MAX 
MIN 

96 
56 

94 
56 

88 
54 

79 
60 

89 
58 

89 
50 

87 
49 

65 
51 

73 
51 

87 
50 

87 
50 

70 
56 

79 
40 

85 
45 

94 
45 

94 
54 

87 
54 

87 
45 

85 
56 

74 
55 

69 
46 

72 
38 

74 
49 

77 
45 

86 
47 

93 
50 

90 
51 

83 
54 

86 
45 

88 
53 

81 
51 

83.5 
50.5 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 
MIN 

76 
51 

70 
49 

74 
49 

68 

50 

77 
45 

76 
47 

76 
42 

70 
51 

76 
44 

76 
45 

79 
46 

75 
46 

75 
41 

74 
42 

76 
40 

70 
45 

77 
46 

72 
41 

70 
42 

70 
42 

66 
36 

65 
44 

64 
44 

70 
39 

74 
37 

77 
38 

75 
40 

74 
41 

74 
39 

75 
41 

75 
44 

73.1 
43.5 

LAKE. COO 

MAX 
MIN 

85 
63 

84 
60 

81 

60 

78 
59 

82 
54 

88 
60 

82 
57 

77 
53 

74 
55 

79 
52 

90 
61 

83 
56 

85 
49 

89 
52 

89 
52 

89 
58 

89 
67 

87 
53 

82 
51 

74 
55 

68 
49 

75 
48 

71 
52 

78 
47 

85 
51 

89 
46 

89 
58 

84 
57 

84 
54 

87 
54 

80 
55 

82.5 
54.8 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 
MIN 

96 
64 

87 
60 

85 
60 

84 

60 

84 
53 

87 

55 

92 
58 

83 
56 

66 
56 

80 
52 

81 
50 

96 
58 

72 
48 

86 
51 

91 
49 

89 
51 

97 
58 

90 
49 

89 
48 

86 
53 

76 
53 

75 
48 

78 
48 

75 
45 

81 
45 

89 
44 

95 
51 

93 
49 

88 
47 

90 
53 

91 
54 

85.5 
52,5 

NEW  RAYMER 

MAX 
MIN 

92 
64 

88 
57 

93 
60 

78 
62 

86 
50 

89 
52 

80 
51 

75 
51 

73 
53 

75 
46 

86 
54 

85 
60 

82 
46 

90 
56 

89 
49 

95 
56 

94 
58 

84 
49 

86 
56 

77 
55 

71 
49 

75 
44 

75 
49 

79 
42 

86 

49 

93 
50 

92 
53 

85 
56 

90 
47 

90 
56 

86 
54 

84.5 
52.8 

PARKER  9  E 

MAX 
MIN 

81 
58 

80 
55 

8* 
56 

81 
54 

84 
54 

85 
57 

80 
57 

78 
51 

76 
52 

80 
50 

90 
57 

78 
52 

86 
44 

90 
60 

90 
45 

90 
57 

90 
58 

85 
48 

85 
54 

77 
50 

66 
44 

70 
45 

72 
50 

77 
43 

84 

45 

90 
47 

67 
55 

65 
50 

85 
48 

88 

55 

80 
45 

82.4 
51.5 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

MAX 
MIN 

77 
53 

73 
47 

71 
48 

70 
47 

77 
39 

77 
43 

74 
39 

64 
39 

70 
42 

76 
35 

81 
41 

78 
45 

76 
34 

84 
39 

83 
36 

86 
39 

79 
47 

74 
34 

72 
48 

71 

43 

68 
30 

65 
26 

65 
36 

73 
24 

82 
32 

81 

39 

79 
43 

76 
34 

77 

35 

75 
38 

68 

42 

74.9 
39.3 

SEDGWICK  S  S 

MAX 
MIN 

84 
65 

90 
59 

92 
59 

77 
65 

85 
54 

92 
58 

88 

59 

70 
54 

69 
51 

76 
51 

79 
57 

76 
61 

77 
48 

92 
58 

85 
52 

92 
55 

86 
51 

82 

61 

82 
62 

76 
59 

72 
51 

72 
42 

73 
50 

78 
47 

90 
52 

94 
51 

94 
55 

88 
60 

93 
59 

90 
55 

87 

59 

83.3 
55.5 

SPICER 

MAX 
MIN 

79 
46 

76 
43 

72 
48 

64 
46 

73 
39 

74 
41 

73 
41 

73 
37 

73 
43 

72 
33 

74 

38 

69 
48 

73 
35 

77 
36 

76 
35 

81 
38 

79 
40 

79 
IP 

71 
43 

68 
40 

63 
28 

72 
23 

71 
29 

73 
26 

77 
27 

SO 
35 

73 
42 

76 
25 

80 
33 

76 
44 

71 
45 

73.8 
37.6 

STERLING 

MAX 
MIN 

97 
63 

86 
56 

89 
59 

92 
64 

75 
62 

84 
55 

88 
57 

79 
52 

67 
50 

71 
53 

77 
57 

68 
62 

75 
47 

80 
55 

89 
58 

38 
54 

95 
56 

86 
55 

82 
57 

88 
56 

78 
52 

70 
42 

74 
51 

72 
45 

77 
46 

86 
49 

93 
49 

89 
53 

84 
48 

90 
58 

90 
61 

83.2 
54.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ot  Month 

D> 

■ 

1 

2 

3 

4 

J 

s 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

... 
2. 

22 

23 

24 

25 

ZT 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WALDEN 

MAX 

79 

77 

78 

69 

7* 

76 

78 

76 

73 

76 

79 

74 

74 

77 

79 

83 

63 

RC 

71 

69 

65 

73 

74 

74 

79 

60 

75 

78 

8  1 

75 

71 

75, a 

m;n 

46 

43 

46 

46 

37 

37 

35 

3* 

38 

32 

34 

43 

32 

33 

33 

43 

37 

33 

20 

22 

24 

24 

28 

42 

24 

24 

40 

45 

34.7 

wATERDAlE 

MAX 

8a 

86 

84 

84 

83 

89 

80 

84 

82 

79 

79 

85 

96 

88 

89 

82 

90 

B7 

85 

73 

71 

76 

73 

80 

88 

91 

90 

87 

90 

90 

80 

04,2 

MIN 

64 

57 

53 

57 

51 

34 

51 

56 

57 

49 

57 

45 

50 

51 

49 

49 

60 

54 

54 

50 

31 

42 

51 

41 

44 

42 

52 

48 

47 

46 

52 

51.1 

WIGGINS  7  Sw 

MAX 

93 

90 

91 

88 

92 

96 

89 

85 

76 

60 

93 

85 

86 

92 

92 

98 

94 

88 

92 

84 

76 

79 

79 

83 

92 

97 

96 

90 

92 

95 

88 

86.9 

•          •  • 

MIN 

61 

60 

60 

60 

50 

52 

56 

56 

52 

55 

55 

59 

48 

48 

50 

36 

36 

49 

57 

53 

50 

49 

51 

41 

44 

45 

51 

51 

46 

57 

51 

52.5 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

MAX 

as 

76 

75 

76 

80 

83 

as 

60 

83 

80 

81 

72 

80 

80 

84 

82 

81 

10 

84 

76 

73 

73 

75 

76 

78 

80 

78 

79 

80 

79 

74 

79.0 

MIN 

S5 

56 

57 

53 

52 

47 

46 

51 

53 

46 

43 

43 

38 

50 

41 

46 

44 

50 

50 

41 

45 

47 

43 

37 

36 

40 

41 

39 

44 

47 

46.1 

BLANCA 

MAX 

83 

76 

77 

78 

80 

85 

83 

79 

82 

82 

84 

77 

80 

83 

85 

83 

82 

79 

82 

78 

77 

75 

74 

75 

79 

63 

81 

77 

81 

62 

75 

79,9 

MIN 

S3 

51 

54 

51 

48 

45 

46 

46 

43 

46 

45 

43 

37 

49 

39 

46 

41 

48 

50 

38 

49 

44 

39 

37 

38 

39 

41 

36 

47 

45 

44,4 

CENTER 

MAX 

as 

77 

78 

75 

79 

82 

83 

81 

80 

82 

80 

74 

79 

79 

82 

79 

83 

82 

82 

74 

74 

73 

72 

74 

79 

80 

81 

81 

79 

82 

73 

78.8 

MIN 

so 

55 

57 

50 

49 

46 

44 

42 

46 

42 

42 

41 

36 

43 

45 

4S 

47 

50 

42 

40 

47 

40 

38 

38 

43 

42 

40 

38 

46 

44.1 

DEL  NORTE 

MAX 

as 

7, 

75 

75 

79 

80 

80 

79 

79 

78 

79 

72 

75 

75 

80 

77 

80 

78 

78 

73 

70 

71 

71 

75 

76 

78 

76 

60 

77 

75 

71 

76.5 

MIN 

55 

57 

57 

50 

51 

48 

49 

44 

54 

46 

44 

47 

40 

45 

46 

55 

50 

44 

40 

47 

42 

41 

43 

45 

43 

42 

40 

46 

46.8 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

81 

77 

78 

76 

78 

81 

80 

79 

77 

82 

82 

75 

79 

79 

82 

ao 

79 

78 

81 

76 

70 

74 

72 

71 

77 

80 

79 

75 

79 

80 

74 

77,8 

MIN 

54 

53 

53 

50 

48 

46 

47 

49 

50 

47 

49 

46 

39 

48 

45 

52 

45 

43 

43 

46 

40 

42 

46 

45 

46 

41 

49 

45 

46,  7 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

76 

7J 

78 

76 

77 

7a 

78 

76 

76 

75 

75 

66 

74 

74 

77 

68 

74 

79 

73 

69 

69 

67 

68 

70 

75 

76 

70 

77 

7S 

76 

66 

73.6 

MIN 

40 

51 

46 

45 

38 

38 

31 

31 

35 

31 

30 

40 

31 

31 

2 

30 

39 

35 

31 

25 

38 

29 

28 

30 

30 

26 

26 

29 

35 

33.9 

MANASSA 

MAX 

85 

76 

77 

78 

79 

79 

83 

80 

80 

el 

72 

79 

63 

82 

79 

81 

78 

78 

74 

76 

77 

82 

81 

81 

78 

74 

79,0 

MIN 

51 

55 

56 

33 

50 

46 

44 

53 

49 

44 

44 

36 

8 

44 

44 

52 

41 

44 

41 

39 

36 

42 

37 

-a 

48 

45.3 

MONTE  VISTA 

MAX 

86 

79 

78 

77 

81 

82 

84 

83 

81 

84 

82 

75 

81 

a  i 

64 

84 

82 

83 

8  1 

76 

71 

74 

74 

76 

79 

82 

62 

H  1 

81 

80 

75 

80.0 

MIN 

54 

57 

58 

32 

52 

49 

46 

45 

52 

46 

46 

47 

41 

48 

46 

46 

49 

50 

44 

43 

49 

43 

42 

42 

44 

44 

43 

42 

49 

47.2 

SAGUACHE 

MAX 

as 

80 

80 

81 

84 

83 

83 

78 

a2 

85 

74 

82 

77 

84 

80 

80 

82 

77 

73 

76 

72 

73 

77 

80 

80 

80 

83 

ao 

80 

75 

79.5 

MIN 

58 

55 

53 

50 

51 

48 

46 

43 

45 

43 

42 

45 

39 

44 

43 

49 

44 

46 

30 

48 

45 

40 

48 

41 

41 

43 

42 

45 

43 

43 

48 

45.9 

MASON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 

eo 

77 

79 

73 

81 

79 

79 

78 

77 

80 

80 

70 

79 

71 

81 

70 

72 

71 

72 

73 

77 

78 

74 

78 

78 

76 

76,4 

MIN 

46 

42 

45 

43 

40 

32 

31 

38 

32 

32 

37 

32 

35 

34 

33 

32 

33 

32 

33 

26 

30 

31 

27 

28 

29 

34 

34.7 

wolf  creek  pass  i  e 

MAX 

71 

64 

64 

66 

71 

71 

70 

66 

67 

64 

64 

61 

66 

69 

70 

70 

70 

64 

63 

59 

60 

60 

64 

68 

67 

67 

67 

68 

66 

60 

65.8 

MIN 

50 

50 

47 

47 

44 

43 

42 

47 

42 

42 

41 

41 

38 

38 

40 

43 

40 

38 

44 

42 

36 

38 

39 

38 

38 

41 

42 

38 

36 

43 

40 

41.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 
> 
< 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

74 
79 

72 
78 

71 
76 

71 
76 

68 
76 

68 
76 

68 
75 

68 
71 

68 
74 

66 
76 

67 
79 

70 
72 

64 
75 

66 
75 

65 
76 

66 
79 

70 
79 

68 
78 

70 
75 

68 
72 

65 
73 

63 
74 

67 
74 

64 
75 

64 
75 

65 
77 

67 
75 

66 
76 

66 
77 

67 
76 

68 
72 

67.' 
75.  f 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

77 
79 

76 
76 

75 
77 

74 
76 

72 
76 

72 
75 

72 
74 

72 
72 

70 
73 

70 
74 

71 
75 

73 
72 

69 
73 

70 
73 

70 
74 

71 
75 

73 
76 

72 
75 

74 

75 

72 
73 

69 
72 

69 
72 

70 
72 

69 
73 

69 
73 

70 
74 

71 
73 

70 
73 

70 
74 

70 
74 

71 
72 

71.' 
74. 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

78 
78 

77 
77 

76 
76 

75 
75 

74 

75 

74 
74 

74 
73 

73 
72 

72 
72 

72 
72 

73 
73 

74 
73 

71 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
73 

74 
74 

74 
74 

74 
74 

73 
73 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

70 
71 

71 
71 

71 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72. < 
72.' 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

76 
75 

75 
75 

75 
75 

74 
74 

73 
73 

73 
73 

74 
72 

72 
72 

72 
72 

71 
71 

71 
71 

72 
72 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
70 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

71 
71 

71 
71 

70 

71 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
71 

71 

70 

71 
« 

71 
71 

71 
71 

71. ( 
71.  e 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

73 
73 

73 
73 

73 
73 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

70 
71 

71 
70 

70 

70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
71 

71 
71 

71 

70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

B 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70." 
70." 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
65 

64 
65 

64 
64 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 

65 
65 

65 
65 

65 

05 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 

64." 
64.  f 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


So*  R.for.nc.  Not*.  Following  Station  Indox 
-  133  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


COLORADO 
AUGUST  1966 


Day  Of  Month 

Station 

3 ..  g> 

0  0  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

ii      *  * 

Aovtkicic    iBii.  arc 
flRR»*Mi*3    J  H  A  ;  r,  a  [j  t 

BASIN 

01 

JOHN  MARTIN  DAM 

(A) 

EVAP 

.52 

.37 

.46 

.37 

.31 

.31 

.40 

.32 

.29 

.22 

.21 

,44 

.31 

.34 

•  43 

•  33 

•  34 

.40 

.34 

.41 

.29 

.23 

.20 

.10 

.23 

.22 

.36 

•V 

.29 

.45 

.43 

10.43 

WIND 

55 

39 

68 

88 

66 

24 

89 

72 

77 

73 

70 

117 

44 

83 

37 

24 

38 

67 

52 

87 

52 

54 

61 

30 

15 

31 

54 

28 

31 

77 

115 

1838 

99 

93 

92 

95 

95 

97 

97 

96 

86 

86 

101 

91 

90 

95 

87 

95 

95 

93 

92 

92 

90 

66 

83 

97 

91 

93 

95 

95 

93 

90 

69 

92.5 

M I N 

70 

67 

64 

66 

63 

66 

65 

59 

62 

62 

60 

64 

61 

61 

65 

64 

64 

61 

63 

66 

68 

64 

58 

55 

60 

58 

58 

63 

61 

61 

63 

62.6 

PUfBLO  CITY  RESERVOIRCE 

>EVAP 

.48 

.38 

.13 

.25 

.22 

.25 

.27 

.15 

.31 

.27 

•  22 

.  14 

.40 

.16 

•  40 

•  24 

.32 

.32 

.26 

.16 

.30 

.12 

.12 

.17 

.35 

.36 

.26 

.38 

.28 

.28 

8.45 

WIND 

60 

70 

45 

45 

50 

30 

40 

90 

70 

130 

60 

50 

60 

70 

60 

60 

30 

70 

70 

40 

60 

100 

40 

70 

50 

40 

40 

40 

40 

60 

60 

1820 

96 
YO 

69 

94 

97 

92 

80 

91 

90 

90 

9  B 

86 

85 

68 

90 

94 

9 1 

96 

95 

83 

80 

71 

61 

86 

67 

90 

92 

88 

91 

91 

69.4 

M I N 

76 

75 

63 

60 

53 

53 

60 

59 

50 

50 

48 

51 

49 

67 

63 

57 

49 

46 

It 

52 

59 

55 

46 

49 

49 

48 

49 

55 

54 

48 

55 

54.9 

SPRINGFIELD  T  NSW 

<B> 

EVAP 

.41 

.40 

.44 

.49 

.26 

.36 

.42 

.24 

.27 

.19 

.29 

.10 

.38 

.34 

.31 

.50 

.30 

.28 

.42 

.52 

.17 

■ 

.14 

.13 

.30 

.39 

.34 

.26 

.25 

.39 

.4110.30B 

WIND 

132 

98 

77 

171 

7* 

56 

153 

130 

119 

102 

155 

151 

87 

133 

82 

100 

55 

73 

122 

121 

97 

145 

152 

66 

49 

89 

no 

98 

54 

146 

183 

3368 

MAX 

89 

87 

86 

85 

92 

92 

67 

79 

89 

61 

85 

63 

85 

66 

88 

88 

87 

86 

88 

87 

76 

74 

68 

65 

86 

85 

67 

86 

86 

l- 

63 

84,9 

M  IN 

65 

64 

62 

61 

60 

63 

61 

56 

57 

61 

58 

61 

55 

58 

60 

62 

60 

61 

60 

61 

59 

56 

53 

53 

55 

55 

54 

60 

59 

57 

59 

58.9 

Sugar  loaf  reservoir <a> 

EVAP 

•  12 

.01 

.19 

.21 

.17 

.29 

.16 

.12 

.30 

.12 

•  26 

.24 

.18 

.07 

.14 

.34 

.07 

.02 

.  10 

.  14 

•  04 

•  21 

•  26 

.14 

■  19 

•  28 

.21 

.17 

.18 

.09 

.14 

5.18 

WIND 

21 

4  1 

12 

26 

CO 

27 

48 

26 

53 

28 

37 

25 

26 

56 

35 

29 

31 

39 

34 

16 

37 

40 

13 

51 

27 

30 

21 

19 

48 

49 

24 

46 

1014 

MAX 

78 

75 

82 

80 

77 

80 

83 

60 

79 

82 

83 

65 

61 

80 

84 

84 

75 

68 

67 

65 

76 

77 

78 

76 

78 

75 

7* 

80 

78 

75 

73 

77.7 

M I N 

54 

56 

54 

53 

46 

49 

47 

49 

53 

47 

44 

46 

46 

47 

45 

48 

49 

46 

48 

48 

42 

45 

'I 

46 

42 

44 

47 

41 

40 

45 

49 

47.5 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN 

02 

CLIMAX  2  NW 

EVAP 

.15 

.11 

.10 

.06 

.24 

.24 

.22 

.19 

.29 

•2i 

.14 

• 

.16 

.15 

.32 

.11 

.  t  1 
•l 

.12 

.15 

.04 

.15 

.19 

- 

.21 

.16 

.27 

.21 

.24 

.13 

.15 

.06 

5.29B 

WIND 

0 

0 

3 

13 

16 

16 

20 

17 

37 

25 

16 

10 

20 

15 

17 

6 

9 

7 

8 

17 

26 

18 

4 

0 

11 

23 

28 

27 

81 

13 

510 

76 

76 

72 

71 

76 

75 

73 

72 

74 

74 

74 

70 

70 

68 

73 

74 

66 

66 

68 

66 

6S 

69 

68 

69 

72 

72 

72 

65 

66 

64 

70.8 

M  I N 

51 

51 

50 

48 

43 

47 

43 

41 

43 

41 

43 

42 

39 

43 

42 

44 

46 

42 

41 

41 

39 

38 

39 

34 

34 

39 

39 

39 

40 

35 

39 

41.8 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

.30 

.25 

.34 

.37 

.34 

.43 

.33 

.33 

•  49 

.37 

• 

.60 

.36 

.47 

.24 

•  3C 

.48 

.48 

.56 

.15 

.14 

.24 

.22 

.42 

.33 

.45 

.45 

.28 

.35 

.49 

•0810.88 

WIND 

28 

32 

47 

37 

31 

45 

32 

33 

65 

34 

110 

42 

82 

41 

50 

55 

71 

43 

25 

35 

40 

23 

45 

34 

56 

69 

36 

61 

84 

1432B 

MAX 

91 

95 

95 

95 

95 

95 

94 

90 

90 

90 

9  L 

92 

91 

91 

90 

93 

92 

63 

9C 

69 

87 

90 

89 

86 

86 

67 

86 

65 

65 

75 

89.7 

M I N 

68 

63 

63 

65 

62 

61 

63 

60 

59 

58 

62 

I 

58 

59 

58 

58 

58 

58 

61 

61 

55 

49 

54 

54 

55 

54 

59 

51 

52 

64 

55 

58.6 

GRAND  LAKE  6  SSW 

<C> 

EVAP 

.24 

.15 

ft 

.14 

.21 

.25 

.34 

.37 

.37 

.26 

•  39 

.21 

.13 

.33 

.24 

.30 

.36 

.25 

.19 

.16 

.19 

.27 

.18 

.33 

.28 

.32 

.34 

.31 

.24 

.31 

.08 

7.T8 

WIND 

58 

37 

49 

67 

49 

76 

86 

45 

MAX 

77 

73 

73 

67 

74 

72 

72 

72 

70 

72 

72 

68 

71 
* 

72 

77 

82 

74 

7n 

7( 

7  ] 

65 

67 

73 

70 

73 

75 

75 

73 

72 

67 

72.0 

M I N 

53 

51 

" 

49 

45 

43 

45 

45 

44 

« 

47 

40 

40 

42 

42 

46 

43 

47 

49 

41 

637 

41 

38 

36 

39 

43 

38 

44 

42 

11 

44.2 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

(A) 

EVAP 

.20 

.23 

.18 

.13 

.14 

.23 

.26 

.30 

.27 

.25 

.26 

.17 

.16 

.25 

•  21 

.28 

.23 

.17 

.09 

.14 

.06 

.09 

.31 

.13 

.30 

.29 

.23 

.19 

.21 

.10 

6.32 

WIND 

32 

31 

31 

24 

19 

42 

55 

52 

64 

38 

47 

44 

29 

58 

46 

38 

43 

46 

53 

10 

36 

36 

27 

21 

34 

34 

48 

28 

19 

64 

21 

1170 

83 

74 

75 

85 

85 

8 1 

8 1 

61 

83 

80 

77 

78 

78 

83 

83 

83 

7^ 

7. 

72 

74 

74 

72 

79 

81 

82 

8C 

78 

78 

70 

72 

76.7 

M I N 

59 

57 

59 

57 

52 

50 

49 

48 

49 

42 

49 

51 

46 

49 

49 

48 

50 

48 

53 

50 

44 

40 

40 

43 

41 

47 

51 

44 

47 

46 

44 

46.5 

MONTROSE  NO  1 

<A> 

EVAP 

.36 

.27 

.27 

.24 

.27 

.33 

.30 

.28 

.46 

.31 

.29 

.13 

.36 

.23 

.28 

.26 

.29 

.32 

.22 

.24 

.32 

.26 

.24 

.27 

.24 

.16 

.22 

.45 

.25 

.22 

.09 

8.45 

WIND 

39 

8 

23 

26 

10 

21 

8 

9 

41 

19 

14 

34 

13 

18 

27 

a 

24 

15 

18 

28 

28 

16 

20 

23 

13 

20 

21 

26 

19 

14 

26 

631 

MAX 

91 

92 

93 

«0 

91 

90 

92 

95 

93 

90 

88 

84 

93 

88 

92 

89 

88 

91 

86 

84 

85 

84 

89 

B5 

67 

87 

90 

88 

84 

62 

73 

89.2 

"IN 

65 

65 

67 

65 

61 

60 

62 

64 

62 

58 

59 

61 

57 

63 

58 

57 

57 

57 

64 

59 

55 

50 

57 

52 

53 

54 

55 

60 

53 

39 

54 

56.5 

VALLECITo  DAM 

EVAP 

.26 

.12 

.15 

.18 

.22 

.25 

.27 

.18 

.23 

.19 

.  1  e 

.15 

.16 

.21 

.27 

.07 

.20 

.24 

.17 

.21 

.16 

.15 

.16 

.23 

.25 

.18 

.20 

.21 

.22 

.12 

6.02B 

WIND 

2 

1 

2 

2 

7 

6 

6 

4 

6 

14 

7 

3 

9 

7 

6 

6 

7 

1 2 

15 

14 

c 

1 1 

7 

1 1 

14 

10 

7 

15 

8 

242 

MAX 

92 

82 

87 

88 

94 

92 

94 

86 

86 

86 

80 

76 

83 

85 

82 

83 

85 

89 

90 

82 

85 

60 

83 

80 

85 

65 

79 

82 

64 

64 

78 

84.7 

M  IN 

58 

61 

58 

58 

44 

57 

53 

48 

54 

42 

53 

54 

49 

54 

54 

56 

52 

51 

59 

58 

50 

49 

53 

50 

51 

51 

54 

47 

48 

53 

53 

52.6 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

03 

BONNY  DAM 

EVAP 

.50 

.40 

.36 

.44 

.19 

.19 

.37 

.26 

.78 

.10 

.23 

.23 

.26 

.32 

.46 

.25 

.28 

.40 

.42 

.18 

.31 

.34 

.28 

.24 

.34 

.41 

.34 

.33 

.37 

.4210.338 

w  I  ND 

165 

95 

65 

180 

104 

IB 

83 

53 

65 

59 

96 

233 

67 

118 

172 

80 

ft 

71 

65 

35 

230 

50 

82 

132 

92 

38 

129 

212 

3088B 

MAX 

90 

88 

90 

81 

71 

87 

92 

83 

77 

71 

84 

"4 

84 

82 

63 

85 

92 

90 

95 

95 

72 

72 

74 

73 

83 

85 

87 

87 

84 

85 

63 

83.5 

MIN 

68 

63 

63 

63 

62 

61 

62 

59 

56 

54 

60 

60 

55 

58 

60 

59 

66 

60 

58 

62 

52 

46 

52 

57 

54 

54 

57 

67 

58 

58 

61 

56.5 

•        •  » 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 

0* 

ESTES  PARK 

(A) 

EVAP 

.22 

.04 

.12 

.09 

.13 

.14 

.32 

.24 

.18 

.15 

.18 

.10 

.12 

.22 

.28 

„ 

.30 

.15 

.05 

.03 

.33 

.18 

.15 

.11 

.19 

.23 

.24 

.23 

.08 

.39 

.13 

5.53 

WIND 

41 

27 

33 

40 

24 

45 

46 

55 

42 

38 

44 

96 

57 

40 

41 

*26 

52 

30 

26 

37 

57 

48 

27 

34 

33 

35 

70 

33 

30 

40 

52 

1261 

MAX 

80 

73 

70 

69 

77 

76 

76 

78 

77 

78 

60 

8  1 

77 

78 

77 

78 

75 

72 

7  1 

69 

72 

74 

74 

75 

78 

77 

79 

77 

74 

74 

71 

75.4 

MIN 

56 

54 

54 

52 

50 

50 

47 

52 

49 

43 

52 

31 

48 

48 

42 

49 

50 

45 

50 

48 

45 

43 

44 

40 

40 

39 

47 

46 

46 

41 

49 

47,4 

FORT  COLLINS 

CD) 

EVAP 

.20 

.22 

.17 

.19 

.18 

.25 

.20 

.22 

.12 

.24 

.22 

.16 

.23 

.17 

.23 

.24 

.27 

.22 

.20 

.07 

.21 

.22 

.35 

.16 

.23 

.34 

.12 

.23 

.34 

.07 

.17 

6.44 

WIND 

37 

35 

31 

25 

26 

28 

32 

46 

39 

44 

31 

38 

28 

20 

32 

27 

42 

27 

24 

20 

36 

30 

2» 

29 

25 

26 

37 

29 

32 

30 

32 

968 

MAX 

85 

,! 

84 

79 

84 

82 

80 

73 

80 

81 

83 

74 

82 

78 

61 

83 

79 

62 

78 

76 

78 

79 

77 

80 

80 

80 

82 

80 

81 

83 

no 

8O.3 

MIN 

75 

74 

74 

72 

71 

71 

70 

69 

68 

68 

69 

69 

67 

67 

68 

69 

70 

69 

70 

69 

67 

66 

61 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68.6 

WIGGINS  7  Sw 

(A) 

EVAP 

.31 

.40 

.41 

.21 

.50 

.40 

.23 

.10 

.30 

.42 

.33 

•  32 

.32 

.44 

.35 

.45 

.38 

.33 

.32 

.39 

.19 

.25 

.22 

.20 

.24 

.38 

.60 

.34 

.34 

.37 

.3110.17 

WIND 

49 

20 

73 

42 

21 

24 

22 

35 

37 

28 

36 

39 

34 

36 

34 

42 

43 

52 

35 

22 

36 

2 1 

35 

37 

34 

33 

70 

57 

1234 

MAX 

95 

91 

91 

92 

95 

95 

92 

88 

85 

92 

95 

90 

93 

92 

92 

94 

92 

90 

93 

85 

8C 

85 

!6 

90 

91 

91 

89 

90 

88 

69 

69 

90,5 

MJN 

60 

62 

61 

60 

56 

r6 

57 

51 

51 

50 

52 

•>2 

55 

58 

52 

55 

57 

50 

55 

51 

5C 

46 

49 

45 

46 

46 

50 

52 

51 

33 

55 

53.1 

«      «  « 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN 

05 

ALAMOSA  wB  AIRPORT 

(A) 

EVAP 

.31 

- 

• 

- 

- 

.32 

.34 

.40 

.26 

.21 

.28 

.22 

.18 

.32 

•  17 

•  30 

.19 

.30 

.34 

.24 

.21 

.19 

.26 

.23 

.29 

.23 

.30 

.32 

.20 

.30 

.19 

S.15B 

WIND 

50 

58 

58 

50 

38 

61 

46 

74 

87 

48 

66 

79 

31 

64 

28 

52 

36 

60 

56 

65 

49 

61 

58 

48 

70 

35 

56 

65 

37 

54 

46 

1686 

MAX 

81 

79 

76 

60 

83 

82 

82 

78 

76 

81 

84 

70 

84 

85 

86 

81 

80 

81 

84 

62 

78 

75 

81 

80 

82 

77 

76 

77 

78 

78 

76 

79.8 

MIN 

58 

58 

59 

56 

45 

41 

52 

52 

51 

48 

47 

4« 

43 

52 

45 

51 

50 

49 

52 

54 

47 

47 

50 

47 

42 

44 

47 

48 

46 

47 

50 

49.2 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

.25 

.15 

.15 

.27 

.26 

.27 

.32 

.29 

.26 

.19 

.30 

.29 

.13 

.23 

.12 

• 

« 

• 

ft 

.96 

.19 

.21 

.20 

.21 

.19 

.26 

.28 

.20 

.24 

.27 

.15 

6.78 

WIND 

35 

28 

25 

40 

55 

33 

45 

44 

56 

45 

51 

4  1 

20 

28 

22 

• 

* 

* 

» 

147 

36 

37 

37 

40 

28 

34 

36 

34 

31 

35 

35 

1098 

max 

85 

84 

81 

83 

80 

86 

80 

76 

76 

74 

77 

75 

66 

77 

64 

62 

72 

76 

71 

'2 

72 

79 

76 

68 

81 

74 

73 

76.4 

MIN 

55 

56 

57 

55 

53 

51 

46 

45 

44 

44 

44 

47 

44 

44 

47 

46 

45 

41 

40 

45 

44 

43 

44 

42 

42 

42 

42 

46.2 

(A)  PAN  PA  I NTED   INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 

CC>  ROCKSAArEDGENOFDRESERVO?RPHALT"BASE  AUJM!NUM  °AINT'  EVAPORATION  PAN  MOUNTED  ON  METAL  PLATFORM  2  1/2  FEET  ABOVE  METAL  WALKWAY  AND  7  FEET  ABOVE 

(D>  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

,E'  WFSTPaIdTEJ5r'NS!0E  WITH  "LUMINUM  paint-  n0  pENCE  OR  THERMOMETER  SHELTER.  PIPES  8-INCHES  IN  DIAMETER,  44  INCHES  ABOVE  THE  GROUNO,  ADJACENT  TO  THE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

|     INDEX  NO.  | 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE  1 

Z 

o 
p 
< 

□ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

g 

& 

SPECIAL  1 

turn  *  

©lOt 

03 

MASHING TON 

3 

*0  09 

103  0* 

: 

ORY  LAND  FIELD  STA  

AKRON  FAA  AIRPORT 

Oil* 

n 

WASHINGTON 

***! 

HI  . 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAMOS*  MB  AIRPORT 

0110 

05  ALAMOSA 

J 

37  27 

109  52 

7)3* 

NIC 

NIC 

9P 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ILLENSPARI 

01  u 

0* 

BOULDER 

* 

*0  12 

105  )2 

8900 

99 

: 

H  LESTER  COATS 

AlTENBERN 

021* 

02  GARFIELD 

2 

3*  30 

108  29 

9690 

19 

5P 

ORVILLE  C  ALTENBERN 

AMES 

0221 

02 

jAN 

I 

•  701 

SP 

MCST  COLO  POMER  CO 

02*2 

01 

LINCOLN 

38  3* 

103  39 

BEN  H  MARSHALL 

ANTERO  JUNCTION  J  NNE 

MSI 

04 

* 

109  97 

9025 

*A 

RICHARD  J.  HC  HALE 

ANTERO  RESERVOIR 

026):  0% 

PAR* 

4 

39  00 

109  )) 

•  932 

99 

9P 

BOARD  OF  WATtR  COMM 

ARAPAHOE 

0)0* 

0) 

3 

3B  51 

102  11 

*01) 

: 

JOSEPH  H  PFOST 

AROYA  »  HE 

01 

] 

»  » 

109  09 

*T6T 

SP 

HERRI  LINDOU1ST 

ASPEN 

0)70 

02 

7929 

99 

9P 

MRS.  MARTHA  W.  MADS  EN 

AVER  RANCH 

0*37 

01 

] 

39  01 

10*  3* 

72)2 

0* 

RALPH  J  AVER 

BAILEY 

0*}* 

0* 

39  24 

105  2* 

7733 

5P 

» 

U  S  FOREST  SERVICE 

BASALT 

051* 

02 

2 

39  22 

662* 

U  S  FOREST  SERVICE 

BERThOUO  PASS 

0*7* 

02 

2 

11314 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

a  ICi  SPRINGS  RANCH 

0712 

01 

EL  PASO 

1 

31  32 

10*  19 

•033 

: 

ARTHUR  H.  NUT T 

BLANC* 

v  7  '6 

09 

COSTILLA 

9 

37  2* 

109  91 

s 

LINDEL  J  HUDSON 

BLUE  MESA  OAM 

079* 

02 

GUNNI SON 

38  27 

107  20 

U  S  BUREAU  OF  RECLAM 

BONO 

0110 

01 

2 

99  53 

106  *2 

*p 

H 

AGENT  D*R  G  W  RY 

BONHAM  RESERVOIR 

002*1 02 

107  9* 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BONNY  OAM 

01  s* 

0) 

j 

H  It 

7A 

7A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

01*1 

t 

*0  01 

103  1* 

: 

THOMAS  L  PLAT  T 

BOULDER 

0* 

*0  01 

103  17 

OP 

CITY  OF  BOULDER 

BRANDON 

01 

1 

31  27 

102  27 

3929 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

01*1 

01 

1 

103  93 

6292 

9P 

3 

CHARLES  S  MITCHELL 

BRECkENRIDGE 

0*0* 

02 

SUMMIT 

2 

39  29 

106  02 

MR)  ELVA  J  ENYEART 

BR 1 60S DALE 

04 

MELD 

40  3B 

ADOLPH  HEINLE 

BROWNS  PARK  REFUGE 

lull 

02 

MOFFAT 

*0  *B 

108  99 

I 

BUREAU  OF   SPORT  F  *  MLD 

SuENA  VIST* 

1071 

CHAFFEE 

3S  31 

106  08 

LLOYD  R  SMEDHIN 

BURLINGTON 

1121 

03 

KIT  CARSON 

" 

102  1* 

7A 

M 

JACK  M  BROWN 

BURLINGTON  12  NME 

112* 

01 

KIT  CARSON 

j 

102  09 

SHIRLEY   M  JAMES 

BUTLER  RANCH 

11  97 

01 

PUEBLO 

1 

JB  02 

10*  28 

5P 

MRS  WINIFRED  ORR 

ITERS 

1  1  79 

ARAPAHOE 

39  OS 

10*  1* 

9P 

C  H 

MRS.  CRYSTAL  RITTER 

CAMPO  •  Sw 

12*0 

01 

BACA 

102  41 

4**0 

\: 

BURT  L  SALISBURY 

CANON  CITY 

38  26 

105  16 

33*3 

it 

WARDEN  PENITENTIARY 

CARIBOU  RANCH 

i  i-i 

BOULOER 

40  00 

105  31 

CARIBOU  Ranch 

CASCADE 

DO* 

02 

SAN  JUAN 

2 

107  48 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

CASTLE  ROCK 

1*01 

DOUGLAS 

39  22 

10*  52 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CEDAREOGE 

1**0 

02 

DELTA 

2 

SM 

C  H 

PHILIP  R  AUST 

Oi 

9 

37  4) 

106  07 

IP 

WILLIAM  »  SUTLEY 

CHEESNAN 

1128 

JEFFERSON 

BOARD  OF  WATER  COMM 

CHE Raw 

1559 

OTERO 

1 

38  0* 

103  90 

z 

C 

SIMON  8  SCHULT2 

CHERRY  CREEK  OAM 

15*7 

34 

ARAPAHOE 

104  31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHEYENNE  WELLS 

1)** 

03 

CHEYENNE 

3 

102  21 

4230 

kf 

*p 

CARL  A  LOvELL 

CIMARRON 

1*09 

02 

2 

38  27 

6896 

9P 

9PI 

w.  H.  NEMBERRY 

CLIFF  LAKES 

144* 

02 

RIO  BLANCO 

2 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CL IMA*  2  Nw 

02 

EAGLE 

2 

39  23 

106  12 

4P 

»F 

: 

HIGH  ALTITUDE  OBS 

COALDALE  1  NW 

l6*J 

01 

FREMONT 

I 

98  2  3 

109  *T 

: 

fl    L   BAN I  A 

COALDALE  2  Sw 

01  FREMONT 

1 

38  21 

10)  *7 

»»1 

INACTIVE  4/6/69 

1 71  J  02  GUNNISON 

2 

38  26 

106  ** 

8A 

;  h 

HAROLD  F  KREUGER 

COLLBRAN   1  W 

02 

MESA 

9P 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

COLORADO  NAT  HON 

02 

MESA 

2 

39  06 

108  ** 

IP 

SUPT  COLO  NAT  HON 

COL0R*OO  SPRINGS  MB  AP 

177B 

01   EL  PASO 

1 

38  *9 

10*  *2 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

COLUMBINE 

1792  02 

ROUTT 

2 

40  31 

10*  58 

8699 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CONIFER  JUNCTION 

112* 

0* 

JEFFERSON 

39  31 

109  IB 

8330 

: 

OLETA  H.  LUKE2ECH 

COAT EI 

100* 

MONTEZUMA 

2 

97  21 

108  3* 

9P 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

CR*IG 

1*21 

02 

40  91 

107  99 

IIP 

MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

its* 

02 

GUNNISON 

2 

98  92 

106  )B 

" 

MRS  MARY   A  YELENtCK 

CRIPPLE  CREEK  *  NM 

197*1 01 

TELLER 

1 

109  18 

: 

WILLI AH  M  SNARE 

CuChaRAS  OAM 

20*0 

HUERFANO 

2 

37  ** 

10*  96 

: 

CUHflRES 

03 

CONEJOS 

Inactive  1/1/43 

DEAD MAN  HILL 

i!» 

0- 

LARIMER 

J 

40  *S 

105  46 

s 

u  S  mEATheR  bureau 

DEERTRAIL 

21*2 

ARAPAHOE 

99  97 

10*  09 

: 

EVER! I T  L  DAVIS 

DELHI 

2170 

H 

LAS  ANIMAS 

1 

37  38 

10*  01 

5090 

SP 

5P 

Charles  f  Shaffer 

DEL  NORTE 

210* 

RIO  GRANDE 

3 

37  40 

106  21 

76B* 

6P 

OP 

LYNN  K  MOODS 

DELTA  1  C 

2192  02  DELTA 

2 

98  *) 

OP 

M  D  PRESTON 

DENVER  MB  AIRPORT 

ZUfl 

DENVER 

HID; 

:  mj 

u  S  meaTheR  bureau 

DENVER  MB  CITY 

222* 

OR 

DENVER 

39  45 

105  00 

hid; 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DILLON  1  C 

22*1 

02 

SUMM1 T 

2 

99  98 

106  02 

*P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

228*. 02 

MOFFAT 

2 

40  14 

10B  98 

9P 

U  $  NATL  PARK  SERVICE 

DQHERTY  RANCH 

2312 

01 

LAS  AN | MAS 

SP 

MRS  H  A  CROWOER 

DOLORES 

2326  02  MONTEZUMA 

2 

37  28 

108  30 

V.O.  HODGES 

DURANGO 

02 

LA  PLATA 

2 

:  h 

MALCOLM  R  DAYTON 

EARS 

2**6 

KIOWA 

1 

38  29 

*217 

!  P 

)P 

: 

WARNER    F.    W 1 MP 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

2*)* 

02 

EAGLE 

2 

39  39 

106  53 

6*97 

-i, 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

EASTONV IllE  1  NNM 

2*** 

EL  PASO 

39  05 

6A 

CARL  R  GUY 

ECKLEV 

2SSS 

3 

40  07 

: 

HRS  ROBERTA  H  MAY 

ELBERT 

2S*3 

04 

ELBERT 

99  19 

9P 

HANS  LARSEN 

ELECTRA  LAKE 

2*2* 

02 

LA  PLATA 

2 

37  39 

107  " 

HID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

2759 

0- 

LARIMER 

*0  29 

109  31 

*P 

M> 

U   S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

27*0 

04 

JEFFERSON 

3P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

EVERGREEN  2  SM 

27*3 

JEFFERSON 

, 

3*  37 

109  21 

c 

R*T    S  FLEMING 

EVERSOLL  RANCH 

2001 

BACA 

i 

37  02 

102  0* 

6 

u 

J  C  EVERSOLL 

F* I RPLAY 

201* 

99  1* 

10*  00 

10000 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

F A  1  RPLAY  NO.  2 

201* 

0* 

99  19 

10*  00 

mi 

3P 

3P 

SOUTH  PARK  HIGH  SCHOOL 

Flagler  2  mm 

29)2 

03 

KIT  CARSON 

3 

39  19 

103  03 

7* 

A  E  GAINES  J« 

FLEMING  1  S 

0) 

9 

*0  40 

102  50- 

SP 

JOHN  G  MORI  SON 

F ORDER  8  S 

2*97 

01 

LINCOLN 

2 

98  99 

*P 

MELVlN  B  SAVAGE 

FORT  COLLINS 

3003 

LARIMER 

7P 

7PCGM 

COLORADO  STATE  UNIV 

3016 

02 

LA  PLATA 

2 

97  1* 

108  09 

SP 

SAN  JUAN  BASIN  EX  STA 

FOB!  LUPTON  1  N 

J027 

04 

WELD 

SP 

LEON  MOODY 

FORT  MORGAN 

3038  0*  MORGAN 

40  15 

103  *8 

6* 

GT  WEST  SUGAR  CO 

306) 

CI 

EL  PASO 

1 

91  41 

104  42 

55 

7AJ 

: 

ARTHUR  E  OftCUTT 

FOWLER 

3079 

01 

OTERO 

1 

98  OS 

104  02 

*338 

7*1 

US  SOIL  COM  SERVICE 

FRASER 

311) 

02, GRAND 

2 

99  )7 

109  90 

8360 

IIP 

11PJ 

RONALD  R  TUCKER 

FRUIT* 

MESA 

2 

39  10 

10*  44 

JOHN  F.  BARCUS 

GARDNER 

3222 

01 

HUERFANO 

103  11 

SP 

FRED  G  WAGGONER 

GATEWAY  1  SH 

02 

MESA 

2 

38  40 

108  99 

|l 

MRS  H  S  HUBBARD 

GENOA  1  M 

>2->b 

03 

LINCOLN 

3*  17 

VP 

WALTER  H  HOFFMAN 

GEORGE 'OWN 

3261 

04 

CLEAR  CREEK 

* 

39  *2 

lo7  £ 

SP 

PUBLIC  StRVICE  CO 

GLENMOOO  SPRINGS  1  N 

33)9 

02 

GARFIELD 

1 

\ti  ;s 

RADIO  STATION  KGLN 

GRANADA 

01 

PROWERS 

98  0* 

c 

CLYOE  0  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION  MB  AP 

94** 

02 

MESA 

2 

99  07 

10*  32 

:  hj 

u  s  weather  Bureau 

GRAND  JUNCTION  *  ESE 

C2 

MESA 

2 

99  09 

108  27 

4710 

9P 

W  SLOPE  BRANCH  EXP  ST 

GRAND  LAKE  1  NW 

J«96  02 

GRAND 

2 

*0  16 

103  50 

8680 

^P 

3P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSM 

9300 

02 

GRAND 

2 

*0  11 

109  92 

8288 

9P 

c  M 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

JSOB 

02 

GARFIELD 

2 

39  27 

108  03 

5090 

5P 

SP 

HARRY  SLUE 

GRANT 

3390 

04 

PARK 

39  29 

109  41 

8667 

9P 

3P 

BOARD  OF  WATER  COMMS 

GREAT  DIVIDE  B  SE 

02 

MOFFAT 

2 

*0  43 

107  *2 

7030 

WILLIAM  R.  STEWART 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

33*1 

09 

ALAMOSA 

5 

37  43 

109  32 

9120 

99 

SP 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

33** 

0* 

MELD 

4(,»8 

•A 

GT  MEST  SUGAR  CO 

GREENLANO  9  SE 

3579  0* 

EL  PASO 

J 

39  06 

10*  ** 

74*0 

: 

NORMAN  B.  YOUNGER 

GREENLAND   '  NC 

10*  *9 

MRS.  NORMA  J.  0A1N 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3)92 

02 

SUMMl I 

2 

39  93 

77*0 

3P 

10 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GREYSTONE 

MOFFAT 

2 

40  37 

10B  40 

6>00 

INACTIVE  l/l/*3 

DROVER  10  (I 

3**3 

0* 

WELD 

*0  91 

10*  2* 

9090 

»p 

3P 

MRS  DORIS  A  MCGEHEE 

GUFFEY  10  SC 

343* 

FREMONT 

109  29 

4P 

mas  Clara  g  nash 

GUNNISON 

02 

DUNN 1 SON 

18  32 

10*  96 

7  664 

99> 

c 

city  of  Gunnison 

HAMILTON 

37)9 

02 

MOFFAI 

2 

107  37 

62)0 

MR)  ETHAL  M  JORDAN 

3111 

0* 

PARK 

99  02 

109  48 

88  6* 

M 

: 

INACT 1 VE  6/1/66 

HA  SMELL 

3920 

KIOMA 

] 

98  27 

109  10 

4539 

6P 

ARTHUR  t  SAILOR 

HAWTHORNE 

j85j 

BOULDER 

39  96 

5923 

SP 

HR)  LAURA   E  CHESEBRO 

HAYOEN 

02 

ROUTT 

40  90 

107  19 

6397 

*P 

6P 

A  RAY  GO* EE 

HERMIT  T  ESE 

39)1 

03 

MINERAL 

9001 

6P 

MRS  HABEL  WRIGHT 

MOEHNE  2  Sm 

01 

LAS   AN  1 MAS 

1 

10*  26 

9722 

: 

JIMMY  P.  VELTRI 

407* 

01 

PROMERS 

1 

38  03 

102  07 

3393 

7A 

W  R  DAVIS 

*0I2 

0  3 

PHILLIPS 

3 

2 

40  35 

102  19 

*f 

6P 

F  B  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SP*S  I  SW 

*1  2* 

02 

GAANO 

40  0  9 

10*  0* 

7800 

6P 

OP 

COLO  GAME  •  FISH  OEP 

HOVT 

413) 

04 

MORGAN 

40  00 

10*  09 

MRS  BERTHA  w  MEYER 

4172 

01 

LINCOLN 

1 

99  OB 

103  2* 

303* 

IDAHO  SPRINGS 

•  23* 

04 

CLEAR  CREEK 

99  45 

103  31 

7347 

If 

*p 

WILLARO  G  HOLMAN 

1 DAL I A 

*2*2 

01 

YUMA 

3 

102  17 

395 

ftp 

THEODORE  w  CLARK 

*2M 

02 

LA  PLATA 

2 

97  08 

107  38 

**2« 

9P 

9P 
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REFERENCE   NOTES  COLORADO 

AUGUST  1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  ClimatologiBt,  P.  O.  Box  1079,  Denver,  Colorado  80201,  or  to  any  Weather  Bureau  Office 
near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  COLORADO"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  «F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind  movement  in  miles  Monthly  decree  dav  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  F.   In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  tjmes  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.  m.  .  M.S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table  "Dailv  Precioita- 
tion   table.    Daily  Temperature   table.    Evaporation  and  Wind   table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  ' 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  healing  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  o!  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  Base  In 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table, 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  50  cents.  Similar 
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2.71 

1.46 

.92 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

BRIGGSDALE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

1.72 

.78 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

ByERS 

7e.s 

47.1 

63.0 

-  .8 

89 

24. 

36 

30 

86 

0 

0 

0 

0 

4.78 

3.64 

4.01 

2 

T 

0 

4 

1 

1 

CARIBOU  RANCH 

66.4 

40.3 

53.4 

7T 

22 

24 

30 

344 

0 

0 

2 

0 

1.43 

.95 

1.0 

1 

29 

2 

1 

0 

CASTLE  ROCK 

76.7 

44,7 

60.7 

85 

9 

31 

30 

130 

0 

0 

1 

0 

1.14 

.60 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

CHEESMAN 

78.1 

41.3 

39.7 

.4 

86 

23. 

31 

30 

154 

o 

o 

I 

o 

1.06 

.  .07 

.57 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

81.  8M 

47  ,  OM 

o4.4M 

93 

23 

34 

30 

62 

6 

0 

0 

0 

.66 

.20 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

DENVER  WB  AIRPORT  //R 

79.3 

30.6 

65.0 

2.0 

91 

9 

37 

30 

61 

1 

0 

0 

0 

1.13 

.02 

.39 

15. 

T 

0 

3 

0 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

76.5 

54.6 

65.6 

1.0 

88 

23 

38 

30 

65 

0 

0 

0 

0 

1  •  67 

.76 

.68 

.0 

0 

6 

1 

0 

ELBERT 

73.1 

42.1 

57.6 

82 

24. 

31 

30 

211 

0 

0 

1 

0 

2.85 

•  83 

2 

.0 

0 

4 

3 

0 

ESTES  PARK 

70.4 

39.4 

54.9 

.8 

78 

22 

31 

18. 

295 

0 

o 

3 

o 

.79 

-  ,45 

.15 

15. 

•  0 

0 

3 

0 

0 

evergreen 

75.0 

38.2 

56.6 

83 

24 

30 

30 

244 

0 

0 

1 

0 

1.71 

.48 

27 

T 

0 

6 

0 

0 

FAIRPLAY  NO.  2 

FORT  COLLINS 

75.9 

47.4 

61.7 

1.0 

88 

g 

38 

30 

108 

0 

0 

0 

0 

I  •  1 6 

-  ,04 

.34 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

FORT  LUPTON   1  N 

77.8 

44,5 

61.2 

88 

9 

37 

18 

118 

0 

0 

0 

0 

2.13 

1.11 

1.02 

2 

.0 

0 

3 

1 

1 

FORT  MORGAN 

79.9 

48,5 

64.2 

1.3 

91 

25 

40 

18 

73 

3 

o 

o 

1.51 

.31 

1.15 

2 

,0 

0 

2 

1 

1 

GEORGETOWN 

69.4 

43.4 

56.4 

81 

23 

28 

30 

252 

0 

0 

1 

0 

1.21 

.38 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

GRANT 

67.7 

35.6 

51.7 

76 

23 

26 

30 

396 

0 

0 

6 

0 

1.22 

.23 

15. 

T 

0 

7 

0 

0 

GREELEY 

79.8 

48.3 

64.1 

2.0 

90 

1 0 

40 

10 

73 

1 

0 

0 

0 

3.61 

2.85 

1.50 

j 

.0 

0 

5 

2 

2 

GROVER   10  W 

77.9 

47.6 

62.8 

1.3 

91 

9 

40 

29. 

107 

2 

0 

0 

0 

1.60 

.54 

•  63 

2 

.0 

0 

3 

2 

0 

IDAHO  SPRINGS 

70.9 

40.9 

55.9 

,9 

81 

23 

30 

30 

262 

0 

0 

2 

0 

1.17 

.05 

.33 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

JONES  PASS  2  E 

58.2 

30.9 

44.6 

67 

24 

21 

30 

607 

0 

0 

20 

0 

2.13 

.35 

25 

2.0 

2 

IS 

7 

0 

0 

JULESBURG 

79.4 

49.4 

64.4 

-  ,3 

93 

9 

42 

30 

83 

3 

0 

0 

0 

3.77 

2.54 

1.30 

1 

.0 

0 

7 

3 

2 

KAS5LER 

79.3 

51.3 

65.3 

-     .  1 

88 

23 

35 

30 

60 

n 

0 

0 

0 

1.67 

.45 

.73 

27 

.0 

0 

6 

1 

0 

KAUFFMAN  *  SSE 

76.1 

45.4 

60." 

89 

11. 

33 

18 

141 

i 

0 

0 

0 

2.31 

1.20 

2 

.0 

0 

4 

1 

1 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

70.1 

35.7 

32.9 

77 

22 

25 

30 

356 

0 

0 

6 

0 

1.09 

.35 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

lakewood 

76.5 

49.9 

63.2 

-  .7 

85 

24. 

35 

30 

85 

0 

0 

0 

0 

1.18 

.15 

.24 

27 

.0 

0 

5 

0 

0 

LONGMONT  2  ESE 

78.8 

47.3 

63.1 

1.4 

90 

10 

39 

30 

76 

1 

0 

0 

0 

1.78 

.72 

1.20 

2 

.0 

0 

3 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


SEPTEMBER  1966 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Is 

5  g 
i  2 

Average 

Departure 
From  Normal 

1 

01 

X 

Dale 

S 

I 
St 

■2 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

& 

a 

Snow  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

• 

o 

2 

I 

5 

s 

1 .00  or  Mor. 

ki 

'■At 

hi 

'A 

NEW  RAyMER 

79.3 

46.7 

63.0 

90 

24. 

36 

18 

92 

2 

0 

0 

0 

.99 

.27 

15 

•  0 

0 

3 

0 

0 

PARKER  9  E 

76.8 

44.8 

60.8 

85 

24. 

31 

30 

127 

0 

0 

1 

0 

.7* 

.26 

•  25 

2 

•  0 

0 

3 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

69,5 

36.8 

51.2 

84 

23 

27 

30 

348 

0 

0 

7 

0 

1  .46 

.41 

1 

•  0 

0 

5 

0 

0 

SEDGWICK  5  S 

76.8 

49.3 

63.  1 

91 

24. 

40 

30 

105 

3 

0 

0 

0 

3.61 

.96 

IS 

•  0 

0 

6 

3 

0 

SPICFR 

68. «M 

32.  1M 

50. 5M 

76 

22. 

21 

16 

429 

0 

0 

0 

.67 

-  .40 

.27 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

STERLING 

76.7 

47.5 

62.  1 

-  .2 

90 

10 

SB 

18 

121 

I 

0 

0 

0 

1.66 

•  5* 

.49 

2 

•  0 

0 

6 

0 

0 

wAlDEN 

70.  1 

10.0 

50.  1 

78 

22 

22 

1* 

4*1 

0 

0 

23 

0 

1.20 

.53 

26 

eO 

0 

3 

1 

0 

WATEROALE 

77.6 

*3.7 

60.  7 

-  .4 

89 

23 

37 

30. 

13* 

0 

0 

0 

0 

1  .76 

.31 

.50 

2 

•  0 

0 

6 

1 

0 

WIGGINS  T  SW 

80.8 

46.9 

63.9 

91 

23 

38 

29. 

69 

* 

0 

0 

0 

2.5* 

1.03 

6 

.0 

0 

9 

2 

1 

D I  V  I S I  ON 

59.0 

-  .7 

1.7* 

.59 

.1 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

alamosa  wb  airport  r 

75.0 

35.4 

55.2 

-  .5 

81 

21 

25 

16 

286 

0 

0 

6 

0 

.01 

•  .74 

.01 

22. 

.0 

0 

0 

0 

0 

blanca 

76.* 

34,9 

55.7 

83 

21. 

22 

16 

273 

0 

0 

! 

0 

.0* 

•  0* 

8 

•  0 

0 

0 

0 

0 

center 

75.9 

37.6 

56.8 

84 

22* 

31 

16 

2*1 

0 

0 

1 

0 

.16 

.10 

13 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DEL  NORTE 

73.* 

40.6 

57.0 

.7 

79 

23. 

34 

30. 

233 

0 

0 

0 

0 

.19 

-  ,69 

.10 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

74,0 

39.0 

56.5 

87 

22 

32 

28 

2*7 

0 

0 

1 

0 

.11 

.05 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

68,7 

25.7 

47.2 

-  1.5 

77 

21 

20 

16 

528 

0 

0 

28 

0 

1.10 

-  .30 

.65 

23 

.0 

0 

3 

l 

0 

MANASSA 

76. OM 

35. 2M 

55. 6M 

-  .2 

81 

22. 

26 

16 

276 

0 

0 

0 

.03 

-  .71 

.03 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTE  VISTA 

75.8 

39.6 

57.7 

82 

23 

31 

16 

212 

0 

0 

1 

0 

.11 

.07 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAGUACHE 

75.0 

39.8 

57.4 

83 

21 

28 

16 

222 

0 

0 

1 

0 

.77 

,03 

.38 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

70.3 

27.3 

48.8 

78 

25 

22 

29. 

*79 

0 

0 

27 

0 

1.16 

.15 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

59.7 

35.9 

47.8 

69 

21 

29 

29. 

507 

0 

0 

3 

0 

1.18 

,66 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

54.2 

.1 

.46 

-  .53 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
FRA5ER 

GREATEST  TOTAL 

PRECIPITATION 

BYERS 

LEAST  TOTAL 

PRECIPITATION 

MEREDITH 

GREATEST   1  DAY 

PRECIPITATION 

BYERS 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
JONES  PASS  2  E 

PREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
JONES  PASS  2  E 


15 


4.78 


4.01 


DATE 
DATE 


DATE 


DATE 


25 

50 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


AMY 

AROYA  6  Nt 
AYER  RANCH 
BRANDON 
BRANSON 

6UENA  VISTA 
BUTLER  RANCH 
CAHPO  s  SW 
CANON  CITY 

COLORAOO  SPRINGS  HB  AP 
DELHI 

DOHERTY  RANCH 
EAOS 

EVERSOU  RANCH 
FORDER  ■  S 

FOUNTAIN 
FOWLER 
GARDNER 
GUFFEY   10  SE 
HASKELL 

HOLLY 

JOHN  MART  IN  DAM 

KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LA  VETA 
LEADVILLE 
LIME  5  SE 

LI  HON  10  SSW 
LI  HON 

NORTH  LAKE 
ORDWAY 
PALMER  LAKE 

PENROSE  3  NNW 

PUEBLO  wB  AIRPORT  //R 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

ROCKY  FORD  2  Est 

RUSH  2  NNE 
RUKTON  PARK 
RYE 
SALIOA 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  T  WSW  / 
STONINGTON 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TACONY  10  SE 
TRINIOAO 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 
TROY  1  SE 

twin  lakes  Evaporation 
twin  lakes  reservoir 
two  buttes  1  NW 

victor 

walsensurg  power  plant 

westcliffe 

wetmore  2  s 


ALTENBERN 
AMES 
ASPEN 
BASALT 

8ERTH0UD  PASS 

BLUE  MESA  DAM 
BOND 

BONMAM  RESERVOIR 
BRECKENRIOGE 
BROWNS  PARK  REFUGE 

CEDAPEDGE 
CIMARRON 
CLIMAX  2  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN  1  w 

COLORADO  NAT  MON 

CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  1  E 

DILLON  I  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

DOLORES 

DURANGO 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

ELECTRA  LAKE  / 

FORT  LEWIS 

ERASER 

FRUITA 

GATEWAY  1  SW 

GLENWOOO  SPRINGS  1  N 
GRAND  JUNCTION  WB  AP  / 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE   1  NW 
GRAND  LAKE  6  SSW 

GRAND  VALLEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

GUNNISON 

HAMILTON 

MAYOEN 

HOT  SULPHUR  SPAS  2  SW 
IGNACIO  1  N 
KREMMLING 
LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  5  NE 


LITTLE  HILLS 

MANCOS 

MARVINE 


2. 

i.aa 

1.6. 
1.95 
2. OA 

•  la 


•  Al  .061 

T 

1.20  .03 


2*  SO 
1.35 


2.»» 

l.sa 

1.8! 
1.T6 


1.S1 
l,U 


.80 
.01 

.23 


•0*  .01 


.14     .06  .02 


•OT  .09 


.03     .06  .01 


13     14     15   ;  16     17     18     19     20     21     22     23  24 


25     26     27     28     29  1  30 


1.42 
.63 
T  .42 
1.62  2.10 


2.41 
.26 

1.10 


2.1*1 
.441 


.23     .03  .04 


.21 
.26 


•  tallowing  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


maybell 

MEEKER 
MEREDITH 

MESA  VEROE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 

MONTROSE  NO  2 
NORTHDALE 
NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

PAON1A 

PARADOX 

PARSHALL   10  SSE 

PITKIN 
PLACERV ILLE 
ROwDERHORN 
PYRAMID 
RANGELY 

RICO 

RIFLE 

SARGENTS 

SHOSHONE 

SILVERTON 

STEAMBOAT  SPRINGS 
TACOMA 
TAYLOR  PARK 
TELLURI OE 
URAVAN 

VALLECI TO  DAM 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  -  > 

YAMPA 

YELLOW  JACKET  INN 


1.91 
2.09 
1.00 


1.JA 
2.0* 
1.9B 


10  !  11  I  12 


13     14     15      16     17     18     19     20     21     22  I  23     24     25     26     27     28     29     30  31 


•1«      .11  .0> 


.25     .OS     .10  .09 


.26  .OA 

T 


akron  faa  airport 
bonny  oam 
burlington 
cheyenne  nells 
Flagler  2  nw 

fleming  i  s 

GENOA  1  ■ 
HOLYOKE 
IOALIA 
LEROY  T  wsw 

OTIS  11  NE 

STRATTON  >  NE 

VONA 

•  RAY 

YUMA 


,61    .96  T 


.09     .02  .10 


.09     .02  ,21 


OA 

ALLENSPARK 

ANTERO  JUNCTION  9  NNE 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BP  I GGSDALC 
6YERS 

caribou  ranch 
castle  rock 
cheesman 

cherry  creek  dam 
denver  wb  airport  / 

DENVER  wB  CITY 

eastonville  1  nnw 
Elbert 

estes  park 
Evergreen 

fairplay  / 
fa1rplay  no.  2 

fort  collins 

fort  lupton  1  n 
fort  morgan 
georgetown 

GRANT 
GREELEY 

GROVEP   10  • 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 
JULESBURG 

KASSLER 

KAUFFMAN  A  SSE 
LAKE  GEORGE  i  Sw 
LAKEwOOO 
LONGMONT  2  ESE 

NEW  RAVMER 
PARKER  9  E 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 
SEDALIA  A  SSE 
SEDGWICK  9  S 

SPICER 

SQUAW  MOUNTAIN 
STERLING 
wALDEN 
wATERDALE 

WIGGINS  7  SW 


,01     .19  .09 


1.72 
A.TB 
1.43 
1.1A 
1.04 

.66 


,0T     .09  ,01 


1.A6 
l.«A 
9.61 


T 

,07 


.20     .99  .06 


.02 
.99 
.92 
.22 


•OA     .OA  .09 


.19 
.71 


.09     .01  .11 


.02     .01  .29 


ALAMOSA    WB  AIRPORT 

BLANCA 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DunES  nm 


Wa  totkwlnfl  Sunon  Indai 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


HERMIT  7  ESE 
MANAS5A 
MONTE  V!3T» 
SAGUACHE 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 


Day  of  Month 


10     II  12 


13     14     15      16  |  17  )  18     19  j  20     21     22  .  23     24     25     26     27     28  j  29  I  30 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

MOUNTAIN  STANDARD 
5    AM      11    AM        S  PM 

TIME 
11  PM 

Trace 

01-09 

10-49 

50-99 

66  1-00  I 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

80 

38 

31 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

3.1 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

6 

2.0 

9.4 

32++ 

35 

29 

72 

40 

39 

65 

11 

3 

1 

1 

1 

0 

17 

4.5 

DENVER  WB  AIRPORT 

id 

0.2 

6.8 

37 

NE 

29 

72 

39 

35 

62 

6 

8 

3 

0 

0 

0 

17 

69 

4.7 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

12 

2.6 

9.0 

30 

W 

U+ 

54 

33 

27 

41 

3 

7 

0 

0 

0 

0 

10 

84 

2.9 

PUEBLO  WB  AIRPOPT 

9 

3.3 

9.3 

51 

N 

29 

7* 

41 

35 

60 

4 

4 

2 

1 

0 

0 

11 

77 

4.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

BERTH0UD  PASS 
CRESTED  8UTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

7 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

ERASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GRAND  LAKE  1  N* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DENVER  w8  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

7 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T  I 

2.0 

2 

T 

T 

7 

So*  Roierence  Notu  Following  Station  ludox 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

• 

01 
w 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

29 

30  31 

< 

•          •  • 

4S<4NS«S  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

MAX 

77 

72 

83 

77 

77 

81 

80 

61 

81 

SO 

82 

60 

70 

66 

74 

72 

77 

62 

85 

80 

88 

78 

80 

76 

77 

84 

70 

77 

; 

Mm 

53 

53 

48 

47 

33 

57 

34 

50 

57 

55 

50 

50 

32 

44 

45 

50 

45 

50 

58 

52 

54 

56 

55 

45 

45 

45 

49 

37 

50 

,3 

BUEnA  VISTA 

MAX 

77 

74 

72 

79 

77 

76 

75 

80 

60 

78 

78 

73 

76 

75 

66 

73 

72 

77 

81 

62 

82 

85 

85 

63 

60 

76 

77 

75 

78 

77 

77 

.  4 

min 

40 

39 

38 

34 

38 

36 

35 

40 

40 

37 

35 

38 

33 

35 

31 

38 

34 

31 

35 

38 

40 

60 

40 

38 

41 

35 

42 

33 

42 

39 

37 

.2 

CANON  CITY 

MAX 

78 

79 

78 

81 

85 

60 

83 

85 

66 

83 

82 

84 

82 

80 

67 

74 

74 

76 

76 

76 

67 

86 

85 

69 

88 

74 

72 

83 

66 

86 

61 

: 

Mm 

56 

56 

49 

48 

54 

30 

55 

55 

57 

57 

52 

53 

45 

55 

50 

47 

46 

42 

63 

44 

57 

55 

61 

39 

56 

46 

49 

53 

46 

33 

31 

.0 

COLORADO  SPRINGS  WB  Ap 

MAX 

76 

72 

66 

78 

80 

76 

83 

83 

84 

81 

80 

83 

60 

66 

58 

71 

72 

74 

67 

77 

83 

63 

83 

B7 

74 

78 

61 

73 

80 

43 

75 

,1 

Mm 

56 

52 

48 

45 

49 

48 

50 

51 

53 

52 

48 

54 

51 

53 

43 

43 

44 

42 

49 

51 

56 

31 

33 

54 

51 

45 

50 

46 

43 

37 

49 

,1 

DELHI 

MAX 

91 

81 

80 

83 

88 

84 

85 

86 

90 

86 

87 

88 

84 

80 

75 

74 

74 

78 

75 

no 

88 

68 

88 

93 

84 

82 

78 

76 

69 

78 

82 

- 

Mm 

59 

54 

31 

45 

51 

46 

57 

52 

46 

47 

57 

54 

49 

32 

53 

30 

43 

47 

47 

51 

49 

46 

53 

55 

54 

46 

51 

45 

47 

40 

90 

.0 

EADS 

MAX 

76 

76 

80 

86 

92 

80 

90 

90 

90 

86 

07 

90 

88 

76 

67 

73 

75 

69 

65 

77 

88 

89 

66 

96 

83 

84 

73 

81 

65 

73 

81 

- 

Mm 

60 

60 

52 

47 

47 

46 

52 

50 

45 

44 

49 

S3 

48 

50 

49 

48 

52 

41 

46 

53 

45 

46 

30 

48 

55 

48 

50 

47 

45 

43 

49 

■ 

EVERSCLL  RANCH 

MAX 

91 

87 

85 

84 

96 

S3 

68 

86 

87 

86 

87 

69 

78 

75 

75 

74 

73 

66 

64 

63 

97 

97 

81 

61 

80 

65 

68 

S3 

,3 

MIN 

60 

57 

37 

59 

62 

54 

60 

60 

60 

52 

49 

56 

50 

54 

54 

40 

48 

52 

31 

54 

54 

54 

51 

52 

50 

50 

34 

33 

9 

FORDER  S  S 

MAX 

77 

78 

90 

63 

87 

87 

89 

87 

66 

88 

66 

72 

66 

74 

76 

72 

67 

73 

90 

64 

86 

95 

78 

80 

78 

76 

82 

71 

80 

,7 

MIN 

59 

59 

45 

♦7 

47 

45 

47 

47 

46 

48 

50 

54 

49 

49 

48 

38 

52 

55 

47 

45 

49 

47 

56 

50 

32 

48 

44 

49 

: 

HOLLY 

MAX 

91 

76 

77 

85 

84 

92 

82 

84 

92 

89 

87 

86 

69 

89 

77 

67 

74 

77 

74 

67 

76 

88 

82 

88 

86 

94 

78 

67 

79 

87 

62 

1 

Mm 

57 

56 

52 

48 

46 

47 

49 

52 

53 

48 

50 

55 

56 

52 

52 

49 

48 

50 

»2 

47 

43 

43 

44 

47 

44 

42 

49 

44 

41 

44 

48 

3 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 

79 

78 

82 

84 

92 

90 

86 

90 

90 

90 

90 

90 

86 

66 

73 

73 

76 

77 

72 

78 

90 

89 

69 

96 

96 

79 

61 

79 

88 

86 

84 

' 

Mm 

61 

60 

54 

54 

51 

50 

55 

52 

49 

50 

50 

59 

56 

54 

56 

55 

54 

42 

51 

56 

46 

45 

44 

52 

52 

50 

50 

43 

48 

47 

« 

6 

KIT  CARSON 

MAX 

as 

80 

78 

84 

89 

83 

90 

92 

92 

90 

89 

91 

68 

76 

67 

73 

74 

70 

66 

76 

87 

85 

87 

96 

88 

84 

70 

83 

86 

78 

82 

6 

Mm 

59 

60 

54 

48 

47 

49 

49 

48 

47 

46 

47 

52 

49 

50 

50 

49 

50 

40 

47 

53 

45 

46 

49 

47 

54 

50 

51 

46 

43 

43 

48 

9 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

80 

81 

80 

83 

90 

86 

86 

89 

90 

90 

91 

90 

86 

73 

72 

73 

77 

76 

72 

77 

89 

88 

67 

96 

75 

60 

64 

77 

85 

54 

ai 

,2 

MIN 

61 

61 

55 

48 

51 

30 

55 

49 

51 

51 

50 

56 

54 

57 

52 

52 

51 

45 

49 

33 

48 

49 

55 

52 

55 

51 

53 

50 

46 

42 

51 

1 

LAMAR 

MAX 

7* 

76 

84 

85 

93 

82 

87 

90 

91 

88 

96 

92 

68 

73 

59 

72 

77 

71 

64 

78 

90 

87 

67 

97 

75 

79 

67 

SO 

86 

58 

80 

.7 

MIN 

61 

61 

56 

52 

49 

50 

54 

53 

50 

51 

52 

59 

55 

55 

54 

52 

52 

..3 

52 

52 

46 

46 

48 

30 

56 

51 

54 

47 

47 

36 

51 

5 

LAS  ANIMAS 

MAX 

84 

82 

85 

84 

92 

84 

87 

90 

90 

89 

89 

90 

86 

82 

68 

74 

76 

76 

71 

79 

9C 

89 

90 

96 

89 

81 

75 

79 

88 

76 

83 

- 

Mm 

61 

63 

S3 

48 

47 

50 

56 

49 

46 

49 

52 

50 

54 

56 

58 

50 

53 

1» 

51 

57 

47 

48 

54 

51 

61 

49 

54 

49 

47 

47 

92 

1 

LA  VETA 

MAX 

78 

76 

SO 

82 

78 

79 

72 

76 

SO 

76 

75 

74 

72 

72 

68 

68 

66 

70 

66 

63 

63 

65 

68 

66 

70 

66 

70 

72 

65 

71 

7 

Mm 

42 

48 

48 

47 

44 

44 

40 

42 

40 

36 

42 

36 

42 

38 

34 

32 

34 

36 

34 

36 

38 

34 

36 

60 

42 

38 

38 

40 

36 

30 

39 

0 

LEADV I LLE 

MAX 

67 

63 

56 

71 

69 

68 

62 

70 

70 

70 

66 

58 

65 

61 

57 

56 

60 

70 

69 

67 

75 

72 

73 

67 

67 

65 

62 

63 

71 

59 

65 

6 

MIN 

35 

35 

32 

29 

32 

33 

30 

32 

34 

33 

33 

34 

29 

29 

10 

33 

35 

33 

34 

35 

40 

37 

36 

37 

36 

39 

36 

35 

33 

35 

33 

8 

LIMON  10  SSW 

MAX 

77 

75 

72 

75 

82 

78 

84 

84 

84 

86 

81 

61 

60 

74 

67 

69 

70 

70 

66 

80 

83 

67 

84 

66 

74 

79 

82 

87 

78 

77 

9 

Mm 

55 

54 

51 

49 

52 

50 

46 

48 

49 

49 

43 

45 

48 

46 

47 

45 

43 

39 

44 

49 

57 

69 

48 

49 

46 

47 

48 

45 

45 

37 

47 

6 

LIMON 

MAX 

77 

75 

72 

78 

82 

79 

84 

85 

67 

63 

82 

81 

79 

68 

53 

69 

71 

71 

61 

80 

82 

85 

65 

87 

74 

79 

63 

78 

82 

83 

77 

2 

MIN 

5* 

51 

49 

45 

47 

30 

46 

44 

44 

43 

38 

43 

47 

47 

41 

46 

44 

34 

48 

49 

46 

42 

47 

44 

53 

50 

49 

40 

38 

28 

45 

0 

NORTH  LAKE 

MAX 

63 

69 

67 

62 

70 

64 

66 

70 

70 

70 

67 

68 

72 

69 

64 

68 

62 

70 

77 

78 

75 

78 

73 

77 

70 

72 

65 

70 

75 

56 

49 

2 

Mm 

37 

34 

31 

32 

38 

38 

34 

35 

43 

42 

36 

40 

35 

29 

42 

27 

30 

28 

32 

34 

39 

38 

44 

37 

62 

32 

39 

31 

33 

26 

35 

3 

PALMER  LAKE 

MAX 

77 

69 

69 

70 

76 

76 

69 

76 

79 

79 

78 

7S 

73 

70 

60 

53 

66 

66 

75 

74 

60 

77 

81 

77 

84 

70 

77 

56 

72 

77 

72 

B 

Mm 

49 

50 

46 

43 

51 

44 

46 

50 

55 

55 

49 

48 

46 

46 

44 

34 

37 

42 

47 

41 

43 

47 

47 

51 

47 

43 

42 

42 

41 

27 

45 

1 

PUEBLO  wB  AIRPORT 

MAX 

SI 

80 

81 

84 

90 

85 

89 

89 

91 

89 

87 

89 

86 

73 

63 

77 

79 

77 

76 

80 

91 

90 

89 

94 

78 

80 

67 

79 

86 

53 

81 

B 

MIN 

63 

62 

53 

47 

47 

52 

51 

49 

49 

51 

50 

34 

52 

61 

32 

53 

46 

45 

55 

58 

53 

51 

57 

47 

36 

53 

53 

51 

47 

47 

52 

2 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

89 

82 

83 

S3 

94 

87 

90 

69 

91 

89 

91 

91 

89 

85 

74 

77 

78 

80 

76 

79 

92 

90 

89 

96 

92 

84 

80 

79 

86 

81 

65 

5 

Mm 

60 

61 

55 

48 

47 

50 

54 

49 

47 

46 

46 

50 

52 

55 

55 

31 

48 

41 

46 

56 

47 

48 

30 

55 

60 

51 

52 

46 

46 

46 

50 

7 

RUSH  2  NNE 

MAX 

75 

75 

73 

76 

82 

76 

66 

81 

S3 

86 

80 

83 

82 

69 

61 

70 

72 

70 

64 

77 

82 

83 

85 

92 

80 

78 

62 

76 

82 

65 

76 

9 

MIN 

52 

53 

43 

46 

46 

48 

47 

46 

47 

46 

43 

46 

48 

46 

46 

45 

42 

38 

43 

48 

50 

48 

30 

50 

48 

45 

42 

62 

42 

36 

45 

9 

RUXTON  PARK 

MAX 

61 

60 

57 

64 

68 

65 

67 

70 

67 

66 

67 

65 

66 

55 

53 

60 

59 

63 

'0 

69 

70 

72 

71 

72 

66 

65 

55 

60 

70 

51 

64, 

2 

Mm 

39 

35 

32 

26 

31 

33 

34 

31 

32 

33 

33 

33 

29 

34 

39 

27 

32 

27 

31 

31 

31 

34 

34 

34 

34 

36 

35 

30 

30 

23 

32 

2 

RYE 

MAX 

65 

60 

60 

65 

65 

65 

60 

68 

70 

70 

71 

71 

65 

71 

57 

63 

65 

65 

63 

68 

72 

69 

70 

73 

66 

72 

63 

69 

73 

65 

66, 

7 

Mm 

*7 

45 

42 

40 

42 

42 

44 

42 

47 

45 

45 

44 

44 

51 

46 

41 

42 

36 

36 

40 

49 

45 

47 

50 

50 

40 

47 

40 

42 

35 

63, 

S 

SAL  I  DA 

MAX 

73 

78 

76 

78 

77 

77 

78 

60 

81 

78 

77 

73 

75 

66 

70 

73 

71 

72 

79 

60 

B0 

81 

81 

80 

76 

77 

76 

74 

78 

76 

76 

4 

MIN 

44 

36 

38 

36 

34 

39 

36 

41 

36 

39 

37 

39 

36 

39 

39 

34 

34 

33 

39 

39 

36 

40 

39 

39 

38 

49 

34 

34 

39 

28 

37, 

5 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 

81 

79 

SO 

80 

89 

64 

85 

85 

85 

84 

84 

84 

83 

77 

68 

72 

73 

70 

60 

71 

85 

82 

83 

94 

82 

84 

72 

78 

65 

79 

79, 

) 

Mm 

56 

57 

51 

50 

50 

31 

54 

53 

51 

48 

51 

51 

58 

52 

54 

52 

55 

44 

52 

52 

47 

48 

53 

59 

37 

50 

53 

47 

46 

44 

31, 

6 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

64 

63 

58 

66 

66 

60 

63 

67 

69 

65 

63 

59 

61 

62 

55 

55 

61 

70 

69 

66 

7* 

71 

71 

67 

63 

62 

61 

62 

65 

62 

64, 

1 

Mm 

37 

35 

31 

33 

34 

34 

35 

36 

35 

34 

36 

36 

30 

31 

35 

32 

37 

33 

37 

39 

42 

40 

42 

33 

37 

40 

36 

36 

36 

38 

35. 

9 

TACONY  10  SE 

MAX 

78 

79 

79 

65 

89 

82 

90 

88 

89 

86 

95 

69 

86 

77 

67 

74 

76 

73 

72 

75 

68 

84 

86 

94 

85 

80 

76 

74 

85 

76 

61. 

6 

MIN 

52 

61 

51 

51 

52 

50 

45 

46 

48 

47 

51 

50 

51 

53 

53 

49 

46 

40 

31 

54 

57 

46 

57 

30 

52 

46 

51 

49 

48 

43 

! : 

0 

TRINIDAD 

MAX 

78 

75 

76 

76 

82 

73 

77 

80 

81 

81 

79 

80 

80 

79 

70 

7  1 

70 

7S 

75 

78 

85 

85 

83 

85 

79 

80 

79 

78 

85 

83 

78, 

6 

Mm 

52 

52 

49 

46 

43 

49 

58 

48 

46 

49 

50 

48 

48 

31 

34 

47 

46 

64 

43 

51 

55 

52 

50 

51 

50 

47 

49 

41 

45 

38 

48, 

5 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

70 

76 

76 

78 

83 

76 

80 

65 

86 

84 

82 

83 

83 

71 

74 

75 

72 

60 

79 

82 

68 

69 

65 

90 

80 

62 

69 

82 

88 

50 

79, 

7 

Mm 

53 

53 

51 

47 

51 

♦9 

55 

52 

52 

51 

51 

53 

46 

54 

32 

51 

46 

44 

44 

51 

34 

49 

54 

54 

49 

68 

31 

43 

49 

40 

49, 

. 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

MAX 
MIN 

TWO  8UTTES  1  NW 

MAX 

89 

90 

92 

90 

89 

90 

69 

65 

86 

64 

79 

82 

80 

76 

79 

78 

80 

76 

'9 

80 

62 

79 

76 

74 

76 

70 

71 

70 

69 

70 

80, 

3 

MIN 

60 

62 

55 

33 

54 

56 

52 

50 

46 

47 

40 

44 

48 

42 

40 

42 

64 

61 

44 

46 

43 

40 

41 

40 

42 

41 

36 

41 

60 

33 

45, 

6 

VICTOR 

MAX 

60 

64 

62 

61 

67 

63 

65 

66 

67 

63 

66 

67 

64 

63 

57 

57 

61 

64 

69 

71 

71 

72 

71 

70 

63 

66 

61 

63 

69 

67 

65, 

3 

MIN 

43 

42 

35 

37 

37 

41 

42 

43 

44 

44 

40 

41 

40 

41 

34 

29 

37 

)<■ 

34 

42 

•■•> 

42 

44 

47 

45 

41 

36 

35 

40 

22 

39, 

4 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

78 

76 

74 

76 

62 

76 

82 

62 

83 

82 

80 

81 

79 

81 

69 

61 

71 

78 

77 

«  1 

86 

86 

85 

67 

80 

86 

77 

81 

87 

85 

80. 

4 

MIN 

49 

48 

52 

44 

49 

46 

46 

50 

51 

47 

49 

57 

42 

53 

30 

41 

43 

37 

40 

42 

36 

47 

50 

62 

53 

46 

48 

49 

45 

36 

47, 

7 

WESTCL iffe 

MAX 

69 

76 

74 

70 

76 

79 

80 

76 

76 

75 

74 

74 

65 

71 

71 

76 

78 

71 

77 

71 

75 

78 

63 

73. 

6 

MIN 

32 

30 

33 

36 

39 

33 

37 

35 

36 

43 

38 

32 

44 

32 

32 

29 

40 

50 

40 

45 

32 

32 

36 

36. 

3 

wETMORE  2  S 

MAX 

75 

73 

71 

79 

82 

77 

80 

82 

79 

83 

79 

80 

80 

74 

64 

73 

73 

78 

'3 

80 

86 

86 

85 

86 

74 

82 

76 

78 

79 

70 

78. 

D 

Mm 

50 

48 

44 

46 

48 

*7 

46 

45 

32 

51 

51 

43 

46 

49 

46 

38 

41 

SB 

39 

40 

34 

66 

33 

46 

53 

42 

47 

41 

41 

32 

45. 

6 

S««  fUUranc*  Nolo*  Following  SUUod  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

ft 

i 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

> 
< 

•         ft  • 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

MAX 

TO 

71 

76 

82 

84 

79 

83 

84 

87 

85 

75 

7* 

75 

76 

70 

72 

79 

62 

'9 

83 

89 

88 

87 

85 

81 

81 

77 

76 

80 

71 

79.5 

MIN 

45 

38 

42 

39 

42 

43 

41 

40 

41 

45 

45 

45 

43 

40 

31 

34 

40 

36 

39 

44 

43 

44 

42 

42 

48 

43 

46 

40 

37 

42 

41.4 

ASPEN 

MAX 

71 

66 

65 

76 

77 

75 

71 

79 

80 

75 

72 

64 

71 

76 

65 

64 

68 

75 

79 

77 

60 

81 

79 

76 

71 

70 

66 

71 

73 

65 

72.7 

MIN 

38 

33 

34 

32 

33 

39 

35 

34 

37 

38 

36 

35 

33 

33 

30 

31 

31 

32 

32 

35 

38 

42 

42 

41 

43 

44 

34 

36 

34 

37 

35.8 

BASALT 

MAX 

78 

76 

79 

80 

86 

76 

74 

85 

88 

82 

79 

69 

76 

83 

80 

79 

75 

83 

65 

87 

81 

82 

88 

95 

89 

85 

84 

75 

83 

72 

81. 1 

MIN 

".8 

44 

49 

46 

51 

47 

46 

49 

40 

42 

42 

44 

35 

35 

33 

31 

30 

32 

33 

34 

30 

33 

36 

30 

35 

35 

30 

33 

33 

31 

37.9 

BERTH0U0  PASS 

MAX 

53 

52 

49 

46 

59 

59 

57 

56 

58 

59 

59 

58 

50 

52 

52 

47 

45 

51 

59 

60 

60 

60 

63 

62 

58 

52 

51 

50 

53 

55 

54,8 

MIN 

3* 

31 

30 

29 

32 

33 

32 

32 

35 

35 

33 

31 

29 

31 

26 

27 

25 

29 

35 

34 

35 

36 

38 

38 

32 

34 

32 

30 

30 

25 

31.8 

BONO 

MAX 

75 

75 

71 

81 

79 

67 

84 

81 

87 

85 

78 

80 

81 

82 

79 

73 

70 

83 

84 

85 

87 

87 

87 

80 

75 

74 

74 

75 

80 

79 

79.9 

MIN 

47 

38 

45 

36 

38 

37 

39 

37 

38 

43 

38 

3* 

35 

34 

37 

39 

39 

33 

34 

34 

36 

42 

40 

39 

47 

42 

39 

35 

34 

34 

38,1 

BROWNS  PARK  REFUSE 

MAX 

72 

72 

78 

87 

83 

84 

87 

86 

65 

82 

75 

77 

79 

64 

69 

78 

85 

89 

83 

89 

90 

87 

78 

77 

70 

74 

76 

80 

79 

79.8 

MIN 

42 

34 

44 

30 

35 

33 

34 

35 

37 

45 

47 

47 

31 

30 

45 

31 

30 

30 

39 

40 

37 

33 

50 

45 

43 

37 

36 

43 

38.0 

CEDAREDGE 

MAX 

72 

75 

71 

80 

83 

80 

81 

84 

85 

84 

76 

75 

76 

80 

72 

73 

77 

81 

84 

82 

85 

87 

86 

85 

83 

61 

76 

79 

80 

77 

79.7 

MIN 

51 

42 

41 

43 

45 

46 

49 

47 

46 

51 

49 

51 

50 

47 

40 

38 

39 

43 

47 

46 

49 

50 

51 

50 

49 

51 

47 

43 

44 

43 

46.3 

CI "ARSON 

MAX 

72 

72 

80 

80 

80 

81 

82 

82 

78 

70 

78 

78 

80 

81 

81 

79 

80 

82 

83 

83 

64 

84 

60 

76 

78 

76 

77 

77 

75 

72 

78.8 

MIN 

45 

35 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

35 

35 

25 

32 

32 

32 

32 

32 

30 

29 

25 

35 

37 

34 

34 

41 

41 

33 

30 

29 

29 

24 

32.6 

CLIMAX  2  NW 

MAX 

59 

58 

53 

61 

58 

33 

52 

58 

60 

58 

53 

49 

55 

53 

50 

47 

49 

58 

61 

61 

65 

62 

62 

62 

54 

52 

52 

54 

56 

56 

56,0 

MIN 

33 

32 

30 

29 

32 

33 

31 

32 

34 

33 

32 

31 

31 

32 

29 

28 

28 

32 

34 

34 

35 

37 

37 

37 

34 

37 

33 

30 

30 

34 

32.5 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

68 

72 

66 

65 

72 

73 

74 

70 

75 

78 

70 

67 

68 

70 

72 

65 

62 

74 

75 

75 

76 

79 

78 

79 

74 

72 

70 

65 

68 

71 

71.4 

MIN 

36 

29 

30 

25 

28 

27 

28 

27 

33 

32 

28 

37 

29 

26 

33 

21 

25 

24 

30 

29 

31 

34 

32 

30 

33 

38 

36 

26 

26 

25 

29,6 

COLLBRAN   1  W 

MAX 

76 

77 

78 

80 

80 

80 

82 

85 

86 

82 

80 

73 

76 

80 

72 

76 

78 

77 

82 

86 

87 

87 

88 

88 

79 

79 

78 

78 

79 

78 

80.2 

MIN 

37 

37 

38 

42 

41 

42 

44 

45 

47 

47 

46 

46 

46 

37 

32 

33 

32 

33 

45 

46 

50 

50 

48 

49 

39 

46 

34 

33 

31 

33 

41.0 

COLORADO  NAT  HON 

MAX 

65 

66 

77 

80 

81 

82 

82 

63 

85 

87 

86 

72 

75 

78 

78 

71 

78 

80 

88 

82 

87 

87 

69 

89 

86 

85 

82 

78 

79 

79 

80.6 

MIN 

49 

46 

49 

54 

55 

55 

57 

56 

59 

61 

58 

49 

44 

52 

43 

45 

51 

52 

55 

52 

57 

59 

60 

59 

52 

55 

52 

50 

51 

49 

52.9 

C0RTE2 

MAX 

74 

72 

75 

81 

80 

82 

82 

82 

86 

85 

76 

77 

75 

77 

71 

75 

78 

83 

80 

84 

87 

86 

86 

85 

81 

78 

76 

76 

78 

77 

79.5 

MIN 

49 

46 

41 

44 

45 

46 

47 

47 

44 

50 

50 

47 

47 

46 

48 

35 

37 

40 

47 

46 

45 

47 

46 

50 

49 

44 

48 

39 

40 

41 

45.0 

CRAIG 

MAX 

69 

71 

73 

79 

82 

76 

81 

82 

84 

83 

75 

66 

71 

77 

64 

66 

72 

81 

84 

81 

84 

85 

64 

76 

77 

71 

73 

73 

77 

59 

75.9 

MIN 

50 

39 

41 

37 

39 

42 

45 

47 

41 

50 

49 

45 

40 

38 

34 

45 

36 

38 

36 

43 

41 

41 

40 

46 

49 

46 

39 

37 

36 

33 

41.5 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

78 

65 

63 

74 

72 

69 

68 

73 

78 

77 

68 

64 

64 

69 

66 

60 

65 

73 

74 

72 

60 

75 

77 

72 

70 

67 

66 

66 

69 

65 

70.0 

MIN 

38 

30 

33 

27 

30 

34 

30 

29 

33 

34 

30 

40 

32 

29 

38 

28 

29 

28 

32 

33 

34 

38 

35 

35 

35 

43 

35 

33 

28 

31 

32.8 

DELTA  1  E 

MAX 

73 

78 

74 

83 

86 

82 

84 

87 

88 

87 

76 

79 

81 

86 

76 

75 

80 

85 

82 

86 

89 

90 

90 

88 

86 

85 

78 

82 

84 

78 

82.6 

MIN 

53 

42 

45 

44 

46 

47 

46 

45 

46 

48 

49 

52 

47 

44 

43 

40 

40 

41 

43 

46 

49 

48 

47 

48 

49 

50 

30 

44 

42 

41 

45.8 

DILLON  1  E 

MAX 

66 

64 

63 

69 

69 

67 

66 

71 

71 

70 

69 

62 

63 

64 

62 

55 

61 

70 

73 

71 

75 

74 

75 

74 

66 

63 

63 

65 

68 

68 

67,2 

MIN 

31 

32 

30 

25 

26 

28 

27 

25 

28 

28 

29 

30 

24 

26 

26 

30 

32 

24 

28 

28 

29 

32 

31 

29 

33 

33 

32 

32 

27 

33 

28.9 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

75 

65 

74 

79 

83 

77 

80 

83 

84 

84 

79 

71 

73 

76 

74 

68 

73 

80 

78 

78 

82 

84 

85 

85 

78 

77 

73 

76 

77 

77 

77.7 

MIN 

45 

39 

44 

45 

47 

49 

43 

46 

41 

52 

53 

49 

43 

39 

30 

35 

*1 

43 

49 

49 

45 

49 

48 

45 

46 

43 

40 

41 

42 

37 

43.9 

DURANGO 

MAX 

71 

70 

76 

81 

79 

78 

77 

84 

86 

82 

75 

75 

76 

74 

71 

78 

84 

83 

83 

86 

87 

87 

87 

80 

81 

77 

73 

82 

80 

79 

79.4 

MIN 

44 

42 

39 

41 

40 

43 

40 

39 

44 

44 

42 

48 

40 

37 

39 

31 

34 

36 

39 

44 

43 

43 

45 

45 

44 

39 

45 

35 

36 

35 

40,6 

EAGLE  faa  AIRPORT 

MAX 

76 

74 

70 

82 

82 

79 

75 

82 

84 

84 

80 

70 

76 

82 

65 

68 

77 

82 

85 

82 

87 

66 

89 

81 

81 

78 

77 

78 

81 

69 

78.7 

MIN 

45 

33 

41 

32 

31 

37 

37 

32 

37 

37 

36 

38 

33 

29 

39 

37 

34 

31 

33 

35 

37 

36 

36 

37 

45 

38 

33 

34 

29 

31 

35.4 

FORT  LEWIS 

MAX 

67 

68 

65 

70 

75 

76 

73 

74 

76 

79 

78 

70 

68 

69 

68 

65 

69 

74 

74 

75 

76 

79 

79 

80 

77 

74 

74 

65 

74 

72.8 

MIN 

41 

43 

39 

38 

40 

36 

42 

39 

40 

45 

43 

38 

40 

38 

39 

45 

31 

36 

40 

39 

44 

45 

46 

45 

47 

43 

36 

45 

35 

40.7 

FRASER 

MAX 

6* 

61 

60 

71 

68 

65 

62 

72 

70 

69 

67 

53 

62 

64 

57 

55 

60 

69 

73 

69 

74 

73 

74 

70 

65 

60 

64 

65 

68 

52 

65.2 

MIN 

29 

32 

25 

19 

19 

19 

20 

19 

20 

19 

22 

26 

18 

18 

29 

34 

34 

18 

19 

22 

22 

22 

23 

22 

27 

29 

29 

24 

18 

15 

23.1 

FRUITA 

MAX 

69 

76 

79 

85 

85 

88 

90 

89 

93 

89 

76 

80 

82 

84 

74 

77 

84 

85 

78 

67 

92 

92 

93 

92 

88 

86 

82 

83 

66 

76 

84.0 

MIN 

52 

42 

42 

46 

45 

52 

46 

53 

64 

56 

50 

54 

48 

54 

37 

36 

37 

42 

43 

43 

44 

44 

43 

43 

42 

46 

47 

40 

37 

43 

45.0 

GATEWAY  1  Sw 

MAX 

69 

72 

80 

86 

87 

84 

88 

90 

93 

87 

79 

SO 

82 

83 

77 

79 

85 

88 

75 

65 

92 

92 

94 

89 

89 

87 

83 

83 

86 

77 

84.0 

MIN 

55 

48 

46 

49 

51 

54 

57 

51 

57 

61 

55 

52 

44 

42 

44 

47 

54 

48 

51 

52 

52 

54 

56 

53 

57 

46 

42 

31.1 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

MAX 

75 

75 

75 

81 

83 

79 

79 

85 

87 

85 

82 

70 

76 

85 

78 

74 

75 

83 

85 

83 

67 

66 

87 

85 

83 

81 

77 

79 

77 

79 

80.5 

MIN 

49 

38 

36 

35 

36 

42 

40 

39 

38 

42 

40 

42 

38 

36 

38 

33 

34 

35 

37 

41 

43 

42 

43 

41 

45 

44 

40 

40 

36 

38 

39.4 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MAX 

69 

76 

79 

85 

86 

86 

87 

88 

90 

89 

78 

79 

81 

87 

76 

77 

62 

86 

79 

87 

88 

90 

90 

89 

66 

89 

84 

86 

88 

77 

83.8 

MIN 

52 

47 

51 

54 

56 

56 

55 

55 

55 

59 

59 

57 

55 

51 

43 

45 

49 

52 

56 

51 

57 

59 

58 

59 

58 

56 

59 

57 

54 

55 

34.3 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

66 

73 

77 

83 

85 

84 

86 

86 

■9 

89 

80 

77 

81 

83 

81 

75 

81 

84 

77 

64 

89 

90 

90 

89 

86 

84 

82 

80 

82 

82 

62.5 

MIN 

54 

47 

50 

54 

57 

56 

58 

56 

57 

61 

58 

55 

52 

54 

46 

43 

45 

52 

54 

49 

54 

56 

60 

60 

56 

46 

48 

53 

52 

53 

53.3 

GRAND  LAKE  1  NW 

MAX 

66 

65 

63 

69 

67 

69 

64 

68 

70 

70 

67 

59 

63 

66 

63 

55 

67 

68 

73 

71 

73 

71 

73 

71 

69 

60 

64 

65 

69 

66 

66.6 

MIN 

35 

36 

32 

27 

28 

28 

28 

29 

29 

28 

30 

31 

28 

28 

30 

37 

35 

27 

30 

30 

31 

32 

32 

31 

37 

36 

34 

30 

26 

33 

30.9 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

68 

68 

63 

68 

67 

67 

64 

68 

71 

71 

70 

61 

63 

66 

60 

54 

61 

46 

71 

72 

78 

74 

74 

72 

65 

63 

64 

62 

66 

65 

66.6 

MIN 

40 

39 

37 

30 

31 

33 

33 

35 

32 

33 

35 

38 

32 

35 

32 

38 

39 

30 

33 

33 

35 

35 

35 

35 

39 

39 

36 

34 

30 

37 

34.6 

GRAND  VALLEY 

MAX 

75 

76 

82 

86 

at 

86 

85 

90 

91 

90 

83 

79 

81 

84 

80 

76 

82 

87 

86 

90 

92 

92 

91 

91 

89 

84 

81 

81 

83 

62 

6*.7 

MIN 

48 

43 

49 

50 

52 

52 

49 

52 

53 

56 

54 

51 

49 

45 

41 

39 

40 

48 

50 

49 

50 

52 

49 

49 

54 

50 

54 

44 

45 

46 

48.8 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

70 

70 

69 

78 

76 

75 

70 

76 

76 

73 

73 

70 

69 

73 

70 

60 

66 

74 

77 

75 

79 

78 

78 

79 

71 

66 

67 

69 

72 

72 

72.4 

MIN 

43 

39 

45 

35 

37 

37 

38 

34 

37 

33 

40 

40 

34 

35 

32 

41 

39 

33 

37 

38 

44 

47 

39 

41 

42 

39 

36 

38 

35 

37 

38.2 

Gunnison 

MAX 

73 

67 

67 

75 

75 

75 

70 

76 

78 

76 

72 

68 

72 

76 

66 

65 

71 

76 

76 

77 

80 

79 

BO 

75 

75 

74 

69 

70 

76 

68 

73.4 

MIN 

36 

34 

34 

27 

30 

33 

28 

26 

29 

33 

30 

41 

31 

27 

39 

23 

26 

26 

29 

30 

31 

34 

30 

30 

35 

33 

35 

29 

24 

26 

30.6 

HAYDEN 

MAX 

71 

71 

72 

78 

82 

75 

80 

82 

83 

61 

75 

67 

72 

79 

62 

63 

70 

80 

83 

80 

83 

83 

82 

76 

75 

70 

70 

70 

75 

65 

75.2 

MIN 

48 

48 

38 

38 

40 

40 

43 

42 

42 

45 

43 

42 

41 

38 

33 

43 

33 

37 

38 

42 

41 

41 

41 

43 

47 

43 

36 

34 

34 

37 

40,4 

hot  sulphur  sprs  2  sw 

MAX 

75 

68 

67 

76 

78 

79 

78 

76 

79 

77 

78 

72 

68 

73 

62 

64 

65 

74 

76 

78 

82 

80 

80 

76 

73 

71 

69 

69 

68 

66 

73,3 

MIN 

39 

33 

40 

29 

30 

31 

32 

30 

33 

32 

32 

29 

28 

30 

32 

31 

30 

29 

31 

33 

36 

36 

35 

34 

35 

34 

33 

33 

31 

30 

32.4 

IGNACIO  l  N 

MAX 

7* 

80 

80 

63 

65 

82 

81 

81 

85 

85 

63 

85 

74 

75 

78 

78 

MIN 

39 

32 

34 

33 

39 

37 

25 

36 

36 

39 

36 

35 

38 

26 

30 

30 

KREMML I NG 

MAX 

76 

75 

72 

78 

79 

77 

68 

72 

ai 

78 

73 

63 

71 

77 

74 

64 

69 

78 

81 

81 

82 

63 

83 

81 

75 

72 

71 

73 

76 

72 

75.2 

MIN 

40 

33 

38 

25 

26 

30 

30 

27 

28 

28 

35 

32 

27 

25 

31 

40 

41 

32 

27 

30 

31 

31 

30 

29 

34 

34 

30 

29 

25 

36 

31.1 

LAKE  CITY 

MAX 

66 

63 

65 

77 

73 

68 

65 

74 

78 

70 

65 

68 

70 

69 

65 

68 

70 

78 

75 

73 

80 

61 

80 

73 

74 

72 

63 

69 

75 

70 

71.2 

MIN 

32 

31 

28 

34 

35 

37 

38 

36 

39 

39 

35 

37 

31 

35 

31 

24 

26 

36 

»1 

34 

40 

44 

42 

43 

39 

39 

40 

34 

35 

36 

35.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Day  ol  Month 

• 

1 
8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

» 

.2 

13 

14 

IS 

ie 

17 

18 

19 

20 

I" 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

< 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

77 
62 

29 

7) 
32 

30 

33 

31 

32 

8  1 

33 

32 

84 
36 

75 
36 

78 
32 

62 
22 

69 

28 

73 
29 

0 1 
28 

81 

29 

81 
34 

64 
34 

85 

33 

83 
32 

64 

38 

76 
42 

76 
36 

72 
36 

76 
26 

79 
27 

73 
31 

MARvlNE 

MAX 
MIN 

65 
46 

34 

38 

35 

36 

39 

38 

37 

43 

37 

39 

69 
36 

6  8 
36 

75 
36 

30 

62 
35 

66 

33 

I B 
15 

'9 
37 

76 
40 

61 
40 

80 
*c 

79 
45 

78 
47 

74 

40 

77 
36 

79 
36 

74 

32 

73 
35 

71 
32 

37,6 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

48 

33 

61 

36 

38 

40 

39 

40 

82 
38 

60 
42 

51 

71 
43 

72 
63 

75 
40 

6  1 

30 

65 
44 

71 
36 

64 

37 

80 
39 

81 
42 

61 
40 

«4 

19 

63 
36 

•1 

43 

73 

51 

73 
64 

70 
41 

72 
37 

76 
35 

74 
39 

60a 

MEEKER 

MAX 
MIN 

49 

37 

38 

36 

40 

39 

40 

41 

8  5 
42 

8 1 
42 

43 

72 
41 

75 
41 

79 
39 

63 
28 

70 
34 

36 

83 
33 

82 
»e 

62 
42 

65 
40 

.4 

«6 

40 

87 

41 

81 

42 

77 
47 

77 
40 

74 
33 

76 
36 

80 
34 

72 
36 

39)1 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

37 

33 

30 

28 

30 

34 

32 

32 

25 

70 
35 

35 

30 

76 

35 

77 
35 

Ts 

24 

66 
33 

70 
33 

76 

30 

80 
33 

69 
25 

75 
38 

69 
33 

70 
39 

73 

69 
39 

66 
26 

•  ' 

26 

61 

23 

65 
20 

65 
25 

30N 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 
MIN 

70 
69 

47 

47 

51 

48 

32 

48 

50 

53 

54 

51 

48 

76 
49 

48 

70 
49 

50 

76 
47 

83 
51 

81 
94 

61 
54 

87 
34 

H5 

■>7 

88 
96 

B  1 
97 

61 
34 

77 
51 

72 

51 

76 
4t 

76 

46 

77 
49 

50% 

MONTROSE  NO  2 

MAX 
MIN 

49 

44 

42 

43 

43 

44 

45 

47 

46 

47 

8  1 
47 

47 

47 

78 
43 

82 
45 

'1 

72 
42 

77 

«2 
44 

80 
47 

61 
31 

64 

32 

86 

90 

89 

93 

63 
66 

66 

50 

80 
31 

'6 
46 

76 
46 

79 
43 

66)2 

NORTMDALE 

MAX 
MIN 

46 

37 

37 

78 
44 

39 

79 
39 

41 

82 
44 

84 

42 

82 
40 

79 
45 

72 
45 

72 
44 

72 
45 

76 
46 

72 
36 

77 
37 

61 
39 

78 
45 

78 

45 

85 
45 

85 

69 
44 

82 
41 

80 
44 

77 
39 

79 

41 

75 
34 

77 
37 

76 
41 

78  •  0 
41.5 

NORWOOD 

MAX 
MIN 

48 

40 

34 

78 

40 

79 
38 

72 
42 

42 

80 
42 

62 
44 

60 
45 

70 
40 

'  0 
42 

71 
40 

73 
40 

68 

42 

6  9 
36 

74 
37 

79 
60 

73 
66 

BQ 

40 

82 
44 

62 
45 

63 
46 

61 

45 

78 
44 

73 
44 

47 

73 
38 

76 
38 

74 

36 

75,0 
41.4 

OURAY 

MAX 
MIN 

46 

44 

39 

39 

46 

68 
44 

45 

45 

48 

79 
90 

66 
45 

67 
46 

68 
41 

72 
44 

67 
42 

67 
36 

69 
39 

75 
44 

74 
48 

74 

46 

77 
46 

76 
52 

78 
49 

73 
51 

73 

46 

73 
47 

66 

45 

6e 
43 

73 
44 

66 

41 

71,1 
44.8 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

42 

35 

33 

33 

34 

36 

34 

34 

38 

35 

38 

71 
46 

7 1 
35 

70 
33 

48 

72 

27 

75 
31 

78 

33 

79 
33 

76 
36 

8  5 
38 

At. 

40 

83 

36 

78 

39 

'9 
37 

74 
36 

6  * 
34 

73 
32 

76 

32 

75 

32 

75,4 
35.9 

PALISADE 

MAX 
MIN 

55 

50 

50 

S3 

55 

57 

56 

59 

61 

57 

55 

56 

B  I 
56 

49 

49 

45 

1  p 

49 

1 2 
^7 

88 

60 

50 

66 

57 

91 
59 

93 

61 

93 
38 

90 
59 

87 
49 

67 

50 

6  3 
47 

63 

50 

86 

53 

64.3 
34.1 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

MAX 
MIN 

36 

33 

27 

31 

31 

30 

30 

28 

33 

32 

31 

39 

30 

66 
26 

62 
42 

69 
23 

71 
27 

B  <» 
31 

30 

33 

80 

36 

76 
39 

35 

75 
34 

73 
34 

7  1 

29 

69 

31 

71 
26 

70 
27 

73 
27 

71.2 
31.2 

PAONIA 

MAX 
MIN 

52 

44 

45 

43 

45 

42 

47 

47 

50 

53 

48 

50 

47 

82 
44 

75 
43 

36 

78 
42 

84 

45 

4  9 

84 
47 

86 
46 

88 

52 

68 
51 

87 
52 

61 

80 
45 

77 
45 

78 
42 

60 
45 

76 
45 

61.1 
46.5 

PARADOX 

MAX 
MIN 

53 

43 

41 

85 
43 

45 

45 

44 

87 
42 

43 

45 

52 

78 
49 

78 
51 

78 
45 

75 
40 

60 

39 

62 
36 

87 

-0 

72 
43 

66 
44 

92 
44 

93 
45 

91 
44 

69 
44 

87 
47 

84 

45 

79 
53 

82 
40 

66 
38 

78 
40 

82.2 

64.0 

PITKIN 

MAX 
MIN 

69 
32 

66 
27 

59 
25 

70 
25 

69 
27 

7 1 
29 

70 
27 

72 
23 

29 

28 

7  1 
27 

64 
34 

68 

25 

68 

23 

62 
31 

64 

20 

67 

22 

71 

23 

75 
26 

71 
28 

77 
29 

31 

77 
31 

73 
28 

70 
29 

70 
32 

63 
31 

66 

25 

7  1 

23 

66 

24 

69.6 
27.2 

POWDERHORN 

MAX 
MIN 

6  3 
29 

70 
26 

6 1 
30 

76 

20 

70 
29 

71 
27 

72 
24 

70 
21 

25 

65 
26 

49 

25 

58 
28 

71 

22 

69 
21 

54 
21 

66 

26 

60 

20 

6  B 
1<> 

64 

22 

65 

22 

70 
25 

70 
27 

73 
30 

6  ; 

30 

70 
27 

64 
29 

62 
24 

69 

22 

72 
20 

72 
25 

66.6 
24.  7 

rangely 

MAX 

Mm 

45 

72 
39 

80 
38 

8  2 
35 

64 

42 

78 

37 

80 
39 

79 
38 

8  7 
37 

67 
46 

47 

45 

78 
39 

78 
30 

76 
30 

70 
34 

76 
35 

82 
39 

80 

39 

86 

40 

62 
39 

88 
38 

86 
39 

6  3 
38 

85 

40 

80 
42 

76 
36 

84 

39 

75 
36 

29 

79,6 
38.3 

RICO 

MAX 
MIN 

42 

33 

64 

30 

70 
31 

30 

31 

31 

31 

35 

34 

34 

65 
38 

67 
32 

30 

62 
35 

25 

26 

!^ 

32 

31 

35 

79 
36 

69 

39 

7  1 
37 

70 
32 

66 
35 

33 

71 
29 

79 
31 

30 

69.5 
32.3 

RIFLE 

MAX 

Mm 

53 

37 

80 
44 

86 
40 

86 
42 

44 

42 

41 

41 

49 

45 

46 

43 

42 

39 

34 

38 

84 

)f 

40 

43 

41 

43 

42 

41 

50 

82 
42 

78 
41 

80 
39 

8 1 
37 

49 

82.1 
62.1 

SILVERTON 

MAX 

Mm 

60 
40 

60 
33 

6 1 
34 

67 
29 

29 

28 

29 

28 

28 

69 
31 

32 

36 

31 

63 
28 

60 
33 

25 

27 

28 

27 

33 

32 

39 

72 
32 

32 

35 

67 
36 

65 
37 

30 

70 
29 

70 
28 

67,0 
31.2 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

Mm 

7  1 
41 

70 
33 

70 
34 

78 
30 

80 

30 

70 
33 

76 
33 

61 
31 

82 
32 

6 1 
33 

34 

63 
38 

67 
32 

76 
28 

62 
26 

61 
41 

68 

32 

29 

82 
31 

8 1 
35 

62 
34 

8  3 
35 

62 

34 

35 

72 
34 

70 
35 

70 
35 

69 
32 

73 
29 

65 
38 

73.8 
33.2 

TAYLOR  PARK 

MAX 

Mm 

68 
40 

65 
35 

62 
35 

53 
31 

70 
30 

63 
31 

65 
32 

58 
31 

68 

30 

67 
33 

61 
32 

67 
32 

34 
31 

64 

30 

65 
29 

56 
28 

58 

29 

6  t 
29 

69 
30 

69 

32 

32 

33 

69 
33 

7  1 

32 

69 

32 

62 
35 

65 
34 

61 
32 

66 
30 

69 
29 

64.6 
31.7 

TELLURIBE 

MAX 

Mm 

63 
43 

60 
34 

68 
29 

73 
30 

70 
32 

62 
31 

67 
31 

74 

31 

73 
34 

71 
33 

62 
33 

67 
39 

71 
33 

69 
33 

62 
38 

62 
25 

70 
26 

31 

72 
34 

72 
34 

6 1 

34 

82 
38 

79 

35 

35 

70 
37 

70 
39 

69 

39 

70.0 
33.9 

URAvAN 

MAX 

Mm 

70 
56 

73 
68 

77 
48 

84 
49 

86 
51 

85 
52 

86 
51 

68 
51 

90 
32 

92 
33 

8  1 
56 

79 
54 

79 
59 

62 
56 

81 
49 

78 
44 

62 
45 

48 

86 

30 

88 

51 

91 
53 

93 
34 

92 
53 

52 

8  7 

33 

87 
51 

84 

56 

80 
69 

65 
47 

66 
66 

86.5 
51.2 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

Mm 

69 
43 

72 
39 

71 
35 

76 
38 

75 
37 

76 
38 

78 
37 

78 
35 

7* 
40 

79 
42 

70 
38 

68 
43 

69 
36 

70 
39 

67 
46 

73 
29 

75 
34 

76 

37 

78 
38 

76 
41 

63 
43 

82 
45 

62 
43 

77 
42 

77 
43 

74 
40 

66 
41 

72 
35 

75 
38 

72 
38 

74.3 
39.0 

YAMPA 

MAX 

Mm 

71 
44 

66 
31 

66 
36 

74 
32 

76 
36 

71 
60 

69 
39 

75 
41 

76 
40 

75 
43 

67 
42 

64 
43 

67 

37 

72 
37 

70 
32 

58 
35 

64 
33 

74 
36 

77 
40 

73 
39 

78 
37 

76 
41 

77 
60 

73 
42 

65 
63 

64 

39 

64 
31 

65 

" 

71 
33 

67 
36 

70.2 
37.5 

YELLOW  JACKET  1NW 
•          •  • 

MAX 

Mm 

65 
41 

69 
44 

72 
39 

77 

44 

77 
45 

78 
45 

78 
45 

82 
47 

83 
47 

61 
50 

46 

7 1 
45 

71 
47 

43 

69 
46 

40 

43 

0  0 
66 

40 

48 

49 

53 

50 

53 

31 

44 

46 

42 

44 

46 

73.9 
43.6 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

60 
58 

76 
54 

74 
54 

84 

50 

83 
55 

84 
54 

85 
35 

88 

57 

90 
37 

87 
54 

85 
99 

61 
50 

76 
49 

67 
45 

31 
42 

67 

45 

67 
44 

66 
60 

67 
46 

61 
49 

81 

32 

64 

50 

85 

51 

91 
57 

68 
50 

69 
49 

6  1 

«- 

75 
47 

81 
41 

54 

32 

76.1 
49.4 

BONNY  DAM 

MIN 

88 
60 

76 
57 

SO 
52 

79 
51 

82 
53 

o  5 
53 

80 
55 

87 
54 

68 
33 

90 
52 

88 

53 

«6 
«7 

88 
53 

6 1 
48 

71 

62 
45 

72 
47 

6  » 
42 

65 
46 

64 
46 

75 
*T 

6  3 
46 

6  3 
-- 

51 

94 
54 

63 
51 

«6 

68 
46 

6 1 
49 

65 
43 

7Q.1 
50.1 

BURL  I NGTON 

MAX 
MIN 

Cheyenne  wells 

MAX 
MIN 

84 
56 

79 

53 

80 
48 

82 
48 

90 
44 

87 
30 

87 
51 

87 
52 

90 
5C 

85 
48 

52 

8  7 
50 

87 
44 

72 
46 

65 
45 

47 

36 

38 

44 

45 

44 

55 

51 

51 

46 

48 

44 

4| 

40 

26 

79.7 
46.5 

Flagler  2  nw 

MAX 

Mm 

81 
51 

75 
52 

73 
50 

79 
44 

83 

50 

81 
52 

86 
49 

85 
48 

o  ? 

48 

66 
49 

85 
48 

82 
47 

79 
51 

73 
44 

67 

68 
43 

6  7 
46 

69 
35 

66 
44 

48 

63 
30 

43 

47 

51 

8  5 
49 

46 

••5 

43 

6  3 
39 

'1 
36 

76.6 
46.4 

holyoke 

MAX 
MIN 

79 
56 

77 
54 

78 
54 

85 
51 

83 
50 

81 
49 

87 
50 

90 
52 

02 

30 

90 
51 

68 

52 

85 

90 

79 
33 

73 
43 

63 
61 

68 
44 

66 
43 

6  fl 
40 

66 
43 

41 

46 

45 

47 

46 

48 

46 

42 

46 

44 

60 

76.7 
47,4 

STRATTON  3  NE 

MAX 
MIN 

82 
59 

76 
»7 

77 
59 

81 

53 

86 
58 

80 
55 

83 
56 

87 

35 

6  7 
37 

66 

33 

84 
56 

66 
55 

80 
50 

76 
49 

64 
47 

68 
48 

69 
46 

68 

60 

60 
45 

75 
50 

62 
94 

84 

50 

75 
50 

91 
60 

60 
53 

75 
50 

6* 

69 

73 
96 

83 
49 

if 

77,7 
52.1 

MAX 

Mm 

86 
60 

76 
56 

79 
56 

83 
51 

85 
52 

83 
49 

88 
53 

89 

93 

91 
34 

89 
54 

17 
52 

87 
53 

83 
52 

77 
46 

70 
43 

69 
47 

69 
46 

68 
41 

66 
43 

78 

43 

83 
46 

86 

43 

66 
46 

62 
56 

82 
33 

71 
50 

72 
43 

78 

52 

62 

42 

'7  | 
45 

80.1 
49.6 

YUMA 

MAX 

MIN 

86 
58 

75 
52 

75 
55 

82 
49 

81 
34 

83 
51 

85 
32 

87 

53 

93 
54 

67 
34 

87 
54 

84 

56 

75 
50 

73 
47 

64 
41 

66 
44 

63 
43 

62 

41 

62 
42 

76 

43 

82 
32 

83 
46 

60 
68 

89 

57 

47 

63 
69 

66 
44 

76 
69 

75 
46 

7,  , 
42  1 

77.0 
49.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Day  of  Month 

1 
8 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3d  31 

> 
< 

•          •  • 

PL'TTE  drainage 
BASIN  0* 

ALLENSPARK 

MAX 
MIN 

65 
40 

59 
38 

66 
34 

64 
41 

65 
40 

70 
40 

63 
39 

70 
38 

69 
39 

69 
39 

69 
33 

58 
42 

66 
44 

61 
45 

61 
45 

67 
43 

67 
40 

73 
33 

73 
40 

70 
39 

75 
40 

70 
43 

68 
40 

62 
40 

53 
38 

65 
35 

70 
50 

66.2 
39.9 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

33 

67 
32 

62 
28 

70 
23 

72 
22 

68 
30 

68 
27 

74 

25 

73 
29 

70 
27 

69 
27 

64 
31 

68 
25 

67 
30 

62 
30 

61 
22 

66 
31 

68 
23 

75 

25 

73 

29 

75 
30 

77 
30 

75 
30 

72 
28 

70 
31 

67 
31 

65 
39 

69 
30 

71 
25 

67 
30 

69.1 
26.4 

BAILEY 

MAX 
MIN 

6' 
40 

72 
40 

64 

40 

74 
33 

75 
37 

74 

39 

76 
36 

76 
36 

77 
37 

74 
36 

77 
37 

69 
33 

70 
34 

67 
44 

66 
41 

67 
30 

69 
28 

73 
28 

78 
36 

79 
38 

79 
39 

81 
40 

80 
37 

78 
39 

76 
40 

74 
39 

66 
43 

75 
34 

76 
38 

65 
30 

73.1 
36.7 

BOULDER 

MAX 
MIN 

76 
56 

75 
49 

75 
53 

80 
54 

83 
64 

83 
51 

84 

52 

88 
54 

86 
57 

83 
57 

82 
52 

80 
57 

72 
55 

70 
48 

58 
41 

74 
47 

74 
47 

75 

41 

72 
44 

84 
45 

85 
41 

87 
50 

82 
54 

86 
64 

80 
55 

72 
54 

64 

49 

77 
46 

80 
47 

80 
36 

76.2 
30.7 

BRIGGSDALE 

MAX 
MIN 

BYERS 

MAX 
MIN 

72 
53 

70 
51 

73 
49 

79 
46 

81 
49 

83 
50 

84 
48 

86 
49 

87 
51 

85 
52 

85 
49 

80 
49 

79 
45 

73 
44 

68 
45 

67 
43 

73 
42 

75 
40 

73 
45 

84 
43 

84 
55 

86 
48 

89 
48 

89 
55 

79 
49 

79 
47 

68 
47 

76 
44 

83 
42 

75 
36 

78.8 
47.1 

CARIBOU  RANCH 

MAX 
MIN 

61 
40 

61 
44 

58 
36 

66 
36 

68 
42 

69 
41 

69 
42 

70 
49 

71 
46 

69 
43 

69 
46 

66 
43 

66 
36 

64 
42 

56 
36 

57 
37 

62 
43 

62 
35 

74 
42 

70 
46 

75 
45 

77 
43 

73 
45 

72 
40 

66 
44 

64 
38 

67 
39 

69 
41 

55 
26 

65 
24 

66.4 
40.3 

CASTLE  ROCK 

MAX 
MIN 

73 
53 

73 
50 

69 
48 

T9 
39 

80 
43 

80 
49 

81 
46 

83 
41 

85 
43 

82 
44 

84 
46 

77 
44 

76 
40 

73 

50 

62 
47 

68 
40 

70 
37 

73 
36 

72 
39 

76 
44 

82 
47 

83 
50 

83 
51 

84 

54 

78 
48 

75 
45 

68 
46 

75 
44 

80 
46 

77 
31 

76,7 
44,7 

CHEESMAN 

MAX 
MIN 

73 
49 

75 
52 

68 
46 

80 
36 

79 
39 

79 
44 

79 
42 

83 
37 

84 
40 

83 
41 

79 
41 

74 
42 

74 

40 

70 
48 

68 
46 

73 

35 

73 
38 

80 
35 

84 

39 

86 
38 

83 
41 

83 
48 

86 
41 

79 
40 

80 
42 

76 
44 

70 
45 

79 
44 

64 
36 

79 
31 

78,1 
41.3 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

76 
54 

72 
51 

71 
50 

82 
44 

85 
49 

79 
50 

86 
48 

90 
50 

90 
48 

90 
52 

83 
49 

79 
43 

73 
49 

70 
45 

72 
44 

73 
47 

80 
38 

88 
43 

89 
50 

90 
49 

93 
50 

42 
53 

82 
45 

81 
43 

74 
48 

81 
44 

65 
45 

83 
34 

81.6 
47.0 

DENVER  tab  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
57 

73 
56 

75 
53 

S3 
49 

85 
53 

84 
51 

86 

52 

88 
54 

91 
54 

86 

53 

87 

52 

80 
53 

79 
49 

73 
50 

59 
48 

72 
48 

73 
47 

77 
43 

74 
45 

87 
47 

84 

55 

88 
53 

88 
54 

88 

56 

82 
52 

77 
50 

69 
82 

79 
50 

86 
46 

52 
37 

79.3 
50.6 

DENVER  WB  CITY 

MAX 
MIN 

73 
58 

72 
55 

74 

57 

81 
53 

83 
60 

81 
58 

83 
59 

85 
59 

86 
62 

84 
61 

84 

60 

76 
59 

77 
53 

70 
49 

54 
47 

71 
48 

70 
51 

75 
47 

73 
51 

80 
52 

82 
62 

80 
57 

98 
60 

85 
64 

77 
55 

74 

56 

66 

50 

77 
52 

84 
44 

50 
38 

76.5 
54.6 

ELBERT 

MAX 
MIN 

69 

50 

67 
44 

65 
45 

74 
39 

76 
41 

76 
41 

78 
41 

78 
49 

81 
41 

78 
43 

77 
41 

74 
42 

74 
39 

67 
48 

60 
49 

64 
39 

64 
35 

72 
37 

74 
43 

78 
41 

76 
46 

80 
46 

82 
42 

62 
43 

73 
41 

76 
43 

62 
46 

74 
36 

77 
40 

66 
31 

73.1 
42.1 

E5TES  PARK 

MAX 
MIN 

65 
48 

68 
45 

67 
41 

72 
33 

72 
36 

73 
34 

69 
36 

73 
41 

74 
36 

74 
34 

73 
39 

70 
48 

68 
31 

66 
47 

60 
43 

61 
41 

67 
49 

69 
31 

1 1 
34 

77 
34 

75 
39 

78 
37 

77 
37 

77 
36 

72 
46 

69 
40 

59 
43 

71 
36 

73 
51 

73 
32 

70.4 
39.4 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

71 
43 

70 
51 

69 
44 

75 
34 

78 
36 

79 
36 

77 
38 

80 
37 

81 
37 

79 
37 

77 
38 

74 
40 

69 
35 

71 
42 

65 
44 

66 
33 

67 
34 

71 
33 

74 
35 

80 
35 

79 
39 

81 
39 

82 
39 

63 
39 

77 
41 

73 
42 

68 

40 

75 
39 

79 
36 

79 
30 

75.0 
38.2 

FA  I RPLAY  NO.  2 

MAX 
MIN 

FORT  COLLINS 

MAX 
MIN 

71 
57 

74 
54 

77 
53 

78 
48 

82 
47 

81 
46 

78 
47 

88 
45 

85 
50 

82 
46 

82 
49 

77 
52 

75 
43 

64 
47 

59 
45 

70 
46 

73 
43 

72 
40 

70 
45 

79 
43 

85 
51 

86 
47 

82 
48 

86 
69 

75 
54 

70 
52 

63 

50 

75 
43 

64 
43 

53 
38 

75.9 
47.4 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 
MIN 

73 
5* 

74 

52 

74 
52 

82 
45 

84 
44 

82 
42 

84 

45 

87 
45 

88 
46 

86 
45 

86 
49 

79 
49 

77 
41 

72 

45 

57 

43 

69 
45 

72 
43 

73 
37 

71 
40 

83 
39 

83 
45 

84 
43 

86 
45 

86 
46 

75 
47 

73 
48 

72 
43 

77 
42 

84 
38 

60 
38 

77.8 
44.5 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

e* 

60 

72 
55 

75 
56 

77 
49 

81 

50 

83 
52 

86 
51 

87 

50 

89 
50 

89 
50 

90 
51 

87 
52 

82 
49 

81 
46 

68 
45 

55 
46 

72 
47 

74 
40 

74 
43 

72 
43 

82 
44 

84 
47 

86 
46 

90 
51 

91 
53 

76 
52 

73 
47 

69 
46 

80 
41 

85 
41 

79.9 
48.5 

GEORGETOWN 

MAX 
MIN 

65 
40 

65 
42 

61 
41 

76 
41 

70 
44 

70 
46 

69 
45 

75 
45 

73 
49 

70 
46 

69 
46 

67 
44 

68 
38 

68 
43 

63 
37 

56 

36 

65 
42 

74 

43 

75 
45 

74 
48 

78 
50 

76 
47 

81 
47 

75 
51 

70 
44 

65 
40 

61 
42 

69 
45 

71 
46 

62 
28 

69.4 
43.4 

GRANT 

MAX 
MIN 

65 
37 

67 
44 

61 
37 

68 
32 

68 
34 

68 
37 

70 
36 

70 
36 

69 
36 

68 
36 

69 
37 

65 
37 

64 
31 

63 
35 

60 
30 

58 
26 

63 
35 

67 
32 

72 
36 

71 

37 

72 
39 

75 
38 

76 
38 

73 
38 

70 
36 

67 
37 

63 
40 

68 
38 

71 
34 

69 
26 

67,7 
35.6 

GREELEY 

MAX 
MIN 

82 
56 

74 
55 

76 
54 

82 
52 

78 
50 

86 
48 

86 
49 

85 
48 

88 
49 

90 
50 

88 
50 

87 
50 

82 
46 

78 
48 

68 
46 

54 
46 

72 
49 

74 
41 

75 
41 

74 
44 

83 
46 

85 
50 

89 
49 

89 

50 

89 
55 

74 

52 

72 
48 

67 
45 

80 
42 

86 
40 

79.8 
48.3 

GROVER   10  W 

MAX 
MIN 

77 
55 

74 
51 

75 
48 

83 
50 

84 
53 

83 
49 

85 
49 

90 
50 

91 
53 

85 
50 

85 
49 

83 
51 

79 
45 

65 
43 

58 
42 

*8 
41 

72 
43 

73 
40 

74 
44 

85 
42 

83 
57 

87 
50 

85 
49 

69 
55 

76 
51 

68 
49 

64 
45 

78 
44 

82 
40 

56 
41 

77.9 
47.6 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

66 
42 

64 
47 

65 
42 

71 
38 

72 

41 

74 
41 

74 
41 

78 

41 

75 
42 

70 
41 

75 
42 

70 
42 

71 
34 

60 
47 

55 

41 

63 
32 

68 
38 

68 

37 

77 
40 

78 
42 

75 
42 

80 
44 

81 
43 

76 
42 

74 
43 

69 
44 

54 
43 

73 
39 

77 
46 

73 
30 

70.9 
40.9 

JONES  PASS  2  E 

MAX 
MIN 

55 
31 

55 
33 

53 
30 

61 
29 

59 
29 

58 
29 

56 
30 

62 
29 

62 
30 

61 
29 

59 
30 

54 
30 

55 
29 

54 
32 

51 
29 

45 
32 

52 
33 

62 
26 

65 
31 

65 
31 

66 
33 

65 
34 

62 
34 

67 
33 

55 
34 

55 
36 

57 
35 

57 
36 

59 
28 

59 
21 

58.2 
30.9 

JULESBURG 

MAX 
MIN 

80 
59 

76 

52 

79 
57 

85 
50 

86 
51 

79 

S2 

88 
53 

91 
55 

93 
54 

91 
53 

88 
52 

88 
56 

86 
56 

76 
46 

68 
44 

68 
46 

68 
48 

67 
43 

66 
47 

77 
44 

83 
47 

87 
45 

86 
46 

88 
44 

83 
52 

74 

50 

71 
44 

72 
48 

78 
45 

59 
42 

79.4 
49.4 

KASSLER 

MAX 
MIN 

77 
58 

76 

55 

72 
52 

82 
52 

83 
58 

82 

53 

84 
59 

86 
57 

86 
58 

85 
50 

85 
59 

79 
58 

79 

50 

70 
52 

66 
48 

71 
47 

72 
47 

76 
37 

74 
40 

85 
44 

82 
56 

86 
50 

88 
58 

87 
60 

80 
49 

77 
50 

70 
49 

80 
46 

83 
53 

75 
35 

79.3 
51.3 

KAUFFMAN  *  SSE 

MAX 
MIN 

73 
57 

75 
52 

73 
51 

81 
47 

81 
48 

84 
43 

85 
46 

87 

49 

89 
49 

89 
46 

89 
49 

80 
46 

75 
42 

62 
45 

58 
41 

67 
45 

69 
43 

66 
33 

69 
43 

83 
37 

82 
51 

85 
42 

84 
43 

88 

50 

76 
52 

67 
45 

63 
44 

72 
43 

78 
41 

53 
38 

76.1 
45.4 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

MAX 
MIN 

67 
43 

70 
40 

65 
34 

72 
33 

73 
37 

65 
37 

69 
36 

74 
35 

73 
38 

71 
37 

71 
37 

68 
40 

70 
35 

69 
41 

63 
38 

62 
27 

66 

32 

73 

75 
31 

70 
32 

76 
39 

77 
36 

76 
39 

75 
37 

73 
36 

69 
35 

63 
39 

66 
36 

72 
33 

69 
25 

70.1 
35.7 

LAKEwOOD 

MAX 
MIN 

71 
55 

72 
53 

72 
53 

78 
52 

80 
51 

79 
48 

80 
59 

83 
57 

84 

55 

80 
53 

81 
54 

76 
54 

73 
49 

71 
47 

60 
45 

71 
43 

70 
44 

73 

40 

73 
43 

84 
45 

81 
50 

82 
51 

85 
52 

85 
63 

76 
53 

72 
49 

64 
48 

76 
44 

82 
51 

80 
35 

76.5 
49.9 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 
MIN 

76 
55 

76 
55 

75 
54 

78 
47 

81 
49 

81 
45 

83 
46 

85 
46 

89 
48 

90 
47 

85 
49 

83 
49 

80 
43 

78 
49 

62 
46 

55 
47 

75 
47 

75 
42 

76 
44 

72 
43 

83 
45 

85 
49 

86 
49 

87 
49 

89 
51 

74 
50 

73 
50 

67 
44 

78 
43 

88 
39 

78.6 
47.3 

NEW  RAYMER 

MAX 
MIN 

82 
58 

77 
53 

76 

53 

82 
46 

83 
49 

85 
46 

87 
48 

°0 
49 

89 
52 

89 
47 

85 
47 

89 
48 

83 
47 

68 
46 

64 
42 

72 
45 

70 
44 

69 
36 

70 
44 

83 
40 

83 
50 

86 
44 

87 
45 

90 
53 

79 
52 

69 
51 

68 
46 

75 
44 

82 
39 

67 
38 

79.3 
46.7 

PARKER  9  E 

MAX 
MIN 

70 
50 

72 
50 

70 
47 

74 
43 

80 
50 

80 
50 

81 
45 

82 

44 

82 
49 

82 
47 

82 
48 

73 
43 

75 
49 

75 
45 

66 
43 

70 
41 

69 
35 

75 
35 

75 
45 

83 
38 

80 
50 

85 
46 

85 
46 

85 
55 

80 
45 

77 
45 

66 
45 

75 
40 

80 
43 

76 
31 

76.8 
44.8 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

MAX 
MIN 

65 
45 

67 
37 

66 
39 

72 
32 

69 
36 

70 
33 

70 
38 

76 
37 

74 
38 

70 
36 

76 
38 

63 
45 

65 
32 

62 
41 

55 
29 

58 

37 

66 
40 

69 
28 

'1 
35 

76 
32 

75 
39 

78 
38 

84 
31 

75 
38 

74 
41 

74 
41 

54 
39 

65 
33 

74 
49 

72 
27 

69.5 
36.8 

SEDGWICK  5  s 

MAX 
MIN 

73 
58 

77 
56 

77 
56 

82 
50 

83 
56 

80 
51 

84 

51 

90 
52 

91 
52 

89 
53 

83 
51 

83 
52 

75 
53 

68 
46 

60 
42 

67 
46 

65 
45 

62 
42 

62 
45 

77 
44 

80 
50 

85 
49 

87 
53 

91 

5  2 

80 
50 

71 
46 

69 
44 

75 
4B 

79 
45 

58 
40 

76.8 
49.3 

SPICER 

MAX 
MIN 

72 
29 

66 
28 

65 
31 

71 
28 

74 

32 

70 
34 

71 
37 

72 
37 

74 
33 

73 
32 

69 

37 

64 
41 

71 

24 

63 
31 

55 
21 

63 

29 

7* 

30 

71 
32 

76 
31 

75 
33 

76 
34 

75 
36 

71 
35 

67 
37 

63 
35 

64 
30 

62 
33 

66 
33 

62 
29 

68.6 
32.1 

STERLING 

MAX 
MIN 

83 
53 

73 
55 

75 
53 

73 
47 

80 
50 

81 

56 

85 
49 

88 
51 

88 
50 

90 
49 

89 
51 

87 
54 

81 
50 

75 
48 

66 
44 

52 
45 

68 

41 

66 
38 

66 
43 

68 
46 

78 
48 

82 
43 

82 
46 

Bb 
48 

89 
50 

64 

47 

68 
43 

66 
45 

73 
41 

78 
41 

76.7 
47.5 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

3 

4 

5 

6 

7  |  8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

.9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 1 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

MLDEN 

MAX 

72 

68 

67 

75 

75 

73 

72 

75 

76 

75 

72 

67 

73 

56 

70.1 

MIN 

34 

30 

29 

24 

26 

28 

31 

29 

29 

27 

31 

" 

25 

22 

23 

37 

29 

?i 

27 

29 

29 

31 

30 

30 

40 

40 

36 

31 

33 

31 

30  ■  0 

aATERDALE 

MAX 

72 

75 

78 

65 

84 

64 

83 

67 

•  5 

83 

65 

69 

59 

7  j 

74 

73 

77 

65 

89 

66 

72 

39 

77.6 

MIN 

51 

54 

50 

41 

48 

43 

44 

47 

46 

43 

44 

42 

45 

41 

45 

44 

42 

38 

39 

37 

38 

43 

45 

47 

49 

48 

38 

42 

40 

37 

43,7 

WIGGINS    7  SM 

MAX 

77 

77 

77 

83 

86 

88 

84 

68 

90 

67 

67 

84 

80 

70 

67 

71 

74 

77 

77 

86 

88 

90 

91 

90 

79 

77 

72 

60 

86 

60 

60.8 

•            •  ft 

MIN 

58 

54 

SO 

46 

48 

48 

47 

48 

49 

47 

50 

51 

45 

48 

45 

47 

44 

36 

44 

42 

49 

46 

45 

48 

51 

so 

48 

44 

36 

39 

46.9 

RIO  SRANOE  DRAINAGE 

8AS I N  05 

ALAMOSA    WB  AIRPORT 

MAX 

75 

74 

69 

74 

76 

74 

75 

79 

78 

75 

73 

73 

74 

74 

71 

73 

74 

75 

76 

79 

61 

80 

80 

78 

76 

77 

66 

77 

79 

64 

75.0 

MIN 

36 

35 

34 

32 

34 

38 

38 

35 

38 

35 

40 

41 

35 

35 

38 

23 

31 

31 

33 

37 

37 

38 

36 

40 

37 

40 

37 

31 

32 

34 

35.4 

BLANCA 

MAX 

75 

75 

74 

75 

76 

76 

76 

78 

80 

77 

74 

74 

75 

75 

71 

72 

73 

p  j 

80 

83 

83 

62 

6 1 

79 

77 

7? 

69 

72 

76 

74 

76.4 

MIN 

39 

36 

33 

32 

31 

38 

39 

34 

38 

33 

36 

37 

33 

34 

35 

22 

30 

32 

35 

37 

38 

38 

38 

40 

33 

40 

40 

29 

32 

32 

34.9 

CENTER 

MAX 

74 

73 

72 

75 

78 

75 

74 

78 

79 

77 

74 

74 

72 

73 

69 

73 

77 

78 

61 

84 

83 

84 

76 

77 

74 

79 

67 

77 

79 

68 

75.9 

MIN 

4  1 

40 

36 

34 

36 

40 

37 

35 

37 

36 

40 

38 

34 

35 

42 

31 

35 

36 

37 

41 

43 

39 

40 

37 

39 

39 

45 

33 

37 

33 

37.6 

DEL  NORTE 

MAX 

73 

72 

68 

74 

77 

70 

70 

75 

76 

76 

70 

73 

74 

68 

66 

70 

74 

74 

77 

73 

79 

79 

79 

73 

74 

75 

65 

74 

76 

75 

73.4 

MIN 

45 

40 

38 

39 

40 

41 

40 

40 

41 

41 

40 

43 

41 

38 

42 

34 

37 

'37 

41 

43 

46 

45 

41 

47 

42 

42 

44 

37 

38 

34 

40,6 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

73 

73 

70 

75 

73 

75 

74 

77 

76 

72 

70 

73 

73 

72 

66 

71 

72 

73 

77 

78 

78 

87 

80 

76 

73 

74 

70 

70 

76 

70 

74.0 

MIN 

40 

40 

36 

35 

40 

42 

43 

38 

40 

39 

36 

38 

37 

40 

41 

37 

35 

35 

40 

42 

41 

42 

42 

45 

40 

41 

42 

32 

37 

33 

39.0 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

65 

61 

65 

72 

7  1 

66 

65 

72 

73 

74 

63 

67 

66 

65 

61 

65 

67 

75 

67 

70 

77 

73 

73 

68 

72 

70 

63 

66 

74 

70 

68.7 

MIN 

31 

30 

21 

22 

26 

26 

25 

22 

25 

26 

27 

33 

25 

22 

34 

20 

22 

24 

26 

26 

29 

29 

25 

27 

30 

25 

28 

21 

21 

22 

25,7 

MANASSA 

MAX 

74 

74 

74 

77 

74 

75 

7B 

79 

79 

71 

73 

73 

74 

73 

75 

78 

60 

B  1 

61 

79 

76 

76 

76 

73 

79 

74 

76.0 

MIN 

37 

34 

33 

35 

41 

38 

34 

35 

35 

38 

43 

32 

26 

30 

33 

32 

34 

37 

36 

35 

42 

38 

37 

35 

34 

32 

35,2 

MONTE  VISTA 

MAX 

76 

75 

73 

74 

75 

73 

74 

78 

79 

77 

70 

74 

74 

73 

70 

75 

73 

76 

80 

60 

60 

61 

62 

76 

77 

77 

73 

75 

76 

76 

75.8 

MIN 

44 

41 

38 

37 

38 

40 

39 

37 

40 

41 

44 

42 

38 

36 

45 

31 

37 

36 

39 

42 

42 

41 

41 

43 

40 

39 

48 

35 

36 

38 

39.6 

SAGUACHE 

MAX 

72 

72 

71 

75 

75 

74 

75 

78 

80 

79 

71 

72 

72 

73 

68 

70 

75 

76 

79 

79 

83 

82 

61 

76 

75 

76 

68 

73 

78 

70 

75.0 

MIN 

47 

42 

39 

39 

38 

41 

40 

40 

42 

41 

40 

40 

35 

33 

40 

26 

36 

40 

41 

44 

47 

44 

45 

41 

41 

40 

38 

42 

37 

33 

39.8 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 

71 

69 

67 

68 

73 

71 

68 

69 

72 

74 

73 

65 

67 

68 

67 

64 

68 

70 

76 

72 

77 

70 

72 

76 

78 

70 

72 

62 

70 

70 

70.3 

MIN 

28 

28 

24 

26 

26 

28 

24 

25 

25 

27 

29 

37 

28 

24 

31 

22 

24 

26 

29 

29 

28 

34 

34 

30 

28 

26 

31 

23 

22 

24 

27.3 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

52 

52 

53 

59 

61 

59 

57 

64 

63 

63 

56 

56 

54 

54 

52 

58 

62 

65 

65 

61 

69 

68 

67 

66 

60 

59 

58 

99 

63 

59 

39.7 

MIN 

38 

34 

32 

33 

35 

36 

35 

35 

38 

37 

38 

38 

36 

33 

36 

29 

33 

35 

38 

40 

40 

42 

40 

39 

37 

36 

33 

36 

29 

33 

33.9 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

| 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

?.  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 
> 
< 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

67 
70 

65 
72 

65 
72 

62 
72 

62 
70 

60 
69 

61 

69 

59 
72 

62 
73 

61 
72 

62 
74 

63 
70 

60 
69 

63 
63 

57 
59 

56 
63 

55 
65 

55 
66 

58 
66 

55 
67 

59 
69 

59 
68 

60 
o9 

60 
69 

62 
66 

61 
65 

60 
63 

56 
65 

56 
64 

56 
58 

59.9 
67.6 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

70 
70 

69 
71 

69 
71 

67 
70 

67 
70 

66 

69 

67 

69 

64 
70 

66 
71 

67 
71 

67 
72 

68 
70 

65 
69 

67 

65 

62 
62 

60 
63 

61 
65 

61 

65 

62 
65 

62 
65 

63 
67 

64 
67 

64 
68 

64 
67 

65 
66 

64 

66 

63 
65 

61 

64 

61 
64 

61 
61 

64.6 
67.3 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

71 

71 

71 

70 

70 
70 

70 

70 

69 
69 

66 
68 

68 

69 

67 
68 

68 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

68 
68 

68 
67 

65 
64 

63 
64 

63 
64 

64 
64 

64 
64 

63 
64 

64 
65 

65 
66 

bb 
66 

66 
66 

66 
66 

66 
65 

65 
65 

64 
65 

63 
64 

63 
63 

66.5 
66.7 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

71 

70 

70 
70 

70 
70 

70 
69 

69 
69 

69 
69 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
67 

67 
66 

66 
65 

65 
65 

65 
65 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
66 

65 
65 

65 
65 

65 
64 

64 
64 

64 
64 

66.7 
66.5 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

67 
67 

67 
67 

66 
66 

66 
66 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
66 

65 
66 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

66.9 
67.0 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

63 
63 

64.4 
64.4 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RR1 GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 
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EVAPORATION  AND  WIND  COLORADO 

SEPTEMBER  1966 


Day  Oi  Month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

in 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

I 

27 

28 

29 

30 

31 



iS  °< 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

01 

JOHN  MARTIN  DAM 

(A) 

EVAP 

1 12 

•  1  9 

.  30 

.30 

•  1 5 

.02 

•  23 

18 

2t 

j2 

}| 

'll 

'le 

.26 

7,05 

WIND 

62 

29 

*T5 

68 

39 

'  II 

52 

60 

*Q6 

"l4 

*35 

*80 

'39 

*43 

83 

*56 

*6! 

*42 

*35 

*29 

*2* 

'28 

*3S 

*74 

67 

1494 

MAX 

82 

8  < 

86 

89 

89 

88 

85 

88 

90 

90 

83 

90 

90 

90 

62 

89 

91 

80 

79 

78 

85 

86 

87 

87 

87 

79 

81 

79 

68 

89 

84.7 

MIN 

63 

65 

59 

56 

56 

57 

57 

55 

56 

56 

56 

56 

57 

58 

55 

56 

57 

51 

54 

53 

55 

56 

58 

57 

61 

58 

56 

43 

46 

31 

56.0 

PUEBLO  CITY  RES 

( E ) 

EVAP 

Zi 

2J 

.21 

22 

.24 

WIND 

SC 

to 

6C 

5C 

*32 

58 

*50 

50 

*30 

*30 

65 

*45 

60 

80 

130 

5C 

4( 

4! 

91 

92 

25 

55 

60 

50 

66 

64 

100 

60 

60 

10 

1820 

MAX 

92 

85 

88 

83 

•  5 

84 

87 

88 

90 

90 

81 

82 

83 

91 

81 

80 

82 

79 

85 

61 

82 

82 

83 

64 

85 

79 

83 

79 

80 

86 

84.0 

MIN 

59 

58 

59 

50 

49 

48 

51 

52 

50 

51 

52 

48 

48 

50 

54 

50 

47 

48 

47 

56 

54 

S3 

51 

52 

52 

54 

53 

46 

44 

45 

51.0 

SPRINGFIELD  7  MSN 

(b> 

EVAP 

•  23 

•  10 

.23 

.31 

.30 

.  3b 

.37 

» 4  1 

.33 

.35 

.40 

.25 

.30 

.18 

.15 

.13 

.  I  < 

•  24 

•  10 

.13 

.27 

.28 

■  30 

.28 

•  28 

.22 

.16 

.12 

•  29 

.25 

7,58 

WIND 

103 

63 

54 

61 

56 

90 

148 

119 

114 

92 

73 

175 

20 

139 

182 

100 

1  35 

75 

127 

67 

62 

59 

74 

46 

69 

106 

154 

56 

81 

179 

2669 

««' 

89 

82 

84 

84 

85 

83 

85 

a  i 

83 

82 

80 

82 

85 

77 

73 

78 

76 

71 

68 

73 

80 

81 

62 

95 

61 

80 

73 

80 

78 

74 

79,6 

MIN 

59 

56 

56 

52 

52 

54 

54 

54 

52 

52 

53 

54 

58 

56 

55 

54 

56 

49 

53 

57 

51 

54 

55 

54 

56 

52 

54 

49 

53 

44 

53.6 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR  (A) 

EVAP 

.06 

.23 

.03 

.14 

.14 

.09 

.10 

.10 

.18 

.04 

.10 

.15 

.09 

.14 

.04 

.15 

.  1  7 

.18 

.20 

.13 

.03 

.13 

.15 

.14 

.12 

.02 

.11 

.22 

.06 

.24 

3,70 

WIND 

26 

53 

26 

35 

14 

28 

29 

2? 

34 

27 

22 

32 

35 

69 

72 

48 

27 

29 

28 

31 

28 

26 

33 

35 

36 

26 

39 

46 

41 

54 

1057 

MAX 

T3 

6h 

63 

72 

66 

63 

70 

73 

73 

64 

62 

64 

68 

69 

68 

66 

65 

67 

71 

73 

74 

71 

73 

73 

74 

65 

65 

69 

67 

67 

68.5 

MJN 

46 

42 

40 

39 

39 

55 

38 

39 

40 

40 

40 

40 

39 

40 

39 

39 

38 

39 

43 

41 

41 

44 

45 

64 

41 

44 

44 

42 

39 

41 

41.4 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 


CLIMAX  2  NW 

EVAP 

.22 

.20 

.15 

.10 

.16 

.06 

.04 

.06 

.12 

.15 

.04 

.07 

.09 

.09 

.10 

,16 

.15 

.11 

.17 

.17 

.17 

.14 

.18 

.14 

.11 

.05 

.16 

.11 

3.74B 

28 

9 

25 

1  7 

20 

13 

21 

25 

1  5 

14 

21 

36 

35 

42 

41 

25 

23 

28 

22 

29 

27 

28 

22 

42 

25 

24 

32 

31 

780B 

MAX 

67 

67 

65 

66 

63 

59 

55 

56 

61 

61 

55 

56 

55 

61 

61 

58 

61 

67 

64 

66 

68 

68 

67 

68 

59 

55 

55 

61 

62 

62 

61.8 

MIN 

34 

34 

39 

38 

36 

33 

36 

36 

38 

37 

38 

36 

38 

38 

38 

37 

36 

37 

33 

36 

38 

40 

39 

38 

39 

39 

38 

36 

38 

38 

37.3 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

9 

.10 

•  24 

.  32 

.  32 

.16 

.11 

.15 

.26 

,  38 

•  31 

.14 

.23 

.  44 

,20 

.20 

.25 

•  29 

.18 

.15 

.  1  8 

.31 

.26 

.  36 

.22 

.20 

,24 

.23 

.21 

.24 

6.88 

45 

26 

33 

4C 

54 

56 

66 

49 

29 

44 

110 

70 

43 

94 

65 

32 

30 

43 

51 

26 

22 

32 

30 

48 

54 

23 

32 

61 

32 

35 

1393 

MAI 

74 

77 

85 

87 

85 

A4 

67 

69 

66 

86 

77 

82 

63 

83 

75 

73 

83 

84 

76 

86 

86 

85 

86 

85 

63 

83 

81 

61 

81 

60 

82.4 

MIN 

57 

49 

52 

53 

53 

52 

51 

51 

54 

56 

54 

54 

54 

31 

46 

45 

-8 

49 

51 

52 

56 

56 

35 

53 

55 

53 

51 

30 

49 

49 

62.0 

GRAND  LAKE  6  SSW 

(C) 

EVAP 

•  27 

.14 

•  29 

.16 

,40 

•  22 

.04 

,10 

.19 

,22 

•  26 

•  10 

.  10 

,30 

•  16 

•  10 

.  16 

•  19 

•  13 

.20 

.  1 1 

.20 

.20 

.23 

.13 

.12 

•  17 

.15 

.21 

.26 

5.51 

WIND 

7] 

60 

42 

37 

48 

67 

49 

33 

40 

50 

72 

52 

38 

126 

83 

73 

a7 

46 

33 

44 

28 

41 

50 

6  1 

59 

56 

44 

58 

92 

125 

1765 

MAX 

67 

67 

66 

68 

63 

63 

71 

60 

65 

64 

70 

61 

65 

62 

56 

54 

61 

67 

66 

67 

71 

7C 

68 

68 

64 

60 

62 

60 

62 

61 

64.4 

MIN 

45 

44 

40 

37 

37 

37 

38 

36 

38 

38 

40 

42 

36 

37 

36 

40 

41 

37 

38 

38 

38 

40 

40 

39 

43 

42 

39 

38 

36 

38 

39.0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

( A ) 

EVAP 

.11 

•  17 

,04 

•  17 

,14 

•  20 

.11 

,07 

•  21 

,27 

,02 

•  10 

,13 

,25 

•  15 

.05 

.  1  9 

•  18 

•  14 

•  15 

.  1  9 

•  16 

•  13 

,28 

•  07 

•  10 

•  12 

•  1  5 

•  18 

■  19 

4.42 

WIND 

53 

23 

56 

25 

46 

28 

47 

30 

36 

39 

46 

45 

42 

69 

57 

33 

4  1 

32 

1  E 

29 

4] 

25 

35 

6  1 

45 

27 

26 

46 

62 

46 

1233 

MAX 

61 

7C 

66 

77 

75 

84 

39 

72 

70 

72 

69 

70 

69 

69 

67 

62 

69 

73 

73 

73 

71 

76 

74 

70 

69 

63 

65 

68 

69 

66 

70.2 

45 

37 

3  5 

3; 

43 

4  1 

45 

44 

45 

44 

<43 

41 

46 

45 

45 

47 

46 

46 

46 

45 

44 

44 

41 

44 

43,2 

MONTROSE  NO  1 

(A) 

EVAP 

•  05 

•  10 

,26 

•  22 

,  3C 

,15 

•  1  6 

,27 

.24 

,12 

,12 

,26 

•  2  8 

.17 

.22 

•  1  9 

•  21 

•  1 6 

.  2  3 

•  1 7 

•  20 

.  2  3 

•  1 8 

•  31 

,19 

•  1 5 

•  21 

•  23 

6.07 

WIND 

13 

13 

22 

17 

24 

28 

12 

24 

*15 

33 

13 

14 

27 

34 

34 

38 

11 

15 

26 

15 

31 

10 

12 

17 

27 

30 

22 

29 

11 

15 

634 

MAX 

77 

75 

81 

64 

62 

75 

82 

84 

85 

11 

72 

78 

79 

62 

74 

72 

78 

77 

75 

82 

85 

66 

65 

82 

83 

80 

75 

81 

80 

77 

79.6 

MIN 

57 

51 

50 

52 

52 

50 

51 

52 

52 

54 

54 

53 

33 

50 

52 

46 

49 

50 

52 

52 

54 

54 

53 

5  3 

52 

37 

54 

50 

50 

50 

52,0 

VALLEC I  TO  DAM 

EVAP 

,15 

,13 

•  16 

,17 

.17 

,15 

•  12 

,13 

,12 

.18 

,13 

,14 

,13 

,14 

•  I  7 

■  22 

,07 

•  16 

•  25 

•  12 

.  0  3 

•  17 

•  17 

.  1  5 

•  14 

•  18 

,09 

•  10 

•  14 

•  1  5 

6.33 

WIND 

15 

11 

14 

11 

9 

7 

7 

7 

2 

7 

12 

13 

14 

17 

26 

19 

10 

11 

8 

5 

9 

13 

13 

3 

17 

17 

4 

21 

6 

26 

356 

MAX 

74 

75 

77 

76 

74 

75 

73 

77 

72 

80 

74 

75 

72 

73 

74 

72 

75 

77 

77 

75 

82 

78 

76 

73 

73 

73 

66 

72 

73 

71 

74.5 

MIN 

52 

47 

44 

47 

47 

47 

47 

45 

50 

49 

48 

50 

47 

45 

52 

40 

43 

45 

67 

60 

48 

50 

30 

5  1 

30 

47 

46 

42 

45 

45 

47.3 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

03 

BONNY  DAM 

EVAP 

.41 

.11 

.70 

.27 

.24 

.28 

.41 

.39 

.42 

.39 

,44 

.45 

.41 

.20 

.20 

.02 

.52 

.19 

.12 

.07 

.20 

.27 

.24 

.31 

.29 

.12 

.16 

.17 

.29 

.39 

8.68 

WIND 

207 

36 

72 

60 

53 

61 

188 

131 

141 

113 

157 

186 

109 

74 

87 

81 

93 

56 

60 

77 

116 

64 

75 

125 

67 

116 

84 

74 

88 

172 

3027 

MAX 

82 

77 

80 

81 

83 

82 

79 

61 

83 

84 

81 

79 

63 

82 

71 

51 

69 

72 

71 

63 

76 

81 

79 

80 

67 

63 

74 

73 

74 

78 

76.6 

MIN 

63 

61 

56 

36 

55 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

53 

50 

48 

50 

51 

51 

49 

49 

54 

52 

55 

53 

52 

« 

52 

49 

45 

33.2 

•      •  • 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 

04 

ESTES  PARK 

(A) 

EVAP 

.14 

.11 

.16 

.11 

.13 

.22 

.12 

.15 

.00 

.12 

.27 

.17 

.10 

.12 

.06 

.21 

.21 

.11 

.23 

.12 

.14 

.15 

.09 

•  07 

.23 

.09 

.09 

.17 

.21 

.37 

4,49 

WIND 

26 

44 

41 

22 

34 

37 

59 

74 

36 

19 

29 

66 

55 

55 

55 

91 

85 

36 

35 

30 

22 

24 

24 

46 

76 

43 

47 

65 

116 

65 

1479 

MAX 

70 

71 

71 

69 

70 

65 

62 

60 

77 

66 

66 

66 

65 

62 

63 

62 

66 

66 

68 

68 

70 

70 

68 

69 

67 

66 

63 

65 

66 

66 

66,8 

MIN 

52 

48 

45 

40 

41 

39 

41 

42 

40 

40 

43 

45 

37 

4B 

44 

42 

43 

39 

41 

40 

42 

42 

42 

41 

43 

42 

44 

42 

44 

36 

42.3 

FORT  COLLINS 

(D) 

EVAP 

.26 

.31 

.25 

.23 

.11 

.18 

.13 

.15 

.20 

.16 

.16 

.15 

.15 

.10 

. 

.11 

.17 

.15 

.11 

.13 

.15 

.13 

.13 

.17 

.10 

.09 

.08 

.12 

.19 

.17 

4.70B 

WIND 

35 

27 

28 

26 

19 

17 

17 

17 

16 

15 

15 

17 

25 

55 

45 

33 

41 

31 

25 

20 

30 

20 

19 

24 

33 

46 

30 

20 

43 

54 

843 

MAX 

80 

81 

78 

80 

78 

81 

75 

80 

76 

76 

80 

74 

77 

65 

64 

70 

71 

74 

74 

75 

78 

79 

78 

74 

71 

72 

67 

74 

75 

66 

74.9 

MIN 

67 

67 

67 

66 

66 

65 

65 

64 

64 

65 

65 

66 

63 

64 

60 

58 

58 

59 

61 

61 

62 

62 

62 

63 

63 

62 

62 

60 

60 

58 

62.8 

WIGGINS  7  sw 

(A) 

EVAP 

• 

.27 

.26 

.18 

.19 

.56 

.18 

.16 

.25 

.18 

.30 

.23 

.24 

.18 

.12 

.13 

.25 

.14 

.13 

.14 

.22 

.21 

.23 

.30 

.27 

.18 

.08 

.22 

.23 

.21 

6.26 

WIND 

47 

20 

59 

12 

17 

36 

26 

22 

27 

25 

50 

36 

33 

21 

54 

34 

73 

19 

35 

27 

27 

24 

11 

61 

26 

37 

14 

37 

30 

86 

1026 

MAX 

77 

87 

84 

87 

90 

85 

84 

69 

68 

84 

63 

84 

84 

78 

76 

70 

61 

81 

85 

87 

85 

87 

85 

80 

80 

74 

76 

60 

70 

82.1 

MIN 

36 

52 

47 

49 

50 

47 

47 

49 

48 

50 

33 

47 

52 

46 

45 

68 

42 

46 

45 

46 

49 

49 

48 

49 

50 

52 

45 

42 

37 

66.0 

•      •  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN 

05 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

(A) 

EVAP 

.27 

.20 

.20 

.15 

.27 

.28 

.29 

.22 

.18 

.23 

.19 

.15 

.24 

.30 

.27 

.20 

.28 

.22 

.22 

.21 

.21 

.24 

.23 

.26 

.18 

.25 

.19 

.20 

.12 

.31 

6.76 

WIND 

53 

46 

32 

41 

62 

55 

36 

46 

53 

48 

40 

45 

75 

114 

35 

65 

25 

42 

37 

36 

56 

45 

56 

35 

45 

70 

39 

22 

114 

1520 

MAX 

3 

74 

71 

74 

75 

70 

73 

76 

76 

73 

66 

74 

73 

70 

67 

71 

7* 

75 

76 

77 

77 

77 

72 

72 

73 

69 

71 

74 

72 

73.0 

MIN 

44 

41 

41 

39 

45 

44 

42 

45 

43 

45 

44 

40 

39 

47 

33 

31 

37 

41 

43 

44 

44 

42 

46 

44 

43 

46 

39 

41 

39 

42.1 

WAGON  WHEEL  GAP  3  ' 

EVAP 

.20 

.20 

.19 

.22 

.18 

.23 

.19 

.18 

.22 

.14 

.27 

.18 

.23 

.21 

.21 

.20 

.15 

.19 

.10 

.30 

.25 

.23 

.15 

.23 

.13 

.21 

.24 

6.06B 

WIND 

51 

52 

44 

26 

45 

46 

39 

27 

40 

25 

33 

36 

50 

58 

36 

65 

35 

37 

23 

20 

30 

60 

40 

24 

33 

45 

38 

40 

43 

1178 

MAX 

70 

67 

68 

68 

77 

71 

72 

69 

69 

69 

63 

68 

71 

71 

69 

69 

66 

68 

75 

70 

70 

72 

70 

74 

77 

74 

69 

60 

69 

66 

69,8 

MJN 

44 

42 

42 

40 

40 

41 

41 

40 

39 

41 

42 

41 

43 

39 

41 

38 

37 

38 

40 

42 

40 

40 

40 

39 

39 

40 

40 

38 

39 

40 

40.2 

(A)  PAN  PAINTED    INSIDE   WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 

(C)  PAN   PAINTED    INSIDE   WITH  ASPHALT-BASE   ALUMINUM  PAINT.    EVAPORATION  PAN  MOUNTED  ON  METAL  PLATFORM  2    1/2   FEET  ABOVE   METAL  WALKWAY  AND   7  FEET  ABOVE 
ROCKS  AT  EDGE  OF  RESERVOIR. 

(D)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FFrT,   PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(E)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT.  NO  FENCE  OR  THERMOMETER  SHELTER .  PIPES  8-INCHES  IN  DIAMETER,  44  INCHES  ABOVE  THE  GROUND ,  ADJACENT  TO  THE 
WEST  AND  NORTH  OF    THE  PAN. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


IPTSMI  1*4* 


oi  a  nun 

6 

2 

u 

LUUIN  1  T 

o 
< 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DIVl: 

1 

B 

SPECIAL 

AKRON  4  C 

0109 

WASHINGTON 

40  09 

103  09 

4930 

DRY  LAND  FIELD  StA 

AKRON  FAA  AIRPORT 

Oil* 

01 

WASHINGTON 

40  10 

101  13 

4**3 

-a 

HIM 

FED  AVIATION  AGENCY  1 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

0110 

09 

ALAMOSA 

17  27 

103  92 

T3J4 

Nil) 

:  mj 

U   S   BLATHER  BUNbAU 

ALLENSPARK 

01 B) 

0* 

BOULDER 

*0  12 

8500  t 

: 

H  LESTER  COAIS 

ALTENBERN 

021* 

GARf IEL0 

39  10 

10B  2  3 

3*90 

UNVILLE  C  ALIENBERM 

AXIS 

022  B 

02 

SAN  MIGUEL 

17  9* 

10T  33 

0701 

WEST  COLO  POWER  CO 

AMY 

LINCOLN 

30  9* 

103  39 

BEN  H  MARSHALL 

AMTERO  JUNCTION   1  NNE 

9251 

30  91 

105  97 

9023 

RICHARD  J.  MC  HALE 

ANTEfiO  RESERVOIR 

34 

PARK 

39  00 

109  93 

B912 

3P 

! 

BOARD  OF  WATER  COMM 

ARAPAHOE 

0104 

0> 

CHEYENNE 

30  91 

102  11 

4013 

JOSEPH  H  PFOST 

AROYA  6  NF 

01*1 

CHLYENNE 

103  09 

4707 

MERRILL  LINOOUISt 

ASPEN 

0170 

Vi 

PITKIN 

;j 

792B 

5P 

:  h 

MRS.  MARTHA  w.  madsln 

AVER  RANCH 

0*17 

51 

EL  PASO 

I  39  OI 

7232 

e* 

RALPH  J  AVER 

8A1LEY 

0*1* 

04 

PARK 

4  19  24 

103  29 

TT31 

u  S  FOREST  SERVICE 

IAS  ALT 

Oil* 

02 

EAGLt 

2\  39  22 

ft*24 

s 

If 

U  S  FORfcST  SLflVICt 

BERThOuO  PASS 

06  74 

GRANO 

** 

6A 

U  S  FORLsl  StRvlCL 

bi&  SPRINGS  RANCH 

0712 

01 

EL  PASO 

1  30  32 

■is; 

: 

Blanc a 

0774 

COSTILLA 

7749 

IP 

9*1 

LINOEL  J  HUOSON 

BLUE  MESA  DAM 

02 

GUNNISON 

1  30  27 

107  20 

7*13 

|pj 

U  S  BUREAU  OF  RECLAM 

MM 

0110 

EAGLE 

1    39  5) 

*T00 

*P 

*H 

AGENT  D*R  6  W  RV 

BON HAM  RESERVOIR 

0121 

MESA 

21  39  0* 

9*13 

J 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BONNY  0AM 

01 

YUMA 

3!  39  3B 

102  11 

36*7 

7A 

« 

T* 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

BOULDER 

4l  40  01 

103  16 

5400 

: 

THOMAS  L  PLATT 

BOULDER 

0B4S 

BOULDER 

41  40  01 

103  17 

3J83 

41 

d 

CITY  OF  BOULDER 

BRANDON 

0B9S 

KIOWA 

1    38  27 

102  27 

3929 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

uB99 

LAS  AMI  MAS 

1    37  01 

103  93 

4242 

M 

9P 

CHARLES  S  HUCHLll 

SRECKENR10GE 

0109 

01 

SUMMIT 

2    39  29 

9939 

MRS  ELVA  J  ENYEART 

BR 1GGS0ALE 

09*5 

wELO 

4j  40  JB 

104  19 

4B33 

I 

: 

ADOLPh  MtlNLE 

BROWNS  PARK  REFUGE 

1017 

C2 

KOFFAT 

100  35 

» 

BUREAU  UF   SPORI  F  *  mLO 

SUE HA  VISTA 

1071 

CHAFFEE 

1    IB  51 

106  00 

795* 

*' 

LLOYO  R  SWEDH1N 

BURLINGTON 

1121 

KIT  CARSON 

3  39  19 

«« 

9P 

.  N 

JACK  W  BROWN 

BURLINGTON  12  NNE 

112* 

0  3 

KIT  C ANSON 

31  39  2B 

102  09 

4230 

SHIRLEY  M  JAMES 

BUTLER  RANCH 

1197 

01 

PUEBLO 

104  2B 

BP 

MRS  WINIFRED  OUR 

OVERS 

1179 

0- 

ARAPAHOE 

-    )9  *> 

92J3 

91 

H 

C  H 

MRS.  CRYSTAL  R1TTEH 

CAMPO  B  SW 

ute 

BACA 

4440 

BURT    L  SALISBURY 

CANON  CITY 

1294 

01 

FREMONT 

1    )a  it 

3343 

IP 

MAROEN  PENITENTIARY 

caribou  Ranch 

1142 

BOULDER 

■  J36 

5P 

CARIBOU  RANCH 

CASCADE 

.  )9* 

SAN  JUAN 

•  833 

i 

BEST  COLO  PUMEM  CO 

CASTLE  ROCK 

1*01 
1440 

DOUGLAS 

4  39  22 

104  32 

*P 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CEOAREDGE 

DELTA 

2    J9  5* 

I'M 

IP 

\ 

i  h 

PHILIP  R  AUST 

CENTER 

i4sa 

03 

SAGUACHE 

3  )7  *i 

766* 

5U 

WILLIAM  B  SUTLEY 

CHEESHAN 

15^9 

04 

JEFFERSON 

4,  39  11 

4*73 

IP 

H 

BOARD  OF    WATER  COMM 

CMIUM 

^Ji 

01 

OTERO 

1    SB  0* 

4062 

SIMON  B  SCHULT2 

CHERRY   CRttK  DAM 

11*7 

ARAPAHOE 

*P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHEYENNE  MELLS 

i  56* 

CHEYENNE 

102  21 

4250  4P 

-3 

CARL  A  LOVELL 

CIMARRON 

160* 

MONTROSE 

21  3B  2T 

6096 

9P 

9« 

Cliff  lakes 

RIO  BLANCO 

2   39  50 

*p 

U  S  HEATHER  BUREAU 

CLI1AX  2  NH 

.  66 

EAGLE 

2-  39  23 

106  12 

11300 

: 

HIGH  ALT  1 TUOE  UBS 

COALDALE  1  NH 

FREMONT 

4525 

c 

R  L  BANlA 

COALDALE  2  SW 

1698 

01 

F  R£MON I 

1    39  21 

6900 

3P 

INACTIVE  */*/*5 

C0CMETOPA  CREEK 

ITU 

GUNNISON 

2  SB  2* 

0OJ0 

B* 

:  h 

HAROLD  F  KRCUGER 

COLLBRAN  1  M 

.  r*i 

MESA 

2  39  14 

107  99 

396C 

Bureau  of  reclamation 

COLORADO  NAT  MON 

1772  02 

MtSA 

2   39  06 

IP 

SUPI    COLO  NAT  MON 

COLORADO  SPRINGS  KB  AP 

1778 

EL  PASO 

1  3S  49 

HID 

..a 

U  S  HEATHER  BUREAU 

COL JM6INE 

1  792 

ROUTT 

2  40  31 

106  90 

0694 

U  S  HEATHER  BUREAU 

CONIFER  JUNCTION 

i  926 

04 

JEFFERSON 

*)  39  31 

: 

OLETA  m.  LUKE2ECH 

COR T El 

1BB4 

HONTE2UMA 

2  ST  21 

3P 

HONTEZUHA   VAL  IRRID 

CRAIG 

1929 

02 

MOFFAT 

2  40  31 

6205 

IIP 

4 

MRS  OLIVE    JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

1959 

GUNNISON 

106  SB 

B099 

9P 

MRS  MARY   A  YLLCN1CK 

CRIPPLE  CREEK  9  NH 

IV7I 

01 

TELLER 

1    38  32 

105  IB 

0500 

MlLLlAM  M  SNARE 

CUCHARAS  0AM 

io*o 

HUERFANO 

5995 

ARCHER  B  CRISP 

CifMBRES 

2048 

CONEJOS 

3   ST  01 

106  27 

10010 

c  s 

INACTIVE  l/l/*5 

OEAOMAN  HILL 

2112 

LAR | HE  R 

4  40  4B 

10240 

s 

U  S  HEATHER  BUREAU 

DEERTRAIL 

2162 

ARAPAHOE 

4  39  37 

3103 

c 

EVERITT  L  DAVIS 

DELHI 

21  79 

LAS  ANIMAS 

11  37  IB 

5090 

Charles  f  sMAfftB 

DEL  NORTE 

21B* 

RIO  GRANDE 

y  37  40 

106  21 

BP 

s 

LYNN  K  HOODS 

DELTA  1  E 

2192 

OELTA 

2   SB  43 

3125 

*P 

m  0  PRESTON 

DENVER  MB  AIRPORT 

2220 

DENVER 

4  39  46 

9203 

MIO 

4 

C  MJ 

U  S  HEATHER  BUREAU 

PDEHVER  MB  C|TY 

2221 

DENVER 

4  39  *5 

105  00 

3221 

H10 

c 

U  S  HEATHER  BURtAU 

DILLON  1  E 

2291 

SUMMI I 

106  02 

9065 

4P 

M*S 

BOARD  OF  WATER  COMM 

DINOSAUR  NAT L  MONUMENT 

22B* 

MOFFAT 

3921 

:  h 

u  S  NATL  PARK  SERVICE 

DOHERTV  RANCH 

2112 

01 

LAS  AN  I  MAS 

1    37  2  J 

103  31 

9130 

9M 

MRS  M  A  CROHOEH 

COLORE  S 

2126 

MONTEZUMA 

2  37  2B 

4950 

V.O.  HOOGES 

OUR AM GO 

2*12 

Oi 

LA  PLATA 

2    )7  17 

*530 

C  H 

MALCOLM  R  DAYTON 

EAOS 

2**4 

1   JB  29 

4217 

tpj 

: 

HARNER  F.  MlMP 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

2*»* 

EAGLE 

i  39  39 

**97 

MID 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

EASTONVILLE  1  NNM 

EL  PASO 

4  39  09 

7250 

CARL  R  GUV 

' ECKLEY 

2913 

J  40  07 

1900 

c 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

2991 

04 

ELBERT 

4  )9  13 

6705 

IP 

10 

HANS  LARSEN 

i  ELECTRA  LAKE 

2424 

CI 

LA  PLATA 

•  39B 

HID 

MESHRN  COLO  PUMER  CO 

ESTES  PARK 

2799 

LARIMER 

*j  *0  23 

7*97 

4P 

*P 

*p 

U  S  BUR  RECLAMATION 

i EVERGREEN 

2T90 

JEFFERSON 

4  39  30 

103  19 

7000 

SP 

IP 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

'  EVERGREEN  2  Smj 

2799 

0* 

JEFFERSON 

4,  39  37 

7300 

RAY  S  FLEMING 

EVERSOLL  RANCH 

2*01 

BACA 

1  37  02 

102  04 

3376 

BP 

(■>' 

J  C  EVERSOLL 

F AIRPLAY 

201* 

♦|  39  14 

106  00 

1UU00 

IP 

U  S  FOREST  SERVICE 

FAIRPLAV  NO.  2 

04 

4  39  1  J 

994  7 

IP 

IP 

SOUTH  PARK  HIGH  SCHOOL 

| FLAGLER  2  NM 

2912 

KIT  CARSON 

3|  39  19 

A  E  GAINES  JR 

FLEXING  1  S 

29*4 

OJ 

LOGAN 

3;  40  40 

102  90 

4230 

JOHN  G  MORI  SON 

FOR  OCR  B  S 

2997 

01 

LINCOLN 

1  30  13 

47J9 

Bl 

:  h 

MELVIN  o  SAVAGt 

FORT  COLLINS 

LARIMER 

4  40  39 

3001 

TP 

TPtGM 

COLORADO  STATE  UN1V 

FORT  LEWIS 

1014 

LA  PLATA 

2  IT  14 

7393 

SAN  JUAN  BASIN  EX  STA  | 

FORT  LUPTon  1  N 

J027 

WELO 

»l  40  06 

104  49 

4888 

9P 

;J 

LEON  MOODY 

FORT  MORGAN 

MM 

4  *0  15 

4321 

gt  hest  sugar  co 

FOUNTAIN 

M41 

01 

EL  PASO 

1    10  41 

8S 

:  M 

ARTHUR  E  ORCUIT 

POM.  CM 

1079 

OTERO 

11  30  00 

a 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FRASER 

1111 

GRANO 

39  57 

0360 

hp 

RONALD  R  TUCKER 

FRUITA 

314*  02 

MESA 

39  10 

4907 

JOHN  F.  BARCUS 

GARDNER 

1222 

HUERFANO 

6970 

li 

FRED  G  WAGGONER 

GATEWAY  1  SW 

MESA 

JB  40 

*9*2 

9P 

IP 

MRS  M  S  HUBBARD 

GENOA  1  M 

)238  03 

LINCOLN 

39  17 

3*03 

9P 

HALTER  M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

04 

CLEAR  CREEK 

0570 

9P 

3P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

GLENWOOO  SPRINGS  1  N 

Ss 

02 

GARFIELD 

»  " 

3823 

9P 

RADIO  STATION  KGLN 

GRANADA 

PROmERS 

3*8* 

: 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION  MB  AP 

3*SB 

02 

MESA 

39  07 

4*33 

HIM 

:  mj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GRAND  JUNCTION  4  ESC 

3489  02 

MESA 

4710 

"i? 

IP 

1 

W  SLOPE  BRANCH  EXP  ST 

GRAND  LAKE    1  NW 

1*9* 

02 

GRANO 

us 

9P 

9P 

H 

US  NAT   PARK  SERVICE 

GRANO  LAKE   4  SSW 

1900 

GRAND 

*0  11 

8281 

>P 

■ 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

390* 

« 

GARFIELD 

39  27 

509C 

IP 

HARRY  BLUE 

GRANT 

3910 

0* 

PARK 

39  20 

IP 

BOARD  OF  WATER  COMMA 

GREAT  0IVI0E  •  SE 

3939 

02 

MOFFAT 

40  43 

7030 

WILLIAM  R.  STEWART 

GREAT  SANO  OUNES  NM 

99)41 

09 

ALAMOSA 

17  *3 

0120 

9P 

GREAT  SAND  PuNES  NM 

GREELEY 

39*4 

-ELD 

: 

*0  29 

4641 

" 

•  A 

gt  west  sugar  co 

GREENLAND  9  SE 

3979 

04 

EL  PASO 

39  06 

NORMAN  B.  YOUNGER 

GREENLAND  1  HE 

DOUGLAS 

39  1* 

*02C 

MRS.  NORMA  J.  BAIN 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

M 

SUMMIT 

3 

39  93 

)P 

U  S  0U«  RECLAMATION 

GREYSTONE 

3409 

MOFFAT 

40  17 

680C 

INACTIVE  1/1/A3 

GROVER  10  M 

40  91 

3090 

9P 

IP 

MRS  DORIS  A  MCGEHEE 

GUFFEY  10  SC 

3*34 

01 

FREMONT 

IB  *1 

8200 

*P 

mns  Clara  g  nash 

GUNNISON 

3*42 

02 

GUNM | SON 

JB  32 

7664 

IP 

IP 

CITY  OF  GUNNISON 

HAMILTON 

mi 

02 

MOFFAT 

40  22 

6230 

4A 

MRS  ElHAL  M  JORDAN 

HARTSEL 

3B11 

04 

PARK 

39  02 

9  866 

»P 

: 

INACTIVE  1/1/40 

HASWELL 

sat 

01 

ARTHUR  F  BAILOR 

HAWTHORNE 

3IM 

04 

0OUL0SR 

19  3* 

ftp 

MRS  LAURA  E  CMESERRO 

HAVOEN 

)66' 

ROUTT 

40  30 

BP 

A  RAY  GO* EE 

MCRM1T  T  ESE 

3991 

MINERAL 

37  ** 

BJ 

4P 

MRS  MABEL  BRIGHT 

HOEMNE  2  SW 

4047 

01 

LAS  ANIMAS 

37  19 

JIMMY  P.  VELTRI 

HOLLY 

...  74 

01 

PROWERS 

3B  03 

M  R  DAVIS 

HOL YOKE 

01 

PHILLIPS 

40  39 

|| 

48 

F   B  FLANAGAN 

MOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

GRANO 

40  03 

IP 

4P 

COLO  GAME  •  FISH  DtP 

HOYT 

*199 

0* 

MORGAN 

40  00 

MRS  BERTHA  W  NEVER 

HUGO 

*172 

.1 

LINCOLN 

1  19  00 

BARBARA  L  HAT  t IX 

IDAHO  SPRINGS 

4214 

CLEAR  CREEK 

4  39  49 

BP 

6P 

MILLARD  G  HOLMAM 

I0ALIA 

4242 

1  19  *2 

»P 

TnCOOORt  W  CLARK 

IGNAC10  1  N 

42  M 

02 

LA  PLATA 

1     3-7  08 

IP 

5p 

CONSOL  ute  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  3  Sw 

4270 

02 

PITKIN 

2  19  09 

i 

Twin  lakes  R  ♦  C  CO 

JOES 

4140 

OJ 

YUMA 

1  19  19 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

JOHN  MARTIN  DAM 

.>■« 

01 

BENT 

1    >8  0* 

*P 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHCS  PASS  2  E 

*J«T 

3. 

CLEAR  CREEK 

4    39  4* 

IP 

IP 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JulCSBuRG 

4413 

D4 

SEOGwICK 

4  41  00 

3**1 

IP 

5P 

MUNICIPAL  PVR  PLANT 

KARVAL 

4444 

01 

LINCOLN 

1    30  44 

TO 

.  - 

EMANUEL   S  INNESS 

STATION 

tt 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

H 

s 

KASSLER 

4492 

0* 

JEFFERSON 

19  10 

KAUFFHAN  4  SSE 

4460 

94 

40  50 

1  KIM   15  NNE 

491B 

Oi 

IT  27 

1  KIOWA    I  W 

43BI 

»*  21 

K|T  CARSON 

-bos 

CHEYENNE 

1 KREMMLING 

*6*4  02 

GRAND 

III  2* 

| KUTCM  *  SSE 

-(-•(. 

01 

LINCOLN 

IB  30 

la  junta  faa  airport 

.7;. 

01 

OTERO 

10  01 

LAKE  CITY 

%  i  >. 

02 

HINSDALE 

IB  03 

107  19 

| LAKE  GEORGL  B  Sw 

0- 

>e  55 

LAKE  MORAINE 

4790 

EL  PASO 

LAKEWOOO 

-76J 

JEFFERSON 

,9  *5 

, LAMAR 

4770 

PROBERS 

IB  0* 

102  17 

1  LAS  ANIMAS 

*•>* 

BENT 

LA  VETA 

4S45 

01  HUt«"»*VNJ 

.03  o5 

LEAOVILLE 

*BB* 

LAKE 

1 LEADVILLE  10  WNW 

4004 

01 

LAKE 

1  19  IT 

LCROY  7  WSW 

49*3 

LOGAN 

S  40  29 

'LIME  3  SE 

9001 

01 

PUEBLO 

1   JO  OT 

L 1 MON  10  SSW 

9019 

01 

ELBERT 

1|  19  09 

103  46 

LI  MON 

SOU 

01 

LINCOLN 

LITTLE  DOLORES  4  Nt 

5041 

02 

MESA 

2    19  OJ 

LITTLE  HILLS 

02 

RIO  BLANCO 

LONGMONT  2  ESE 

uu 

0* 

BOULDER 

»  ia 

LONGMONT  6  NW 

9121 

0* 

BOULOER 

V  40  19 

LONGS  PEAK 

9141 

0* 

LAR 1 HER 

4i  40  17 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

91*0 

02 

SAGUACHE 

HAWASS* 

3322 

03 

CONLJOS 

3  37  10 

103  3* 

02 

MON  T  E I UNA 

2    >7  21 

HANI TOU  SPRINGS 

9392 

01 

EL  PASO 

38  51 

104  3* 

wutvim 

12 

RIO  BLANCO 

40  02 

944* 

02 

MOFFAT 

40  11 

MEEKER 

5484  02 

RIO  BLANCO 

40  02 

!§! " 

MEREDITH 

02 

PITKIN 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MON U 2 UNA 

'7  12 

01 

CHAFFEE 

MONTE  VISTA 

09 

RIO  GRANOE 

9  !?  11 

MONTt  VISTA  REFUGE 

9711 

0^ 

RIO  GRANOE 

3  J7  24 

MONTROSE  NO  1 

3717 

02  HONTHDSE 

2J  36  29 

MONTROSE  NO  2 

IT22 

HONTROSE 

2  IB  29 

107  99 

MORRISON  1  SW 

3749 

0* 

JEFFERSON 

4  19  39 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

9019 

01 

HUERFANO 

1    17  35 

NEW  RAYHER 

1922 

HELD 

41  40  3* 

10S  91 

NORTHOALE 

bvu 

Oi 

OOLORES 

2    37  49 

NORTH  LAKE 

9990 

01 

LAS  ANIMAS 

1   37  13 

NORWOOD 

4012 

SAN  MIGUEL 

2|  JO  00 

4021 

B4 

MELD 

*  42 

ORDwav 

4111 

CROhlEy 

1   SO  13 

4192 

09 

WASHINGTON 

31  40  14 

OURAY 

4201 

02 

OURAY 

2|  30  01 

107  40 

PAGOSA  SPRINGS 

4230 

02 

ARCHULETA 

2  37  16 

107  01 

PALISADE 

4244 

02 

HESA 

J  J.  07 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

4271 

02 

HINSDALE 

PALMER  LAKE 

Oi 

EL  PASO 

1 5!  8 

PAOLI 

4294 

03 

PHILLIPS 

3  40  17 

PAONIA 

4104 

02 

DELTA 

2  3*  32 

PARADOX 

4111 

02 

HONTRUSE 

2  JB  22 

PARKE*  9  C 

4124 

34 

ELBERT 

4  19  31 

PARSHALL  10  SSE 

4142 

02  GRAND 

2   39  39 

PENROSE  3  NNW 

1*10 

01 

FREMONT 

1   38  27 

109  04 

PITKIN 

4113 

02 

GUNNISON 

2   38  36 

PLACERvlLLE 

|»24 

ra 

SAN  MIGUEL 

2  38  02 

PLATORO  0AM  1  M 

05  CONEJOS 

3   37  21 

PLEASANT   VIEW  2  H 

r,->W 

02 

MONT  EiUNA 

2  17  33 

100  *• 

POwDERHORN 

6*91 

02 

GUNNISON 

2  38  1* 

PUEBLO  MB  AIRPORT 

4740 

01 

PUEBLO 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

01 

PUEBLO 

PUEBLO  KCSJ-Ty 

6758  01 

PuCSLO  ARMY  DEPOT 

PUEBLO 

104  21 

pyramid 

♦"J" 

01 

ROUTT 

2  40  1* 

10T  05 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

4IU 

ROUTT 

2'  40  22 

.0.  01 

R ANGEL Y 

6032  02 

RIO  BLANCO 

2  40  09 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

4923 

04 

LARlNLR 

4   40  *• 

RICO 

7017  02 

DOLORES 

2   37  41 

RIFLE 

7U  Jl 

GARFIELD 

2    )9  »2 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

TOM 

05 

HINSDALE 

9  37  41 

RIVER  SPRINGS  RS 

TO  94 

05  CONEJOS 

3  37  09 

ROCKY  FORD  2  ESE 

T14T 

01 

OTERO 

1    39  02 

RUSH  2  NNE 

T2BT 

*J 

EL  PASO 

1  IB  92 

RUATON  PARK 

7309 

01 

EL  PASO 

1|  3B  91 

104  39 

RYE 

7315 

01 

PUEBLO 

1  IT  99 

S  AG J  A  C  HE 

73)7 

o^ 

SAGUACHE 

9  10  09 

SAL 1 OA 

TITO 

01 

CHAFFlE 

1  11  12 

SAN  LUIS 

7*20 

01 

COSTILLA 

9  IT  12 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

o^ 

MINERAL 

9  37  ** 

SARGENTS 

02 

SAGUACHE 

21  JB  2* 

T310 

DOUGLAS 

*|  19  21 

7515 

SEDGWICK 

*|  *0  91 

SE 1  BERT 

7519 

01 

KIT  CARSON 

11  39  1* 

SHAM 

'557 

09 

39  S3 

103  22 

SHOSHONE 

tt.lt 

GARFIELD 

19  94 

SILVER  LAKE 

<t*i 

s: 

BOULOER 

40  02 

SILVER  LAKES  TROUT  CLO 

7fc50 

05 

CONEJOS 

37  23 

7&56 

02 

SAN  JUAN 

37  4* 

01 

ELBERT 

39  09 

SPICER 

JACKSON 

SPRINGFIELD 

rs*] 

BACA 

si: 

SPRINGFIELD  T  wSW 

78*6 

01 

BACA 

37  23 

SPRINGFIELD  B  S 

7867  01 

BACA 

37  17 

SOUAm  MOUNTAIN 

Till 

CLEAR  CREEK 

J9  41 

103  30 

STEAMBOAT  SPRINGS 

T41* 

02 

ROUTT 

2    40  JO 

10*  50 

STERLING 

TIM 

c* 

LOGAN 

*    *0  ?T 

STONINGTOM 

01  BACA 

1)717 

STRATTON  3  NC 

8008 

3) 

KIT  CAR SON 

3    )*  20 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

01 

LAKE 

1    )9  13 

SUMMI TVILLE 

•092 

09, 

RIO  GRANOE 

^    IT  2b 

T  AC  OKA 

6134 

02 

LA  PLATA 

2  IT  11 

TACONY  10  SE 

8i57 

01 

PUEBLO 

1     18   2  > 

TAYLOR  PARK 

•114 

02 

GUNNISON 

1  39 

TELLURIOE 

9.'0* 

SAN  MIGUEL 

2    37  37 

107  49 

TERCIO  *  NM 

•220 

01 

LAS  ANIMAS 

1  IT  03 

10>  01  ! 

■429 

01 

LAS  ANIMAS 

37  10 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

0*1* 

LAS  ANIMAS 

17  19 

lot  20 

TROUT  LAKE 

02 

SAN  MIGUEL 

17  90 

8.68 

01 

LAS  ANIMAS 

IT  00 

twin  lakes  evaporation 

01 

LAKE 

34  09 

twin  lakes  reservoir 

B5vi 

19  09 

TMO  BUTTES   1  NW 

•910 

BACA 

17  14 

8560 

02 

MONTROSE 

38  22 

VALLEC 1  TO  DAM 

•992 

02 

la  Plata 

17  11 

107  15 

VICTOR 

••49 

TELLER 

>«  *) 

VONA 

87;j 

03 

KM  CARSON 

5*  10 

WAGON  hmEEL  GAP  S  N 

•T*2 

05 

MINERAL 

»7  .9 

•75*  04 

JACK  SON 

40  44 

104  16 

halsenburg  powE*  plant 

•  781 

01 

HUERFANO 

JT  37 

8839 

LAR 1 HE  R 

40  25 

WESTCL IFFE 

01 

CUSTER 

18  08 

934J 

02 

OELTA 

99  0* 

8V84 

01 

CUSTER 

10  11 

WHITE  ROCK 

6*»7 

01 

PUEBLO 

)7  5< 

10*  07 

MlGGINS  T  SW 

•(025 

- 

WELO 

40  09 

10*  11 

WILCOX  RANCH 

02 

DELTA 

IB  3^ 

107  11 

WINDSOR 

9147 

WELO 

40  2  9 

10*  34 

WINTER  PARK 

VI  75 

02 

GRAND 

1    l*  5* 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

>i  n 

MINERAL 

3  IT  29 

IE  i! 

WOLF  CREEK  PASS  4  w 

tlBJ 

02 

MINERAL 

1    )T  11 

WOOOLANO  PARK    •  NNM 

921U 

TELLER 

109  09 

WRAY 

Vl*> 

YUMA 

j  *o  :» 

lu2  13 

YAMPA 

»2*5 

ROUTT 

2  *0  09 

10*  9* 

YELLOW  JACKET    1 NM 

.2  75 

MONTCJUMA 

2  IT  11 

Vi45  0) 

YUMA 

3    60  07 
I 
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DENVER  MATER  COM 

MISS    IMVRA  H  NtLiON 
ROBERT  L  PLAIT 
US  SOIL  COM  SERVICE 
EDWIN  A.  LAFFERTV 
NEIL  W.  HASSLE* 
'  JAMES  R  PICKENPAU&H 
FED  AVIATION  AGENCY 
MRS  EMMA  L  LI SKA 

|  BOARD  OF  WATER  COMM 

S  COLO  SPGS  wTR  BORKS 
BOARD  OF  MATER  COMM 
I  CHAS  E  MC  PHERSOM  JR 
LAS  AN | HAS  PuMER  PLANT 


4 u.  s*  weather  Bureau 

I  GILBERT  LINOS IRON 

MRS.  GINGER  MEAD 
|  S  0  PETERSON 

MRS.  KATHLEEN  BUTLER 
i  CHARLES   V  ECKMAN 
COLO  GAME  •  FISH  DtP 
GT  WEST   SUGAR  CO 
JOHN  L  NELSON 

j u  s  heather  bureau 

i  u  S  HEATHER  BUREAU 
I  CLEIUS  M.  GILLtLANU 

EDGAR  A  NOL AND 

MAN  I TQU   SPRGS  HYDRO  PL  . 


GEORGE  i 
JOHN  P 
RICHARD 
HOWAI 


OEAI 


V TTLE  JR 


.UPERIN 
>  GEORGE  R.  HaCkEEN 
j  HATER  ADMINISTRATION  1 
MONTE    VISTA  NAIL   HL  REF 
COLO  MATER  C^N  BOARD 
UNCOHPAHGRE    V   M  U  A 

RAYMOND  P  BUCKLES 

JOHN  A  2 EMBER 


7T40     3P  3P 


9683     5P  3P 


4604  M|D  MID 


0237  9Pi  9P 

B8.2  BP  BP 

3400  9P  3P 

9495 

05*2 

41 7B  5P  5P 

6006!  »P  MIO" 

9050,  6P  6P 

474o|  3P  ipj 

3P  3P 


7060' 
T963 
9T06 
■  4ft3 


10200 
9300 
9922 

6020 
8)79 

4409. 


3P  3P 


MRS  I  F  SHUT! 
GLEN  C  COEN 
JOSEPH  L  hANHIGAN 

lloyo  a  giff in 
Thin  lakes  r  •  c  co 
e  e  linogren 
francis  j  cougmlin 

GLEN  0  tONONDS 
TOMN  OF  PALISADE 
RONALD  R.  ROBINSON 
MRS.  ANNA8ELLE  NECK 
LEE  m  SChnIEDER 
TED  S  CRAmFORd 
ChalhER  m  GARslR 

louis  0  rogoles 
jonas  a  Russell 
beaver  park  co 

ROBERT  A  RAY 
MRS  MARY  f  HC  CLUER 
.  U  S  BJR  reclamation 
DON  M  CLEVER 
FR£0  m.  YOUMANS 
U   S   HtAlHER  BUREAU 
COL  WTR  CONT  BOARD 
INACTIVE  1/1/4J 


•  WILLIAM  L.  ML  KEE 
.  u  s  FOREST  SERVICE 

COLO  EXP  STATION 

ROBERT  e  RAPP 

COLO  SPGS  HTA  MORAS 


clarence  r  ickes 
chamber  uf  clmmerce 
mrs  n£a  g  gallegos 

.  ALVlN  L  ■ I NT2 
BERNARD  IRBY 

NRs  Gwendolyn  nichol 
I  LAyTON  d  mwnson 


ELRICK 


4573     3P     5P  3P 


b:j&  5P  5p 
9744 


7»       7*  7* 


44      Mil    IP]  9M 

7450     3P     SP  SP 


9693 
4300 
0300 
0094. 
4221 
920ft 


99*0 

•  6*4 

■»058 
10*42 

9.J5 

'7*0 
3575      5P  5P 

7M2    *pj  »Pj 


PUBLIC  SERVICE  CO 
S,  CITY  OF  POULOER 
S  SILVER  LARES  TROUT  Cl 
I      ROBERT  K  myham 

US  MIL  COM  SERVILE 

I       HAS  M  A  MC  NAMARA 

HERBERT    E  HOMSHiR.  JR. 

I      SE  COLO  bRCh  ExP  STA 
U  I  FOREST  SERVICE 

FRANK  A.  ShANlUNO 


IlLOA  BUNHCNl 


!  HEAtHER  BUREAU 


uNCOMPAMGAE 


SO.  COLORADO  POWt*  LO 
RAY   L  FORD 
GEORGE  A  NIMT2 
0  N  OOMOHOt 
HALSENRuRG  UTILITIES 
P  H  BOOTHROVD 
M  0  RANK  IN 

•  U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  NtTTIE  R  BRkECL 

M ILL  I AM  F  KREIOE* 

EDWARD  H  EPPLE 

RALPH  M  CLINE 

GT  ME  ST   SUGAR  CO 

h  l  MC  PETERS 

COLO  OCPT  OF  HIGHWAY 

•  COLO  I 


'ORES 


SERVICE 


HARLAN 
FLOYD  M.MOMTGOMtRv 
1  MR  CHARLLS  O  WOOD 

YUMA  POLICE  DCPT 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  P.  O.  Box  1079,  Denver,  Colorado  80201,  or  to  any  Weather  Bureau  Office 
near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  COLORADO"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherw.se  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  Is  the  vectoTVuin  of  iTnc f  dTr  J« 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations.  uirecuons 

OBSERVATION  TIME :     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time     Snow  on  ground  in  th»  "w^r.n 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.  m.    M  S  T    DaU  in  uT"Extremes"  table    '  Wlv  P™ 
tion   table.  "Daily  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table   when  published,  are  for  of*  hours  ending 'ai  time  of  observation  *  PreCipU<,_ 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
reier  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  ^  ano     m°  iaDle 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  different  points 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  in  the  "Climato logical  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet     Entries  of  snow  on  around  inrlnri. 
sleet,  and  ice.  '  Ult",ue  bIlow' 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IX  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average 
have  been  adjusted  to  repress 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage^Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  sage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  50  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T.  CONNOR,  Secretary 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRA 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 


OBER  1966 
No.  10 


Statloo 

Temperature 

Precipitation 

'4 

»] 

• 

9 
< 

Departure 
From  Normal 

e 

A 

s 

• 

& 

? 

I 
.3 

a 

| 
Q 

1 

No.  ol  Day. 

3 

iz. 

11 

a 
1 
1 

0 

Q 

Snow.  S1..I 

No.  ol  Day. 

Max. 

Mln. 

3 

2 

3-d 
a  g 

z  0 

a 

2 

| 

X 

0 

1.00  or  Mor. 

:.  "i 

:  > 

■A  1 

8  k 

«] 

o  1 

•        •  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

66,7 

38,4 

52.6 

TS 

u 

22 

15 

378 

0 

1 0 

.51 

.31 

17 

6.0 

T 

18. 

1 

1 

0 

BUENA  VISTA 

66.  1M 

30, OM 

48. 1M 

1.1 

73 

2 

17 

15 

319 

0 

0 

0 

.32 

• 

.38 

.21 

1» 

1.0 

0 

1 

0 

0 

CANON  CITY 

70.7 

42.3 

56.5 

79 

3. 

26 

16. 

258 

0 

0 

3 

0 

.10 

.09 

17 

.  0 

0 

0 

0 

0 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

62.9 

34,9 

48.9 

-  1.4 

76 

11. 

23 

19. 

489 

0 

0 

1? 

0 

.36 

_ 

.'33 

.26 

14 

3.4 

1 

14 

1 

0 

0 

DELHI 

70.5 

35.2 

52.9 

85 

* 

1 9 

15 

370 

0 

0 

1* 

0 

.30 

.30 

17 

3.0 

1 

0 

0 

EADS 

71.6 

32.8 

52.2 

86 

11 

20 

15 

389 

1  6 

.97 

.13 

.83 

17 

9.0 

2 

1 

0 

EVERSOLL  RANCH 

74, 7M 

38. 2M 

56. 5M 

90 

2 

18 

19 

281 

I 

0 

0 

.05 

.09 

31 

.0 

D 

0 

0 

0 

FOROER  8  S 

72. 8M 

33. 8M 

53. 3M 

83 

He 

353 

0 

0 

0 

.29 

.29 

17 

1.0 

C 

1 

0 

0 

HOLLY 

71.3 

29.4 

30.4 

88 

12. 

17 

19 

448 

0 

0 

19 

0 

.14 

.16 

17 

.0 

c 

1 

0 

0 

JOHN  MART  I N  DAM 

37.6 

56.1 

* 

" 

278 

0 

0 

6 

0 

.51 

.45 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

KIT  CARSON 

71.9 

32.1 

52.0 

88 

2 

21 

15 

397 

0 

1" 

.37 

.23 

17 

T 

0 

2 

0 

0 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

67.5 

35.6 

51.6 

83 

2 

24 

19. 

♦07 

0 

0 

1 1 

0 

.53 

.92 

17 

.2 

0 

\ 

I 

0 

LAMAR 

71.1 

35.4 

53.3 

-  2.7 

68 

2 

24 

19 

362 

0 

0 

13 

0 

.53 

• 

.24 

.48 

17 

T 

G 

1 

0 

0 

LAS  ANIMAS 

71.* 

35.5 

54.5 

-  1.5 

88 

2 

23 

19. 

321 

0 

0 

10 

.45 

.23 

.43 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

LA  VETA 

66*8 

23.6 

45  2 

' 

16 

15 

0 

0 

29 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEADVILLE 

52.7 

22.7 

37.7 

-  1.7 

67 

10 

9 

15. 

837 

0 

1 

30 

0 

.67 

_ 

.44 

.22 

3 

7.6 

3 

3 

4 

0 

0 

LIMON  10  SSW 

3  3.1 

-  1.2 

80 

11. 

1 3 

0 

0 

I  1 

0 

1.43 

.64 

1.43 

14 

3.0 

5 

15. 

1 

1 

1 

LIMON 

64.2 

28.3 

46.3 

81 

11. 

12 

15 

573 

0 

0 

24 

0 

1.16 

1.12 

14 

7.4 

7 

14 

1 

I 

1 

NORTH  LAKE 

60.5 

26.6 

43.6 

70 

7 

12 

15 

656 

0 

26 

.33 

_ 

.93 

.24 

17 

2 

17 

1 

0 

PALMER  LAKE 

60.1 

31.4 

45.8 

74 

27. 

13 

16. 

389 

0 

1 

17 

0 

.91 

.62 

14 

9.5 

2 

1 

0 

PUEBLO  WB  AIRPORT  //R 

69.3 

33.6 

51.5 

•  3.3 

84 

2 

18 

19 

*13 

0 

0 

14 

0 

.21 

_ 

.78 

.14 

16 

.1 

0 

1 

0 

0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

-  .9 

345 

0 

0 

14 

0 

_ 

.09 

T 

0 

2 

1 

0 

RUSH  2  NNE 

66.6 

30.5 

48.6 

83 

11. 

13 

15 

503 

0 

0 

20 

0 

.25 

.41 

.23 

14 

2.0 

2 

14 

1 

0 

0 

RUXTON  PARK 

94.0 

22.6 

38.3 

63 

2 

6 

15 

821 

0 

0 

31 

0 

.66 

.37 

14 

.0 

0 

1 

1 

0 

RYE 

57.8 

31.5 

44.7 

73 

27 

19 

15 

622 

0 

0 

17 

0 

.5* 

.32 

17 

2 

0 

0 

SAlIDA 

66. A 

25.1 

45.8 

7J 

9 

16 

1* 

589 

0 

0 

30 

0 

.16 

_ 

.84 

.06 

13 

.4 

0 

0 

0 

0 

SPRINGFIELD   7  MSM  // 

70.1 

38.1 

54.1 

87 

11 

2 1 

19 

337 

0 

0 

7 

0 

.10 

.05 

17* 

.9 

0 

0 

0 

0 

sugar  loaf  reservoir 

52.3 

26.4 

39.4 

63 

11 

13 

15 

787 

0 

0 

28 

0 

.98 

.55 

3 

2 

14 

2 

1 

0 

TACONY   10  SE 

70.0 

35.5 

52.8 

83 

11. 

21 

15 

371 

0 

0 

1 

0 

.22 

.18 

17 

T 

0 

1 

0 

0 

TRINIDAD 

68.6 

37.2 

52.9 

79 

11 

23 

15 

367 

0 

0 

9 

0 

.11 

.11 

17 

T 

0 

1 

0 

0 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

69.5 

36.1 

32.8 

84 

11 

21 

15 

374 

0 

0 

10 

0 

.30 

.20 

17 

3.3 

T 

17 

1 

0 

0 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

TWO  BUTTES  1  NW 

VICTOR 

5*. 6 

29.7 

42.2 

62 

26 

19 

19. 

699 

0 

0  19 

0 

.33 

.33 

14 

2.0 

1 

14 

1 

0 

0 

wALSENBURG  POWER  plant 

70.1 

36.9 

53.3 

79 

6 

18 

IS 

348 

0 

0 

9 

0 

.14 

.07 

17. 

2.0 

0 

0 

0 

0 

WESTCLIFFE 

6*.0M 

25.  9M 

45, OM 

73 

1 

10 

15 

614 

0 

0 

27 

0 

.47 

.26 

17 

4.0 

I 

0 

0 

wETMORE  2  S 

66,7 

34.7 

50,7 

79 

12 

20 

15 

436 

0 

0 

12 

0 

.39 

.31 

17 

2 

17 

1 

0 

0 

r)  T  u  !  M  nN 

49.5 

•  2.1 

.44 

.46 

2.0 

•      •  • 

COLORADO  ORA I NAGE 

BASIN  02 

64.1 

29.2 

46.7 

73 

10 

20 

19. 

560 

0 

0 

23 

0 

1.33 

.34 

3 

T 

0 

4 

1 

0 

ASPEN 

58.5 

27.0 

42.8 

68 

10. 

10 

15 

682 

0 

0 

27 

0 

2.13 

.88 

3 

11.9 

4 

14 

5 

2 

0 

BASALT 

67. 7M 

31. 2M 

49.5M 

76 

9 

473 

0 

0 

0 

.76 

.48 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

BERTHOuD  pass 

62.4 

19.3 

30.9 

5* 

u 

.  ? 

w 

10?1 

0 

4 

31 

0 

2.20 

.98 

1* 

29.3 

12 

14 

4 

2 

0 

BOND 

63.6 

27.2 

45*5 

76 

26 

16 

19 

596 

0 

0 

23 

0 

1  .04 

.52 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

63. 6M 

23. 8M 

43.7M 

73 

10 

13 

22 

653 

0 

0 

27 

f. 

1.32 

.85 

13 

T 

0 

3 

1 

0 

CEOAPEDGE 

66.4 

33.7 

50.1 

-  1.5 

76 

10 

22 

15 

'59 

0 

0 

14 

0 

.55 

.39 

.17 

3 

1.9 

0 

3 

0 

0 

CIMARRON 

67.0 

22.3 

44.7 

73 

22 

3 

31 

624 

0 

0 

29 

0 

1.87 

.50 

S 

.0 

0 

7 

1 

0 

CLIMAX  2  NW 

44,  4 

21.3 

32.9 

» 

26 

4 

15 

988 

0 

2 

30 

0 

1.13 

.67 

14 

18.7 

12 

14 

3 

c 

0 

COCHETOPA  creek 

56.3 

16.3 

36,3 

63 

28* 

6 

19. 

884 

0 

0 

31 

0 

1 53 

.25 

T 

0 

3 

0 

0 

66.  1 

28.5 

47.3 

•  M 

7* 

12 

17 

31 

540 

0 

0 

19 

0 

1.29 

.02 

.65 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

COLORADO  NAT  HON 

64.3 

39.7 

52.0 

73 

2 

27 

14 

395 

0 

0 

♦ 

0 

1.** 

.86 

2 

3.0 

2 

1 

0 

C0RTE2 

67.9 

33.3 

50.6 

-  .4 

76 

1 

22 

15 

438 

0 

0 

1* 

0 

.28 

1.18 

.10 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

CRAIG 

61.5 

27.2 

44.4 

72 

1 

16 

22 

633 

0 

0 

24 

0 

1.88 

1.47 

2 

1.2 

1 

19 

3 

1 

1 

CRESTEO  BUTTE 

56.8 

23.7 

40.3 

.0 

67 

23. 

12 

13 

737 

° 

28 

0 

1.37 

.06 

.44 

3 

4.0 

1 

14 

5 

0 

0 

DElTa.   1  E 

67.9 

33.0 

50.3 

-  2.4 

77 

10. 

24 

19. 

444 

0 

0 

16 

0 

.19 

.79 

.10 

9 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DILLON  1  E 

55.1 

22.2 

38.7 

,4 

65 

10 

1 

15 

808 

0 

0 

29 

0 

.82 

.29 

.31 

9 

10.0 

4 

14 

3 

0 

0 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

63.4 

31.3 

47.4 

79 

12 

19 

15 

539 

0 

c 

18 

0 

1.13 

.50 

13 

T 

0 

3 

1 

0 

DURANGO 

69.1 

29.7 

49.4 

.7 

76 

10. 

19 

15 

476 

0 

0 

23 

0 

.48 

1.38 

.20 

3 

.0 

0 

2 

oj 

0 

EAGLE   FAA  AIRPORT 

63.1 

23.2 

43.2 

74 

10 

15 

19. 

670 

0 

0 

27 

0 

1.00 

.43 

13 

6.8 

5 

14 

4 

0 

0 

FORT  LEWIS 

63.2M 

29. 8M 

46.  9M 

.9 

74 

10 

16 

15. 

368 

0 

0 

22 

; 

.51 

1.52 

.42 

8 

T 

0 

1 

0 

0 

FRASER 

53.3 

14.5 

33.9 

•  2.4 

65 

I 

.  7 

15 

938 

1 

31 

1.73 

.72 

.62 

9 

6 

14. 

2 

2 

0 

FRUITA 

69.1 

30.2 

49.7 

-  3.0 

77 

1 

22 

31. 

468 

0 

0 

18 

0 

1.00 

.23 

.53 

9 

2 

1 

0 

GATEWAY   1  SW 

69. 8M 

37,  JM 

53.  6M 

80 

10. 

27 

17 

352 

o 

0 

0 

1.09 

.48 

14 

3.0 

0 

8 

0 

0 

GLENWOOD  SPRINGS   I  N 

64.5 

26.9 

4».  7 

•  5.3 

74 

10 

18 

20. 

589 

: 

0 

24 

0 

1.97 

.57 

.74 

3 

T 

0 

5 

1 

0 

GRAND  JUNCTION  wB  AP  //R 

70.1 

42.9 

56.3 

1.3 

80 

2 

34 

18. 

256 

0 

0 

0 

0 

1.23 

.*9 

.43 

11 

1.9 

T 

14 

4 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

67.1 

39.7 

53.* 

7ft 

3. 

2  8 

18 

352 

0 

0 

ft 

0 

.72 

.30 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

GRAND  LAKE   1  NM 

54.9 

20.9 

37.9 

67 

10 

IS 

834 

0 

0 

31 

0 

1.30 

.97 

3 

6.0 

1 

19. 

2 

1 

0 

GRAND  LAKE   6  SSw 

54.1 

23.8 

39.0 

6' 

10 

14 

19. 

»01 

0 

0 

28 

0 

.83 

.60 

3 

1.5 

2 

3 

2 

1 

0 

GRAND  VALLEY 

68.3 

34.5 

31.4 

77 

1 

27 

28 

-14 

0 

0 

15 

0 

1.31 

.66 

3 

.0 

0 

4 

I 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

57.8 

26.8 

42.3 

68 

10 

13 

,5 

697 

0 

0 

2ft 

0 

1.50 

.21 

.77 

3 

5 

14 

3 

2 

0 

GUNNISON 

61.5 

19.8 

40.7 

-  2.3 

69 

1 

9 

15 

'4P 

0 

0 

28 

0 

.51 

.27 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

"AYDEN 

60.2 

26.5 

43.4 

70 

1 

14 

22 

663 

0 

0 

2ft 

0 

2.26 

.80 

1.16 

3 

2.0 

0 

4 

2 

1 

"OT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 

58.2 

22.2 

40.2 

73 

1 

10 

1' 

760 

0 

0 

30 

0 

1.54 

1.37 

1.00 

3 

4.0 

3 

1 

1 

IGNACIO  1  N 

68. 2M 

M 

H 

" 

10 

0 

0 

0 

.21 

.10 

7 

.0 

1 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  St  ation  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  157 
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OCTOBER  1966 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

o 
O 

Lowest 

O 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mm. 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

0 

2 
0 
° 

.50  or  More 

1.00  or  More 

e  k 

:  1 1 

;..  g 

KREMML ING 

61.  2M 

19. 3M 

40. 3M 

71 

1 

10 

29* 

756 

0 

0 

29 

0 

1.09 

•  64 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

L*KE  CITY 

60.9 

23.5 

42.2 

68 

10* 

7 

1 5 

699 

0 

0 

29 

0 

.'5 

.20 

3 

1.0 

1 

14 

3 

0 

0 

LITTLE  HILLS 

63.7 

20.4 

42.1 

74 

2* 

9 

15. 

702 

0 

0 

30 

0 

.46 

•  30 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARV I NE 

58.0 

26.1 

42.1 

69 

1 

14 

15 

706 

Q 

2 

0 

3.37 

2.02 

3 

7 

14 

5 

1 

I 

MAYBELL 

60.1 

25.7 

42.9 

70 

1 

15 

22 

676 

0 

0 

2t- 

0 

1.93 

.89 

3 

T 

T 

13 

3 

2 

0 

MEEKER 

62.9 

27.5 

45.2 

74 

1 

18 

17. 

606 

0 

0 

23 

0 

2.11 

1.20 

3 

.0 

0 

4 

1 

1 

MEREDITH 

58.  3M 

22.6 

40. 6M 

68 

27 

9 

15 

749 

0 

0 

29 

0 

2.28 

.80 

13 

6 

14 

4 

3 

0 

MESA  VERDE  NAT  PAR* 

66.7 

40.2 

53.5 

.8 

75 

10 

26 

14 

350 

0 

0 

2 

0 

.11 

1.55 

.07 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTROSE  NO  2 

6*. 7 

33.6 

49.2 

• 

2.3 

7* 

2 

25 

16. 

482 

0 

I  5 

0 

1.18 

.25 

.40 

3 

T 

14 

4 

0 

0 

NORTHDALE 

64.  9 

28.6 

46.8 

.3 

72 

10. 

14 

15 

558 

0 

0 

21 

0 

.5* 

• 

1.02 

.29 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

NORWOOD 

61.8 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Drought  conditions  on  the  eastern  plains  were 
relieved  considerably  by  generally  above  normal 
precipitation  during  the  third  quarter  of  the 
year.  Accumulated  departures  of  precipitation 
below  normal  of  3  to  3-1/2  inches  at  the  end  of 
June  was  reduced  to  near  1-1/2  inches  for  the 
Arkansas  River  Basin  and  2-1/2  inches  for  the 
Platte  River  Basin.  The  Kansas  River  Basin 
showed  a  slight  surplus.  The  Colorado  River 
Basin   continued   in  the  generally  dry  pattern 


there  all  year,  the  accumulated  moisture  de- 
ficiency reaching  more  than  4  inches. 

An  early  winter  storm  on  the  13th  and  14th 
of  October  in  the  northeast  interrupted  normal 
activities  for  a  few  days  and  caused  damage 
to  property  and  some  unharvested  crops.  The 
value  of  the  moisture  received,  however,  out- 
weighed the  crop  damage. 


J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  1079 

Denver,  Colorado  80201 


See  Reference  Notes  Following  Sl.illon  Index 
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UMON  10  SS» 

1*4' 
* 

1*43 

LI  HON 

l.U 

T 

1*12 

T 

NORTH  LAKE 

* 

•j:* 

• 

•  * 

•  58 

sii  uc  a    i  a  if  c 

01 

• 

* 

PENROSE   3  NNb 

*oc 

pueblo  wb  airport  //a 

.21 

T 

T 

.14 

•  02 

.04 

pueblo  city  reservoir 

■i* 

•  0 

pueblo  army  depot 

"  1 1 

.06 

ROC^V  FORD  2  E SE 

•* 

RU5H  2  NNE 

*  21 

"  25 

P.UXT0N  PARK 

.66 

.01 

.06 

.02 

.57 

*  ?I 

•  07 

•  32 

04 

04 

SPR I NGF I ELD 

SPRINGFIELD   7  wSW  ft 

*  jr 
* 

05 

03 

STONINGTON 

.04 

.04 

Sugar  loaf  reservoir 

55 

* 

.01 

.02 

1 

TACONy  10  SE 

B'j 

*04 

TRINIDAD 

.11 

!  1 1 

TRlNIDAO  FAA  A(  RPOHT 

tw?n  lakes  Evaporation 

twin  lakes  reservoir 

.2* 

.14 

.08 

ICTO 

walsenburg  power  plant 

1* 

07 

07 

WESTCLIFFE 

.47 

.06 

.08 

.01 

!06 

•  26 

WETHORE   2  S 

.39 

.05 

.01 

.02 

.31 

no inn  noc  r 

BaSIn 

altenbern 

1.35 

.13 

.54 

•  07 

•  15 

.05 

.33 

.06 

.19 

T 

i] 

* 

.  20 

.  6  1 

arr    V  I 

* 

o 

.01 

no 
.  09 

*  J 

BtRTHnvJU  PASS 

'  ;  1 

*  39 

* 

02 

98 

* 

04 

* 

BLUE  ME  5A  0AM 

.76 

* 

•  36 

T 

.02 

.01 

T 

•  02 

•  20 

.15 

j 

.12 

•  01 

nnNNA« 

,  ?! 

ft? 

• 

•  03 

•  1« 

*  i  n 

•  02 

•  02 

ni 

'  At 

.23 

BROWNS  PARK  REFUGE 

* 

C6DAREDGE 

.55 

.05 

.17 

.03 

•  16 

T 

.14 

i  "  ?  i 

T  3S 

•  10 

.02 

*?: 

•  30 

CL?"AI^2  NH 

*  " 

.03 

.02 

*Ofc 

• 

•  J 

*4  T 
* 

•  05 

COCHETOPA  CREFk 

CI 

COlLBRAN   I  W 

COLORADO  NAT  HON 

1.4* 

.86 

T 

.07 

•  Ob 

.05 

.40 

r oa tr  * 

•  05 

.09 

•  10 

"  as 

T 

t-RESTED  BUTTE 

• 

.04 

.  33 

.13 

OElTA   l  E 

*  i  r 
* 

.01 

* 

DILLON  1  E 

.82 

T 

.31 

.03 

.09 

•  24' 

•  15 

1  .  1^ 

•  47 

"fti 

•  50 

T 

oolorf  s 

*  1  7 

*  J 

•  0 

.06 

•  07 

.02 

*ni 

EAGLE^FAA  AIRPORT 

"  oc 

"  1  <\ 

'  Q  ■ 

*  11 
* 

43 

23 

* 

electra  lake  //a 

.25 

.15 

.10 

FORT  LEW I S 

.42 

.09 

• 

- 

■  r_ 

•  0 

ft* 

•  01 

• 

* 

Fflul TA 

I 

.09 

*  ;' 
• 

f.lTCulV     1  tu 
U«  It1*"*     1  3" 

1  0< 

*  22 
* 

16 

* 

10 

*  48 

GLENwOOD  SPRINGS  1  N 

1.9T 

.29 

.74 

.02 

.17 

.08 

.28 

.39 

Grand  junction  #pi  ap  //r 

•  09 

*  \\ 

*  j* 

•*j 

•  24 

GRAND  LAKE    1  NW 

.01 

•  01 

GRAND  LAKE  6  SSw 

.83 

.14 

.6 

*  9 

GRAND  VALLE* 

1.31 

.31 

.66 

.02 

.01 

.15 

.02 

.14 

green  mountain  dam 

GUNNI SON 

,03 

•  21 

HAMILTON 

3*  3? 

2*33 

43 

05 

^55 

hAyDE*' 

2*21 

.53 

U16 

.10 

!o3 

.38 

!06 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  S« 

1.54 

.12 

1.00 

.05 

T 

.37 

IGNACTO  1  N 

.21 

•  02 

.10 

.09 

KREMML ING 

1.09 

•  11 

.64 

.02 

.08 

.17 

LAKE  CITY 

.45 

.15 

.10 

LITTLE  DOLORES  S  NE 

LITTLE  HILLS 

.46 

.16 

.30 

MANCOS 

.08 

.04 

T 

T 

.04 

MARVIN 

3.37 

.45 

2.02 

T 

.10 

.40 

.32 

MAY9ELL 

1.93 

.99 

T 

.51 

.04 

19      20  21 


25     26  27 


28     29  30 


See  reference 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


meeker 
mebeottm 

mesa  vebde  nat  park 
montbose  no  i 
montbose  no  2 

nobtmpale 

NOB WOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

PAONIA 

PARADOX 

parshall  10  SSE 
PITKIN 

PLACEBVILLE 

POwOEBMOBN 

PYRAMID 

RANGELY 

BICO 

RIFLE 

SARGENT5 

SHOSHONE 

S1LVERTON 

STEAMBOAT  SPRINGS 

TACOMA 
TAYLOR  PARK 
TELLURIOE 
URAVAN 

VALLECTTO  OAM 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  4  > 

YAMPA 

YELLOW  JACKET  INK 


.S* 
.«T 
.86 


.01 
.20 
I.H 
.09 


■  OS 
.0*  .07 


.OA 

.  10 
.02 


13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


•OS     .0)     ,2S  .28 


■  It 
•  17 
.10 


.82  .OA 
■  JA 


AKRON  FAA  AIRPORT 
80NNY  DAM 

Burlington 
Cheyenne  wells 
Flagler  2  n» 

Fleming  i  s 

GENOA   1  w 

molyoke 

I  DAL  I A 

LEB0Y  7  HSW 

OTIS  II  NE 

STRAT TON  3  N£ 

VONA 

MRAY 

YUMA 


OA 

ALLENSPARK 

ANTEBO  JUNCTION  J  NNE 
ANTEBC  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BR IGGSDALE 
8Y£RS 

caribou  ranch 
castle  bock 
Cheesman 

Chebbv  creek  dam 
Denver  wb  airport  / 
denver  wb  city 
eastonville  1  nnw 
Elbert 

estes  park 
Evergreen 

fajrplay  / 
fairplay  no.  2 
fort  collins 

fort  lupton  1  n 

FOBT  mobgan 
GEORGETOWN 
GBANT 
GBEELEY 

GBOVEB  10  W 
HAwTHOBNE 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  C 
JULESHURG 

KASSLFR 

KAUFF-AN  *  SSE 
LAKE  GEORGE  8  Sw 
LAKEwOOO 

LONGMONT  2  ESE 

NEW  RAYMEB 

PARKER    R  F 

REO  FEATHER  LAKES  2  SE 
SEOALIA  4  SSE 
SEDGWICK  S  S 

SPICEB 

Squaw  mountain 
sterling 

WAlOEN 
wATEROALE 


7  S- 


ALAMOSA   wB  AIRPORT 

BLANCA 

CENTER 

DEL  NORTE 

GBEAT   SAND  DUNES  NM 


.87 
1.08 


l.5<- 
.R6 
.56 

1.10 


.12 

.03 
.38 


.03 
.10 


7  ESE 
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MONT£  VISTA 
SAGUACHE 

it  AG  ON  WHEEL  GAP  3  N 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 


DAILY  PRECIPITATION 


—  Station 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19  1  20  21 


25     26  27 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

FOUNTAIN'  STANDARD 
5   AM     11  A»       5  PW 

T  I  MF 
11 

Trace 

60-10 

10-49 

66 -OS 

66I-O0I 

200 
and  over 

1 

0 

i- 

Percent  of 

possible 
sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

77 

35 

28 

2 

1 

2 

1 

0 

5 

2.8 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

2 

2.4 

10.2 

40++ 

33 

14  ' 

59 

32 

31 

57 

3 

1 

f! 

3.4 

DENVER  WB  AIRPORT 

19 

1.8 

7.5 

33 

NW 

14+ 

59 

32 

29 

53 

4 

0 

2 

1 

0 

7 

73 

4.0 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

11 

1.9 

7.B 

38 

NW 

02 

52 

32 

28 

4R 

0 

1 

4 

0 

0 

0 

5 

77 

4.3 

PUEBLO  WB  AIRPOPT 

34 

1.1 

8.5 

47 

N 

1B  + 

63 

32 

28 

56 

2 

3 

1 

0 

0 

6 

86 

3.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

O) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•          •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
8»SI\'  01 

BRANSON 

MAX 
MIN 

6' 
39 

73 
42 

69 
40 

60 
31 

70 
37 

77 
50 

74 
48 

75 
52 

76 
50 

77 
47 

78 
49 

72 
49 

75 
48 

67 
27 

58 
22 

51 
27 

27 

42 

26 

63 
25 

75 
41 

70 
55 

68  54 

28  35 

80 
1  1 

55 

30 

75 
60 

72 
45 

68 
40 

32     60  34 

66,7 
38.4 

8UENA  VISTA 

MAX 
MIN 

7} 
25 

75 
44 

72 
37 

66 
31 

66 
29 

68 

34 

72 
33 

70 
33 

70 
32 

70 
30 

65 
36 

62 
30 

55 
26 

53 

17 

58 

20 

26 

55 
25 

62 
46 

62  65 
31  32 

66 

30 

69 
32 

71 
26 

72 
26 

71     67     66  63 
27     22     30  27 

66.1 
30.0 

CANON  CITY 

MAX 

MIN 

71 
38 

79 
47 

79 
41 

60 
36 

68 
41 

78 
48 

78 
49 

78 
48 

76 
48 

72 
40 

78 
49 

78 
55 

77 
52 

71 
39 

51 
26 

55 
26 

37 

54 
36 

71 
29 

75 
44 

73 
53 

68  61 
35  61 

40 

72 
48 

78 
49 

78 

30 

75     66     76  72 
66     38     40  39 

70.7 
62.3 

COLORADO  SPRINGS  *B  AP 

MAX 
MIN 

65 

32 

76 
".3 

48 
38 

56 
31 

65 
35 

76 
63 

75 
46 

73 
47 

67 
42 

69 
38 

76 
40 

72 
*7 

71 
32 

39 
26 

45 
23 

66 

27 

33 

42 
26 

62 
23 

71 
33 

68 
39 

49  56 
28  31 

66 

31 

69 
35 

74 
33 

73 
45 

66     56     73  56 
38     35     35  27 

62.9 
34.9 

DELHI 

MAX 
MIN 

79 
38 

85 
46 

76 
63 

60 
32 

76 
35 

85 
45 

79 
50 

80 
45 

75 
43 

72 
38 

84 
42 

77 
48 

74 
40 

64 

32 

60 
19 

51 
23 

32 

48 
31 

66 
23 

78 
34 

75 
39 

69  65 
26  32 

66 
31 

70 
30 

78 
30 

75 
64 

69     60     78  62 
32     32     30  25 

70.5 
35.2 

EAOS 

MAX 
MIN 

7* 
32 

85 
42 

78 
43 

65 
34 

72 
33 

83 
39 

85 
40 

83 
50 

73 
43 

75 
40 

86 
35 

82 
43 

84 
38 

76 
31 

5* 

20 

55 
23 

30 

50 
30 

63 
22 

72 
26 

77 
26 

69  64 
23  27 

73 
28 

75 
33 

76 
31 

82 
31 

70     61     77  56 
36     33     25  29 

71.6 
32.8 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 
MIN 

73 
3* 

40 
46 

73 
49 

72 
44 

70 
37 

89 
49 

86 
46 

85 
50 

85 
48 

85 

49 

74 
37 

58 
26 

67 
29 

36 

52 
10 

72 
18 

80 
32 

82 
64 

55  63 
33  29 

68 

37 

79 
36 

80 
40 

68 
46 

82     75     81  61 

36     37     32  35 

74.7 
38.2 

FORDER  8  S 

MAX 
MIN 

69 
28 

83 
39 

76 
38 

60 
29 

70 
33 

80 
40 

82 
39 

78 
49 

76 
42 

74 
35 

83 
35 

79 
67 

75 
26 

73 
36 

62  63 
21  32 

72 
27 

75 
31 

73 
27 

79 
32 

69     59     77  61 
36     32     26  30 

72.8 
33.6 

HOLLY 

MAX 
MIN 

69 
27 

77 
35 

88 
41 

62 
42 

61 
30 

73 
33 

84 
38 

85 

38 

84 
39 

72 
33 

78 
38 

88 

39 

82 
39 

78 
35 

43 
19 

56 
21 

58 
29 

44 
29 

51 
17 

66 
18 

74 
24 

81  57 
23  26 

62 
24 

70 
28 

76 
26 

80 
27 

60     78     75  77 
22     25     21  26 

71.3 
29.4 

JOHN  "ARTtN  DAM 

MAX 
MIN 

75 
3* 

87 
46 

87 
44 

63 
43 

76 
36 

85 
48 

84 

41 

84 
51 

81 

50 

74 
40 

86 
43 

47 

81 
42 

81 
35 

58 

22 

55 
25 

5' 
36 

52 
35 

65 
26 

78 
33 

77 
46 

74  63 
29  33 

71 
34 

76 
36 

81 
36 

81 
41 

60     70     78  71 
36     36     32  29 

74.6 
37.6 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

73 
26 

88 
39 

78 
40 

67 
32 

>4 

30 

85 
37 

84 
39 

85 
50 

76 
45 

77 
35 

87 
34 

82 
42 

83 
36 

72 
31 

54 
21 

50 
24 

50 
30 

69 

3J 

65 
22 

74 
26 

79 
33 

59  63 
23  27 

71 
28 

77 
32 

76 
27 

83 

30 

72     59     81  57 
40     34     25  25 

71.9 
32.1 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

7* 
36 

85 
47 

56 
41 

60 
38 

75 
38 

80 
43 

80 
44 

79 
50 

68 
45 

73 
41 

84 
39 

77 
48 

81 
60 

46 
29 

57 
24 

52 
25 

47 
31 

48 
25 

63 
26 

73 
30 

76 
37 

56  57 
29  33 

66 
29 

72 
35 

77 
34 

76 
37 

67     56     76  55 
37     34     31  31 

67.5 
35.6 

LAMAP 

MAX 
MIN 

77 
32 

88 

44 

64 

45 

64 
43 

76 
35 

85 
41 

85 
43 

84 
51 

72 
39 

77 
37 

87 
44 

82 
44 

86 
39 

55 
35 

55 
25 

55 
27 

45 
32 

50 
30 

64 
24 

77 
30 

79 
43 

58  63 

27  31 

71 

30 

76 
34 

81 

30 

12 

33 

73     36     80  56 
37     34     28  31 

71.1 
35.6 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

75 
33 

88 
43 

81 
45 

64 
42 

76 
35 

83 
46 

84 

43 

82 
49 

72 
47 

75 
39 

87 
38 

11 

64 

85 
39 

81 

32 

60 
23 

54 

27 

47 
34 

51 
28 

65 
23 

76 

30 

78 
36 

75  62 
28  35 

71 
30 

76 
36 

60 
34 

81 
33 

75  68 

37  36 

29  30 

73.4 
35.5 

LA  VETA 

MAX 
MIN 

58 
32 

62 
30 

55 
30 

69 
28 

69 
18 

71 
31 

72 
28 

72 
30 

76 
27 

74 
38 

70 
34 

56 
22 

58 
22 

67 
22 

68 
16 

66 

22 

66 

22 

b^ 
22 

70 

20 

67 
20 

70 
18 

68  67 
21  20 

65 
1  | 

68 

20 

68 
19 

6b 
20 

68  68 

22  20 

70  58 
18  22 

66.8 
23.6 

LEADvILlE 

MAX 

MIN 

61 
18 

58 
37 

42 
28 

52 
29 

58 
23 

57 
27 

58 
28 

57 
25 

59 
26 

67 
30 

57 
29 

54 
29 

48 
23 

29 
9 

48 
9 

48 

17 

42 
16 

36 
19 

32 

15 

53 
23 

57 

32 

48  42 
21  21 

53 
18 

61 

20 

61 
23 

60 
2* 

59     36     54  46 

23     20     22  21 

52.7 
22.7 

LI«ON  10  SSn 

MAX 
MIN 

69 
30 

SO 
36 

60 
36 

60 
28 

67 
34 

78 

42 

77 
45 

77 

44 

68 
42 

70 
35 

80 
36 

75 
44 

75 
40 

70 
29 

41 
19 

40 
19 

52 
33 

51 
29 

66 
21 

71 
34 

69 
39 

66  56 
13  26 

84 
33 

69 
37 

74 
39 

75 
36 

72     64     73  49 
35     30     34  29 

66,4 
33.1 

L1MON 

MAX 
MIN 

70 
23 

81 

38 

50 
32 

63 
24 

68 
27 

78 
36 

76 
40 

77 
43 

70 
40 

69 
32 

81 
30 

74 
39 

74 
33 

39 
15 

43 
12 

39 
17 

51 
28 

41 

21 

68 
19 

71 
24 

70 
31 

50  56 
23  26 

63 
29 

69 

32 

76 
24 

75 
30 

63     62     74  46 
30     28     24  28 

64.2 
28.3 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

67 
26 

64 
45 

58 
33 

57 
26 

65 
24 

67 
32 

70 
34 

65 
30 

62 
26 

66 
25 

67 
31 

65 
36 

59 
29 

51 
21 

55 
12 

53 
IB 

50 
22 

65 
26 

61 
13 

63 
25 

38 
60 

55  49 
20  29 

60 
17 

62 
24 

67 
29 

b% 
28 

66     60     62  60 
31     23     25  23 

60.5 
26.6 

OALHfO  LAKE 

MAX 
MIN 

73 

27 

65 
28 

70 
36 

44 

26 

55 
26 

61 
34 

74 
42 

70 
43 

72 
42 

67 
36 

66 
38 

7* 

62 
42 

65 
25 

32 
15 

39 
15 

38 
25 

50 
24 

34 
19 

56 
32 

67 
38 

62  45 

21  21 

54 
31 

61 
36 

68 
35 

74 

72     60     39  73 
37     31     31  30 

60.1 
31.6 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
38 

84 
44 

57 
38 

61 
35 

73 
37 

81 

40 

82 
41 

79 
47 

68 
66 

74 

39 

83 
39 

78 

45 

79 
39 

50 
29 

51 

25 

57 
25 

56 
33 

52 
26 

66 
18 

79 
25 

76 
32 

58  61 

33  29 

68 

24 

76 
31 

79 
29 

79 
32 

70     39     79  61 
37     34     26  29 

69.3 
33.6 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 
MIN 

76 
32 

87 

42 

83 
42 

64 
38 

78 
34 

84 
40 

84 
39 

82 
49 

80 
62 

76 
37 

85 
34 

80 
43 

81 
36 

76 
33 

59 
20 

57 
26 

51 
34 

52 
29 

67 
22 

79 
26 

78 
34 

73  65 
29  32 

70 

28 

77 
29 

80 
27 

60 

32 

77     68     78  67 

33     34     27  27 

74,0 
33.2 

RUSH  2  NNE 

MAX 

MIN 

70 
29 

83 
40 

65 
33 

60 
25 

66 
32 

78 
38 

76 
40 

78 
42 

68 
38 

68 
33 

83 
38 

76 
41 

76 
39 

55 
28 

45 
15 

45 
21 

55 
25 

65 

20 

66 
18 

74 
30 

74 
32 

58  59 
21  28 

65 
26 

70 
29 

72 
30 

7* 

32 

66     66     76  56 

36     31     30  25 

66,6 
30.5 

ruxTon  park 

MAX 
MIN 

61 
21 

63 
32 

53 
24 

44 
23 

57 
24 

62 
26 

60 
27 

61 

28 

56 
25 

55 
23 

62 
30 

60 
30 

56 
31 

43 
19 

40 
6 

44 
18 

42 
24 

42 
17 

57 
13 

59 

20 

54 
21 

49  50 
19  23 

50 
18 

56 
20 

60 
22 

59 
23 

54      57      60  47 
27     26     21  19 

54,0 
22.6 

RYE 

MAX 
MIN 

61 
30 

63 
40 

56 
35 

50 
30 

55 
34 

65 
37 

61 
36 

63 

40 

70 
38 

63 
33 

63 
37 

61 
37 

62 
61 

55 
29 

48 
19 

41 
22 

44 

30 

44 
26 

38 

20 

59 
30 

60 
)0 

58  56 
27  30 

55 
26 

57 
30 

63 
33 

73 
33 

61     53     62  53 
36     30     30  30 

57.8 
31.5 

SAlIDA 

MAX 
MIN 

70 
31 

71 
27 

52 
31 

66 

29 

69 
29 

71 
30 

71 
31 

71 
29 

73 
28 

72 
29 

71 

32 

69 
32 

67 
27 

57 
16 

59 
19 

59 
17 

60 
31 

58 
19 

67 
27 

69 
33 

67 
21 

59  61 
20  19 

66 
21 

70 
20 

72 
21 

71 

22 

69     69     69  62 
25     25     19  19 

66,4 
25.1 

SPRINGFIELD  7  wSW 

MAX 
MIN 

75 
33 

86 
48 

67 
43 

60 
42 

70 
37 

81 
45 

81 
47 

80 
48 

68 
53 

77 
40 

87 
50 

77 
5  > 

85 
44 

67 
34 

56 
22 

57 
28 

44 
34 

48 
33 

62 
21 

79 
35 

78 
38 

64  59 
31  37 

67 
32 

73 
36 

77 
37 

79 
65 

70 
60 

60     79  59 

32     32  33 

70,1 
38.1 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

62 
21 

55 
36 

50 
28 

51 
31 

57 
24 

59 
28 

56 
32 

55 
29 

ST 
30 

64 

30 

65 
37 

54 
3» 

49 
32 

36 
21 

46 

13 

45 
21 

42 

23 

36 
24 

52 
21 

55 
24 

47 

32 

46  41 
27  24 

33 
17 

38 

22 

60 
22 

■8 

27 

58     54     53  47 
26     24     28  30 

52.3 
26.4 

TACCNY   10  SE 

MAX 
MIN 

71 

33 

85 

44 

76 
39 

60 
31 

70 
36 

81 
42 

80 
43 

81 
48 

71 
40 

72 
37 

85 
38 

B0 
44 

81 
37 

67 
35 

50 
21 

55 
26 

53 
35 

48 
35 

66 
22 

81 
28 

74 
41 

65  64 
27  36 

70 
30 

73 
34 

75 
32 

77 
38 

69     55     77  58 
67     35     31  33 

70.0 
35.5 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

7* 
37 

76 
47 

72 
49 

60 
31 

68 
37 

78 
43 

78 
43 

75 
50 

71 
45 

73 
45 

79 
43 

7* 
42 

73 
49 

67 
31 

58 

23 

53 
29 

53 
31 

50 
31 

66 
25 

73 
34 

71 
42 

67  53 
26  35 

64 

30 

73 
35 

75 

36 

74 

37 

69     66     75  70 
37     35     36  )6 

68.6 
37.2 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

75 
3* 

81 

50 

67 
34 

63 
29 

73 
37 

*5 

80 

40 

77 
50 

68 

4  0 

76 
45 

8' 
51 

75 
42 

76 
46 

52 
24 

62 
21 

54 
26 

54 
32 

48 
26 

68 
23 

77 
35 

72 
43 

61  57 
32  34 

Ml 

33 

72 
37 

78 
37 

79 
37 

71      66  76 
38     32  39 

28 

69,5 
36.1 

TWIN  LAKES  EVAPORATIOI 

MAX 
MIN 

TWO  BUTTES   1  NW 

MAX 
MIN 

VICTOR 

MAX 
MIN 

46 

22 

58 

23 

60 
21 

53 
24 

58 

29 

60 
39 

60 

40 

59 
37 

59 
40 

58 
38 

58 
39 

59 
35 

58 
38 

48 
19 

*6 
19 

i 

!! 

45 

22 

54 
19 

56 
36 

52 
30 

50 
20 

55 
26 

5» 

32 

62 
37 

61 
39 

57 
36 

56 
28 

54  46 

29  29 

54,6 

29.7 

WALSENBURG  POWER  PLAN 

MAX 
MIN 

30 

52 

49 

29 

35 

47 

51 

77 

44 

74 
48 

72 
34 

76 
38 

7S 
*S 

76 
45 

68 
31 

5* 
18 

53 
33 

72 
19 

73 
42 

60 
33 

bb 
31 

70 
33 

76 
33 

75 
4  9 

73 
33 

69 

30 

73  72 
35  33 

70.1 
36.9 

••ESTCL  IFFE 

MAX 
MIN 

73 
26 

67 
45 

63 
42 

60 
32 

67 
24 

69 
28 

'2 

29 

68 

28 

69 
24 

71 
24 

67 
30 

70 
32 

65 
35 

55 
25 

55 
10 

50 
32 

66 
18 

65 

22 

55 
23 

66 
1  8 

67 
19 

71 
18 

69 

20 

62 
20 

64,0 
25.9 

riETMORE  2  S 

MAX 
MIN 

68 

30 

77 
43 

67 
38 

60 
35 

66 
35 

75 
39 

75 
39 

75 
43 

44 

70     76  79 
3  7     38  40 

S*.  R.forcnc*  N 

70      61  50 
42     30  20 
3l*t  Following  Sutl 

>n  Ind 

49 
28 

69 
23 

74 
32 

58 

31 

67 
30 

70 
36 

75 
39 

'5 
37 

67 
38 

63 
37 

74  63 

35  32 

66,7 
36.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
OCTOBER  1966 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Aver 

•          •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

MAX 
Mm 

72 
27 

70 
37 

SI 
39 

65 
32 

69 
32 

66 

38 

66 
37 

69 
34 

71 
34 

73 

32 

69 
31 

68 
33 

62 
31 

44 
28 

52 
20 

52 
27 

56 
24 

55 
24 

63 
20 

67 
27 

65 
36 

60 
24 

60 
27 

64 
25 

67 
25 

71 
25 

70 
26 

67 
26 

70 
31 

65 
25 

66 
27 

64.1 
29.2 

A5PEN 

MAX 

Mm 

68 

23 

61 
43 

57 
30 

59 
34 

65 
28 

65 
31 

62 
31 

64 

29 

64 

29 

68 

27 

50 
30 

61 
33 

56 
32 

42 

22 

47 
10 

49 
18 

48 

23 

43 

27 

59 
19 

66 
26 

56 
3* 

54 
20 

50 
31 

56 
21 

65 
25 

66 
26 

66 
26 

65 
29 

63 
30 

61 
26 

55 
25 

58.5 
27.0 

BASAlT 

MAX 
MIN 

74 
31 

75 
34 

67 
29 

66 
32 

68 
30 

72 
33 

67 
38 

75 
33 

76 
35 

74 

34 

62 
30 

53 
32 

62 
35 

67 
31 

65 

20 

66 

28 

68 
33 

65 
91 

68 
30 

66 
29 

69 
28 

65 
30 

67.7 
31.2 

BERTmOUD  pass 

MAX 
MIN 

40 
19 

52 
26 

50 
23 

32 
17 

40 
18 

48 
26 

46 
26 

45 
25 

47 
28 

45 
22 

54 
23 

47 
26 

49 
27 

44 

9 

31 
5 

38 
14 

37 
12 

34 
11 

24 
8 

42 
1  1 

47 
24 

34 
11 

36 
8 

32 
12 

40 
20 

51 
26 

49 
23 

45 
26 

49 
27 

43 
22 

42 
26 

42  .4 
19.3 

BOND 

MAX 
MIN 

73 
25 

69 
34 

59 
32 

62 
33 

69 
30 

67 
33 

67 
33 

70 
30 

68 

30 

73 
26 

70 
31 

68 
35 

64 
36 

50 
27 

68 
18 

53 
24 

55 
24 

48 

29 

61 
16 

69 
23 

60 
43 

60 
23 

55 
35 

62 
20 

70 
21 

76 
20 

67 
20 

67 
-  22 

69 
25 

65 

20 

63 
25 

63,8 
27.2 

BROWNS  PARK  REFUGE 

MAX 

Mm 

72 
20 

68 
37 

50 
35 

68 

26 

71 
24 

68 

30 

72 
30 

73 
18 

72 
25 

69 
27 

66 
29 

44 

29 

53 
24 

49 

27 

55 
14 

52 
14 

63 

65 
21 

54 
35 

55 
13 

59 
39 

66 

2  0 

70 
16 

68 

15 

72 
20 

71 
18 

69 
20 

67 
14 

62 
26 

63.6 
23.8 

CEDAREDGE 

MAX 

Mm 

75 
3» 

71 
51 

65 
40 

67 
41 

71 
37 

72 
42 

65 
41 

70 
36 

71 
37 

76 
35 

71 
43 

70 
38 

65 
41 

48 
26 

58 

22 

59 
28 

55 
25 

57 
27 

65 
25 

70 
34 

62 
35 

64 

28 

58 
30 

64 
27 

67 
30 

74 
32 

72 
31 

71 
33 

72 
35 

68 
32 

64 

30 

66.4 
33.7 

CIMARRON 

MAX 

Mm 

72 
32 

72 
32 

65 

32 

64 
38 

65 
35 

68 
30 

63 
30 

66 
27 

68 
25 

70 
24 

72 
25 

68 
25 

63 
30 

48 
25 

50 
16 

68 
18 

70 
20 

71 
21 

70 
20 

70 

20 

65 

16 

75 
18 

72 
18 

71 
16 

70 
18 

70 
15 

70 
16 

63 
16 

69 
17 

66 
10 

64 
5 

67,0 
22.3 

CLIMAX  2  NW 

MAX 

Mm 

52 
22 

50 
35 

45 
2* 

41 
25 

47 
25 

48 
27 

48 
28 

47 

25 

49 

27 

51 

25 

54 
29 

44 
25 

45 
30 

36 
11 

40 

38 
16 

32 
11 

30 
13 

43 
12 

47 
22 

47 
27 

36 
15 

35 
16 

41 
15 

50 
19 

55 
21 

48 
19 

50 
25 

46 
24 

45 

23 

36 
21 

44,4 
21.3 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

Mm 

62 
18 

65 
24 

60 

50 

47 
25 

56 
24 

58 
21 

62 
23 

60 
20 

60 
18 

65 
18 

58 
30 

58 
20 

57 

20 

38 

6 

50 
12 

52 
16 

47 
14 

48 
18 

45 
6 

56 
10 

58 
16 

52 
10 

51 
12 

48 

10 

56 
11 

65 
14 

63 
10 

65 
13 

62 
14 

60 
11 

60 
12 

56,3 
16.3 

COLLBRAN  1  w 

MAX 

Mm 

71 
33 

71 
34 

67 
3T 

65 
36 

67 
35 

68 
35 

68 
35 

70 
34 

71 
35 

73 
34 

73 
34 

7* 
33 

67 
32 

57 
24 

57 
18 

55 
19 

57 
22 

64 
21 

64 
23 

65 
24 

65 
24 

58 

30 

59 
29 

67 
25 

69 
24 

69 
27 

69 
26 

66 
28 

68 
28 

69 
29 

65 
17 

66,  1 
28.5 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

Mm 

71 
42 

75 
41 

73 
39 

62 
41 

68 
45 

66 
44 

65 
44 

67 
44 

70 
4S 

70 
47 

70 
50 

6d 
40 

67 
42 

46 
27 

49 
28 

55 
34 

55 
32 

57 
36 

58 
32 

62 
39 

63 
46 

62 
35 

61 
38 

64 
36 

67 
41 

68 
40 

66 
40 

68 
40 

67 
41 

68 

42 

64 

39 

64.3 
39.7 

CORTEZ 

MAX 

Mm 

76 
41 

70 
44 

65 
44 

70 
36 

69 
48 

70 
47 

69 
39 

70 
33 

71 
34 

75 
34 

75 
46 

70 
34 

69 
39 

55 
29 

62 
22 

63 
32 

60 
26 

60 
23 

69 
24 

69 
32 

67 
34 

65 
30 

63 
34 

65 
25 

68 
26 

71 

29 

70 
30 

68 

30 

71 

32 

70 
29 

69 
26 

67.9 
33.3 

CRAIQ 

MAX 

Mm 

72 
22 

64 
35 

50 
34 

5a 

29 

68 
30 

66 
37 

67 
37 

68 
34 

65 
32 

70 
26 

67 
35 

68 
36 

58 
31 

40 
26 

52 
21 

51 
23 

52 
19 

49 
26 

64 

20 

67 
30 

53 
25 

54 
16 

55 
30 

62 

21 

68 
23 

69 
23 

69 
25 

70 
26 

69 
27 

63 
21 

59 
24 

61.5 
27.2 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

Mm 

61 
19 

60 
38 

57 
31 

56 
32 

59 
26 

58 
26 

57 
27 

6  1 
24 

64 

25 

67 
23 

60 
28 

56 
33 

53 
30 

49 

20 

*7 

12 

52 
21 

48 

23 

4* 
29 

58 
17 

57 
20 

54 
33 

50 
19 

45 

29 

57 
17 

67 
18 

63 

20 

66 
19 

65 
20 

62 
19 

57 
19 

51 

16 

56.8 
23.7 

DELTA  1  E 

MAX 

Mm 

77 
35 

75 
31 

71 

*2 

68 
46 

74 
38 

73 
44 

67 
40 

73 
36 

74 
35 

77 
35 

68 
41 

71 
38 

70 
39 

52 
33 

56 
24 

58 

28 

58 

27 

60 

25 

66 
24 

72 

29 

69 
35 

66 

28 

63 
31 

64 

26 

67 
28 

70 

27 

69 

?7 

69 
28 

72 
30 

69 

27 

66 

26 

67.9 
33.0 

DILLON  1  E 

MAX 

Mm 

61 
18 

61 
34 

57 
31 

52 
28 

60 
29 

61 
26 

60 
29 

59 
24 

69 
2  1 

65 
19 

63 
25 

57 
29 

57 
26 

47 
17 

40 
1 

45 
13 

41 
19 

41 

22 

53 
1  1 

59 
20 

55 
38 

50 
18 

47 

26 

52 
20 

62 
17 

61 

20 

59 
20 

60 
19 

58 

22 

56 
17 

51 
22 

55.1 
22.2 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

Mm 

70 
31 

72 
46 

53 
34 

61 
29 

67 
30 

64 
37 

66 
36 

68 
35 

6? 
37 

67 
33 

67 
34 

79 
33 

63 
34 

43 
26 

66 
19 

51 
21 

58 

22 

69 
28 

62 
24 

64 

36 

61 
38 

59 
25 

58 
30 

60 
29 

65 
28 

65 
30 

66 
35 

65 
33 

66 

35 

72 
30 

61 

33 

63,4 
31.3 

DURANGO 

MAX 

Mm 

76 
32 

68 
42 

62 
43 

70 
34 

70 
43 

72 
40 

71 
36 

72 
32 

75 
29 

76 

30 

70 
39 

72 
30 

65 
30 

56 
27 

60 
19 

59 
26 

67 
27 

67 
25 

71 

22 

69 
25 

63 
27 

66 
33 

67 
26 

68 

23 

74 

23 

74 
26 

75 

24 

70 
26 

71 
27 

75 
26 

71 
29 

69.1 
29.7 

EAGLE  FAA  AI RPORT 

MAX 

Mm 

73 
18 

70 
31 

53 
39 

65 
33 

70 
25 

68 
30 

67 
29 

70 
24 

70 
27 

74 
19 

57 
26 

60 
37 

61 
31 

45 

22 

45 
15 

58 
20 

57 
19 

52 
24 

64 
15 

68 
20 

61 
33 

60 
20 

57 
24 

63 
16 

68 
17 

69 
17 

68 

17 

68 
18 

70 
20 

65 
16 

60 
17 

63,1 
23.2 

FORT  LEWIS 

MAX 

Mm 

72 
39 

62 
36 

63 
37 

65 
32 

64 
36 

63 
30 

74 
30 

65 
41 

65 
31 

64 

23 

54 
16 

53 
16 

58 
34 

59 
27 

57 
32 

65 
25 

63 
29 

61 
32 

60 
31 

62 
27 

62 
21 

67 

27 

67 
31 

64 
29 

65 
31 

65 
33 

66 
30 

6* 
28 

63.2 
29.8 

FRA5ER 

MAX 

Mm 

65 
6 

64 

26 

18 
30 

50 
22 

60 
15 

59 
20 

58 
22 

58 
17 

59 

22 

64 
10 

58 
14 

54 
23 

54 
16 

32 
16 

43 
.  7 

45 
7 

48 
14 

35 
14 

52 

5 

49 
13 

57 
21 

50 
12 

42 

20 

51 
16 

63 
10 

62 
10 

60 
10 

60 
10 

58 
13 

57 
9 

47 
lb 

53.3 
14.5 

FRUlTA 

MAX 

Mm 

77 
33 

76 
39 

63 
43 

70 
34 

72 
35 

71 
46 

74 
38 

75 
36 

76 
34 

75 
34 

72 
38 

74 
35 

67 
37 

55 
31 

54 
26 

64 
25 

64 
23 

62 
24 

67 
22 

66 
27 

67 
26 

66 
24 

66 
31 

69 
25 

75 
24 

72 
24 

72 
24 

70 
24 

74 
27 

69 

24 

71 
22 

69.1 
30.2 

GATEWAY   1  SW 

MAX 

Mm 

78 
40 

eo 

60 

65 
66 

70 
43 

74 
41 

70 
49 

70 
45 

76 
39 

76 
39 

80 
38 

70 
47 

74 
41 

70 
41 

55 
30 

55 
30 

62 
30 

62 
27 

61 
29 

69 
29 

72 
36 

70 
47 

67 
30 

64 
31 

69 
31 

71 
31 

74 

73 
34 

73 
35 

74 
32 

71 
32 

69.8 
37.3 

GLENwOOD  SPRINGS  1  N 

MAX 

Mm 

72 
28 

67 
31 

54 
31 

67 
34 

67 
31 

69 
35 

67 
32 

73 
31 

71 
29 

74 
28 

64 
33 

68 
34 

67 
34 

48 
25 

54 
18 

56 
24 

56 
21 

56 
21 

60 
19 

65 
18 

62 
35 

62 
21 

58 
33 

62 
21 

70 
24 

71 
24 

70 
23 

71 
27 

69 
25 

67 
23 

64 

21 

64,5 
26.9 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MAX 

Mm 

79 
44 

80 
53 

63 
60 

72 
48 

75 
48 

71 

65 

71 
50 

77 
47 

78 
68 

78 
47 

72 
53 

75 
47 

71 
36 

55 
37 

66 
34 

63 
37 

63 
35 

63 
34 

68 
36 

70 
43 

69 
46 

66 
35 

64 
43 

70 
39 

72 
42 

73 
37 

7* 
40 

71 
42 

74 
45 

71 
42 

69 
38 

70,  1 
42.9 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

Mm 

73 
44 

76 
50 

16 
-6 

67 
44 

69 
45 

69 
60 

67 
46 

73 
44 

74 

44 

74 
41 

71 

50 

71 
45 

66 
45 

54 

32 

53 
31 

59 
30 

59 
29 

59 
28 

64 
34 

67 
38 

66 
42 

64 
30 

62 
33 

66 
36 

69 
37 

69 
40 

70 
40 

69 
40 

70 
40 

68 
40 

67 
97 

67,1 
39.7 

GRAND  LAKE   1  NW 

MAX 

Mm 

63 
15 

61 
26 

45 
31 

48 

22 

59 
21 

60 
2  6 

57 
27 

60 

24 

58 
27 

67 
18 

60 
22 

59 
29 

56 
24 

43 
19 

44 
7 

51 
14 

45 
16 

42 
21 

52 
9 

58 
1  7 

66 

31 

49 
19 

46 

27 

60 
22 

62 
18 

60 
20 

62 
17 

59 
19 

60 
18 

54 
16 

68 

25 

54,9 
20.9 

GRAND  LAKE  &  SSW 

MAX 

Mm 

62 
19 

62 
33 

44 
)6 

49 
24 

59 
27 

60 
29 

57 
31 

58 
29 

56 
2  8 

63 
21 

61 
26 

57 
31 

55 
28 

37 
21 

44 
14 

49 
18 

46 

20 

44 
23 

57 
14 

57 
21 

6  6 

36 

49 
20 

45 
31 

52 
20 

61 
21 

59 
19 

58 
20 

59 
20 

58 

21 

55 
16 

49 
21 

54,  1 
23.8 

GRAND  VALLEY 

MAX 

Mm 

77 
34 

72 
37 

69 
42 

70 
39 

73 

41 

73 
41 

71 
43 

73 
39 

76 

4  0 

72 
39 

76 
43 

72 
36 

69 
42 

54 
32 

55 
28 

58 

29 

60 
30 

59 
29 

64 
28 

64 

30 

65 
40 

64 
32 

64 

31 

70 
32 

73 
16 

73 
29 

72 
52 

70 
27 

72 
33 

69 
28 

69 
28 

68.3 
34.5 

GREEN  MOUNT A  IN  DAM 

MAX 

Mm 

67 

23 

66 
38 

51 
31 

56 
28 

63 
28 

63 

32 

61 
35 

62 
30 

62 
31 

68 
26 

67 
29 

61 
3  2 

58 
34 

38 
22 

44 

1  3 

48 
19 

47 
22 

64 

27 

58 
18 

61 
26 

65 

43 

53 
20 

48 
33 

56 

22 

61 
21 

65 
23 

62 
24 

62 
24 

63 
26 

59 
21 

53 
31 

57.8 
26.8 

GUNNISON 

MAX 

Mm 

69 
20 

66 
40 

60 
32 

63 
31 

64 
24 

67 

23 

66 

24 

65 
22 

66 
20 

67 
19 

65 
25 

63 
36 

62 
25 

54 

20 

53 
9 

54 
14 

53 
17 

50 
1  8 

61 
10 

63 
15 

58 
33 

58 

16 

52 
25 

60 
12 

67 
12 

67 
12 

65 
10 

64 
14 

63 
14 

63 
11 

60 
11 

61.5 
19.8 

HAYDEN 

MAX 

Mm 

70 
24 

62 
33 

60 
3  2 

58 
27 

67 
30 

66 
36 

65 
34 

67 
32 

67 
30 

68 
25 

64 
32 

68 

3  0 

60 
32 

38 
27 

50 
19 

49 

20 

50 
17 

47 
26 

62 
19 

66 
25 

53 
33 

54 
14 

52 
34 

59 
21 

67 
24 

69 
25 

68 
24 

68 
26 

65 
25 

62 
23 

56 
21 

60.2 
26,5 

MAX 

Mm 

73 
18 

67 
30 

45 
32 

54 
28 

64 

26 

65 
29 

63 
30 

64 
27 

61 
27 

68 
21 

56 
25 

58 
27 

61 
28 

15 
23 

46 

10 

49 
18 

48 

20 

51 
18 

58 
14 

63 
16 

53 
'5 

54 

26 

53 
15 

57 
20 

63 
18 

65 
17 

62 
20 

62 

20 

64 
18 

60 
17 

63 
16 

58.2 
22.2 

I6NACI0  1  N 

MAX 

Mm 

70 

71 

70 

68 

70 

71 

74 

71 

71 

66 

63 

64 

65 

66 

65 

69 

67 

65 

63 

63 

65 

71 

72 

66 

70 

70 

71 

72 

68.2 

KREHMU 1 NG 

MAX 

Mm 

71 
13 

65 
28 

48 
3  1 

56 
24 

66 
21 

67 
26 

69 
27 

66 
22 

67 
1  6 

70 
15 

70 
21 

63 
35 

59 
29 

37 
24 

53 
12 

52 
21 

59 
10 

64 
1  3 

56 
36 

56 
23 

58 
1  3 

5P 

13 

65 
12 

67 
10 

66 
10 

65 
12 

65 
10 

59 
13 

58 
19 

61.2 
19.3 

LAKE  CITY 

MAX 

Mm  | 

67 
24 

64 
38 

65 
3  1 

60 
26 

62 
31 

6  b 

26 

61 
31 

65 
29 

6? 
26 

68 
24 

64 
36 

64 
2  1 

58 
30 

50 
18 

51 
7 

63 

24 

54 

20 

52 
22 

63 
18 

65 
20 

52 
25 

58 
11 

51 
28 

62 
16 

67 
19 

65 
18 

65 
20 

63 
24 

64 
23 

64 

20 

58 
18 

60.9 
23.5 

See  Reieronce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
OCTOBER  1966 


Station 

Day  of  Month 

• 

ot 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Aver 

LITTLE  HILLS 

MAX 

7*. 

74 

53 

61 

68 

66 

67 

71 

70 

70 

68 

67 

55 

41 

50 

64 

61 

54 

60 

65 

60 

57 

63 

64 

66 

70 

1  1 

68 

69 

68 

62 



63.7 

MIN 

9 

30 

3* 

24 

23 

31 

21 

25 

24 

17 

21 

26 

23 

23 

9 

17 

13 

18 

13 

24 

29 

15 

18 

19 

17 

12 

2  0 

19 

20 

16 

10 

20,4 

MARVINE 

MAX 

69 

66 

»9 

57 

50 

64 

61 

65 

63 

68 

64 

63 

58 

36 

48 

49 

43 

48 

59 

60 

56 

54 

46 

58 

65 

65 

6T 

65 

56 

61 

55 

58.0 

MIN 

21 

33 

32 

27 

2-J 

34 

31 

29 

30 

28 

31 

31 

31 

22 

14 

IS 

16 

22 

19 

25 

40 

31 

18 

22 

25 

24 

24 

2' 

27 

25 

25 

26,1 

MAYBEIL 

MAX 

70 

66 

50 

56 

65 

64 

67 

67 

63 

67 

65 

68 

62 

37 

49 

48 

52 

50 

60 

66 

39 

51 

55 

60 

61 

66 

67 

63 

64 

63 

60 

60.1 

MIN 

2  1 

35 

35 

28 

28 

35 

34 

32 

30 

24 

31 

32 

32 

28 

2  0 

22 

17 

26 

19 

24 

33 

15 

28 

21 

20 

20 

21 

20 

23 

16 

24 

25.7 

MEFKEP 

MAX 

74 

68 

6  D 

62 

70 

68 

65 

70 

67 

72 

70 

68 

60 

39 

52 

49 

33 

30 

65 

66 

56 

38 

35 

64 

67 

71 

72 

70 

ro 

66 

61 

62.9 

MIN 

22 

42 

36 

29 

29 

15 

31 

31 

33 

27 

34 

33 

13 

25 

18 

20 

18 

23 

21 

2' 

39 

19 

31 

22 

23 

23 

26 

26 

29 

23 

25 

27,5 

MEREDITH 

MAX 

66 

67 

50 

60 

65 

66 

64 

65 

62 

65 

59 

60 

55 

49 

52 

53 

43 

60 

63 

53 

50 

50 

64 

64 

65 

6P 

60 

56 

39 

60 

58.5 

MIN 

20 

28 

29 

35 

30 

29 

28 

21 

23 

20 

28 

28 

27 

23 

9 

IS 

18 

23 

15 

20 

36 

18 

22 

15 

19 

20 

15 

22 

23 

20 

If 

22,6 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

74 

69 

60 

70 

65 

71 

66 

70 

72 

75 

70 

70 

67 

57 

59 

62 

58 

57 

69 

69 

63 

64 

61 

67 

70 

72 

71 

63 

70 

69 

65 

66,7 

MIN 

41 

46 

43 

62 

45 

45 

49 

40 

66 

44 

46 

40 

39 

26 

:i 

39 

33 

16 

34 

41 

42 

40 

35 

33 

38 

44 

42 

*2 

43 

62 

42 

40,2 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

70 

74 

73 

56 

64 

73 

70 

65 

70 

72 

73 

59 

72 

65 

48 

54 

50 

55 

36 

64 

69 

66 

61 

it 

62 

66 

'0 

69 

63 

70 

67 

64,7 

MIN 

37 

37 

41 

42 

39 

41 

41 

39 

39 

36 

36 

37 

37 

28 

25 

25 

28 

30 

26 

27 

36 

30 

32 

K 

33 

30 

31 

32 

35 

31 

30 

33,6 

NORTmDALE 

MAX 

72 

70 

64 

65 

67 

65 

64 

68 

68 

72 

68 

65 

60 

63 

65 

59 

55 

55 

65 

66 

62 

66 

62 

65 

67 

67 

67 

67 

66 

65 

63 

64,9 

MIN 

30 

43 

41 

36 

36 

•  J 

35 

34 

29 

28 

40 

29 

35 

22 

14 

25 

25 

19 

19 

26 

25 

36 

26 

25 

25 

19 

25 

2! 

23 

22 

3  0 

28,6 

NORWOOD 

MAX 

72 

69 

60 

63 

65 

60 

65 

65 

67 

70 

61 

66 

60 

46 

50 

55 

55 

56 

63 

66 

6C 

60 

46 

63 

61 

67 

67 

63 

66 

66 

62 

61.6 

MIN 

30 

33 

32 

34 

38 

38 

35 

34 

34 

33 

37 

34 

31 

24 

20 

20 

20 

22 

24 

31 

31 

29 

20 

21 

22 

26 

31 

33 

34 

22 

33 

29,2 

OURAY 

MAX 

69 

63 

57 

56 

57 

60 

59 

63 

62 

67 

65 

62 

59 

40 

50 

46 

50 

50 

60 

68 

39 

58 

32 

56 

62 

66 

66 

63 

63 

63 

57 

39.0 

MIN 

37 

46 

32 

36 

37 

40 

38 

36 

37 

34 

44 

39 

37 

24 

21 

26 

30 

25 

26 

36 

40 

28 

35 

27 

29 

35 

33 

38 

36 

15 

32 

33.9 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

70 

66 

62 

68 

68 

70 

69 

69 

72 

72 

69 

67 

61 

60 

60 

60 

60 

63 

67 

65 

61 

61 

61 

65 

70 

69 

70 

68 

68 

66 

66 

66,0 

MIN 

32 

39 

43 

35 

38 

40 

29 

28 

26 

26 

33 

28 

26 

17 

14 

23 

29 

16 

18 

22 

25 

25 

20 

17 

17 

21 

19 

?1 

22 

20 

18 

25,4 

PALISADE 

MAX 

76 

76 

78 

63 

71 

74 

70 

68 

76 

7  7 

78 

73 

73 

68 

6  3 

55 

65 

62 

61 

68 

69 

68 

63 

65 

68 

73 

74 

73 

72 

73 

70 

69.6 

MIN 

49 

50 

45 

47 

48 

51 

47 

47 

45 

49 

49 

46 

47 

34 

32 

32 

40 

10 

39 

38 

42 

32 

36 

40 

40 

35 

41 

43 

40 

42 

35 

61.6 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

MAX 

73 

62 

51 

63 

69 

63 

63 

65 

69 

68 

62 

63 

67 

55 

5  4, 

54 

58 

60 

63 

60 

59 

38 

57 

62 

66 

65 

6  6 

58 

63 

62 

65 

62.0 

MIN 

38 

39 

31 

29 

35 

32 

24 

25 

22 

22 

28 

23 

24 

10 

13 

1 1 

21 

13 

13 

17 

19 

19 

19 

15 

14 

19 

12 

20 

17 

16 

18 

21.3 

PAONt A 

MAX 

75 

71 

66 

70 

70 

74 

68 

68 

69 

76 

68 

72 

70 

60 

^  B 

60 

58 

57 

69 

74 

66 

66 

65 

65 

69 

74 

73 

7| 

70 

72 

65 

68.0 

MIN 

37 

'8 

39 

44 

46 

45 

46 

37 

38 

39 

41 

60 

39 

30 

26 

25 

27 

30 

38 

34 

34 

26 

24 

25 

27 

30 

32 

32 

36 

33 

27 

34,7 

PARADOX 

MAX 

79 

77 

77 

73 

75 

70 

66 

76 

77 

79 

70 

75 

69 

54 

61 

65 

65 

62 

70 

66 

67 

68 

63 

74 

75 

77 

75 

73 

73 

71 

70 

70.8 

MIN 

37 

48 

45 

41 

38 

44 

41 

35 

34 

35 

42 

36 

34 

33 

2  1 

25 

25 

23 

21 

28 

41 

26 

37 

25 

25 

24 

25 

27 

26 

23 

25 

32.0 

PITKIN 

MAX 

64 

60 

47 

58 

63 

63 

63 

61 

61 

65 

60 

57 

54 

41 

49 

51 

50 

45 

55 

58 

31 

31 

30 

55 

65 

60 

59 

62 

57 

58 

32 

56.3 

MIN 

17 

29 

31 

26 

24 

22 

23 

21 

19 

20 

22 

31 

23 

19 

6 

16 

19 

21 

10 

16 

29 

12 

16 

12 

14 

19 

15 

16 

19 

16 

14 

19.3 

POxDERwORN 

MAX 

65 

76 

50 

60 

60 

68 

65 

61 

60 

76 

65 

64 

60 

66 

60 

55 

64 

49 

61 

75 

38 

59 

55 

68 

60 

64 

60 

64 

63 

63 

60 

62.4 

MIN 

15 

15 

26 

20 

19 

14 

12 

16 

15 

12 

18 

26 

24 

25 

25 

8 

15 

9 

16 

30 

22 

RANGELT 

MAX 

73 

75 

55 

63 

70 

72 

75 

72 

70 

72 

68 

55 

50 

51 

50 

50 

57 

55 

56 

61 

59 

38 

60 

68 

69 

71 

71 

71 

70 

69 

70 

64,1 

MIN 

28 

35 

25 

27 

28 

27 

30 

32 

25 

25 

22 

16 

19 

22 

18 

16 

18 

19 

18 

19 

20 

17 

21 

21 

22 

25 

29 

30 

32 

26 

26 

23,9 

RICO 

MAX 

68 

58 

50 

62 

60 

64 

58 

65 

70 

68 

59 

61 

52 

50 

53 

52 

54 

52 

65 

58 

54 

59 

60 

61 

69 

65 

69 

66 

64 

66 

58 

60,3 

MIN 

25 

38 

34 

30 

32 

31 

28 

27 

26 

26 

33 

26 

31 

18 

15 

22 

25 

18 

20 

23 

25 

22 

22 

19 

20 

22 

18 

23 

22 

21 

24 

24.7 

RIFLE 

MAX 

75 

72 

58 

65 

71 

70 

71 

72 

72 

73 

70 

68 

67 

51 

52 

58 

59 

56 

64 

69 

65 

65 

59 

64 

69 

71 

71 

67 

72 

65 

66 

66.0 

MIN 

26 

34 

41 

34 

35 

34 

36 

34 

34 

31 

37 

35 

40 

34 

22 

27 

22 

24 

21 

27 

30 

26 

37 

24 

27 

25 

25 

26 

27 

25 

25 

29.8 

SILVERTON 

MAX 

62 

50 

50 

58 

57 

60 

60 

60 

65 

64 

55 

59 

58 

45 

50 

48 

47 

48 

60 

56 

31 

55 

50 

60 

62 

64 

64 

65 

66 

63 

51 

56.9 

MIN 

25 

36 

35 

33 

29 

30 

26 

26 

26 

24 

25 

29 

30 

18 

14 

20 

23 

24 

17 

20 

15 

23 

24 

18 

18 

17 

17 

18 

20 

19 

11 

23.7 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

64 

57 

46 

55 

67 

65 

65 

66 

63 

68 

64 

64 

61 

37 

50 

46 

48 

44 

58 

66 

59 

52 

50 

57 

67 

67 

66 

67 

65 

63 

5» 

38.7 

MIN 

16 

28 

32 

22 

23 

29 

29 

26 

28 

18 

25 

36 

33 

26 

12 

18 

17 

26 

13 

18 

25 

12 

31 

18 

17 

17 

17 

20 

20 

16 

23 

22.3 

TAYLOR  PARK 

MAX 

59 

62 

58 

58 

51 

60 

59 

56 

53 

61 

62 

62 

54 

53 

42 

46 

45 

48 

42 

55 

55 

49 

36 

45 

54 

63 

60 

59 

60 

56 

56 

54.9 

MIN 

31 

23 

34 

31 

31 

28 

29 

28 

12 

26 

24 

27 

33 

29 

20 

10 

20 

23 

17 

16 

2  0 

25 

21 

25 

18 

19 

20 

18 

20 

22 

LI 

23.8 

TELLURIDE 

MAX 

43 

59 

60 

63 

53 

65 

67 

72 

63 

*G 

55 

46 

58 

54 

48 

55 

62 

62 

54 

58 

53 

62 

68 

68 

69 

63 

64 

62 

57 

59.4 

MIN 

12 

33 

31 

29 

27 

25 

25 

26 

34 

30 

33 

19 

18 

24 

26 

19 

18 

24 

22 

23 

27 

19 

18 

18 

19 

23 

22 

20 

19 

24.2 

URAVAN 

MAX 

78 

89 

76 

75 

72 

74 

70 

75 

76 

78 

78 

75 

75 

54 

61 

64 

62 

62 

70 

70 

I  s 

74 

66 

71 

72 

74 

74 

72 

73 

74 

69 

71.6 

Mm 

44 

55 

47 

46 

45 

49 

46 

41 

41 

40 

46 

42 

42 

34 

10 

32 

32 

32 

31 

36 

IS 

33 

30 

32 

33 

33 

33 

" 

34 

32 

32 

37.9 

VALLECITO  Dam 

MAX 

68 

58 

53 

65 

64 

66 

66 

67 

70 

70 

65 

67 

60 

56 

57 

60 

62 

65 

65 

63 

53 

63 

61 

64 

66 

68 

69 

68 

67 

66 

69 

64.4 

Mm 

14 

40 

42 

34 

39 

37 

34 

32 

31 

31 

38 

32 

31 

24 

20 

27 

27 

2  9 

25 

27 

27 

30 

26 

25 

29 

35 

28 

11 

29 

10 

30.8 

YAMPA 

MAX 

6' 

62 

44 

54 

63 

61 

59 

62 

6e 

65 

58 

-.0 

56 

38 

45 

42 

45 

40 

55 

62 

54 

51 

46 

55 

66 

66 

65 

57 

50 

55.9 

Mm 

22 

38 

31 

22 

29 

31 

29 

31 

27 

25 

32 

33 

29 

20 

10 

14 

12 

23 

16 

30 

36 

13 

28 

22 

22 

30 

29 

26 

23 

25.6 

YELLOW  JACKET  1NW 

MAX 

70 

68 

58 

65 

66 

66 

62 

67 

68 

71 

63 

64 

62 

46 

58 

60 

56 

56 

65 

65 

60 

63 

57 

66 

67 

69 

67 

68 

70 

71 

63 

63.8 

•          *  • 

Mm 

39 

44 

3a 

38 

43 

42 

41 

37 

39 

45 

36 

31 

25 

22 

29 

28 

26 

27 

35 

13 

29 

29 

32 

31 

36 

33 

36 

34 

32 

34.4 

KANSAS  DRAINAGE 

1A5IN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

73 

82 

60 

72 

79 

78 

79 

65 

68 

79 

77 

74 

38 

37 

42 

47 

42 

62 

66 

69 

53 

59 

65 

73 

79 

76 

61 

61 

69 

47 

63.9 

Mm 

33 

46 

36 

28 

35 

45 

*7 

47 

41 

39 

41 

49 

36 

20 

13 

22 

24 

26 

27 

37 

35 

26 

32 

33 

38 

40 

40 

32 

32 

36 

29 

36.4 

SONNY  DAM 

MAX 

64 

73 

«» 

70 

66 

71 

82 

82 

80 

68 

70 

82 

80 

81 

36 

43 

42 

53 

47 

67 

72 

75 

54 

61 

68 

74 

75 

81 

63 

33 

78 

67.6 

Mm 

30 

39 

44 

38 

32 

35 

42 

46 

4  9 

36 

36 

38 

42 

32 

19 

19 

27 

32 

25 

27 

34 

28 

29 

33 

35 

33 

34 

35 

33 

33 

15 

33.9 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

Cheyenne  wells 

MAX 

70 

84 

69 

64 

71 

82 

80 

82 

6  7 

73 

86 

84 

81 

63 

47 

44 

40 

65 

61 

72 

72 

58 

'  6 

71 

75 

TJ 

76 

70 

65 

67 

69.0 

Mm 

38 

39 

31 

33 

40 

47 

43 

46 

36 

36 

46 

40 

28 

21 

23 

22 

32 

12 

38 

25 

33 

16 

33 

35 

19 

35 

34 

30 

27 

34,5 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

70 

85 

78 

68 

75 

80 

78 

81 

75 

69 

81 

76 

81 

70 

43 

39 

31 

45 

67 

71 

'3 

58 

57 

6  1 

70 

79 

77 

64 

58 

75 

65 

68,5 

Mm 

24 

40 

33 

23 

29 

37 

39 

44 

41 

34 

34 

40 

31 

13 

21 

26 

30 

21 

34 

33 

23 

27 

28 

33 

32 

37 

33 

32 

33 

28 

31.6 

HOLYOKE 

MAX 

76 

8' 

71 

64 

■ 

85 

85 

73 

74 

87 

82 

79 

68 

49 

55 

63 

•  ) 

70 

75 

TS 

37 

64 

'0 

78 

84 

11 

62 

36 

73 

75 

MIN 

30 

41 

)9 

29 

31 

45 

43 

42 

33 

34 

4  > 

40 

28 

18 

23 

27 

)3 

25 

32 

<6 

27 

31 

37 

38 

32 

39 

41 

30 

32 

35 

t*',3 

STRATTON  3  NF 

MAX 

71 

84 

79 

64 

71 

78 

ao 

81 

68 

70 

81 

78 

80 

72 

4K 

67 

72 

72 

55 

59 

66 

73 

76 

79 

62 

37 

77 

66 

68.0 

MIN 

31 

40 

35 

38 

<•- 

44 

49 

47 

43 

37 

55 

50 

35 

1  9 

22 

27 

33 

25 

34 

42 

29 

30 

10 

38 

39 

39 

38 

33 

36 

35 

36.5 

WRAY 

MAX 

77 

89 

13 

65 

76 

35 

85 

84 

81 

73 

83 

81 

79 

46 

46 

60 

36 

69 

72 

77 

61 

63 

69 

76 

82 

91 

73 

62 

77 

68 

72.9 

Mm 

29 

40 

42 

34 

26 

39 

43 

44 

46 

34 

32 

45 

31 

20 

23 

24 

32 

22 

31 

'4 

27 

29 

12 

35 

29 

1« 

37 

32 

31 

3» 

33.6 

YUMA 

MAX 

68 

78 

'6 

67 

70 

'8 

74 

78 

72 

67 

81 

77 

75 

68 

17 

40 

34 

44 

62 

62 

63 

58 

32 

64 

74 

78 

72 

68 

54 

39 

69 

65.5 

Mm 

36 

44 

39 

34 

34 

46 

45 

-  1 

39 

35 

45 

28 

\- 

21 

24 

32 

26 

33 

15 

27 

34 

13 

36 

35 

39 

38 

33 

33 

33 

35.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

a 

D) 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

ALLENSPARK 

MAX 

Mm 

61 
21 

65 
38 

48 
29 

50 
25 

61 
25 

62 
40 

60 
38 

60 
42 

61 
42 

50 
33 

62 
30 

59 
41 

52 
32 

40 
21 

39 
15 

39 
18 

40 
15 

45 

18 

53 
30 

58 
40 

52 
98 

50 
27 

48 

28 

55 
30 

53 
28 

60 
32 

60 
42 

59 
24 

58 
22 

55 
29 

48 

21 

53,6 
29.5 

ANTEPO  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

66 

22 

64 
35 

58 

31 

58 
24 

62 
18 

62 
20 

62 
24 

64 
22 

62 
29 

66 
14 

64 
18 

59 
29 

59 
26 

49 
19 

32 
.10 

36 

0 

44 
11 

44 

22 

55 
14 

57 
14 

54 

37 

53 
22 

48 

23 

59 
14 

61 
13 

62 
14 

64 
14 

60 
14 

55 
14 

62 
10 

61 
25 

56.8 
18.6 

BAILEY 

MAX 
MIN 

73 
22 

69 
25 

59 
31 

61 
29 

69 
26 

68 
29 

66 
29 

70 
32 

69 
37 

65 

23 

70 
30 

68 
30 

62 
31 

56 
25 

47 
9 

46 
16 

56 

20 

51 
25 

64 
12 

68 
23 

63 
25 

60 
22 

62 
26 

63 
28 

66 
21 

72 
24 

71 
26 

64 
23 

65 
18 

64 

20 

55 
26 

63.3 
24,6 

BOULDER 

MAX 
MIN 

70 
32 

79 
50 

68 
39 

62 
31 

72 
37 

75 
46 

77 
44 

78 
55 

'8 
46 

70 
38 

79 
41 

77 
49 

68 
43 

55 
32 

52 
24 

53 
27 

62 
29 

55 
33 

72 
26 

75 
40 

72 
46 

55 
30 

63 
37 

69 
41 

75 
43 

81 
38 

76 
42 

65 
41 

61 

32 

78 
38 

66 
32 

69.0 
38,1 

BR IGGSDALE 

MAX 
MIN 

8YER9 

MAX 
MIN 

79 
28 

81 
43 

72 
32 

61 

29 

75 
33 

'8 
40 

76 
42 

79 
43 

71 
37 

68 
36 

81 
36 

75 
39 

75 
43 

65 
27 

43 
12 

44 

20 

54 
23 

45 

27 

64 

22 

69 
35 

69 
36 

55 

22 

58 
24 

65 
29 

70 
35 

80 
35 

76 
37 

66 
34 

59 
37 

73 
35 

59 
27 

67.2 
32.2 

CARIBOU  RANCH 

MAX 
MIN 

63 
26 

62 
26 

5T 
28 

54 
26 

62 
27 

63 
37 

61 
34 

61 
40 

59 

40 

56 
34 

61 
33 

60 
40 

60 
32 

39 
23 

40 
16 

36 
12 

47 

20 

40 
23 

60 
26 

51 
37 

51 
21 

58 
30 

60 
27 

64 

32 

62 
43 

56 

29 

60 
25 

59 
23 

50 
16 

48 
17 

52 
26 

55,3 
28.1 

CASTLE  ROCK 

MAX 
MIN 

71 

29 

78 
48 

70 
36 

59 

30 

68 
34 

70 
38 

69 
37 

72 
38 

70 
37 

66 

30 

72 
40 

70 
41 

69 
42 

64 

28 

40 

17 

45 
17 

49 

25 

50 
28 

58 
28 

65 
39 

65 
40 

60 
29 

57 
26 

61 
29 

64 
32 

70 
40 

72 
32 

69 
38 

65 
35 

70 
32 

64 

29 

64.3 
33.0 

CHEESMAN 

MAX 
MIN 

77 
28 

73 
38 

68 
38 

67 
29 

75 
31 

74 
32 

72 
32 

75 

33 

75 
33 

72 
28 

71 
36 

75 
36 

75 
43 

62 
28 

52 
16 

46 
21 

59 
26 

56 
27 

71 
19 

71 
29 

67 
47 

65 
28 

60 
27 

71 
22 

71 
25 

75 
27 

76 

26 

69 
27 

69 
37 

70 
25 

58 

2  8 

68.3 
29.7 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

80 
30 

80 
40 

64 
34 

68 

30 

77 
32 

80 
40 

73 
38 

78 
38 

73 
30 

so 

35 

77 
39 

74 
47 

50 
30 

45 
12 

70 
27 

73 
31 

no 

35 

79 
35 

75 
31 

68 
31 

75 
29 

70 
28 

72.2 
32.8 

DENVER  WD  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
34 

80 
43 

51 
40 

64 
33 

77 
36 

79 
45 

79 
45 

80 
47 

73 
41 

75 
37 

79 
37 

79 
43 

75 
35 

45 
25 

43 
22 

50 
27 

57 
29 

53 
30 

70 
26 

77 
41 

70 
36 

62 
31 

62 
33 

68 
37 

73 
37 

81 
37 

80 
41 

68 
39 

66 
40 

79 
42 

48 
26 

68.4 
36.0 

DENVER  WB  CITY 

MAX 
MIN 

73 
38 

79 
51 

51 

38 

62 
36 

75 
43 

77 
51 

74 
51 

77 
51 

70 
47 

67 
43 

76 
47 

76 
53 

71 
32 

42 

30 

46 
25 

47 

30 

57 
33 

52 
33 

70 
30 

76 
48 

67 
47 

57 
33 

60 
39 

65 
41 

72 
42 

81 
46 

75 

46 

62 
45 

57 
38 

73 
45 

49 

29 

65,7 
40.7 

ELBERT 

MAX 
MIN 

72 
26 

76 
34 

68 
29 

59 
27 

66 

31 

74 
31 

71 
33 

74 
35 

68 
28 

66 
26 

75 
32 

72 
37 

70 
29 

58 
25 

40 
1 

40 
11 

52 

22 

43 
20 

60 
14 

63 
28 

62 
28 

52 
23 

54 
19 

63 
23 

62 
25 

72 
27 

71 
24 

64 
26 

65 
30 

69 
26 

60 
21 

63,3 
25.5 

ESTES  PARK 

MAX 

MIN 

69 
23 

70 
47 

93 
34 

55 
26 

66 
24 

67 
34 

64 
35 

65 
46 

64 
46 

65 
29 

64 
28 

64 
45 

60 
31 

54 
24 

46 
14 

45 
18 

52 
16 

52 
24 

59 
33 

62 
48 

62 

44 

53 
32 

53 
35 

62 
40 

65 

22 

66 
20 

66 

42 

65 
21 

65 
21 

65 
23 

55 

29 

60,4 
30,8 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

72 
27 

74 
31 

64 
31 

58 
28 

70 
22 

70 
'1 

71 
32 

72 
30 

68 
39 

64 
28 

72 
29 

72 
28 

67 
27 

65 
27 

50 
10 

45 
16 

55 

20 

53 
27 

68 
20 

70 
26 

70 
29 

56 
20 

55 
27 

65 
24 

68 
23 

76 
24 

72 
24 

70 
24 

67 
30 

71 
22 

61 
28 

65.7 
25.6 

PAIRPLAY  NO.  2 

MAX 
MIN 

PORT  COLLINS 

MAX 
MIN 

71 
29 

78 
40 

55 
40 

60 
28 

68 

33 

76 
37 

75 
43 

77 
39 

65 
45 

66 
34 

72 
34 

75 
46 

66 
40 

44 
32 

47 
22 

51 

26 

56 
25 

52 
33 

68 

24 

62 
30 

64 
38 

35 
29 

61 
36 

66 
29 

73 
29 

76 
29 

76 
32 

65 
34 

59 
31 

73 
26 

64 

31 

65.1 
33.0 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

MIN 

70 
24 

80 

32 

64 

36 

61 

24 

72 
25 

78 
33 

76 
38 

78 
42 

68 
38 

67 
28 

78 
30 

75 
36 

68 
35 

58 

28 

43 
18 

48 

24 

57 

22 

49 
30 

69 
18 

68 
32 

68 

32 

58 

24 

60 
24 

67 
24 

72 

28 

79 
23 

76 
31 

64 
28 

62 
24 

71 

22 

55 
26 

66.4 
28.4 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

58 
29 

77 

33 

86 
18 

51 
29 

64 
30 

78 
33 

82 
40 

79 
40 

81 

44 

71 
33 

71 
33 

80 
35 

81 
38 

75 
32 

41 

13 

40 
21 

52 
25 

60 
25 

50 
23 

69 
24 

70 
30 

71 
27 

59 
29 

65 
30 

70 
30 

75 
28 

80 
29 

80 
33 

65 
30 

60 
27 

75 
36 

68.3 
30.5 

GEORGETOWN 

MAX 
MIN 

67 
29 

65 
45 

55 
25 

57 
33 

65 
31 

65 
39 

64 
38 

64 
38 

64 
42 

65 
36 

59 
38 

61 
38 

58 
35 

50 
23 

49 

14 

46 
21 

48 
24 

46 
26 

59 
28 

62 
35 

52 
41 

51 

33 

46 
31 

58 
28 

65 
34 

65 
36 

60 
38 

64 
44 

62 
32 

57 
34 

52 
23 

58.1 
32.6 

GRANT 

MAX 

MIN 

66 
28 

66 
35 

68 
32 

58 
26 

62 
28 

64 
32 

63 
32 

62 
30 

62 
35 

61 
28 

61 
29 

60 
34 

56 
23 

46 
21 

46 

13 

42 
17 

47 

19 

42 
26 

55 
26 

60 
28 

54 

28 

50 
26 

45 

26 

57 
24 

59 

25 

63 
28 

61 

28 

59 
27 

57 
24 

58 

25 

50 
24 

56.5 
26.7 

GREELEY 

MAX 
MIN 

59 

29 

75 
32 

81 

29 

51 
28 

65 
30 

74 
34 

80 
39 

78 
42 

79 
32 

71 
35 

79 
39 

78 

39 

67 
29 

52 
23 

61 
26 

52 
24 

72 

25 

62 
32 

69 
27 

70 
29 

75 
28 

76 
28 

77 
31 

73 
26 

69.8 
30,7 

GROVER  1°  W 

MAX 
MIN 

70 
26 

79 
42 

50 
36 

65 
29 

71 
36 

78 
46 

76 
48 

78 
47 

68 
39 

70 
34 

77 
39 

77 
45 

70 
39 

45 
26 

45 
21 

47 
37 

63 
24 

48 
28 

66 
22 

67 
34 

64 
39 

55 

22 

60 
32 

69 
38 

75 
38 

7f 
36 

76 
44 

64 
37 

63 
29 

72 
37 

62 
31 

66.0 
34,9 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

73 
23 

73 
42 

59 
29 

57 
32 

68 
28 

66 
3^ 

67 
34 

68 
35 

68 

41 

60 
34 

67 
33 

66 
39 

64 
31 

43 
26 

43 
15 

40 
20 

53 
23 

44 
26 

63 
32 

67 
36 

60 
39 

56 
30 

50 
35 

62 
.  8 

64 
29 

70 
31 

67 
29 

61 
29 

65 
28 

63 
30 

55 
23 

60,7 
30,5 

JONES  PASS  2  E 

MAX 
MIN 

55 
22 

52 
36 

46 

2  7 

44 
25 

53 
23 

51 
26 

49 

28 

50 
25 

49 
33 

59 
26 

55 
27 

55 
32 

47 

27 

38 
14 

43 
4 

38 
13 

34 
9 

32 
13 

45 
14 

49 
22 

48 
11 

40 
10 

31 
21 

45 
16 

53 
21 

53 

22 

52 
22 

54 
21 

50 
21 

54 
20 

38 
22 

47.1 
21.1 

JULESBURG 

MAX 
MIN 

75 
29 

82 
47 

Tl 
39 

64 

29 

76 
31 

84 
43 

87 
45 

85 
40 

74 
45 

72 
32 

85 
41 

8  0 
49 

79 
39 

32 

50 
23 

57 
28 

62 
25 

53 
33 

70 
24 

71 
31 

70 
33 

58 

27 

63 
29 

70 
35 

77 

35 

82 
31 

79 
35 

66 
36 

55 
30 

74 

33 

64 
37 

71.2 
34.4 

KASSLER 

MAX 
MIN 

77 
31 

82 
46 

74 
36 

64 

32 

72 
36 

79 
4  9 

75 
48 

78 

50 

73 
41 

72 
39 

76 
37 

77 
46 

72 
42 

63 
31 

45 
15 

46 
16 

56 
24 

53 
31 

69 
25 

73 
35 

73 
36 

60 
21 

62 
28 

70 
38 

74 
41 

83 
43 

79 
44 

64 

40 

68 
34 

77 
35 

66 
29 

69.4 
35.5 

KAUFFMAN  *  SSE 

MAX 

Mm 

73 
24 

76 
34 

53 
3  6 

61 
22 

70 
26 

79 
42 

76 
45 

78 
43 

65 
39 

65 
30 

79 
31 

75 
47 

67 
37 

40 
28 

4  7 

21 

4  7 
22 

58 
24 

48 
30 

68 
21 

74 

30 

65 
30 

55 
27 

59 
34 

65 
38 

72 
35 

80 
31 

75 
39 

60 
27 

57 
30 

73 
33 

51 
33 

64,9 
31.9 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

Mm 

67 
25 

65 
36 

61 
33 

61 

25 

62 
28 

65 

3  0 

66 
28 

64 
31 

65 
29 

64 

25 

62 
28 

61 
29 

58 
26 

51 
21 

36 
7 

45 
17 

48 
26 

49 
2  6 

57 

22 

60 
23 

61 
30 

54 
21 

51 
25 

59 
26 

62 
24 

65 
23 

64 

20 

60 
24 

58 

25 

60 

20 

52 
22 

58.5 
25.0 

LAKEWOOD 

MAX 

Mm 

72 
31 

76 
47 

69 
36 

61 
30 

71 
36 

74 
48 

75 
46 

75 
54 

71 

45 

68 
37 

74 
38 

74 
52 

67 
45 

60 
30 

48 
18 

48 

23 

57 
26 

52 
31 

70 
24 

75 
44 

71 

41 

58 
23 

59 

38 

6  4 

40 

67 
37 

78 
41 

75 
44 

75 
40 

61 

35 

74 
38 

63 
28 

67.2 
37.0 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

Mm 

54 

27 

70 
34 

8  0 
40 

47 
27 

62 
31 

'3 
35 

79 
41 

79 
40 

80 
42 

69 
33 

68 
33 

78 
37 

79 
40 

65 
34 

49 

21 

48 

23 

52 
23 

69 
27 

50 
21 

74 
24 

72 
35 

69 
28 

55 
31 

63 
27 

69 

30 

74 
26 

81 
30 

77 
31 

65 
31 

59 

26 

76 
34 

66.9 
31.1 

NEW  RAYMER 

MAX 

Mm 

75 
24 

82 
40 

62 
3*. 

64 
23 

75 
28 

8  0 
42 

78 
47 

79 
45 

72 
41 

67 
33 

»0 
32 

77 
43 

74 
43 

65 
29 

46 
18 

50 
19 

60 
21 

55 
30 

69 
19 

72 
18 

68 

29 

59 
28 

61 
33 

68 
16 

74 
37 

78 
30 

7H 

35 

72 
32 

75 
31 

71 
33 

55 
32 

69.1 
31.8 

PARKER   9  E 

MAX 

Mm 

74 

28 

78 
35 

69 

29 

62 
27 

73 
32 

'5 
36 

77 
33 

73 
39 

71 

32 

70 
29 

75 
38 

79 
38 

78 
37 

70 
25 

52 
5 

60 
15 

55 

20 

55 
25 

60 
20 

70 
34 

70 
33 

60 
22 

65 

20 

71 

2  7 

74 
31 

75 
34 

83 

34 

75 
35 

79 
35 

80 

30 

60 
23 

69.9 
29.1 

RED  FEATHER  LAKES  2  5( 

MAX 

Mm 

68 
18 

60 
34 

53 

56 
21 

66 
23 

67 
36 

65 

32 

61 
28 

65 
26 

62 
39 

55 
29 

47 
16 

43 
16 

43 
14 

52 
10 

50 
18 

60 
27 

61 
33 

55 
31 

53 
23 

49 

28 

61 
30 

66 
24 

68 
22 

64 
29 

58 
21 

64 

22 

61 

24 

4t 

20 

57.8 
24.8 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

Mm 

74 
32 

86 
44 

71 
38 

63 
28 

75 
35 

84 
41 

84 
51 

84 
47 

77 
42 

70 
37 

85 

40 

su 

4  9 

74 
44 

62 
30 

46 

19 

52 
25 

60 
25 

55 
32 

68 
25 

72 
33 

70 
3  3 

55 
28 

61 

32 

68 

18 

75 
39 

81 

35 

7  9 

37 

69 
40 

56 

29 

73 
32 

58 
35 

69,9 
35.3 

SPICER 

MAX 

Mm 

62 
15 

57 
28 

53 
27 

51 

20 

61 
24 

6  0 
30 

57 
28 

63 
29 

60 
2F 

64 
23 

59 
24 

57 
31 

53 
28 

33 
19 

42 

1 1 

42 
11 

42 
9 

36 
21 

52 
17 

59 
24 

48 
27 

47 
17 

50 
20 

51 
21 

59 
19 

54 
24 

56 
23 

61 
28 

59 
22 

55 
28 

49 
20 

53.3 
22.5 

STERLING 

MAX 

Mm 

54 
26 

73 
33 

82 
39 

50 
25 

60 
28 

74 
35 

79 
44 

78 
41 

80 

42 

62 
31 

67 
34 

78 

38 

75 
34 

69 
31 

40 
20 

47 
22 

51 
24 

58 
28 

45 
23 

67 
27 

58 
33 

70 
29 

57 
31 

6  1 

46 

32 

74 
29 

78 
33 

77 
33 

61 
32 

60 
31 

73 
32 

65.3 
31.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

0 

Dt 

Station 

is 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2i 

22 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

wAlDEn 

MAX 

62 

58 

42 

53 

62 

61 

60 

63 

61 

65 

62 

60 

55 

32 

44 

47 

40 

40 

55 

60 

49 

49 

49 

56 

62 

62 

62 

61 

55 

47 

7 

MIN 

10 

34 

25 

23 

17 

25 

31 

24 

24 

15 

20 

31 

30 

20 

2 

10 

9 

20 

16 

26 

31 

16 

25 

15 

12  14 

23 

12 

12 

23 

19. 

7 

WATERDALE 

MAX 

73 

78 

62 

65 

70 

76 

74 

80 

68 

68 

75 

78 

74 

64 

50 

54 

60 

56 

68 

77 

66 

63 

39 

68 

74  77 

76 

60 

64 

S5 

67, 

7 

MIN 

27 

44 

27 

26 

32 

33 

44 

44 

40 

33 

36 

40 

36 

32 

20 

23 

20 

33 

23 

35 

44 

30 

34 

35 

35  30 

35 

35 

30 

30 

3  3  . 

0 

WIGGINS  I  Sw 

MAX 

77 

84 

63 

65 

79 

82 

79 

80 

71 

72 

82 

79 

77 

63 

5 1 

57 

48 

67 

69 

69 

59 

63 

68 

74  81 

79 

62 

72 

56 

69, 

1 

•          •  • 

MIN 

37 

36 

25 

28 

34 

40 

37 

36 

30 

32 

40 

38 

30 

13 

21 

22 

29 

22 

29 

30 

23 

28 

25 

29  26 

30 

36 

25 

30 

29. 

5 

910  GRANDE  DRAINAGE 

SASIN  05 

ALAM05A   WB  A1RP0PT 

MAX 

68 

69 

62 

66 

64 

69 

69 

69 

69 

71 

67 

69 

61 

48 

39 

59 

43 

,3 

56 

65 

61 

62 

56 

61 

65  66 

66 

64 

63 

63 

61 

62, 

1 

MIN 

25 

43 

36 

29 

32 

30 

25 

28 

26 

29 

33 

26 

33 

22 

1 1 

19 

24 

16 

21 

23 

29 

23 

*3 

18 

1 6  20 

18 

21 

2' 

20 

24  , 

7 

8LANCA 

MAX 

69 

69 

62 

67 

65 

68 

70 

68 

68 

71 

68 

65 

62 

60 

60 

64 

37 

60 

65 

62 

61 

65 

67 

65  66 

60 

64 

64 

64 

61 

64, 

2 

MIN 

25 

48 

34 

26 

35 

32 

26 

26 

26 

33 

32 

27 

33 

21 

8 

24 

27 

» 

21 

20 

29 

23 

14 

16 

12  19 

21 

22 

23 

18 

30 

25, 

0 

CENTER 

MAX 

68 

68 

57 

68 

67 

66 

70 

70 

70 

71 

68 

68 

62 

56 

58 

62 

52 

56 

58 

66 

64 

61 

59 

62 

67  65 

67 

67 

64 

68 

63 

64 

1 

MIN 

24 

39 

37 

25 

29 

27 

28 

31 

33 

26 

30 

30 

28 

23 

12 

15 

32 

2* 

29 

20 

27 

22 

28 

20 

20  21 

20 

20 

24 

l» 

27 

26 

5 

DEI  NORTE 

MAX 

63 

67 

61 

65 

65 

65 

67 

69 

TO 

69 

65 

67 

61 

55 

55 

56 

55 

56 

58 

65 

61 

60 

57 

63 

67  67 

69 

68 

63 

69 

63 

3 

MIN 

30 

38 

42 

31 

36 

32 

34 

34 

35 

31 

37 

31 

36 

26 

20 

20 

32 

26 

20 

28 

39 

26 

tl 

24 

27  30 

30 

30 

52 

29 

30 

4 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

66 

64 

63 

62 

66 

66 

67 

65 

65 

68 

63 

64 

61 

51 

57 

38 

5 1 

50 

57 

63 

61 

38 

60 

61 

63  63 

67 

63 

62 

62 

51 

61 

6 

MIN 

26 

25 

37 

33 

37 

32 

31 

33 

31 

35 

36 

36 

35 

19 

16 

27 

25 

*> 

25 

26 

39 

26 

?* 

21 

25  25 

26 

24 

»> 

29 

23 

28 

5 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

67 

60 

55 

59 

59 

63 

60 

63 

69 

67 

61 

62 

56 

49 

54 

50 

51 

50 

63 

61 

57 

37 

., 

61 

67  68 

65 

63 

61 

60 

35 

69 

5 

Mm 

19 

32 

28 

22 

26 

24 

18 

18 

18 

16 

21 

22 

21 

19 

6 

11 

23 

11 

10 

12 

21 

13 

2  0 

9  10 

8 

11 

I3 

• 

10 

16 

4 

MAN A  55A 

MAX 

71 

70 

68 

70 

69 

70 

73 

69 

69 

66 

58 

57 

60 

49 

Jl 

57 

65 

61 

61 

62 

63 

67  69 

67 

66 

64 

67 

63 

64 

4 

MIN 

28 

42 

26 

28 

28 

26 

28 

31 

27 

40 

21 

10 

21 

31 

I7 

20 

23 

16 

21 

22 

16 

18  16 

21 

18 

23 

18 

18 

24 

1 

MONTE  VISTA 

MAX 

66 

68 

64 

65 

66 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

68 

65 

56 

60 

56 

50 

57 

66 

61 

60 

56 

60 

65  65 

64 

65 

62 

65 

61 

63 

3 

MIN 

31 

44 

38 

30 

35 

12 

33 

32 

29 

30 

33 

31 

30 

28 

18 

23 

32 

26 

22 

25 

30 

26 

Jl 

21 

22  24 

24 

25 

29 

26 

28 

5 

SAGUACHE 

MAX 

65 

70 

62 

67 

67 

68 

70 

68 

70 

70 

67 

68 

63 

52 

55 

59 

58 

J4 

60 

63 

61 

61 

57 

63 

67  67 

67 

66 

63 

65 

62 

63 

7 

MIN 

25 

35 

28 

30 

32 

30 

31 

37 

33 

30 

28 

32 

25 

25 

18 

20 

34 

26 

24 

26 

19 

21 

26 

22 

26  26 

25 

28 

22 

25 

27 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 

77 

71 

63 

47 

58 

60 

65 

63 

69 

64 

66 

69 

64 

55 

47 

55 

54 

54 

64 

63 

58 

60 

65  65 

67 

67 

66 

64 

61 

8 

MIN 

34 

24 

34 

23 

25 

26 

21 

22 

19 

20 

18 

21 

23 

22 

9 

7 

22 

11 

11 

16 

18 

10 

11  11 

10 

10 

10 

13 

17 

7 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

56 

53 

47 

52 

58 

56 

54 

57 

59 

56 

49 

54 

52 

30 

50 

49 

49 

4  J 

33 

32 

43 

50 

52  50 

51 

50 

so 

*7 

31 

1 

MIN 

35 

31 

32 

32 

33 

?4 

31 

33 

33 

34 

31 

32 

35 

3» 

22 

15 

20 

29 

24 

26 

22 

20 

22  25 

28 

24 

26 

24 

6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

• 

Station 

Time 

w 

and  Depth 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 

50 

52 

54 

47 

48 

50 

53 

52 

53 

50 

49 

52 

52 

47 

41 

41 

40 

43 

40 

42 

44 

41 

42 

42 

42 

41 

43 

43 

45 

42 

46 

46.0 

7  PM 

59 

59 

55 

56 

57 

59 

59 

60 

58 

57 

58 

59 

57 

47 

46 

48 

48 

47 

49 

48 

48 

49 

50 

50 

51 

51 

52 

51 

50 

51 

43 

52.6 

6  INCHES 

7  AM 

57 

57 

58 

54 

54 

55 

57 

56 

57 

56 

55 

56 

56 

54 

48 

47 

47 

48 

46 

47 

47 

47 

48 

47 

48 

48 

48 

48 

49 

47 

49 

51.3 

7  PM 

59 

60 

58 

57 

57 

58 

59 

59 

59 

58 

57 

59 

58 

52 

50 

51 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

51 

50 

51 

51 

52 

51 

51 

50 

46 

53.5 

12  INCHES 

7  AM 

61 

60 

60 

58 

57 

58 

58 

59 

59 

58 

58 

58 

58 

57 

53 

52 

51 

51 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

54.3 

7  PM 

60 

60 

59 

58 

57 

58 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

58 

55 

52 

51 

51 

51 

50 

50 

50 

50 

51 

51 

51 

51 

51 

SI 

51 

50 

50 

54.1 

24  INCHES 

7  AM 

63 

62 

62 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

58 

56 

55 

54 

54 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

52 

56.6 

7  PM 

63 

62 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

57 

56 

55 

54 

54 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

52 

53 

S3 

53 

53 

52 

56.5 

36  INCHES 

7  AM 

64 

64 

63 

63 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

59 

58 

58 

57 

57 

56 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

58.8 

7  PM 

64 

64 

63 

63 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

58 

57 

57 

56 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

58.7 

72  INCHES 

7  AM 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

58 

68 

61.1 

7  PM 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

61 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

69 

59 

58 

61.2 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


So*  Roforonc*  Nolo*  Following  Sutlon  lad** 

-  165  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
OCTOBER  1966 


Day  of  month 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25    26     27    28     29     30  31 


ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COLORADO  SPRINGS  WB  Ap 

FORDER  8  S 
LI  WON 

PUEBLO  MB  AIRPORT 

ROCKY  FORD  2  ESE 
SAL  I  DA 

SPRINGFIELD  ?  WSw 
SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TRINIDAD  FAA  AIRPORT 
WE5TCL 1 FFE 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 
ASPEN 

BERTHOUD  PASS 
CEDAREDGE 
COCHETOPA  CREEK 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 
EAGLE  FAA  AIRPORT 
FRASER 

GLENWOOD  SPRINGS  t  N 
GRAND  JUNCTION  WB  AP 

GRAND  LAKE  1  NW 
LAKE  CITY 
MAYBELL 
MONTROSE  NO  2 
OURAY 

STEAMBOAT  SPRINGS 
WOLF  CREEK  PASS  4  N 


KANSAS  DRAINAGE 
BASIN 


AKRON  FAA  AIRPORT 
HOLYOKE 


PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND! 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2'5 
2.0  1.0 


.2  2.6 
1 


1.0  6.5 


12.0  1.0 

12  6 


1.1  .1 

1 


1.5 

1 


4.3  2.5 

5  T 


3. 


3.0 
1 


T  2.0 
T 

'.0 


2       2       2       2       1  T 


3.1 

2 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Continued 


Station 

Day  oi  month 

1  2 

3 

4 

5 

6      7     B      9  1  10 

11      12  13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

BrERS 

SNOWFALL 

S'l  ON  GND 

14.0 

14 

11 

5 

T 

T 

T 

T 

T 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

DENVER  wB  AIR'  -' 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

T 

.7 

6.2 
3 
.  4 

3 

T 

T 

T 

1.4 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
SN  ON  G"D 

14.0 

T 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

,7 

.4 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

imi 

GROvER  10  H 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

JONES  P»SS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 

T 

6.S 

I 

T 

T 

T 

LAKE  GEORGE  8  ->w 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

j 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

e.t 

1.0 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

3.3 

y 

,9 

.3 

SEDG.ICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

2 

5P 1 CER 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

5.0 

T 

6,0 
6 

3 

T 

3.0 

1     T  T 

T  6.0 
T  3 

3.0 

3 

i 

T 

.  T 

T 

T 

T 

wALDEN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2,5 
T 

,  5 

I 

1,5 
I 

T 

T 

5 
'l 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  0"> 

ALA»CSA   NB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUtV 

T 

2.0 

2.8 

5 
.1 

2 

T 

GREAT  SAND  DUNES  nm 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T  7 

T 

T 

Sco  Rolorcnce  Not**  Following  Station  lndox 
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EVAPORATION  AND  WIND 


COLORADO 
OCTOBER  1966 


Station 

Day  Of  Month 

£  °i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»DrA"tK  riDATNAf.F 
AXMl'OCJ    U  K  *t  I  il «  U  C 

BASIN 

01 

JOHN  MARTIN  DAM 

(A) 

EVAP 

.12 

.19 

•31 

.16 

.19 

.21 

•  20 

•  24 

.22 

.17 

.20 

.23 

.25 

.22 

.08 

.16 

.05 

.07 

•w 

•  24 

.26 

•  16 

,15 

.17 

•  16 

.16 

•  14 

.13 

.12 

.14 

5.35 

WIND 

if 

35 

1 9 

40 

39 

at 

51 

48 

2  1 

1  69 

63 

42 

36 

; 

g  <; 

* 

7C 

60 

48 

54 

58 

47 

69 

28 

46 

44 

J? 

1498 

la 

an 

B3 

8 1 

74 

A? 

77 

6 1 

6 1 

6 1 

7; 

66 

66 

63 

67 

? 

72,5 

"IN 

40 

45 

^  j 

46 

5 1 

50 

40 

46 

5  1 

47 

40 

„ 

32 

c,  2 

3A 
*6 

4C 

4! 

35 

37 

4 1 

4C 

41 

43 

41 

36 

42.3 

PUEBLO  CITY  RES 

(E) 

EVAP 

.24 

.17 

.29 

.08 

.14 

.10 

•  22 

.17 

.21 

.21 

•  15 

.18 

.23 

•  32 

ft 

.  44 

* 

•  22 

•  16 

.28 

.26 

•  12 

•  06 

•  16 

.19 

•  21 

.15 

.07 

.18 

5.23 

WIND 

30 

35 

1 40 

39 

44 

2; 

2c 

2  5 

120 

95 

7  7 

36 

?C 

2C 

1 5 

40 

1450 

70 

69 

7R 

7? 

77 

85 

6 1 

7A 

70 

77 

82 

8  3 

75 

70 

6£ 

58 

63 

4; 

6E 

71 

71 

59 

61 

7C 

75 

72 

75 

70 

59 

61 

71.1 

MIN 

34 

i*0 

47 

34 

42 

47 

42 

40 

41 

35 

22 

40 

35 

32 

36 

36.1 

5PR  I NGF I  ELD  7  W5W 

<B> 

EVAP 

•  18 

,27 

•  2  1 

.18 

.24 

•  29 

,17 

•  23 

.28 

•  29 

•  29 

•  25 

,29 

.  1  7 

•  1 3 

.  LA 

.03 

•  12 

•  06 

•  15 

•  34 

.25 

•  21 

*  1  5 

a  17 

•  25 

.  24 

•  25 

•  15 

•  12 

.  1  0 

6.26 

WIND 

65 

fl2 

74 

63 

96 

A9 

39 

41 

49 

157 

105 

75 

61 

194 

89 

84 

19 

124 

34 

43 

110 

104 

150 

5b 

49 

57 

81 

68 

91 

54 

87 

2489 

MAX 

70 

30 

65 

68 

77 

78 

77 

7  1 

72 

76 

75 

74 

66 

65 

60 

47 

53 

62 

66 

66 

63 

58 

64 

68 

68 

70 

66 

60 

68 

67.3 

MIN 

39 

52 

49 

43 

40 

45 

49 

51 

49 

42 

47 

50 

46 

49 

32 

32 

39 

36 

33 

39 

42 

39 

36 

38 

40 

40 

41 

42 

39 

39 

30 

41.9 

SUGAR  LOAF  RES 

<A) 

EVAP 

•  10 

•  20 

•  15 

.03 

•  04 

.  1  9 

,  08 

•  04 

wi  nD 

29 

36 

37 

62 

13 

20 

41 

42 

30 

34 

21 

13 

1  5 

66 

92 

55 

50 

49 

4£ 

50 

6C 

62 

55 

2C 

33 

39 

26 

27 

26 

52 

30 

1235 

MAX 

62 

6l 

62 

63 

MI -J 

38 

38 

39 

38 

39 

SB 

37 

38 

•      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN 

CLIMAX   2  NW 

FVAP 

•  AS 

.09 

WIND 

55 

■ 

MIN 

3  7 

GRAND   JUNCTION   6  E5E 

EVAP 

.22 

.23 

.15 

.10 

.16 

.13 

•  09 

•  10 

.18 

.19 

.15 

•  09 

•  U 

•  12 

.09 

.09 

•  12 

.02 

.24 

.13 

•  16 

.13 

•  10 

.22 

•  13 

•  16 

•  15 

.13 

•  19 

•  12 

.14 

4.3T 

WIND 

AO 

66 

25 

26 

33 

18 

25 

34 

30 

62 

35 

117 

53 

30 

3; 

26 

3; 

37 

5C 

8' 

25 

23 

30 

33 

36 

34 

27 

25 

3  7 

1256 

MAX 

73 

?i 

70 

73 

72 

72 

70 

75 

74 

74 

72 

73 

7j 

59 

59 

6i 

6l 

63 

6! 

64 

6i 

64 

66 

6  7 

6! 

6! 

64 

63 

64 

65 

63 

67. 1 

MIN 

44 

52 

46 

49 

45 

45 

45 

45 

37 

37 

3( 

38 

3  7 

3T 

3^ 

4C 

37 

39 

38 

3S 

4C 

3q 

33 

39 

36 

3  8 

41.9 

GRAND  LAKE  6  SSw 

<C> 

FVAP 

.18 

.16 

•  05 

.07 

.10 

•  11 

.13 

•  13 

.17 

.15 

.10 

.09 

.14 

* 

* 

" 

WIND 

70 

A5 

132 

63 

76 

79 

59 

110 

98 

1  54 

59 

95 

1  06 

74 

93 

282 

151 

I35 

5  9 

49 

75 

75 

52 

64 

165 

2987 

MAX 

56 

56 

5  3 

5  3 

6  0 

58 

57 

57 

57 

56 

57 

54 

MIN 

3 1 

37 

37 

36 

35 

35 

3  1 

33 

32 

- 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

(A) 

EVAP 

.10 

.10 

•  02 

.09 

WIND 

3A 

55 

2  5 

\  7 

1  6 

63 

42 

58 

2$ 

23 

30 

1  3  3 

37 

8C 

50 

126 

6 

3q 

4C 

4G 

5; 

4C 

41 

1670 

MAX 

75 

62 

58 

MIN 

38 

4  1 

38 

MONTROSE  NO  1 

<A> 

EVAP 

•  14 

•  22 

•  1  2 

all 

.09 

>  1  2 

•  10 

•  09 

.13 

.14 

•  06 

•  06 

•  1 6 

,04 

.  09 

,  J  8 

•  04 

,o< 

•  09 

•  1 1 

•  24 

•  14 

•  07 

*  39 

•  09 

•  05 

•  10 

•  10 

.18 

•  12 

•  l7 

3.43 

WIND 

10 

60 

43 

11 

11 

15 

11 

11 

11 

12 

11 

21 

44 

35 

13 

19 

6 

10 

15 

24 

73 

22 

11 

20 

12 

14 

14 

12 

14 

27 

13 

623 

MAX 

74 

72 

7  1 

70 

75 

72 

73 

73 

7  3 

70 

72 

69 

6  1 

58 

64 

6l 

6] 

62 

62 

61 

63 

63 

62 

62 

63 

62 

60 

61 

6  1 

5  9 

63.6 

MIN 

44 

56 

45 

46 

46 

52 

49 

44 

44 

43 

48 

43 

45 

38 

38 

39 

38 

18 

38 

39 

42 

39 

39 

18 

39 

39 

36 

40 

40 

39 

40 

42.1 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.16 

.08 

•  03 

•  06 

•  06 

.  06 

•  10 

•  1 2 

•  1  1 

.12 

•  06 

,12 

,12 

•  1  2 

•  08 

,08 

.  1 1 

.  1 ' 

.  1 1 

•  1  c 

•  15 

•  15 

•  1 1 

.09 

•  11 

•  10 

•  11 

•  1  3 

•  10 

1 1 

.11 

3.21 

W  I  ND 

22 

1  * 

2 

12 

1  7 

1 1 

1 0 

1  5 

35 

{ 

1  3 

If 

n 

14 

19 

16 

1 C 

12 

5 

MAX 

7  j 

65 

58 

63 

iS2 

63 

63 

55 

55 

5C 

60 

5q 

5E 

56 

5  t 

5^ 

59 

S  1 

6  ] 

6C 

6C 

58 

56 

56 

60.7 

MIN 

43 

48 

45 

39 

45 

45 

40 

40 

39 

40 

44 

40 

39 

36 

35 

37 

39 

38 

38 

38 

39 

39 

36 

44 

3T 

36 

38 

38 

39 

38 

38 

39.1 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

03 

BONNY  DAM 

EVAP 

.26 

•  25 

29 

.15 

.17 

28 

•  1  8 

•  24 

•  28 

.16 

•  27 

•  20 

.36 

•  43 

1 5 

•  26 

1  ■ 

•  31 

•  1 7 

•  1  2 

a  14 

.19 

25 

2i 

14 

10 

6,488 

WIND 

1  30 

QO 

52 

1  5  l 

39 

54 

53 

5 1 

179 

1  40 

36 

0  1 

J? 

1 44 

121 

65 

115 

112 

5  I 

2»10 

MAX 

75 

68 

75 

52 

65 

73 

75 

74 

62 

72 

73 

71 

49 

•  3 

5  E 

5  £ 

63 

5  3 

62 

63 

65 

64 

66 

62 

53 

b  C 

64,0 

MIN 

38 

38 

45 

4V 

39 

40 

42 

50 

47 

42 

42 

44 

45 

35 

I 

32 

36 

34 

32 

3! 

36 

35 

?6 

36 

36 

36 

39 

38 

36 

36 

38.9 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 

0* 

ESTeS  park 

(A) 

FVAP 

WIND 

102 

6 1 

30 

72 

6  8 

105 

54 

47 

90 

75 

3] 

43 

131 

184 

106 

132 

146 

9 

1 1 

22 

20 

106 

2410 

MAX 

57 

58 

55 

MIN 

34 

42 

FORT  COLLINS 

(D) 

FVAP 

•  14 

.13 

•  18 

.12 

•  11 

.  1  0 

.10 

.14 

.14 

.15 

•  12 

•  15 

.17 

•  12 

.10 

.10 

.09 

.  1  0 

.09 

•  06 

.18 

.15 

•  11 

.09 

■  08 

.08 

•  08 

.09 

.07 

.09 

.01 

3,50 

WIND 

17 

38 

«6 

26 

18 

20 

22 

26 

49 

30 

21 

37 

40 

147 

31 

37 

23 

94 

29 

14 

98 

66 

40 

20 

11 

13 

13 

26 

27 

IB 

40 

1177 

MAX 

67 

66 

57 

63 

66 

68 

64 

68 

65 

63 

62 

66 

64 

54 

54 

55 

56 

51 

57 

49 

52 

32 

55 

51 

58 

56 

60 

56 

55 

55 

47 

58.3 

MIN 

55 

56 

54 

51 

51 

53 

55 

55 

55 

54 

53 

53 

54 

49 

46 

45 

45 

43 

44 

45 

44 

42 

44 

44 

44 

45 

46 

46 

46 

45 

45 

48.6 

WIGGINS  T  Sw 

(A) 

EVAP 

.11 

.23 

.14 

.16 

•  09 

.18 

•  25 

•  24 

.22 

.18 

.16 

.20 

.14 

.10 

.12 

.10 

.14 

.24 

•  22 

•  12 

•  11 

•  16 

•  13 

•  15 

.12 

.15 

.16 

4.94B 

WIND 

17 

47 

•38 

21 

16 

23 

43 

24 

20 

20 

32 

51 

26 

290 

54 

67 

38 

1  7fl 

41 

43 

125 

155 

47 

27 

39 

31 

21 

26 

34 

22 

31 

1707 

"Ax 

69 

78 

64 

69 

74 

78 

74 

76 

73 

75 

70 

74 

73 

62 

37 

47 

50 

5  1 

59 

57 

61 

55 

61 

64 

66 

69 

69 

67 

62 

60 

54 

64,3 

MIN 

32 

38 

36 

34 

34 

38 

44 

42 

40 

35 

35 

40 

3n 

31 

31 

31 

32| 

34 

34 

36 

39 

31 

31 

32 

34 

29 

28 

34 

35 

33 

32 

34.6 

(A)  PAN  PAINTED    INSIDE   WITH  ASPHALTUM  PAINT , 

(B)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  LIGHT  SLUE  METALLIC  LACQUER. 

(C)  PAN  PAINTEO    INSIDE   WITH  ASPHALT-BASE   ALUMINUM  PAINT .   EVAPORATION  PAN  MOUNTED  ON  METAL  PLATFORM   2    1/2   FEET   ABOVE   METAL  WALKWAY  AND   7  FEET  ABOVE 
ROCKS  AT  EDGE  OF  RESERVOIR. 

CD)     SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(E)     PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT.  NO  FENCE  OR  THERMOMETER  SHELTER.  PIPES  8-INCHES  IN  DIAMETER,  44  INCHES  ABOVE  THE  GROUND ,  ADJACENT  TO  THE 
WEST  AND  NORTH  OF  THE  PAN. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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AKRON  4  E 

AKRON  FAA  AIRPORT 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

ALLENSPARk 

ALTENaERN 

AMES 

ANTERO  JUNCTION  3  NNE 
ANTERO  RESERVOIR 
ARAPAHOE 

AROYA  6  NE 
A5PEN 
AVER  RANCH 
BAILEY 
BASALT 

oERTHOUD  PASS 

310  springs  ranch 
Blanc a 

"  MESA  JAM 

SOW 

OJNHAM  RESERVOIR 

BONNY  DAM 

BOULDER  2 

BOULDER 

BRANDON 

BRANSON 

BRECKENRIOGE 

BR IGGSDAlE 

BROWNS  PARK  REFUGE 

OJElA  VISTA 

BURLINGTON 
BURLINGTON  12  NNE 
BUTLER  RANCH 
BVE^S 

CAKPO  8  Sw 
CANON  CITY 
CARIBOU  RANCH 
CASCADE 
CASTuE  ROCK 
CECARS03E 

CENTER 
ChLESman 


COALOALE  2  SW 

COdETOPA  CREEK 

COLL 3R AN  1  w 

COLORADO  NAT  "OH 

COLORADO  SPRINGS  mi  AF 

COLJMblNE 

CONIFER 

CDRTEZ 

C*A1G 

CRESTED  BjTTE 
CRIPPLE  CREEK  9  Nw 

CJCMARAS  DAM 
CJMSRE5 
DEAOMAN  hill 
OEERTRAIL 
DELHI 
DEL  NORTE 
DELTA  1  E 
DENVER  43  AIRPORT 
'DENVER  WB  CITv 
DILLON  I  E 

01N0SAJR  NATL  MONUMENT 

DOMERTY  RANCH 

DOLORES 

DUPANGO 

CADS 

cAGLE  FAA  AIRPORT 
CASTONVILLE  1  NN* 
ECklEy 
ELBERT 

SLECTRA  LAKE 


STATION  INDEX 


COUNTY 


094$ 
1017  32 
1071  01 


WASHINGTON 

WASHINGTON 

ALAMOSA 

BOULOER 

GARFIELD 

SAN  MIGUEL 

LINCOLN  " 


CHEYENNE 
PITKIN 
EL  PASO 
PARK 

EAGLE 
GRAND 

El  paso 
costilla 
gunnison 

EAGLE 


T  LEWIS 
FORT  L UP TON  1  K 
FORT  MORGAN 
FOUNTAIN 
FOWLER 
FRASER 
FRUIT A 
GARDNER 
GATEWAY  1  SW 
GENOA  1  k 

GEORGETOWN 

GlEnwOOD  SPRINGS  1  N 

GRANADA 

GRAND  JUNCTION  wB  AP 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE  1  NW 
GRAND  LAKE  6  SSw 
GRAND  VALLEY 
GRANT 

GREAT  DIVIDE  fl  St 

great  sand  dunes  nm 

GREELEY 
GREENLAND  9  SE 
GREENLAND  7  NE 
GREEN  MOUNTAIN  OAH 

GREYSTONE 
GftOVEH  10  W 
GJFFEY  10  SE 
GUNNISON 
HAMILTON 

HARTSEL 
HASWELL 
HAWTHORNE 
MAYOEN 
MER4IT  7  ESE 
hOEmnE  2  Sw 

HOLLY 
HOC YOKE 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sri 
MQYT 

HUGO 

IDAHO  SPRINGS 
I  DAL  I  A 
IGNACIO  1  N 

INDEPENDENCE  PASS  5  Sw 
JOES 

JOHN  MARTIN  DAM 

JONES  PASS  2  £ 

JULESBURG 

KARVAL 


BOULDER 
BOULOER 
KIC-A 


CHAFFEE 

KIT  CARSON 
KIT  CARSON 
PUEBLO 

arapahoe 
Baca 

FREMONT 
SOuLOtfi 


SAGUACHE 

JEFFtRSON 

OTERO 

ARAPAHOE 

ChlYENNE 

MONTROSE 

RIO  OLANCC 

EAGLE 

FREMONT 

FREMONT 

GUNNISON 

MESA 

EL  PASO 

ROUTT 

JLFFERSON 

MONTEZUMA 

MOFFAT 

GUNNISON 

TELLER 

HUERFANO 
CONEJOS 
LARlMcR 
ARAPAHOE 
LAS  ANIMAS 

RIO  GRANDE 
DELTA 


MONTEZUMA 
LA  PLATA 
KIOWA 
EAGLE 


LARIMER 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

PARK 
PARK 

KIT  CARSON 
LOGAN 
LINCOLN 
LARIMLR 

02  la  Plata 

04  WELD 


CLEAR  CREEK 

GARFIELD 

PROBERS 

MESA 

MESA 

GRAnu 

GRAND 

GARFIELD 

PARK 

MOFFAT 

ALAMOSA 
WELD 
EL  PASO 
DOUGLAS 
SUMMIT 

WELD 
FREKONT 
GU.NN  I  SON 
MOFFAT 


KIOWA 

BOULOER 

ROUTT 


LAS  AN  I MAS 

PROwERS 

PHILLIPS 

02  GRAND 


BENT 

CLEAR  CRElk 
SEOG-ICK 


40  09 
40  10 

37  27 
40  12 
39  30 

37  54 

38  54 

38  SB 

39  00 
38  51 


40  38 
40  4  8 
38  31 


37  AS 
39  13 

38  06 


103  09 

103  13 

105  s? 

10S  12 


104  36 

105  29 
107  02 
10*  47 
104  19 
1C5  31 
107  20 
1C6  *2 


105  17 

102  27 

103  53 

106  02 
1C4  19 
1C8  *■•> 
106  08 


104  28 

104  ]4 

132  41 


1C7  48 
1C4  52 
107  <6 


37  23 
37  28 

37  17 

38  29 

39  39 

39  35 

40  37 
39  13 


5  37  43 
39  06 


39  32 

38  27 

39  36 

40  30 
37  4ft 

37  |5 

38  03 
40  33 
40  33 


104  42 

106  58 

105  18 
108  34 

107  33 

106  59 
ICS  13 


108  5B 
103  53 
108  30 
1C7  S3 
102  47 
106  55 
124  34 
132  29 


106  c; 

106  ?- 
103  05 


7336 
8330 
3690 
8701 
5420 
9023 
8932 
4013 

4787 
7928 
7232 
77J3 
6624 
11  314 

7  :  <. 
7615 
e'JC 

9939 
9647 
5*00 
5385 
3923 
6292 
9359 
4835 
5i5«. 
7954 

4165 

42)0 
4830 
3233 

5343 
8  356 
865  ) 
62J51 
61731 

7668 
6873 
4?S2 

4250 
6S?6 
925C 
1 1  JJO 
6525 
6900 

ecoc 

396C 
5790 

86991 
8343 
6177 
6285 
8835 
8500 

5995 
10018 
1024? 

5050 

6125 
5283 
5221 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


OCTOBER  1966 


STATION 


108  32 

109  27 
105  50 


103  23 

106  56 

107  37 

105  48 

103  10 

103  IT 


104  24 

102  07 
102  19 


106  37 
102  41 
102  Aft 


7*S0 

a:-! 
7740 
6130 
$090 
8200 
7664 
6230 

•  •66 
4536 
^92J 
63J7 
9001 
3722 
3393 
37*6 
7»3C 
4995 

3034 
7547 
3499 
642* 
103*0 
4203 

10X4 


DRY  LANU  FIELO  STA 
FEO  AVIATION  AGENCY 
U  S  WtATHER  oUfts.Au 
H  LESTER  COATS 
ORvlLLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 

BEN  "  MARSHALL 
RICHARD  J.  MC  HALE 
aOAftU  OF  WATtR  COMM 
JOSEPH  H  PFOST 

MERRILL  LINOoUlST 

MRS-   MARTHA  M,  MADStN 

RA|.PM  j  ayER 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  FORtST  St-ftVlCE 

U  S  FOREST  SlRVICE 

ARTHUR  H.  NUTT 

LI NOEL  J  HUDSON 

U  S  UURlAu  OF  RtCLAW 

AGENT  o»R  G  W  RY 

U  S  OjR  RECLAMATION 
U  S  UUR  RECLAMATION 
THOMAS  L  PLATT 

OF  oOULuER 
MRS  ELSIt  L  «Hin 
CHARLES  S  MITCHELL 
MRS  ELVA  J  LNYEAP.T 


JACK   H  4R0*N 
SHIRLEY  M  JAMES 
MRS  WlNlFRLJ  CRR 
MRS.  CRYSTAL  RITTEK 
9URT   L  SALISBURY 
WARDEN  PtMTL'lTIARY 
CARIBOU  RANCH 
S  WEST  COLO  POWER  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
PhjlIO  R  AJST 

WILLI  A 'A  b  SJTlEY 
BOARD  Of  «AT*.fi  COMM 
I  SIMON  B  SCHULT2 
I  CORPS  OF  ENGlNtfcftS 
I  CARL  A  LOVlLL 
W.    H.  NLWuEARY 
U  S  *LlTH£H  juREAU 
HIGH  -LTITUJL  OS 
U    L      A  N  T  A 

INACTIVE  4/6/63 

HAROLl*  F  KRcvGtfi 
BUREAj  Cf  RECLAMAT lOh 
SUPT  COLO  NAT  HON 
U  S  WEATHER  JU"E4j 
U  S  *EATMEft  oU^tAu 
MYRTLE   u.  OLLLtR 
MONTEZUMA   vAL  I3R1G 
MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 


l  YlLl 


5P  5P 
5  Pi  :P 

5P  5P 


4P  4ffe 

3Pi  3P| 


MRS  . 

WILLIAM   -  SNARE 

ARCHER  o  CRISP 

INACTIVE  1/1/65 
U  S  WEATHER  ouREAU 
EVER  ITT  L  DAVIS 
CHARLES  F  SHAFFER 
LYNN  K  -OODS 
W  0  PRESTON 
U  S  WLATrtJR  oURfcAU 
U   S   -^ATHER  jyRiAU 
BOARU  OF   WATER  COMM 

U  S  NATL  PARK  ScftVlCE 
MRS  M  A  CROWtEft 

v.o.  HODGES 

malcolm  r  oaytun 

warner  f.  wimp 

fec  aviation  ag^cy 

CARL  R  Guy 

MRS  RCdcRTA  M  MAY 

HANS  LAHSEN 

SURN  *0LO  P0wl<«  CO 


U  S  FJRiiT  StflVUi 
SJUlM  PAk<  HIGH  SCHCCL 

A  E  G-INi.5  JR 


SAN   JUAN   J A3 1 N   l>  >TA 

LEON  «0C0y 
GT  WEST  SUGAR  CO 
AhThur  l  CRCvIT 
US  SOIL  CO*  GEhvlCE 
RONALD  R  TUCKLk 
JOHN  F.  jARCUS 
FRFD  G  wAOGCNER 
MRS  M  S  HUBBARC 
WAlTlR  K  nJFFM-N 

PJBLIC  SERVICE  .0 
RADIO  STATION  KGLN 
CLYDE  3  KENNEDY 

U  S   utAlHER  jUfitAJ 
It  SLOPE  olANCH  txp  ST 
US  NAT  PAPk  SERvlLc 

u  s  auR  Reclamation 

HARSY  3LUE 

8JARD  OF  WATER  COMMS 
WILLIAM  R.  STlb-RT 

GREAT  SAW  uUNLS  NM 
GT  WEST  SUGAR  CO 
NORMA N   ji.  YOUNGER 
f">5  .    NORMA   J.    i)  A  J  N 
U  S  BUR  RECLAMATION 

INACTIVE  1/1/63 
MRS  DORIS  A  MCGcHLt 

mrs  clara  g  nash 
city  of  gunnison 

MRS  ITHAL   ■*  JOftUAN 

INACTIVE  6/1/66 
ARTHUR  F  tiAILOR 
■*<*%  LAURA  | 


-MO 


MRS  MABtL  WRIGHT 
Jl«MY  P.  VELTPI 
W   H  WAVIS 

f  j  Flanagan 

COLO  SAME  *  fish  dip 

MRS  BERTHA  W  MEYER 

ll ARB A9 A  L  MAtTIK 
WlLLARO  G  hol«an 
TwtCVORt    W  CLARK 
CONSOL  UTE  AGENCY 
TWIN  LAkES  R  ♦  C  CO 
MRS  °UTM  t  SHYOEft 
CJOPS  OF  ENGINtLlS 
60ARO  OF  WATER  COMM 
MUNICIPAL   P.W   PL Af( T 

EMANUEL  S  INNESS 


KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 

KIM  13  NNE 

KIOWA    1  W 

KIT  CARSON 

KREMMLING 

KUTCh  6  SSE 

LA  JLINTA  FAA  AIRPOR 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE  6  Sw 

LAKE  MORAINE 

LAKEwOOO 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LA  VETA 
LEADvI LLE 
LEADVILLE  10  WNW 
LEROY  7  wSw 
LIME  3  SE 
LIMON  10  SSW 

LIMN 

LITTLE  OOLORES  5  NE 
LITTLE  HILLS 
LONGMONT  2  ESE 
LONGMONT  6  NW 
LONGS  PEAK 
LOS  PINOS  PASS  1  SE 
MAN ASS A 
MANCOS 

MANITOU  SPRINGS 

MARVINE 
MAVBELL 
MEEKER 
MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

monarch  pass 
monte  vista 
monte  vista  Refuge 
montrose  no  1 
montrose  no  2 


NEW  RAYMER 
NORTHDALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 

ORCWAY 
OTIS  11  NE 
OURAy 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE 

PALISADE  LAkES  6  SSE 
PALMER  LAKE 
PAOLI 
PAON1A 
PARADOX 
PARKER  9  £ 
par small  io  SSE 
PENROSE  3  NNW 

PITKIN 

PLACERviLLE 
PLATORO  DAM  I  m 
PLEASANT  VIEW  2  w 
POWJERHORN 

pueblo  wb  airport 

pueblo  city  reservoir 

pueblo  kcsj-tv 

pueblo  army  depot 

PYRAMID 

RABBIT  cARS  PASS  6  KSU 
RAHGELY 

REC  FEATHER  LAKE*.  2  SE 
RICO 
RIFLE 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 
RIVEft  SPRINGS  RS 
ROCKY  FORD  2  ESE 
PUSH  2  NNE 
RJXTON  PARK 


RYE 


SAN  LUIS 

SANTA  MAR  I  A  RESERVOIR 

SAR GENTS 

SECAL I  A  4  SSE 

StCG.ICK  3  S 

SEIBERT 

SHAW 

SHOSHONE 
SILVER  LAKE 

SILVER  LA<.ES  TROUT  CLO 

SILVERTON 

SIMLA 

SPICER 

SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SPRINGFIELO  •  S 

SOUAm  MOUNTAIN 

STEAMBOAT  SPRINGS 

STERLING 

STCN 1 NGTON 

STRAT  TON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SUM'41  TV  ILLE 

T AC3MA 

TACONY  10  SE 
TAYLOR  PARK 
TELLUfl IDE 

TERCIO  4  NW 
TRINIDAD 

T  R I N 1 0  A  D  FA  A  AIRPORT 
TRCUT  LAKE 
TRCY  1  SE 

twin  lakes  e vaporat ion 
twin  lakes  reservoir 
two  buttes  1  nw 

URAVAN 

VALLEClTO  0AM 

ICTOR 
VOKA 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WALOEN 

walsenBuRg  power  plant 
-ateroale 

WESTCL IFf £ 
WEST  MUDDY  RS 
wETMORt  2  S 
WHJTE  ROCK 

WIGGINS  7  Sw 

wlLCox  Ranch 

wINJSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

■OLF  CREEK  PASS  4  W 

WOODLAND  PARK    a  \NW 
WRAY 

YELLOW  JACKET  INw 


OBSERVER 


DENVER  -ATEft  COM 
MISS  TMYRA  a  nelson 
ROBERT  L  PLATT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
EDWIN  A.  LAFFtNlV 
NEIL  w.  HASSLER 
JAMES  o  PICkEnPAuGh 
FEU  Avi-TlCN  AGENCY 
MRS  EMMA  l  L 1  Ska 
BOARD  OF  WATER  COMM 

COLO  SPSS  WTR  W3WKS 
BOARD  OF  WATtR  COMH 
CHAS  t  MC  PERSON  jq 

-a5  anmas  power  plant 
Charles  j  masintqn 

RADIO  STATION  KdRft 
U.  S.  WEATHER  dURfcAu 
GILBERT  LINOSTROM 

INACTIVE  4/13/66 
S  G  PETtRSON 

MRS.   fcATHLEEN  ouTLE R 
CHARLES   V  ECKHAN 
COLO  GAME  .  flSM  oip 
GT   WEST  SUGAR  CO 
J0»N  L  NELSON 

U   S   WEATHER  BUREAU 
U   S   -E*TH£R  BUREAU 
CLE1US  M.  GILLLLANt- 
EDGAR  l  NOLAND 
MAMTCU   SPRGS  HYJRO  PL 

GEORGE  cvENSON 

JOHN  P  Wl£S£ 
RICHARD  O  LYTTLt  JH 
HOWARD   I  OLARHAMCR 
PARK  SUPERINTENDENT 
GEORGt  R.  MACKtKH 
WATER  a„  ijrti  L.THATio-1 

«ONl£    VISTA  NATL  WL  Rt f 
COLO  WATcP  CON  *3AkJ 
UNCOMPAHGPi.  V  M  U  A 

RAYMOND  P  oUCKLtj 
JOHN  A  ZE^cLR 

k.o. Thompson 
urs  i  f  6mutt 
glen  c  ccen 

JOSEPH  l  HANM  GAM 
LLOYD  A  GIFFlN 
TWIN  LAKES  R  •  C  CO 
E  £  LlNDSRE* 
FRANCIS  J  CCUGHLIN 

GLEN  ^  tO-CMi 
TOWN  Zf  PALISACt 
RJNALii  r.  ROwiriaOK 

MRJ.    -NhA jt LLt  Ml^k 

LEE  W  SChniecer 
TE3  S  CRAyFORt 
CmALMEP  M  GARacP 
LOUIS  D  RUGGLES 
JONAS  A  RjsSiLL 
d£AVtfl   PARK  (.0 

R03EPT    A  RAY 

MRS   MARY  F  N<  CLJift 

■ 

don  w  Clever 
FRED  w.  YOU'IAMS 
u  S  alcATHbA  ihNIEAU 


■ 

U   S   -E»lrt£R  JU*EAU 
T^/xN  OF  RANGELY 
RAy  a.  SArTfCN 
C-+ARLCS  M  ENGEL 
I  MRS»  VAkJORU  L  jHlRti 
J  WlLLlA-4  L.  -«L  <.l 
S  U  S  FORLiT  SERVICE 
C-LO  l*P  STATION 

■ 

■ 

■ 

■ 

ALVl\  L  *INTZ 

BERNARD  CBY 

MRS   G»ENwt;LYI  NICHOLS 
LAVTON  J  MCNSON 
FOSMA  S   GORT.N  j« 

■ 

SlLVsR  LAK£s   IhOjT  CL 
■ 

US  SOIL  CON  SLAVICL 

HERBERT  t  HG'tSK.?.  j* 
Si.  CvLO  jRCh  ik?  SI  A 
J  S  FOREST  SERVKt 

FRANK   A.  IW-NLUN. 

R  MAVNE  LIGHT 
GT  WEST  SUGAR  CO 
MR;    AR-i|LDA  S'jGMSVt 
ARTHUR  P-UlLcR 
JOHN  SODIC 
U  S  *£AThER  jjWe.AU 

hiZa 

■■    -      V  M  U  * 
•PIGhI 

JUANITa  G  IORRlS 
CITY  JF   To | N I  340 
FEO  Atf|AI|ON  AGENCY 
WEST  COLU  POWER  CO 
CECIL  SMAnNCN 

JOHN  M.  KELLY 
UNION  C-Rolbw  CORP 

RAY  L  FORD 

D  M  ODNOHOE 
WALSENJURG  JTKITIlS 
P  h  oOOTMROYD 
y  0  »AN4|N 

u  S  FCRtSI  StRvlCE 
MRS  NETTIE  A  oNtcLt 

a  ill  i  am  r  k.a£ioes 

EOwAHO  m  EPPLE 

PALPh  H  CL INC 

GT  WEST  SuGAR  CO 
h  l  MC  PtTEIS 
COLO  OCPT  CT  h|>«jAv 
COLO  OEPT  Of  MlOHWAV 
U  S  FOREST  SERVICE 
hA»l*N  A  2 IOM 
FLOYD  w.MCNTGLMERY 
MR  C HAULS  0  WOOD 


POL  I 


OtPI 
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REFERENCE  NOTES 

COLORADO 
OCTOBER  1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  CHmatologist,  P.  O.  Box  1079,  Denver,  Colorado  80201,  or  to  any  Weather  Bureau  Office 
near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  COLORADO"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  T.  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negate  departures  of  average  daily  temperatures  from  65-  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  ,s  the  vector  sum  of  wTn directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations.  Directions 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.  m.  M.  S.  T  Data  in  the  "Extremes"  UbTe  'to  pZZSEL 
lion   table.    Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table    when  published,  are  for  the  24  hours  ending at lime  of^bse^vation  *  PreClpitft_ 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  ^  iaDie 

WATER  EQUIVALENT  values  published  m  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  Points 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Querent  points 

^"  and'ice    B*riM  ^  ■nOW<*"  ™       "Cllmatolo8ical  Dati"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  eleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  anow. 
NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data   if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage^Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amountB  are  published  in 
Climatological  Data  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recordina  race  in 
the   Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

H     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 

which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  50  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D,  C.  20402. 
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63 

2 

10 

914 

0 

0 

30 

0 

1.58 

•  08 

.90 

8 

22.0 

19 

10* 

4 

1 

o 

RIFLE 

56,6 

26.1 

41.4 

5.5 

65 

16 

14 

27 

703 

0 

0 

2h 

0 

.39 

.39 

.24 

8 

0 

1 

0 

0 

SILVERTON 

47,0 

14.3 

30.7 

4.1 

58 

3. 

0 

9 

1025 

0 

0 

30 

1 

1.10 

.06 

1.01 

8 

16.0 

16 

9* 

1 

1 

1 

STEAMBOAT  SPRINGS 

49.6 

19.2 

34.4 

5.7 

61 

16 

-  1 

27 

910 

0 

0 

29 

1 

.58 

- 

.32 

.16 

9 

6.4 

2 

10* 

2 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

42.0 

13.8 

27.9 

55 

3 

-  2 

28 

1107 

0 

2 

30 

1 

1.00 

.60 

9 

14.3 

10 

10 

4 

1 

0 

TELLUR I DE 

50.4 

19.9 

35.2 

4.7 

64 

5 

10 

888 

0 

1 

29 

0 

1.63 

•  40 

•  86 

8 

23.0 

12 

12* 

4 

1 

0 

URAVAN 

57,6 

31.9 

44.8 

67 

5 

22 

27 

601 

0 

0 

20 

0 

.93 

.74 

8 

T 

0 

2 

1 

0 

VALLEC I  TO  DAM  // 

52.4 

25.2 

38.8 

60 

1 

15 

27 

777 

0 

1 

30 

0 

2.30 

1.63 

g 

14.0 

10 

9 

2 

2 

1 

YAMPA 

47,2 

21.4 

34.3 

59 

16. 

-  1 

27 

915 

0 

2 

28 

2 

.26 

.08 

29* 

4.5 

2 

10 

0 

0 

0 

YELLOW  JACKET  1NW 

53.5 

26.6 

41.1 

64 

3  t 

10 

710 

0 

1 

23 

0 

1  .64 

1.39 

8 

5.0 

2 

8 

2 

DIVISION 

36.7 

4.0 

.85 

•  16 

6.2 

ft      ft  ft 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

52.5 

26.1 

39.3 

69 

21* 

7 

9 

760 

0 

2 

23 

0 

.13 

.08 

4 

1.8 

1 

9. 

0 

0 

0 

BONNY  DAM 

54. 9M 

24. 2M 

39. 6M 

73 

16 

11 

10. 

756 

0 

2 

29 

0 

.31 

.22 

1 

.3 

T 

9* 

1 

0 

0 

BURLINGTON 

CHEYENNE  WELLS 

57.8 

25.9 

41.9 

2.0 

75 

15 

9 

30 

687 

0 

0 

22 

0 

.02 

.41 

.02 

1 

T 

T 

9 

0 

0 

0 

FLAGLER  2  NW 

57.0 

23.9 

40.5 

74 

21. 

7 

9 

727 

0 

0 

25 

0 

•  02 

.02 

1 

T 

0 

o 

o 

o 

HOLYOKE 

56.5 

25.9 

41.2 

3.5 

76 

15. 

7 

9 

708 

0 

1 

23 

0 

,18 

•  26 

.14 

4 

2.0 

T 

9 

1 

0 

0 

STRATTON  3  NE 

56.1 

26.8 

41.5 

74 

15 

10 

10 

701 

0 

1 

2* 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

WRAY 

58.4 

25.7 

42.1 

4.0 

76 

6 

12 

9 

680 

o 

o 

27 

0 

.12 

.32 

.12 

4 

T 

T 

11* 

1 

0 

0 

YUMA 

50.3 

25.7 

38.0 

64 

15 

7 

9 

801 

0 

1 

25 

0 

.26 

.23 

.24 

4 

1 

0 

0 

DIVISION 

40.5 

2.1 

.13 

.35 

.6 

ft       ft  ft 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

44.  6M 

24.  6M 

34.  6M 

55 

16 

1 

9 

905 

0 

1 

25 

0 

.59 

.48 

9 

6.0 

2 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

48.0 

14.9 

31.5 

56 

16 

0 

9» 

996 

0 

0 

30 

2 

.20 

.15 

9 

4.0 

2 

9 

1 

0 

0 

BAILEY 

52.6 

19.4 

36.0 

62 

15 

-  2 

1 

862 

0 

0 

30 

1 

.56 

.29 

9 

12.9 

2 

0 

0 

BOULDER 

56.4 

29.9 

43.2 

1.8 

71 

15 

9 

9 

647 

o 

\ 

1 9 

o 

.49 

.47 

.35 

9 

8.4 

4 

9 

2 

0 

0 

BRIGGSDALE 

M 

M 

M 

0 

9 

0 

0 

1 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BYERS 

56.1 

24.8 

40.5 

2.0 

69 

7» 

5 

9 

730 

0 

1 

23 

0 

.15 

.39 

.15 

9 

2.0 

1 

9 

1 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

CASTLE  ROCK 

56.9 

27.1 

42.0 

66 

15* 

1 

9 

683 

0 

0 

20 

0 

.45 

.26 

1 

2 

9* 

2 

0 

0 

CHEESMAN 

58,3 

24.3 

41.3 

4.0 

68 

16 

9 

27 

701 

o 

o 

26 

o 

.46 

.13 

.30 

1 

4 

1 

2 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

60.  1M 

24. 6M 

42. 4M 

72 

21. 

3 

9 

673 

0 

0 

25 

0 

.23 

.21 

9 

3.0 

2 

9 

1 

0 

0 

DENVER  WB  AIRPORT  //R 

56.9 

26.0 

41.5 

3.8 

70 

21. 

10 

9 

699 

0 

0 

24 

0 

.32 

.37 

.25 

8 

3.0 

3 

9 

1 

0 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

54.9 

31.7 

43.3 

2.1 

69 

21. 

12 

9 

645 

0 

1 

15 

0 

.25 

.37 

.12 

3 

2.5 

2 

9 

2 

0 

0 

ELBERT 

55.1 

21.4 

38.3 

67 

15 

3 

9 

793 

0 

0 

27 

0 

.32 

.17 

9 

3 

9 

2 

0 

0 

ESTES  PARK 

51.2 

27.1 

39.2 

4,7 

60 

16 

-  3 

9 

766 

0 

o 

22 

1 

.28 

.54 

.20 

9 

3.0 

1 

0 

0 

EVERGREEN 

56,4 

20.0 

38.2 

66 

15 

2 

1 

797 

0 

0 

30 

0 

.73 

.42 

9 

8.0 

3 

9* 

2 

0 

0 

FAIRPLAY  NO.  2 

FORT  COLLINS 

50.4 

24.9 

37.7 

1,0 

69 

21 

4 

9 

816 

0 

2 

25 

0 

.45 

.  04 

.29 

9 

7.0 

5 

9 

2 

0 

0 

FORT  LUPTON  1  N 

50.9 

20.2 

35.6 

67 

21 

3 

9 

877 

0 

3 

29 

0 

.22 

- 

,24 

.11 

9* 

2.5 

2 

9 

2 

0 

0 

FORT  MORGAN 

51.9 

23.4 

37.7 

1.5 

70 

8 

9 

10 

816 

0 

3 

30 

0 

.16 

,20 

.06 

4 

2.0 

0 

0 

0 

0 

GEORGETOWN 

49.1 

27.5 

38.3 

59 

19 

6 

9 

791 

0 

0 

24 

0 

.50 

.28 

1 

11.0 

2 

0 

0 

GRANT 

45.0 

18.6 

31.8 

52 

21. 

6 

9 

991 

0 

0 

30 

0 

1.36 

1.19 

9 

16.0 

14 

9 

2 

1 

1 

GREELEY 

52.  8M 

23. 6M 

38. 2M 

3.1 

68 

22. 

9 

9 

799 

0 

1 

29 

0 

.36 

- 

,03 

.18 

9 

2 

0 

0 

GROVER   10  W 

51.7 

25.4 

38.6 

1.5 

71 

21 

1 

9 

786 

0 

1 

24 

0 

.10 

.30 

.08 

4 

7.0 

3 

9 

0 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

53. 3M 

24. 1M 

38. 7M 

4.3 

64 

16 

2 

9 

781 

0 

0 

0 

•  62 

.04 

.30 

1 

11.0 

2 

0 

0 

JONES  PASS  2  E 

37.8 

12.9 

25.4 

47 

16 

2 

27. 

1  184 

0 

6 

30 

0 

.71 

.44 

9 

13.5 

2 

0 

0 

JULESBURG 

55. 7M 

26.  2M 

41.  OM 

2.8 

72 

6 

11 

9 

716 

0 

0 

24 

0 

.29 

.21 

.17 

4 

2 

0 

0 

KASSLER 

58.8 

27.3 

43.1 

1.2 

72 

21 

4 

9 

651 

0 

0 

20 

0 

.67 

.28 

.35 

1 

10.0 

2 

9* 

2 

0 

0 

KAUFFMAN  *  SSE 

52.2 

23.1 

37.7 

71 

21 

-  1 

9 

814 

0 

1 

26 

1 

.23 

.15 

4 

5.5 

3 

9 

1 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  SW 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


CONTINUED  NOVEMBER  1966 


Temperature 

Precipitation 

Station 

-  E 

?! 
•  g 

<  s 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

j 

Dale 

Degree  Dayi 

No.  of  Day. 

Total 

Departure 

1 

5 
Z 
E 

0 

a 
| 

6 

Dale 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyi 

Max. 

Min. 

Totol 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

a 

J 
% 

.50  or  Mare  | 

1 .00  or  More 

j  , 

H 

s  > 
■a  3 

s  > 
St  i 

hi 

LAKEWOOD 

55. 6 

28.7 

42.2 

2.0 

69 

15 

5 

9 

677 

0 

0 

20 

0 

.39 

.40 

.22 

9 

2.0 

1 

10* 

2 

0 

0 

LONGMONT   2  ESE 

51.0 

2*»  •  1 

3  7  •  8 

.  8 

72 

16 

3 

0 

3 

2  H 

0 

.12 

9 

9 

NEW  RAYMER 

51.2 

23.8 

37.5 

68 

21 

0 

9 

818 

0 

1 

26 

1 

.32 

.18 

4 

5.6 

2 

9» 

2 

0 

0 

61.5 

20.8 

41.2 

74 

7 

o 

9 

710 

0 

0 

28 

1 

.10 

m 

9 

3.0 

1 

9 

1 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

49. 3M 

21.  8M 

35.6M 

60 

16 

2 

9 

876 

0 

0 

28 

0 

.28 

.15 

9 

4.0 

2 

4 

1 

0 

0 

SEDGWICK  5  S 

52.9 

26.0 

39.5 

69 

15* 

9 

9 

759 

0 

1 

2- 

0 

.40 

.26 

4 

6.0 

2 

9 

2 

0 

0 

SPICER 

44,6 

-  8 

0 

1 

30 

2 

.12 

.90 

.10 

9 

3.0 

3 

0 

0 

STERLING 

50.9 

23.6 

37.3 

.9 

70 

8 

8 

9 

827 

0 

3 

27 

0 

.53 

.12 

.32 

9 

9.0 

2 

0 

0 

WALDEN 

45.3 

17.2 

31.3 

56 

16 

-10 

9 

1006 

0 

1 

30 

2 

.10 

.09 

9 

1.8 

2 

9 

0 

0 

0 

WATERDALE 

54.4 

24.7 

39.6 

2.0 

71 

21 

-  3 

9 

754 

0 

1 

24 

1 

e33 

_ 

•  21 

.27 

8 

4.5 

4 

8 

1 

0 

0 

WIGGINS  7  Sw 

M.  1 

22.7 

38.4 

70 

21 

6 

9 

793 

0 

1 

27 

0 

.20 

.11 

9 

1 

0 

0 

DIVISION 

38.0 

1.9 

.37 

- 

.26 

5.8 

«       «  ft 

Bin    rOAMnc    Ho A  1 NArc 

BASIN  05 

ALAMOSA   WB  AIRPORT  R 

52.8 

16.2 

34.5 

5.0 

60 

21* 

6 

27 

910 

0 

0 

30 

0 

.10 

.19 

.09 

8 

.3 

0 

0 

0 

0 

BLANCA 

53.7 

15.9 

34.8 

60 

15* 

6 

28. 

897 

30 

Q 

.05 

.05 

8 

.0 

0 

o 

0 

0 

CENTER 

53.8 

16.3 

35.1 

60 

5ft 

6 

27 

893 

0 

0 

30 

0 

.25 

.25 

8 

2.0 

2 

8 

1 

0 

0 

53.5 

22.4 

38.0 

4.9 

62 

4 

1 1 

27 

802 

0 

0 

30 

0 

.79 

•**z 

.79 

8 

3.0 

I 

1 

0 

GREAT  SANO  DUNES  NM 

49.9 

24.4 

37.2 

58 

16 

11 

1 

8Z7 

0 

0 

20 

0 

.06 

•  04 

8 

T 

T 

10 

0 

0 

0 

HERMIT   7  ESE  // 

44.6 

5.9 

25.3 

-  .2 

60 

2 

-10 

11 

1181 

0 

1 

30 

8 

.95 

.15 

.95 

9 

11 

9 

1 

1 

0 

57. OM 

18. 2M 

37. 6M 

6.4 

62 

18. 

6 

27 

814 

0 

0 

30 

0 

.08 

.18 

.08 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTE  VISTA 

52.  2M 

19. 5M 

35. 9M 

58 

5 

9 

27 

866 

0 

0 

30 

0 

.11 

.11 

8 

.2 

0 

1 

0 

0 

SAGUACHE 

52.5 

18.9 

35.7 

59 

18 

9 

2 

872 

0 

0 

30 

0 

.19 

.12 

.19 

8 

1.2 

0 

1 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 

46.6 

8.7 

27.7 

62 

7. 

-  8 

11 

1114 

0 

1 

30 

9 

.75 

.40 

9 

8.0 

7 

10 

2 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

39.0 

16.  t 

27.9 

52 

20 

2 

27 

1106 

0 

4 

30 

0 

3.69 

3.10 

8 

53.0 

2 

2 

1 

DIVISION 

33.6 

3.7 

.64 

.15 

6.8 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
4  STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
FRASER 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
WOLF  CREEK   PASS  4  M 


LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
17  STATIONS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
WOLF   CREEK   PASS   1  E 


GREATEST   TOTAL  SNOWFALL 
2  STATIONS 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
WOLF  CREEK  PASS  4  w 


78  DATE 
-  11  DATE 
3.75 

.00  I 
3.10  !  DATE 
53.0 

34  DATE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14  15 


16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


AROYA  b  NE 
AVER  RANCH 
BRANDON 
BRANSON 

BUENA  VISTA 
BUTLER  RANCH 
CAMPO  6  SW 
CANON  CITT 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 
DELHI 

DOHERTY  RANCH 
EAOS 

EVERSOLL  RANCH 
F ORDER  S  S 

FOUNTAIN 
FOWLER 
GARDNER 
GUFFET  10  SE 
HASWELL 

HOLLY 

JOHN  MARTIN  DAM 

KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LA  VETA 
LEADv ILLE 
L  I  HON  10  SSW 

LI  HON 

NORTH  LAKE 
ORDWAY 
PALMER  LAKE 
PENROSE  3  NNW 

PUEBLO  WB  AIRPORT  / 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 

RUXTON  PARK 
RYE 
SAL  I  DA 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  MS*  / 

5TONINGTON 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACONY   10  SE 

TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 
TROY  1  SE 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 
KIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  BUTTES  I  NW 
VICTOR 

WALSENBURG  POWER  PLANT 
WESTCLI FFE 
WETMORE  2  S 


ALTENBERN 
AMES 
ASPEN 
BASALT 

BERTHOUD  PASS 

BLUE  MESA  DAM 
BOND 

BONHAM  RESERVOIR 
BRECKENRIDGE 
BROWNS  PARK  REFUGE 

CEOAREDGE 
CIMARRON 
CLIMAX  2  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN  1  W 

COLORADO  NAT  MON 

CORTEl 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  1  E 

DILLON  1  E 

DINOSAUR  NAT L  MONUMENT 

DOLORES 

DURANGO 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

ELECTRA  LAKE 
FORT  LEWIS 
FRASER 
FRUITA 

GATEWAY  1  SW 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 
GRAND  JUNCTION  WB  AP 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE  1  NW 
GRAND  LAKE  *  SSW 

GRAND  VALLEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

GUNNISON 

HAMILTON 

HAYOEN 

HOT   SULPHUR  SPRS  2  SW 
IGNACID  1  N 
KREHMLING 
LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  S  NE 


LITTLE  HILLS 
MANCOS 
MARVINE 
MAYBELL 


l.«C 
UK 
1.8* 


•05     .02  .0! 


35     .06  .0* 


.02     .10  .05 
.07  T 


See  Reference  Notes  Following  Station  lnd«x 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


MEEKER 
MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 


Day  of  Month 

13  I  14  I  15  I  IE  I  17  I  18     19  I  20  i  21     22  I  23  I  24     25  I  28  I  27 


PAL  1 SAOE  LAKES  6  S 

PAONIA 

PARADOX 

PARSHALL   10  SSE 
PITKIN 

PLACERV ILLS 

POwDERHORN 

PYRANIO 

RANGELY 

RICO 

RIFLE 
SAR GENTS 
SHOSHONE 
S1LVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 

TACOMA 
TAYLOR  PARK 
TELLUR IDE 
URAVAN 

VALLEC I  TO  DAN 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  a 

YAMPA 

YEllDK  JACKET  1NW 


1.1R 
1.32 
1.00 


1.01 
.02 

1.62 


1.60  1. 

T 

I. 39 


.08     .03  .31 


.06  .06 

.oa  ,o» 


AKRON  FAA  AIRPORT 
BONNY  DAM 
BURLINGTON 
CHEYENNE  WELLS 
FLAGLER  2  NH 

FLEMING  1  S 
GENOA  1  w 
HOLY OK E 
IDAL1A 
LEROY  7  WSH 

OTIS  11  NE 

STRATTON  3  NE 

VONA 

WRAY 

YUMA 


OA 

ALLENSPARK 

ANTERO  JUNCTION  3  NNE 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BR IGGSOALC 
BYERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 
DENVER  WB  AIRPORT  / 
DENVER  MB  CITY 
EASTONVILLE  1  NNW 
ELBERT 

ESTES  PARK 
EVERGREEN 

FAIRPLAY  / 
FAIRPLAY  NO.  2 
FORT  COLLINS 

FORT  LUPTON  1  N 

FORT  MORGAN 

GEORGETOWN 

GRANT 

GREELEY 

GROVER  10  H 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 
JULESSURG 

KASSLER 

KAUFFMAN  6  SSE 
LAKE  GEORGE  1  Sw 
LAKEWOOD 
LONGMONT  2  ESE 

NEW  RAYMER 
PARKER   •  E 

REO  FEATHER  LAKES  2  SE 
SEDAL I A  6  SSE 
SEDGWICK  S  S 

SPICER 

SOUAW  MOUNTAIN 
STERLING 
WALDEN 
WATEROALE 


T 

.02 


ALAMOSA  WB  AIRPORT 

BLANCA 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 


S*.  R«l«r«nc«  NolM  Following  Station  tndwi 
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DAILY  PRECIPITATION 


MONTE  VIST* 
SAGUACHE 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


25     26  27 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  o.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Numbe 

of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

• 

i 
• 

< 

£  a 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MOUNTAIN   STANDARD  TIME 
5    AM      11    AM        5   PM      11  PM 

Trace 

.01-09 

10-49 

S0-.99 

1.00-199 

2.00 
and  over 

1 

tS 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

76 

*2 

41 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

4.8 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

6 

2.7 

6.6 

28-n- 

1 

08 

61 

36 

40 

58 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

6.1 

DENVER   WB  AIRPORT 

21 

1.3 

6.2 

23 

u2 

73 

47 

53 

70 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

54 

6.4 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

13 

2.3 

5.2 

27 

sw 

22  + 

70 

51 

48 

68 

4 

3 

0 

1 

0 

0 

8 

55 

6.1 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

2 

1.0 

7.6 

35 

NW 

: 

25 

62 

37 

35 

55 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

69 

5.7 

Sm  Rolaranc*  Notas  Following  Station  lndn 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

NOVEMBER  1966 


Station 

Day  Oi  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A»ei 

•          •  ■ 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 
MIN 

35 
20 

63 
18 

54 

33 

45 

25 

64 
19 

63 
35 

61 
45 

60 
45 

5  0 
18 

50 
25 

50 
30 

60 
30 

57 
35 

60 
38 

72 
40 

72 
43 

62 
38 

52 
26 

64 
33 

66 
42 

63 
43 

66 
45 

63 
38 

47 
16 

62 
25 

64 
38 

36 

30 

38.6 

32.4 

BUENA  VISTA 

MAX 

MIN 

56 
U 

62 
18 

62 
23 

59 
19 

59 
14 

61 

33 

58 

34 

53 
27 

40 
19 

43 

15 

50 
26 

51 

22 

56 
21 

58 
19 

60 

22 

63 

24 

58 

24 

58 
18 

39 
17 

60 
21 

59 
36 

56 

27 

55 
24 

37 

20 

53 

20 

30 
21 

53 
21 

35 
19 

57 
27 

35 
30 

55.9 
22.6 

CANON  CITY 

MAX 

MIN 

45 

29 

71 
27 

TO 
35 

48 

32 

59 
24 

67 
38 

63 
48 

60 
43 

57 
15 

S3 
27 

57 
35 

60 

27 

62 
41 

70 
38 

70 
>.•. 

69 
49 

69 
48 

55 
29 

68 

27 

70 
40 

67 
45 

67 
37 

62 
38 

59 

28 

61 

27 

59 
40 

47 
17 

56 

17 

68 

30 

57 
33 

61.5 
33.6 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

MAX 
MIN 

39 

22 

64 

20 

49 

30 

36 

23 

55 
17 

66 
31 

60 
33 

63 
15 

32 
11 

40 
20 

50 
25 

59 
27 

57 
30 

62 

28 

6* 

42 

64 

40 

56 
38 

48 

25 

62 
24 

62 
32 

66 
38 

64 
35 

57 
31 

-6 

2B 

38 
26 

51 
19 

38 
14 

52 
21 

62 
34 

45 
27 

34.2 
26.9 

DELHI 

MAX 
MIN 

42 
28 

68 
16 

55 
22 

45 
28 

68 
17 

70 
33 

64 
41 

69 

37 

57 
18 

46 
17 

57 
30 

66 

22 

68 

23 

73 
33 

77 
40 

74 
40 

64 
49 

50 
19 

65 
19 

67 
26 

69 
40 

72 
34 

68 

30 

55 

30 

62 
26 

56 
39 

43 
10 

62 
15 

66 
25 

58 

27 

61.9 
27.9 

EADS 

MAX 
MIN 

45 

25 

66 
10 

54 

26 

51 

23 

74 
24 

67 
30 

55 
24 

43 

11 

45 

12 

4. 

22 

63 
17 

67 

25 

66 

25 

66 

20 

77 
25 

67 
33 

61 
34 

54 

20 

56 
17 

66 

20 

69 

25 

66 
28 

57 
29 

46 

35 

61 

32 

39 
28 

50 
15 

59 
14 

65 
18 

58 

29 

59,4 
23.2 

EVER50LL  RANCH 

MAX 
MIN 

40 
33 

65 
18 

58 
28 

50 
28 

60 
18 

80 
37 

79 
33 

69 
33 

50 
33 

56 

69 
37 

62 

63 

64 

FORDER  8  S 

MAX 
MIN 

44 

25 

49 
26 

46 
26 

58 
14 

71 

23 

69 
29 

55 
31 

52 
15 

47 
12 

51 
20 

59 
18 

64 

25 

65 
18 

l- 

28 

68 

34 

32 
35 

50 
23 

61 
19 

67 

22 

68 

28 

69 
25 

34 
27 

51 

35 

62 

31 

58 

27 

44 

12 

58 
15 

66 

23 

52 
26 

58.1 
23.9 

HOLLY 

MAX 
MIN 

55 
26 

42 
8 

57 
9 

54 

22 

47 
10 

63 
17 

75 
25 

65 
24 

45 
13 

42 
9 

51 
10 

42 
18 

64 

20 

67 
18 

72 
21 

77 
22 

66 

30 

62 
21 

52 
15 

54 
17 

63 

20 

66 

22 

64 

22 

60 
22 

47 
26 

62 
30 

61 
14 

46 

10 

57 
12 

64 

19 

58.1 
18.4 

JOHN   MARTIN  DAM 

MAX 

MIN 

46 

29 

66 
13 

66 

27 

52 
27 

69 
17 

74 
31 

71 

40 

65 
29 

46 
18 

47 
16 

52 
25 

59 
2  6 

66 
28 

66 
25 

75 
30 

69 
37 

62 
37 

58 
25 

58 

21 

62 
26 

67 

30 

65 
33 

61 
28 

52 
37 

65 
39 

61 
30 

47 

27 

59 
15 

66 
26 

61 
30 

61,1 
27.4 

KIT  CARSON 

MAX 

MIN 

43 
26 

70 
10 

55 
26 

46 

25 

61 
13 

74 
19 

M 

34 

55 
27 

13 

47 
13 

45 

20 

63 
17 

68 
24 

66 

20 

76 
25 

70 
34 

60 
35 

54 

22 

61 

20 

66 
21 

70 
26 

68 
29 

55 
31 

46 
36 

65 
30 

56 
28 

46 
16 

59 
15 

65 

20 

50 
27 

59,3 
23.4 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 

23 

68 
19 

53 
29 

46 
26 

61 
21 

73 
25 

65 
42 

53 
27 

38 
18 

41 
18 

54 
25 

60 
24 

64 
28 

66 
25 

76 
28 

67 
39 

61 
36 

51 
27 

57 
23 

63 
26 

69 
30 

67 

30 

61 
33 

48 

34 

64 
35 

60 
28 

44 

20 

36 
20 

66 
26 

49 
28 

58,0 
27.1 

LAMAR 

MAX 
MIN 

46 
19 

64 
13 

62 
26 

49 
20 

67 
15 

76 

20 

66 
30 

48 

27 

41 

n 

53 
13 

51 

22 

59 
2  6 

68 

23 

68 

21 

78 

23 

67 
28 

63 
33 

53 
23 

61 
17 

61 

22 

69 

23 

66 

30 

55 
27 

-7 

36 

64 
40 

60 
29 

47 
17 

57 
12 

65 

22 

51 

30 

39,4 
23.5 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

46 

29 

68 
16 

55 

24 

48 
28 

65 
17 

74 
26 

67 

32 

53 
32 

-6 

18 

46 
16 

54 
21 

62 

25 

66 
26 

66 
2- 

78 
26 

67 
34 

64 

36 

54 

26 

58 

21 

65 

22 

67 

26 

67 
26 

60 
27 

52 
35 

66 
36 

60 
38 

48 
16 

39 
18 

66 

25 

58 

31 

60.2 
25.9 

LA  VETA 

MAX 
MIN 

18 

62 
24 

67 
28 

55 
26 

58 
28 

58 

20 

56 

22 

67 
24 

60 
26 

58 
26 

58 
28 

62 
IB 

58 

22 

45 

12 

-B 

10 

S6 

22 

59 

27 

57 
26 

66 

22 

68 
28 

69 
31 

67 
22 

62 
28 

62 
30 

58 
24 

57 
24 

46 
14 

60 
20 

62 
22 

65 
16 

59,5 
22.9 

LEADVILLE 

MAX 
MIN 

33 
11 

50 
12 

55 
24 

44 
21 

59 
17 

44 

20 

44 

22 

34 

20 

30 
10 

41 
6 

36 
10 

-0 
17 

49 
14 

41 

13 

SO 
23 

S4 
21 

43 

23 

42 

21 

51 
16 

50 

22 

48 

30 

43 
25 

42 

22 

40 
19 

38 
16 

32 
16 

41 
4 

48 
9 

40 

25 

42 

21 

43.7 
17.7 

LIMON  10  SSM 

MAX 

MIN 

38 

29 

66 
18 

64 

20 

SO 
19 

60 
18 

68 

26 

65 
27 

62 
25 

37 
6 

48 

15 

59 
20 

59 
29 

66 
27 

7U 
33 

68 

40 

68 

37 

50 
24 

68 
27 

67 
26 

68 
2*. 

65 
29 

57 
25 

-8 

30 

60 
20 

48 

25 

42 
13 

58 
14 

58 

29 

32 
27 

58.2 
24.2 

LIMON 

MAX 
MIN 

37 
15 

65 
12 

53 
19 

35 
18 

60 
21 

69 
26 

64 
32 

50 
19 

S7 
8 

44 

13 

SO 
18 

61 
18 

60 
19 

65 
17 

71 
27 

68 

35 

53 
34 

51 
27 

64 

17 

65 
20 

70 
26 

66 

2a 

57 
24 

30 
32 

64 
21 

51 
21 

43 
13 

58 

11 

59 
21 

53 
24 

34.4 

21.2 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

34 
2 

60 
9 

75 
20 

41 

IS 

58 
11 

54 
31 

53 
28 

48 
29 

40 

7 

48 
15 

32 
14 

47 

18 

53 
17 

57 
18 

35 
27 

65 
34 

56 

30 

56 
16 

65 

20 

58 
31 

56 

30 

57 
33 

51 
34 

50 
28 

32 
31 

45 

22 

45 
5 

56 

22 

57 
24 

54 

20 

53.3 
21.3 

PALMER  LAKE 

MAX 

MIN 

48 

22 

44 
14 

59 
28 

47 
21 

40 
17 

56 
34 

62 
32 

57 

32 

56 

6 

33 
8 

42 

30 

»<. 

24 

S6 
36 

52 
28 

64 

39 

65 
39 

65 

40 

52 
24 

55 
24 

64 
34 

58 
42 

66 
29 

60 
30 

54 

26 

56 
26 

56 
27 

46 
11 

38 
14 

52 
28 

58 
25 

53,5 
26.3 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 

20 

70 
17 

53 
29 

47 
25 

62 
19 

70 
28 

67 
35 

67 
28 

41 
20 

46 
16 

59 
20 

65 
21 

63 
26 

'0 

20 

69 
40 

64 

40 

60 
34 

50 
25 

62 
1 6 

64 

22 

73 

30 

68 
25 

60 
23 

30 
30 

66 
33 

61 

22 

46 
IS 

56 
17 

72 
29 

50 
28 

39.9 
25.2 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

MIN 

48 
28 

71 
15 

57 

22 

47 

27 

63 
16 

75 
21 

66 
41 

66 
41 

45 

19 

41 
13 

55 
17 

63 
22 

65 
20 

72 

19 

75 
23 

67 
31 

61 

33 

52 

25 

59 
18 

67 
20 

68 

25 

68 

25 

64 

27 

53 
28 

67 

29 

61 
38 

45 
14 

58 
16 

68 

22 

56 

27 

60.8 
24.1 

RUSH  2  NNE 

MAX 
MIN 

43 
14 

69 

21 

53 
24 

59 
15 

62 

23 

70 
25 

65 

27 

63 

23 

•.b 

9 

46 
15 

48 
18 

60 
18 

59 
21 

72 
21 

71 
32 

66 
35 

53 
28 

49 
18 

65 
19 

69 

25 

70 
32 

68 
30 

59 
28 

47 

29 

34 

29 

54 
34 

42 
23 

58 
21 

61 

25 

46 

23 

56.3 
23.5 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

26 
4 

54 
8 

46 

21 

36 
IS 

SO 
11 

51 

22 

47 

28 

44 
17 

35 
3 

37 

2 

40 
8 

43 
12 

44 
13 

42 
IS 

44 
20 

53 
23 

40 

20 

48 
18 

52 
12 

52 
23 

52 
22 

49 
31 

48 

22 

47 
24 

30 
20 

41 

23 

31 
9 

53 
22 

44 
24 

41 
18 

44,7 
17,0 

RYE 

MAX 
MIN 

47 
11 

55 
15 

55 
25 

54 

22 

54 
19 

53 
35 

53 
43 

45 
39 

50 
14 

39 

20 

42 
20 

49 

30 

47 
25 

54 
25 

54 
36 

56 
37 

57 
36 

4$ 
24 

53 
22 

53 
30 

56 
37 

54 
33 

50 
33 

49 
39 

49 
41 

44 

30 

37 
14 

47 

20 

54 
29 

48 

27 

50,1 
27.8 

SAL  I  DA 

MAX 
MIN 

56 
15 

61 
15 

66 
19 

56 
13 

59 
13 

61 
21 

57 
31 

55 
17 

46 

21 

47 
22 

52 

22 

53 
21 

58 

16 

61 
18 

62 
2  6 

63 
26 

57 
18 

60 
17 

58 
19 

62 
27 

62 
39 

58 

32 

53 

20 

55 

27 

54 

26 

56 
17 

53 
13 

57 
28 

60 
29 

57 
28 

57.2 
21.9 

SPRINGFIELD  7  HSw 

MAX 

MIN 

42 
26 

67 
16 

51 
30 

43 
25 

59 
21 

72 
35 

64 

33 

68 

37 

59 
19 

54 
16 

52 
30 

64 
26 

62 
34 

73 
27 

78 
34 

77 
41 

64 
44 

50 
24 

68 

24 

72 
32 

70 
38 

71 
42 

61 
37 

55 
37 

64 

27 

60 
39 

42 
18 

60 
18 

67 
28 

51 
26 

61,3 
29,5 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

44 
15 

51 
20 

49 
25 

42 
24 

51 
19 

46 

23 

45 

22 

43 
26 

32 
18 

34 
10 

31 
11 

40 
17 

51 
16 

51 
12 

54 

21 

55 

22 

46 

23 

48 

23 

51 
14 

50 
19 

47 
28 

43 
24 

43 
19 

39 
18 

41 

17 

30 
17 

38 
-  1 

48 

7 

40 
17 

41 

44,1 
18.3 

TACONY  10  SE 

MAX 
MIN 

44 

25 

70 
17 

53 
30 

45 
28 

60 
17 

72 
30 

69 
31 

64 

30 

46 
15 

47 

16 

51 
21 

62 

20 

63 
28 

68 

21 

69 

36 

66 
35 

56 
39 

49 

26 

62 
21 

65 
26 

72 
33 

70 
32 

59 
30 

51 
33 

65 
31 

57 
31 

43 

15 

39 
19 

66 
28 

52 
29 

59.2 
26.4 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

38 

23 

66 

23 

60 
30 

60 
28 

66 

23 

68 

36 

64 
45 

62 
49 

55 
21 

46 

24 

S9 
28 

62 
30 

61 

30 

70 
33 

70 
36 

69 
41 

62 
37 

55 
28 

65 
33 

65 
37 

6". 

37 

69 
39 

63 
44 

64 
43 

65 
43 

58 

40 

»4 

18 

63 
26 

70 
39 

55 
31 

61.3 
33.2 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
21 

69 
21 

« 
27 

42 

22 

67 

20 

69 
32 

63 
41 

65 
25 

38 

22 

48 
19 

56 
24 

63 
34 

62 
27 

72 
27 

71 
35 

72 
40 

62 
31 

55 
24 

67 
29 

67 
33 

67 
34 

66 

30 

67 
40 

63 
39 

68 

39 

56 

30 

46 

15 

63 
19 

70 
36 

58 

32 

61.1 
28.9 

THIN  LAKES  EVAPORATION 

MAX 
MIN 

TWO  BJTTES  1  Nw 

MAX 
MIN 

41 

21 

40 

20 

39 
18 

38 
19 

45 
14 

51 
16 

54 
16 

49 
15 

45 
19 

54 
28 

55 
30 

27 

49 

20 

-6 

25 

SO 
21 

55 
28 

58 
29 

60 
30 

35 
28 

49 

30 

45 
2  8 

48 

32 

49 

33 

48 

30 

47 
31 

38 

21 

35 
15 

39 
17 

40 
21 

41 

20 

47.4 
23.4 

VICTOR 

MAX 

30 
10 

52 
24 

48 

28 

41 
21 

44 
24 

48 
28 

50 
24 

42 
26 

36 
9 

36 
18 

40 

21 

39 

25 

46 

26 

30 
26 

50 
37 

52 
36 

49 
34 

48 
28 

55 
31 

50 

34 

50 
36 

47 

30 

45 
30 

42 
27 

43 
24 

38 

23 

44 

25 

49 
15 

49 

32 

44 

25 

45.2 
25,9 

WALSENBURG  POKER  PLANT 

MAX 
MIN 

37 
22 

66 

20 

58 
26 

46 

25 

65 

17 

64 
47 

63 
44 

60 
44 

5? 

20 

56 

32 

39 
31 

60 
31 

60 
34 

65 
24 

67 

37 

71 
41 

62 
46 

54 

23 

69 
22 

68 

37 

64 

60 

64 
43 

63 
49 

61 

3B 

39 

37 

54 

39 

46 

12 

63 

20 

65 

33 

56 

30 

59.9 
32,3 

■ESTCLIFFE 

MAX 
MIN 

45 
3 

62 
11 

6  1 
15 

43 
21 

6  1 
5 

59 
28 

54 

28 

52 

32 

42 
15 

46 

10 

55 
10 

S3 
17 

57 
12 

60 
15 

61 
21 

60 
32 

55 
25 

39 
14 

62 
13 

60 
25 

59 
30 

55 

32 

52 
34 

49 
34 

53 
24 

51 
3 

60 
16 

60 
25 

55 
22 

55.2 
19.7 

hETMORE  2  S 

MAX 
MIN 

39 
14 

67 
19 

53 
27 

40 
23 

62 
21 

66 
29 

60 
46 

58 

43 

50 
16 

52 
20 

S3 

23 

56 

27 

58 

25 

67 
31 

70 

38 

66 
37 

59 
39 

~B 

25 

63 
28 

67 
34 

67 
40 

65 
35 

62 
36 

»• 

29 

62 
42 

52 
30 

43 

15  j 

59 

24 

65 
33 

49 

31 

57.9 
29.3 

Sm  Rel«r«DC«  NotM  Following  Station  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

© 
a 

Station 

2 

|  r 

5 

1 

2 

2 

g 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

]  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

•          «  • 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

MAX 

58 

57 

59 

60 

62 

60 

56 

52 

37 

35 

45 

47 

55 

57 

64 

66 

57 

60 

58 

49 

61 

56 

56 

55 

51 

40 

45 

51 

45 

53 

53.6 

MIN 

19 

16 

21 

25 

18 

25 

34 

33 

19 

24 

27 

34 

26 

23 

25 

27 

33 

27 

25 

2* 

32 

32 

27 

22 

1 6 

22 

1 1 

17 

32 

26 

24,7 

ASPEN 

MAX 

<>6 

56 

57 

48 

58 

54 

47 

38 

30 

33 

40 

44 

47 

54 

56 

59 

50 

54 

52 

52 

66 

60 

52 

48 

45 

32 

40 

50 

39 

45 

48.4 

MIN 

14 

16 

22 

20 

19 

28 

29 

28 

16 

17 

14 

22 

16 

16 

24 

27 

25 

29 

19 

25 

35 

32 

28 

17 

18 

23 

4 

15 

23 

30 

21.7 

BASALT 

MAX 

44 

35 

40 

48 

54 

58 

64 

65 

58 

61 

58 

52 

62 

57 

58 

54 

52 

46 

42 

57 

50 

47 

52.8 

MIN 

IS 

1 1 

18 

IT 

15 

19 

10 

26 

15 

19 

20 

16 

18 

17 

21 

27 

28 

28 

23 

26 

15 

30 

29 

17 

1 6 

18 

1 2 

14 

27 

27 

19.8 

BERTMOUD  PASS 

MAX 

33 

27 

40 

39 

28 

40 

38 

35 

29 

18 

25 

25 

32 

39 

37 

44 

43 

39 

36 

40 

41 

42 

39 

37 

32 

30 

19 

27 

39 

30 

34.1 

MIN 

0 

5 

17 

19 

12 

24 

23 

18 

* 

5 

8 

9 

15 

12 

15 

19 

20 

18 

15 

26 

1 8 

18 

6 

-  4 

9 

17 

20 

13.8 

BOND 

MAX 

46 

56 

60 

57 

61 

57 

53 

47 

36 

40 

45 

46 

56 

56 

61 

63 

52 

59 

54 

56 

62 

60 

56 

52 

51 

44 

44 

50 

45 

51 

52.6 

MIN 

13 

10 

16 

23 

12 

20 

25 

33 

16 

26 

25 

28 

27 

24 

21 

23 

22 

25 

18 

19 

20 

1 7 

26 

20 

1 1 

20 

9 

1 1 

25 

27 

20.5 

BROWNS  PARK  REFUGE 

MAX 

51 

62 

64 

57 

60 

45 

33 

42 

45 

52 

56 

55 

60 

59 

60 

61 

60 

59 

57 

53 

49 

48 

48 

42 

48 

54 

46 

50 

52.7 

MIN 

17 

10 

14 

13 

40 

25 

5 

22 

16 

33 

18 

25 

28 

29 

30 

24 

16 

18 

34 

22 

23 

13 

5 

9 

6 

1 1 

3 1 

22 

20.0 

CEDAREDGE 

MAX 

56 

60 

61 

59 

65 

62 

54 

50 

41 

34 

45 

51 

54 

59 

64 

64 

60 

61 

59 

61 

62 

53 

57 

53 

54 

40 

44 

56 

50 

55 

54.8 

M  I  N 

24 

20 

27 

26 

25 

33 

36 

24 

23 

25 

31 

34 

27 

29 

32 

36 

35 

0 

29 

30 

44 

39 

37 

2  3 

25 

26 

IB 

22 

33 

31 

29.1 

CIMARRON 

MAX 

60 

60 

60 

36 

57 

60 

58 

44 

50 

45 

45 

45 

50 

50 

50 

51 

51 

53 

51 

49 

59 

55 

53 

53 

52 

42 

47 

50 

47 

57 

52.0 

MIN 

3 

9 

14 

1 1 

12 

8 

22 

28 

15 

15 

30 

30 

15 

15 

15 

21 

20 

1  6 

14 

1 5 

32 

26 

2* 

14 

10 

1  8 

8 

18 

23 

24 

17,5 

CLIMAX  2  NN 

MAX 

35 

40 

39 

36 

38 

39 

35 

30 

26 

24 

29 

27 

40 

38 

42 

42 

39 

36 

45 

41 

39 

35 

33 

32 

31 

23 

30 

41 

34 

35 

35.1 

MIN 

4 

13 

17 

16 

12 

25 

22 

19 

10 

5 

7 

1 1 

12 

15 

16 

19 

22 

17 

17 

20 

28 

22 

2 1 

17 

1 1 

10 

-  3 

14 

21 

23 

15,4 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

63 

45 

50 

56 

52 

52 

51 

49 

38 

32 

31 

40 

42 

43 

45 

50 

51 

47 

50 

50 

49 

33 

52 

50 

47 

42 

37 

42 

49 

45 

46,6 

MIN 

10 

3 

7 

10 

5 

10 

9 

18 

14 

2 

12 

24 

13 

8 

8 

14 

14 

10 

10 

9 

14 

1 8 

20 

9 

3 

4 

-  1 

4 

12 

25 

10,6 

COLLBRAN  1  N 

MAX 

54 

57 

60 

59 

59 

62 

62 

61 

38 

35 

47 

50 

55 

61 

63 

65 

55 

60 

58 

57 

62 

54 

56 

52 

30 

47 

46 

53 

47 

53 

54.8 

MIN 

17 

24 

21 

21 

22 

31 

32 

16 

20 

25 

27 

28 

29 

24 

28 

33 

30 

30 

28 

25 

30 

29 

22 

17 

2 1 

16 

19 

19 

27 

30 

24.7 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

65 

54 

57 

61 

60 

62 

63 

51 

42 

37 

43 

49 

52 

57 

57 

59 

58 

59 

59 

55 

63 

57 

54 

50 

49 

48 

45 

50 

48 

54 

53.9 

MIN 

26 

30 

35 

35 

32 

42 

38 

35 

17 

21 

26 

32 

32 

34 

36 

41 

39 

38 

35 

34 

40 

44 

37 

30 

25 

25 

21 

27 

35 

34 

32.5 

CORTEZ 

MAX 

62 

62 

61 

63 

62 

60 

56 

47 

36 

38 

50 

55 

58 

63 

64 

62 

60 

61 

65 

61 

61 

58 

58 

56 

56 

50 

47 

58 

57 

55 

56.7 

MIN 

34 

19 

25 

29 

22 

27 

35 

35 

22 

22 

30 

35 

26 

29 

32 

35 

34 

27 

27 

29 

43 

35 

32 

25 

2  5 

20 

1 3 

20 

34 

23 

28.1 

CRAIG 

MAX 

45 

60 

60 

49 

61 

58 

54 

44 

32 

33 

42 

48 

57 

60 

63 

63 

55 

59 

62 

60 

59 

52 

51 

*6 

49 

37 

43 

56 

40 

50 

51.6 

MIN 

15 

18 

19 

19 

15 

36 

34 

15 

4 

25 

27 

32 

24 

28 

29 

33 

31 

32 

26 

24 

34 

25 

26 

18 

9 

12 

7 

19 

32 

28 

23.2 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

45 

53 

53 

47 

51 

47 

43 

40 

38 

32 

39 

35 

41 

40 

43 

44 

41 

45 

44 

41 

46 

43 

46 

45 

43 

30 

38 

47 

42 

45 

42.9 

MIN 

2 1 

1 1 

18 

11 

13 

18 

28 

29 

13 

-  1 

10 

24 

2 

4 

6 

14 

14 

1  * 

9 

1 1 

30 

19 

20 

10 

9 

1 1 

-  1 

10 

20 

20 

13.9 

DELTA  1  E 

MAX 

58 

60 

60 

63 

65 

68 

62 

55 

41 

36 

50 

54 

56 

59 

64 

64 

56 

62 

54 

57 

69 

59 

62 

56 

53 

48 

46 

53 

51 

59 

56.7 

MIN 

25 

16 

23 

23 

21 

29 

34 

41 

26 

26 

32 

38 

26 

26 

28 

30 

31 

26 

24 

24 

41 

41 

31 

19 

20 

28 

15 

1  8 

33 

32 

27.6 

DILLON  1  E 

MAX 

42 

50 

50 

43 

50 

49 

47 

42 

34 

36 

39 

36 

48 

49 

52 

31 

52 

49 

51 

50 

52 

46 

47 

*5 

44 

39 

39 

51 

44 

44 

45.8 

MIN 

18 

9 

17 

20 

13 

25 

22 

20 

12 

10 

14 

18 

13 

12 

19 

21 

18 

24 

13 

16 

31 

23 

17 

14 

14 

1  6 

0 

1 1 

23 

29 

17.1 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

59 

58 

58 

55 

56 

56 

53 

45 

42 

35 

42 

48 

52 

53 

56 

54 

56 

58 

55 

53 

53 

49 

46 

47 

43 

34 

41 

46 

45 

50 

50.0 

MIN 

23 

2 1 

27 

30 

27 

24 

35 

29 

23 

1 1 

24 

32 

30 

31 

27 

35 

35 

32 

30 

28 

36 

32 

22 

20 

16 

15 

1  8 

28 

26 

26.8 

DURANGO 

MAX 

58 

63 

60 

62 

64 

61 

55 

44 

46 

39 

51 

58 

61 

65 

66 

64 

58 

63 

63 

62 

59 

56 

56 

58 

56 

54 

52 

62 

64 

60 

58.0 

MIN 

32 

17 

19 

25 

18 

22 

26 

33 

30 

19 

20 

30 

25 

27 

27 

30 

28 

2  3 

28 

22 

39 

26 

28 

26 

2 1 

1  8 

12 

12 

30 

21 

24.5 

SAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

49 

60 

63 

56 

61 

59 

58 

42 

32 

36 

43 

48 

55 

55 

60 

63 

52 

58 

56 

53 

58 

55 

58 

54 

53 

40 

46 

48 

43 

51 

52.2 

MIN 

1 1 

6 

13 

16 

10 

16 

32 

27 

20 

24 

28 

29 

20 

18 

19 

22 

23 

25 

19 

18 

34 

32 

24 

1 7 

1 1 

19 

8 

1 1 

26 

24 

20.1 

FORT  LEWIS 

MAX 

65 

61 

60 

59 

52 

57 

58 

39 

39 

32 

44 

46 

54 

58 

59 

58 

53 

57 

56 

56 

51 

53 

48 

50 

47 

51 

46 

56 

53 

51 

52.3 

MIN 

24 

1  7 

2 1 

21 

24 

2 1 

19 

1  7 

15 

14 

14 

30 

20 

23 

30 

33 

32 

25 

27 

29 

27 

29 

32 

27 

28 

19 

13 

14 

29 

20 

23.1 

FRASER 

MAX 

34 

50 

50 

39 

50 

47 

46 

38 

23 

37 

36 

38 

45 

45 

51 

50 

43 

46 

48 

47 

45 

48 

46 

44 

35 

27 

35 

45 

36 

41 

42.2 

MIN 

-  2 

0 

8 

14 

5 

23 

18 

12 

10 

15 

7 

7 

10 

0 

1 

10 

12 

1  4 

8 

6 

19 

13 

10 

8 

5 

15 

-11 

-  4 

12 

18 

8.8 

FRUITA 

MAX 

58 

60 

61 

66 

63 

68 

65 

56 

43 

37 

58 

55 

59 

61 

60 

65 

56 

66 

63 

54 

67 

64 

56 

55 

33 

52 

51 

54 

52 

61 

58,0 

MIN 

28 

16 

20 

19 

18 

23 

26 

34 

20 

22 

31 

37 

23 

24 

25 

27 

31 

24 

23 

23 

34 

33 

24 

19 

15 

19 

12 

15 

35 

22 

24,1 

GATEWAY   1  SW 

MAX 

59 

63 

61 

66 

69 

65 

64 

37 

42 

39 

52 

59 

61 

67 

68 

65 

63 

66 

67 

63 

58 

54 

51 

52 

49 

54 

52 

56 

58.7 

MIN 

27 

2  5 

28 

29 

28 

41 

48 

34 

29 

26 

33 

40 

31 

32 

36 

39 

38 

3  3 

32 

49 

42 

34 

25 

23 

24 

20 

22 

38 

26 

32.2 

GLENWOOD  SPRINGS  I  N 

MAX 

56 

55 

64 

58 

60 

61 

59 

51 

41 

36 

46 

43 

54 

54 

56 

62 

57 

61 

60 

54 

61 

56 

55 

54 

55 

50 

51 

54 

39 

51 

53.8 

MIN 

20 

13 

19 

18 

15 

22 

27 

9 

12 

12 

25 

21 

22 

22 

20 

18 

25 

21 

20 

20 

33 

28 

27 

13 

1 3 

17 

12 

1 1 

26 

28 

19.6 

GRAND  JUNCTION  MB  AP 

MAX 

53 

58 

58 

62 

61 

67 

64 

49 

38 

35 

51 

53 

57 

58 

59 

64 

58 

61 

59 

51 

67 

63 

55 

52 

50 

47 

47 

51 

50 

57 

55,2 

MIN 

33 

26 

29 

30 

29 

38 

43 

29 

2 1 

28 

33 

36 

32 

34 

34 

41 

42 

35 

35 

31 

42 

46 

31 

28 

25 

27 

22 

27 

38 

31 

32,5 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

61 

58 

59 

62 

61 

66 

64 

58 

41 

36 

50 

56 

58 

58 

59 

63 

58 

62 

61 

54 

67 

63 

56 

32 

50 

47 

49 

53 

51 

57 

56.3 

MIN 

28 

29 

34 

33 

31 

34 

46 

41 

18 

27 

32 

40 

34 

37 

36 

43 

41 

3  7 

35 

32 

41 

49 

31 

26 

27 

26 

23 

28 

36 

36 

33.7 

GRAND  LAKb  1  NW 

MAX 

35 

53 

51 

43 

52 

50 

47 

43 

33 

32 

29 

40 

43 

46 

51 

54 

46 

49 

49 

50 

52 

45 

48 

42 

42 

33 

34 

46 

39 

42 

44.0 

MIN 

6 

4 

13 

24 

1 1 

23 

27 

19 

12 

16 

23 

2  1 

22 

10 

12 

18 

16 

2  3 

16 

15 

18 

19 

14 

12 

10 

17 

1 

7 

19 

29 

15.9 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

35 

50 

48 

45 

50 

49 

46 

42 

33 

31 

35 

36 

45 

46 

51 

52 

50 

49 

48 

49 

51 

46 

46 

44 

41 

37 

36 

45 

41 

43 

44,0 

MIN 

15 

8 

16 

29 

13 

26 

38 

23 

13 

1 9 

25 

26 

24 

15 

17 

21 

20 

25 

20 

18 

30 

21 

16 

1  1 

14 

16 

4 

10 

22 

33 

19,6 

GRAND  VALLEY 

MAX 

61 

59 

63 

66 

63 

64 

62 

55 

41 

37 

50 

51 

59 

52 

64 

66 

58 

64 

61 

54 

64 

60 

58 

55 

53 

48 

49 

58 

48 

56 

56.6 

MIN 

32 

24 

25 

26 

26 

25 

43 

36 

21 

19 

34 

32 

27 

26 

30 

32 

34 

28 

31 

24 

24 

34 

28 

25 

18 

28 

18 

22 

35 

32 

28.0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

48 

55 

54 

52 

55 

55 

51 

46 

35 

41 

46 

45 

51 

52 

56 

58 

55 

54 

52 

54 

54 

50 

52 

46 

47 

36 

42 

48 

42 

49 

49.4 

MIN 

10 

13 

22 

21 

16 

33 

39 

29 

1 1 

19 

26 

26 

23 

19 

21 

28 

25 

28 

20 

20 

33 

27 

2 1 

19 

16 

23 

9 

12 

28 

31 

22.3 

GUNNISON 

MAX 

50 

60 

58 

57 

58 

57 

54 

46 

34 

31 

43 

41 

46 

48 

51 

51 

45 

54 

53 

48 

56 

54 

53 

50 

47 

39 

43 

50 

47 

51 

49.2 

MIN 

12 

5 

9 

9 

9 

9 

8 

22 

1 7 

8 

15 

24 

14 

9 

9 

14 

14 

10 

8 

10 

22 

19 

20 

10 

5 

6 

3 

6 

1 3 

22 

12.0 

HAYDEN 

MAX 

44 

58 

58 

47 

60 

58 

53 

43 

33 

33 

42 

49 

54 

58 

61 

65 

57 

56 

60 

55 

60 

54 

50 

44 

48 

40 

40 

54 

39 

50 

50.8 

MIN 

10 

15 

17 

17 

16 

27 

29 

26 

6 

25 

27 

32 

24 

24 

24 

29 

26 

34 

24 

23 

35 

24 

30 

15 

24 

1  3 

3 

16 

3 1 

32 

22.6 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

MAX 

39 

54 

55 

45 

56 

54 

53 

38 

33 

34 

37 

42 

53 

56 

58 

50 

48 

52 

54 

53 

55 

50 

52 

42 

47 

38 

45 

58 

39 

45 

47.8 

MIN 

7 

7 

13 

20 

e 

25 

25 

23 

9 

20 

21 

22 

17 

18 

23 

22 

21 

25 

1  6 

10 

5 

27 

20 

12 

10 

15 

10 

3 

23 

3 

16.0 

IGNACIO  1  N 

MAX 

62 

61 

59 

61 

61 

42 

62 

64 

61 

56 

61 

61 

55 

56 

59 

61 

60 

MIN 

15 

8 

10 

17 

9 

21 

12 

14 

17 

18 

12 

21 

25 

31 

18 

15 

12 

KREMMLING 

MAX 

53 

57 

60 

49 

58 

51 

51 

44 

34 

36 

40 

43 

51 

54 

56 

60 

54 

55 

55 

52 

56 

52 

52 

50 

48 

45 

43 

49 

45 

49 

50.1 

MIN 

3 

2 

7 

17 

3 

18 

35 

?5 

12 

21 

26 

25 

21 

10 

13 

19 

15 

20 

10 

13 

35 

16 

13 

15 

14 

8 

0 

4 

19 

29 

15.7 

LAKE  CITY 

MAX 

50 

62 

60 

55 

59 

55 

50 

43 

36 

32 

44 

42 

45 

50 

52 

56 

47 

53 

50 

51 

53 

55 

50 

48 

48 

39 

42 

52 

47 

52 

49.3 

MIN 

22 

9 

15 

17 

15 

16 

19 

22 

4 

10 

16 

23 

10 

9 

12 

16 

17 

16 

10 

13 

16 

17 

13 

14 

6 

11 

8 

11 

25 

22 

14.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

NOVEMBER  1966 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

LITTLE  HILLS 

MAX 

58 

62 

62 

64 

63 

57 

56 

60 

35 

33 

39 

52 

60 

60 

63 

61 

36 

60 

62 

60 

59 

53 

63 

49 

30 

40 

47 

32 

43 

63 

54 

.9 

MIN 

19 

11 

1 1 

12 

11 

32 

29 

25 

8 

16 

22 

31 

21 

23 

25 

21 

27 

25 

19 

20 

32 

26 

21 

14 

3 

15 

5 

9 

20 

31 

19 

.5 

MARVINE 

MAX 

48 

58 

36 

49 

63 

5  2 

51 

45 

10 

32 

39 

43 

52 

57 

56 

31 

52 

48 

61 

52 

55 

49 

41 

40 

43 

33 

39 

32 

40 

47 

47 

,9 

MIN 

17 

16 

22 

18 

17 

30 

38 

29 

7 

21 

27 

30 

23 

28 

28 

27 

28 

29 

22 

24 

35 

30 

28 

19 

14 

11 

4 

13 

30 

32 

23 

,3 

MAYBELL 

MAX 

44 

38 

60 

49 

62 

59 

56 

48 

29 

36 

41 

48 

55 

32 

59 

62 

54 

58 

59 

58 

58 

30 

47 

41 

43 

41 

42 

32 

40 

45 

30 

,3 

MIN 

IS 

'* 

18 

14 

13 

34 

20 

-  2 

23 

20 

34 

21 

24 

28 

28 

32 

29 

22 

21 

32 

26 

21 

13 

10 

12 

9 

14 

26 

30 

21 

.  3 

MEEKER 

MAX 

♦  8 

62 

62 

55 

61 

56 

56 

49 

34 

34 

42 

51 

57 

60 

62 

61 

57 

60 

63 

57 

60 

33 

34 

47 

32 

40 

45 

37 

48 

52 

33 

.2 

MIN 

15 

16 

19 

16 

17 

37 

32 

25 

3 

25 

30 

33 

23 

25 

25 

28 

28 

27 

24 

20 

42 

33 

30 

IS 

10 

19 

6 

13 

28 

31 

23 

,2 

MEREDITH 

MAX 

MIN 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

61 

63 

60 

60 

62 

58 

52 

42 

33 

35 

46 

53 

37 

61 

62 

58 

56 

60 

61 

60 

60 

56 

36 

38 

32 

45 

48 

58 

55 

58 

34 

,9 

MIN 

36 

33 

35 

38 

31 

35 

36 

32 

21 

21 

27 

28 

32 

32 

41 

43 

40 

42 

37 

39 

42 

35 

36 

36 

31 

27 

22 

28 

38 

32 

33 

,5 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

64 

50 

60 

56 

60 

65 

63 

60 

43 

37 

35 

-e 

52 

37 

60 

65 

63 

56 

60 

58 

60 

63 

60 

37 

52 

SO 

43 

45 

54 

50 

34 

,9 

MIN 

22 

22 

25 

25 

25 

25 

35 

39 

26 

23 

27 

33 

27 

26 

29 

32 

32 

30 

27 

29 

33 

41 

34 

24 

23 

26 

19 

19 

25 

36 

28 

,0 

NORTHDALE 

MAX 

57 

62 

64 

62 

57 

56 

33 

53 

40 

37 

43 

S3 

S3 

51 

54 

57 

54 

39 

62 

52 

S3 

49 

47 

45 

49 

51 

49 

46 

55 

56 

52 

,7 

MIN 

30 

24 

29 

29 

15 

28 

29 

29 

20 

20 

25 

31 

23 

21 

24 

26 

27 

21 

22 

21 

20 

34 

22 

14 

18 

20 

22 

9 

27 

25 

23 

6 

NORWOOD 

MAX 

14 

58 

37 

57 

60 

56 

53 

41 

38 

35 

46 

48 

32 

58 

60 

59 

53 

38 

58 

59 

57 

30 

S3 

32 

49 

42 

45 

S3 

50 

54 

32.2 

MIN 

2* 

15 

22 

25 

20 

33 

30 

31 

13 

10 

25 

31 

25 

26 

27 

31 

28 

27 

28 

25 

34 

35 

30 

16 

19 

16 

14 

16 

28 

21 

24 

,2 

OURAY 

MAX 

46 

58 

58 

55 

60 

35 

50 

44 

34 

32 

42 

48 

49 

55 

60 

61 

55 

55 

56 

58 

59 

49 

52 

48 

49 

38 

41 

S3 

>7 

52 

50 

»6 

MIN 

22 

27 

33 

51 

30 

34 

37 

33 

20 

18 

20 

32 

26 

29 

33 

35 

34 

30 

27 

34 

40 

43 

41 

28 

22 

23 

10 

24 

33 

28 

29 

,2 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

5* 

59 

59 

57 

60 

57 

34 

39 

34 

33 

39 

51 

$7 

57 

62 

39 

57 

60 

59 

57 

57 

52 

45 

45 

52 

45 

50 

61 

57 

55 

32 

.6 

MIN 

23 

11 

17 

17 

12 

17 

29 

32 

27 

19 

25 

27 

19 

U 

20 

22 

22 

17 

18 

18 

26 

24 

29 

34 

22 

23 

9 

IS 

21 

18 

21 

,0 

PAL  I SADE 

MAX 

5a 

61 

63 

65 

62 

68 

64 

50 

42 

38 

51 

55 

64 

6U 

63 

65 

59 

64 

63 

57 

67 

62 

59 

5S 

53 

48 

SO 

55 

50 

37 

6 

MIN 

31 

34 

32 

36 

33 

49 

47 

27 

32 

37 

36 

38 

37 

39 

41 

33 

38 

3$ 

37 

32 

34 

30 

30 

29 

28 

29 

34 

40 

33.6 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

MAX 

50 

57 

58 

34 

55 

50 

47 

38 

39 

33 

36 

45 

52 

52 

55 

S3 

50 

54 

33 

51 

50 

46 

45 

45 

47 

41 

45 

35 

52 

50 

48 

,6 

MIN 

31 

9 

13 

10 

13 

27 

31 

23 

16 

19 

21 

12 

15 

16 

20 

21 

16 

18 

17 

20 

22 

28 

29 

19 

11 

7 

IS 

19 

17 

18 

,3 

PAONIA 

MAX 

57 

63 

63 

63 

66 

64 

57 

48 

37 

37 

48 

54 

60 

66 

68 

67 

62 

65 

66 

63 

65 

32 

60 

58 

57 

44 

50 

63 

53 

60 

37 

,9 

MIN 

23 

18 

24 

26 

29 

24 

34 

32 

27 

26 

31 

34 

30 

31 

34 

36 

35 

27 

30 

29 

40 

33 

32 

24 

22 

26 

22 

20 

3  2 

34 

26 

>8 

PARADOX 

MAX 

60 

67 

60 

67 

70 

64 

62 

55 

42 

36 

49 

5B 

61 

66 

68 

63 

62 

65 

62 

65 

SB 

38 

59 

58 

51 

51 

53 

58 

56 

61 

56 

MIN 

30 

11 

22 

25 

19 

25 

35 

34 

25 

25 

27 

35 

25 

25 

26 

29 

30 

25 

24 

32 

29 

28 

3S 

19 

17 

23 

15 

18 

30 

23 

25 

5 

PITKIN 

MAX 

46 

56 

51 

50 

50 

30 

47 

37 

33 

26 

38 

43 

40 

44 

47 

49 

46 

47 

30 

46 

48 

49 

48 

43 

41 

36 

38 

47 

36 

43 

MIN 

16 

5 

13 

11 

9 

14 

11 

24 

18 

-  5 

5 

18 

4 

6 

9 

16 

15 

13 

10 

16 

22 

16 

21 

12 

6 

9 

-  3 

8 

19 

24 

12 

1 

POWDERhORN 

MAX 

56 

58 

58 

54 

68 

62 

56 

64 

43 

41 

44 

»> 

46 

51 

54 

54 

48 

52 

54 

50 

56 

64 

33 

43 

37 

38 

53 

S7 

55 

31 

MIN 

6 

0 

6 

5 

5 

1  0 

5 

20 

9 

7 

5 

15 

15 

5 

5 

10 

10 

8 

9 

8 

s 

IS 

16 

9 

5 

15 

0 

3 

14 

18 

8 

8 

RANGELY 

MAX 

69 

68 

61 

62 

60 

59 

56 

50 

50 

48 

47 

53 

54 

55 

59 

61 

59 

61 

58 

59 

56 

55 

56 

57 

S9 

55 

57 

60 

58 

52 

MIN 

19 

14 

16 

17 

16 

22 

25 

20 

6 

21 

22 

18 

24 

26 

21 

26 

24 

22 

21 

22 

24 

21 

19 

16 

16 

10 

16 

18 

24 

26 

19 

7 

RICO 

MAX 

58 

63 

62 

58 

55 

51 

46 

42 

41 

42 

45 

43 

54 

59 

55 

S3 

SO 

54 

56 

52 

45 

45 

45 

46 

47 

37 

33 

55 

50 

MIN 

28 

19 

19 

21 

15 

19 

28 

18 

9 

6 

7 

28 

8 

9 

16 

20 

20 

15 

16 

19 

30 

29 

28 

23 

17 

18 

8 

16 

18 

2 

RIFLE 

MAX 

60 

60 

61 

60 

63 

63 

60 

52 

40 

40 

48 

51 

59 

60 

63 

65 

60 

64 

63 

57 

64 

39 

57 

55 

54 

48 

49 

58 

50 

54 

56 

6 

MIN 

24 

16 

20 

19 

18 

21 

36 

38 

18 

30 

32 

36 

26 

25 

27 

29 

32 

29 

25 

24 

37 

33 

27 

22 

16 

28 

14 

17 

3  1 

33 

26 

1 

SILVERTON 

MAX 

47 

58 

58 

54 

55 

53 

42 

38 

44 

46 

40 

44 

45 

47 

50 

43 

31 

51 

52 

49 

46 

48 

42 

40 

41 

38 

44 

45 

45 

49 

*7 

0 

MIN 

25 

17 

16 

12 

18 

1  5 

18 

20 

0 

15 

10 

27 

2 

4 

8 

12 

15 

10 

1 1 

12 

12 

18 

26 

21 

15 

18 

16 

3 

16 

13 

14, 

3 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

42 

58 

57 

46 

57 

52 

57 

50 

35 

36 

42 

40 

53 

35 

58 

61 

57 

54 

57 

52 

58 

54 

51 

48 

45 

38 

38 

33 

42 

44 

49 

6 

MIN 

9 

8 

13 

23 

9 

23 

9 

31 

9 

22 

26 

30 

30 

17 

17 

22 

22 

34 

18 

17 

31 

27 

27 

16 

9 

13 

-  1 

9 

25 

32 

19 

2 

TAYLOR  PARK 

MAX 

5* 

44 

55 

52 

48 

50 

48 

43 

39 

32 

29 

34 

34 

38 

37 

42 

46 

36 

47 

37 

46 

43 

43 

44 

40 

39 

34 

40 

43 

39 

42, 

0 

MIN 

20 

20 

15 

17 

16 

12 

20 

20 

22 

16 

5 

10 

20 

9 

7 

e 

14 

13 

13 

6 

11 

27 

18 

18 

12 

8 

11 

-  2 

8 

16 

13. 

8 

TELLURIDE 

MAX 

51 

61 

39 

56 

64 

62 

46 

38 

35 

32 

45 

46 

50 

52 

55 

55 

51 

53 

54 

54 

52 

48 

51 

46 

49 

51 

46 

53 

45 

52 

SO, 

4 

MIN 

25 

15 

18 

19 

14 

19 

25 

26 

IS 

6 

12 

29 

9 

16 

18 

25 

24 

16 

20 

17 

34 

32 

30 

26 

20 

18 

8 

16 

28 

16 

19 

9 

URAVAN 

MAX 

64 

64 

61 

64 

67 

6k 

61 

S3 

4  4 

39 

51 

33 

37 

60 

64 

62 

66 

60 

58 

56 

64 

62 

39 

56 

53 

50 

31 

54 

53 

56 

57 

6 

MIN 

36 

26 

30 

28 

30 

23 

39 

30 

29 

35 

40 

30 

30 

31 

34 

35 

31 

30 

30 

43 

43 

43 

27 

25 

30 

22 

23 

38 

28 

31 

9 

VALLECITO  DAM 

MAX 

60 

58 

57 

,7 

58 

55 

50 

43 

39 

32 

41 

48 

55 

53 

59 

se 

53 

58 

59 

55 

34 

52 

SO 

SO 

50 

48 

48 

58 

58 

55 

52, 

4 

MIN 

26 

20 

25 

26 

23 

24 

31 

32 

26 

20 

20 

29 

20 

23 

26 

28 

29 

24 

26 

26 

32 

27 

29 

29 

25 

20 

15 

23 

28 

25 

25, 

2 

YAMPA 

MAX 

41 

53 

54 

58 

35 

51 

38 

34 

32 

39 

42 

48 

35 

59 

39 

49 

52 

57 

52 

55 

50 

49 

38 

46 

32 

41 

51 

39 

45 

47, 

2 

MIN 

T 

15 

19 

16 

20 

28 

29 

31 

0 

20 

23 

26 

21 

26 

32 

33 

25 

28 

23 

26 

38 

30 

20 

13 

8 

13 

-  1 

13 

29 

30 

21, 

4 

YELLOW  JACKET  1NW 

MAX 

33 

64 

64 

63 

61 

57 

54 

39 

31 

33 

44 

SO 

54 

58 

59 

60 

se 

58 

59 

57 

57 

S3 

34 

52 

32 

43 

SO 

56 

55 

55 

53, 

3 

•          •  • 

MIN 

33 

25 

32 

52 

26 

30 

31 

29 

16 

13 

24 

32 

28 

30 

32 

36 

35 

32 

31 

34 

40 

34 

29 

27 

28 

20 

16 

23 

35 

26 

28, 

6 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

MAX 

38 

63 

50 

34 

62 

69 

66 

29 

31 

43 

37 

59 

57 

58 

68 

38 

50 

52 

61 

60 

69 

55 

51 

43 

60 

47 

43 

56 

58 

48 

52. 

3 

MIN 

23 

22 

23 

27 

25 

35 

27 

13 

7 

18 

20 

20 

28 

33 

35 

39 

34 

31 

34 

29 

40 

32 

28 

28 

23 

21 

IS 

23 

30 

16 

26. 

1 

BONNY  DAM 

MAX 

47 

37 

60 

32 

35 

59 

72 

68 

28 

35 

51 

31 

38 

62 

63 

73 

64 

55 

52 

62 

62 

70 

62 

46 

61 

63 

54, 

9 

MIN 

26 

19 

23 

26 

2  7 

30 

26 

1 1 

11 

23 

21 

22 

25 

24 

30 

35 

30 

28 

32 

23 

30 

31 

18 

22 

22 

24, 

2 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

45 

62 

60 

43 

60 

71 

68 

61 

39 

49 

42 

59 

64 

64 

75 

68 

69 

64 

58 

65 

69 

57 

52 

48 

61 

53 

43 

57 

59 

48 

57. 

8 

MIN 

15 

26 

23 

19 

33 

3  j 

26 

12 

14 

22 

21 

22 

28 

34 

35 

38 

32 

25 

38 

30 

32 

34 

36 

29 

26 

17 

15 

29 

22 

9 

25, 

9 

FLAGLER  2  NH 

MAX 

38 

64 

35 

44 

61 

72 

69 

54 

36 

47 

42 

62 

61 

63 

74 

67 

54 

52 

65 

63 

74 

68 

53 

48 

63 

SO 

40 

60 

6  0 

51 

57. 

0 

MIN 

22 

13 

22 

21 

17 

28 

30 

24 

7 

15 

20 

19 

24 

28 

33 

36 

36 

22 

28 

21 

36 

27 

24 

35 

23 

24 

13 

17 

31 

20 

23, 

9 

HOLYOKE 

MAX 

39 

60 

53 

39 

63 

76 

74 

42 

32 

49 

42 

61 

60 

61 

76 

67 

52 

54 

66 

65 

67 

59 

55 

54 

64 

49 

46 

61 

59 

45 

56, 

5 

23 

13 

27 

30 

19 

34 

35 

23 

7 

19 

23 

21 

33 

24 

24 

36 

40 

30 

26 

27 

29 

34 

30 

33 

24 

27 

19 

17 

26 

23 

25, 

9 

STRATTON  3  NE 

MAX 

39 

65 

34 

47 

50 

71 

69 

60 

35 

38 

32 

62 

62 

65 

74 

66 

60 

53 

62 

62 

72 

62 

50 

4S 

64 

31 

43 

61 

61 

49 

56. 

1 

MIN 

27 

20 

2* 

24 

24 

27 

37 

30 

25 

10 

22 

19 

29 

30 

33 

36 

32 

24 

32 

25 

37 

32 

30 

33 

25 

25 

1  ^ 

17 

35 

20 

26. 

8 

WRAY 

MAX 

41 

59 

55 

47 

63 

76 

75 

57 

36 

51 

47 

59 

66 

67 

73 

63 

54 

S3 

68 

64 

67 

59 

57 

46 

67 

59 

45 

61 

61 

33 

58. 

4 

MIN 

27 

16 

25 

32 

22 

30 

34 

26 

12 

20 

21 

18 

26 

22 

28 

31 

35 

30 

28 

21 

30 

28 

30 

36 

26 

27 

19 

16 

29 

26 

25, 

7 

YUMA 

MAX 

39 

54 

51 

40 

50 

62 

62 

60 

30 

37 

35 

57 

48 

58 

64 

36 

48 

41 

53 

48 

58 

56 

34 

51 

52 

48 

34 

57 

55 

32 

50. 

3 

MIN 

25 

19 

23 

24 

22 

31 

34 

24 

7 

18 

20 

20 

29 

23 

30 

34 

38 

31 

29 

23 

35 

30 

27 

23 

27 

15 

16 

32 

22 

23. 

7 

S««  Reforenco  Nolo*  Following  SUUon  Index 


-  179  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  OA 

ALLEN5PARK 

MAX 
MIN 

3* 
10 

50 
29 

49 

21 

37 
18 

48 
15 

35 

45 
37 

44 
24 

25 
I 

34 
19 

36 
28 

48 
30 

48 
20 

52 
27 

55 
29 

49 
28 

47 
27 

51 
27 

51 
32 

52 
36 

50 
29 

42 
22 

41 
21 

40 
25 

36 

22 

50 
15 

45 
36 

25 

26*6 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

45 

0 

55 
14 

55 
15 

50 
13 

55 
13 

51 
28 

46 

30 

44 

23 

37 
0 

38 
2 

39 
15 

42 
7 

51 
10 

52 
8 

52 
24 

56 
20 

52 
17 

50 
11 

49 
6 

53 
11 

50 
28 

48 

25 

45 
18 

44 
15 

45 
14 

40 
19 

46 

5 

54 
19 

50 
18 

20 

48,0 
14.9 

BAILEY 

MIN 

35 
-  2 

59 
10 

58 
19 

44 
23 

59 
13 

56 
28 

54 
21 

49 
24 

39 
3 

43 

25 

47 
17 

54 

20 

50 
23 

60 
20 

62 
22 

61 

22 

54 
23 

56 
20 

56 
16 

59 

22 

60 
26 

55 
24 

53 
17 

52 
18 

50 
20 

42 
29 

45 
12 

57 
20 

54 
25 

22 

19*6 

BOULDER 

MAX 
MIN 

4* 
23 

66 
21 

60 
30 

43 
26 

64 
21 

66 
■•5 

66 
41 

53 
28 

32 
9 

45 
14 

43 
24 

56 
24 

59 
31 

52 
29 

71 
38 

66 
38 

63 
41 

56 
34 

59 
31 

68 

32 

69 
50 

69 
35 

51 
28 

51 
26 

58 
27 

50 
33 

43 
18 

60 
26 

58 
38 

35 

29^9 

BR  I GGSD ALE 

MAX 
MIN 

68 

32 

70 
15 

73 
28 

70 
20 

72 
27 

70 

32 

65 
15 

62 
18 

65 

0 

52 
10 

37 
8 

60 
24 

64 
30 

62 
30 

68 
36 

56 
40 

54 
39 

70 
18 

68 
18 

29 

BYERS 

MAX 
MIN 

40 
21 

66 
18 

57 
20 

48 
24 

67 
20 

69 
37 

69 
35 

53 
24 

32 
5 

45 
15 

40 
18 

60 
21 

61 
28 

60 
28 

64 

35 

67 
35 

55 
35 

53 
28 

63 
25 

62 
24 

66 
40 

58 
32 

49 

22 

48 
19 

61 

25 

47 

25 

43 
11 

60 
17 

59 
33 

25 

CARIBOU  RANCH 

MAX 
MIN 

CASTLE  ROCK 

MAX 
MIN 

43 
9 

60 
27 

64 

32 

51 
30 

66 
24 

63 
39 

60 
37 

56 
33 

39 
1 

47 
21 

43 
20 

60 
21 

58 

25 

62 
34 

66 
36 

65 
36 

60 
35 

61 
23 

62 
25 

64 
26 

64 
42 

61 
38 

51 
23 

55 
22 

60 
30 

49 
31 

47 
13 

57 
19 

58 
35 

22 

56»9 
27.1 

LHttoMAN 

MAX 
MIN 

40 
16 

64 
15 

62 
22 

52 
26 

65 

22 

63 
35 

59 
30 

54 
33 

44 

16 

44 
17 

54 
26 

56 

25 

64 
21 

65 
23 

66 
30 

68 

27 

56 
29 

63 
25 

64 

23 

61 

23 

66 
39 

60 
33 

59 
24 

56 
19 

58 

23 

51 
26 

50 
9 

65 
20 

58 

29 

23 

58 «  3 

24.3 

CHERRY  CREEK  DAM 

MIN 

43 
U 

66 

20 

57 
24 

53 

22 

67 
21 

67 
37 

69 
25 

64 
23 

40 

3 

49 

20 

40 
21 

61 
23 

63 
29 

67 
27 

72 
36 

66 

32 

61 
29 

55 
26 

65 
26 

65 
25 

72 
42 

65 

30 

50 

22 

54 

20 

64 

20 

58 

25 

18 

65 

62 
33 

20 

24*6 

nPhJV/PO    uiR  AIDDnDT 
UtriVCK    WD    « 1  "KDK  1 

MIN 

42 
1$ 

69 

22 

58 

25 

37 
2T 

64 
19 

67 

33 

68 

31 

36 
15 

34 
10 

47 
15 

44 
26 

60 
29 

62 
32 

60 

25 

70 
39 

67 

35 

61 

39 

55 
30 

64 

29 

66 
27 

70 
33 

57 
27 

52 
26 

47 
26 

64 
26 

53 
18 

50 
16 

65 

22 

61 
35 

24 

26*0 

UCNVEN    WD    LI  1  T 

MIN 

40 
26 

65 
26 

55 
33 

35 
29 

62 
24 

67 
43 

68 

40 

40 
14 

32 
12 

46 
19 

43 

23 

56 
28 

61 

39 

56 
33 

69 
46 

68 
44 

55 
43 

55 
36 

61 
36 

65 
34 

69 

50 

53 
37 

49 

32 

41 

30 

63 
33 

48 
26 

48 
21 

64 
28 

58 
38 

29 

31*7 

MIN 

35 
10 

61 
11 

49 
19 

42 
22 

63 
19 

6". 

29 

61 
34 

61 
28 

37 
3 

45 
13 

46 
15 

57 
24 

55 
20 

63 
29 

67 
29 

62 
34 

55 
28 

55 
26 

62 
20 

64 
21 

66 
33 

62 
26 

57 
22 

55 
16 

61 
18 

48 
25 

42 
5 

54 
15 

57 
31 

48 
18 

21 1* 

ESTES  PARK 

MIN 

41 
20 

58 
19 

57 
21 

53 
24 

57 
15 

56 
41 

52 
42 

49 
26 

44 
.  3 

40 
27 

41 
32 

46 
34 

52 
38 

55 
18 

58 
28 

60 
40 

56 

33 

53 
24 

58 

22 

56 
31 

57 
46 

53 
23 

49 
17 

46 
19 

46 
27 

45 
31 

43 

22 

53 
32 

52 
42 

23 

51.2 
27.1 

CVtKUKCCN 

MIN 

41 

2 

60 
13 

58 

22 

52 

25 

55 

20 

61 

26 

60 

23 

59 
24 

46 

17 

*5 
15 

49 
17 

56 

22 

55 
23 

61 

20 

66 

25 

65 
26 

61 

25 

55 
25 

60 
20 

63 
21 

64 
29 

63 

23 

51 
19 

50 
14 

57 
11 

53 

20 

49 

9 

62 
19 

53 
25 

22 

20*0 

MIN 

rw  1     ^ULL  I  O 

MIN 

42 
22 

67 
19 

55 
25 

42 
28 

40 
18 

32 

65 
36 

55 
19 

24 
6 

35 
11 

28 
15 

41 

20 

53 
23 

44 
26 

6". 

32 

58 

33 

52 
32 

53 
33 

59 
24 

51 
25 

69 
34 

60 
34 

53 
26 

45 
29 

49 
26 

47 

27 

42 
15 

57 
19 

57 
29 

31 

24^9 

MIN 

43 
20 

65 
15 

53 
19 

37 
24 

45 
17 

65 
34 

66 
31 

49 
22 

31 
3 

32 
8 

28 
16 

42 
20 

56 
20 

47 
19 

66 
26 

64 
25 

56 

30 

52 
26 

58 
18 

57 
20 

67 
24 

53 
20 

49 
18 

38 
18 

56 

20 

44 

20 

45 

11 

59 
13 

59 
24 

24 

20^2 

FORT  MORGAN 

MIN 

40 
29 

44 
18 

68 

23 

5* 

30 

36 
20 

52 
23 

67 
31 

70 
28 

31 

10 

31 
9 

39 
17 

28 
22 

*9 
25 

58 

25 

55 
27 

61 
31 

52 
32 

53 
32 

57 
23 

63 
22 

55 
26 

68 
28 

56 
24 

53 
19 

44 
26 

52 

23 

52 
16 

44 
18 

63 
21 

25 

51.9 
23.4 

ucu"uc  I  uwr( 

MIN 

40 
13 

52 
32 

53 
34 

46 
23 

53 
20 

53 
32 

50 
37 

43 
30 

33 
6 

38 
24 

53 
31 

43 
31 

53 
31 

53 
26 

56 
28 

58 

27 

51 

30 

49 

30 

59 
28 

54 
33 

54 

33 

52 
31 

50 
33 

46 
24 

45 
24 

39 
24 

45 
19 

52 
27 

51 
35 

48 

30 

49.1 
27.5 

MAX 
MIN 

36 
8 

50 
24 

51 
21 

40 

20 

52 
15 

50 
21 

49 
20 

39 
20 

34 
6 

39 
10 

40 
18 

43 
21 

*5 
19 

49 
17 

50 
17 

52 
16 

46 

22 

48 

22 

48 

22 

51 
22 

52 
25 

47 
18 

44 
16 

43 
15 

42 
14 

33 
15 

37 
13 

51 
26 

46 
29 

25 

16*6 

MAX 
MIN 

38 
24 

48 

19 

68 

23 

55 
29 

59 
22 

66 
27 

33 
9 

29 
12 

33 
15 

56 
23 

".6 

28 

61 

31 

54 

33 

55 
31 

62 

24 

68 

29 

54 
24 

54 

26 

51 
15 

57 

22 

59 

29 

52,8 
23.6 

onuv  c  n    iu  w 

MIN 

41 

20 

67 
17 

51 

25 

42 
17 

42 
15 

51 
35 

65 
38 

50 
22 

25 
1 

39 
15 

38 
18 

50 
14 

56 
32 

55 
28 

68 
36 

60 
36 

52 
37 

49 
30 

63 
32 

54 
28 

71 
36 

56 
31 

55 
28 

"•9 

32 

5b 
24 

45 
25 

40 
15 

56 
20 

57 
31 

25 

25!l 

MIN 

39 
8 

59 
28 

56 
24 

42 
24 

59 
19 

62 
.■8 

56 
28 

51 
24 

51 

2 

43 
24 

47 
28 

49 
24 

50 
35 

59 
23 

60 
25 

64 
26 

49 
26 

55 
26 

57 
23 

60 
23 

58 

32 

49 
29 

25 

2**1 

MAX 
MIN 

35 
2 

42 
8 

42 
10 

36 

10 

42 
10 

41 

10 

40 
22 

33 
22 

26 
5 

30 
8 

31 
10 

30 
15 

38 

12 

43 
10 

44 

19 

47 
15 

42 

20 

39 
8 

45 
17 

43 
17 

43 
19 

41 

22 

39 
21 

35 
14 

34 
14 

25 
13 

30 

2 

42 
8 

39 

3 

35 

20 

3  7.8 
12.9 

JULE  3DUKU 

MIN 

40 
24 

53 
15 

54 
26 

45 
32 

63 
21 

72 
34 

68 
35 

45 

25 

33 
11 

41 
16 

36 
24 

53 
23 

58 

29 

60 
33 

71 

30 

65 
31 

53 
39 

53 
34 

68 
24 

62 
23 

67 
29 

60 
28 

55 
26 

56 

34 

61 
26 

50 
24 

61 
15 

62 
27 

49 

23 

55.7 
26.2 

K  A  SSL  ER 

MIN 

46 
15 

59 
18 

58 

32 

46 
29 

69 
26 

67 

42 

68 
38 

57 
24 

41 
4 

50 
15 

41 
27 

62 
24 

65 
36 

64 

33 

70 
39 

70 
44 

56 
35 

55 
25 

67 
29 

66 
30 

72 
42 

59 
33 

49 
21 

51 
25 

65 
23 

51 
24 

51 
13 

67 
18 

61 

35 

20 

■  1    jFFMfiN     <.  t,tr 

MIN 

39 
26 

65 
15 

52 

20 

38 
27 

48 

12 

56 
20 

66 
35 

45 
21 

25 
.  1 

41 
14 

35 
19 

53 
16 

58 
28 

57 
22 

65 
31 

61 

33 

53 
37 

48 

28 

64 
27 

59 
26 

71 

40 

56 

22 

56 
22 

51 
30 

57 
22 

43 

26 

46 
13 

57 
16 

55 
23 

23 

23|l 

I      F  ftFnQf^F   a   <.  * 

LHKL    OCUtkJt    0  DW 

MIN 

Ln^t"UJI/ 

MIN 

35 
19 

65 

20 

58 
29 

42 
28 

57 
20 

63 
38 

67 
36 

57 

23 

34 

5 

43 
14 

44 
24 

59 
25 

60 
39 

59 
29 

69 
44 

67 
41 

56 
41 

51 
30 

61 
33 

63 
31 

66 
42 

58 

33 

49 
28 

48 

26 

62 
29 

50 
31 

47 
16 

60 
24 

64 
37 

55 
25 

55.6 
28.7 

MIN 

42 
16 

43 
18 

65 
23 

53 
29 

35 
21 

55 
24 

69 
39 

68 

25 

31 

3 

29 
8 

33 
18 

27 

22 

52 
25 

54 

24 

46 
31 

72 
31 

65 
34 

5* 

30 

54 

24 

58 

25 

55 
30 

70 
29 

53 
23 

54 

26 

41 

26 

54 
29 

49 

13 

44 
18 

59 
27 

31 

24*1 

NEW  RAYMER 

MAX 
MIN 

40 

24 

66 
13 

52 
18 

42 
27 

45 
11 

53 
36 

66 
33 

48 

23 

23 
0 

41 
11 

38 
18 

49 
22 

55 
27 

55 
26 

64 
30 

58 
32 

50 
35 

51 

30 

61 

24 

60 
28 

68 

33 

55 

30 

51 

22 

42 
28 

56 

22 

44 
25 

41 
15 

57 
19 

57 

27 

24 

23*8 

PARKER  9  E 

MIN 

47 

3 

65 
17 

60 
16 

50 
22 

66 
18 

70 
35 

74 
30 

58 

20 

54 

0 

50 
18 

58 
17 

58 

22 

70 

20 

66 
25 

70 

33 

70 
30 

68 

30 

60 
25 

60 
25 

65 

20 

67 
25 

62 
32 

56 
15 

60 
19 

62 
22 

55 

20 

53 
5 

62 
15 

60 
30 

68 
15 

61.5 
20.6 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

MAX 
MIN 

39 
7 

54 

22 

55 
18 

47 
19 

52 
10 

52 
26 

50 
28 

45 
22 

37 
2 

39 
21 

42 
25 

50 
25 

55 
17 

56 

22 

60 
25 

53 
28 

51 
28 

59 
22 

54 

22 

55 
33 

49 

20 

45 
19 

44 

21 

47 

22 

40 
24 

44 
15 

55 
27 

50 
34 

50 
25 

49,3 
21.6 

SEDGWICK  5  S 

MAX 
MIN 

38 
26 

57 
14 

52 
26 

42 
30 

61 

20 

66 

35 

69 

25 

42 

23 

25 

9 

41 
15 

35 
20 

53 

20 

55 
30 

58 

29 

69 
31 

58 

35 

55 
40 

50 
32 

65 
27 

61 
27 

64 
34 

57 
36 

53 
29 

52 
33 

58 
23 

45 
23 

42 
19 

58 

20 

57 
28 

46 

22 

52.9 
26.0 

SPICER 

MAX 
WIN 

36 
-  1 

51 
14 

48 

10 

46 

14 

42 
12 

54 

12 

51 
27 

46 

26 

36 
-  8 

34 
11 

36 
25 

39 
24 

46 
29 

50 
18 

52 
24 

56 

28 

45 

24 

47 
28 

51 

22 

52 

21 

52 
28 

47 

28 

46 
13 

40 

15 

43 
18 

27 
12 

37 
8 

47 
15 

39 
28 

39 
30 

44.6 
18.5 

STERLING 

MAX 
MIN 

42 
28 

41 
18 

67 

22 

54 
30 

33 
15 

48 

22 

65 

33 

70 
26 

30 
8 

29 
10 

35 
18 

29 
18 

50 
22 

56 
24 

53 
29 

61 
30 

53 
33 

51 
35 

53 
26 

65 
25 

37 
26 

66 

26 

57 
24 

46 
26 

54 
25 

56 
24 

45 
18 

45 
17 

58 
24 

58 
26 

50,9 
23.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

NOVEMBER  1966 


Station 

Day  Of  Month 

8, 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

u 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

WALDEN 

MAX 
MIN 

38 
■  4 

51 

14 

48 

9 

30 
10 

53 
25 

44  41 
24  24 

25 
.10 

33 
13 

37 
24 

42 
27 

4» 
15 

5* 

23 

56 
23 

47 
18 

48 

26 

52 
19 

50 
20 

52 

30 

46 
26 

43 
19 

39 

12 

35 
14 

44 
14 

40 

2 

50 
10 

45 

25 

42 

20 

43.3 
17.2 

WATERDALE 

MAX 

MlN 

43 
23 

« 

50 
23 

43 

21 

44 
17 

65 
34 

65  56 
34  23 

30 
•  3 

Hy 

43 

15 

54 
25 

ll 

60 
32 

69 
35 

64 

36 

63 
36 

34 

29 

62 
23 

50 
30 

71 

36 

36 

31 

33 
24 

46 

24 

46 
26 

33 
26 

52 
23 

53 
15 

59 
21 

56 
26 

54.4 
24.7 

WIGGINS  7  SH 

•          •  • 

MAX 
MIN 

43 
23 

ll 

55 
13 

39 
27 

56 
16 

64 

33 

68  52 
32  24 

33 
6 

36 
13 

32 
16 

51 
25 

21 

37 
23 

68 
28 

56 
28 

55 
31 

54 

29 

64 

22 

63 

22 

70 
34 

37 
24 

33 

20 

47 
33 

56 

23 

46 

19 

4} 

12 

64 
16 

42 

22 

49 

27 

54.1 
22.7 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  «B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

i! 

sa 

10 

\l 

58 

21 

60 
12 

57 
15 

26  26 

40 
13 

37 
11 

45 
16 

52 
17 

53 
13 

35 
11 

11 

55 
17 

59 
22 

56 

12 

5* 
10 

56 
14 

60 

29 

ll 

49 
23 

50 
14 

46 
16 

*J 

33 
11 

54 
16 

33 
18 

52.6 
16.2 

BLANCA 

MAX 
MIN 

\l 

60 
14 

60 

58 

20 

60 
13 

55 
12 

ll  3? 

44 
16 

40 
T 

46 

12 

52 
23 

31 

59 
16 

60 

12 

59 
19 

58 

20 

56 

11 

56 
13 

56 

16 

20 

It 

ll 

31 

20 

52 

20 

43 
IS 

** 

33 
6 

54 
14 

39 
14 

53.7 
15.9 

CENTER 

MAX 
MIN 

ll 

3( 

ll 

60 
26 

60 
14 

56 

14 

43 

14 

40 
11 

49 

15 

51 
18 

34 
16 

54 
14 

58 
14 

55 
21 

54 

23 

58 
18 

56 

13 

55 
16 

19 

ll 

ll 

31 
24 

51 
14 

47 
16 

33 
13 

37 
19 

33 
19 

33.6 
16.3 

DEL  NORTE 

MAX 
MIN 

ll 

60 
16 

27 

62 
29 

58 

21 

60 

20 

41 
15 

35 
14 

46 
14 

S3 
19 

55 
20 

54 
21 

57 
25 

56 

29 

54 

27 

59 
24 

35 
24 

55 
25 

» 

ll 

\\ 

30 
29 

52 
27 

57 

20 

it 

54 
21 

39 

21 

33 
26 

33.5 
22.4 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 
MIN 

\\ 

54 
15 

It 

55 
25 

37 

20 

55 
24 

ll  ll 

37 
13 

34 
IS 

42 

20 

45 
24 

52 

20 

51 
23 

55 
28 

56 
28 

55 

33 

55 
27 

54 
27 

32 
26 

30 

w 

w 

45 
34 

47 
27 

41 
24 

50 
21 

52 
27 

30 
27 

49.9 
24,4 

HERMIT  7  ESE 

MAX 
MIN 

i; 

60 

'y 

54 
11 

57 
4 

51 

il  is 

35 

4 

31 
-  5 

33 
.10 

40 
3 

41 

35 
•  4 

42 
-  1 

40 
3 

38 

5 

42 

40 

0 

41 

2 

\\ 

it 

10 

46 
19 

52 
7 

45 

10 

"t 

52 
11 

50 
6 

44 
3 

44.6 
5.9 

MANASSA 

MAX 
MIN 

10 

59 
12 

u 

62 
14 

62 
29 

32  32 

49 

20 

56 
11 

61 
11 

62 
12 

62 
17 

62 
14 

57 
10 

li 

32 

33 

25 

54 

25 

54 

16 

37 
10 

56 

12 

54 

18 

57.0 
16.2 

MONTE  VISTA 

MAX 
MIN 

11 

57 
16 

20 

57 
26 

SB 
18 

57 
19 

41 
19 

45 
14 

SO 
19 

51 
16 

53 
15 

56 
18 

53 

22 

54 
24 

56 
19 

50 
16 

33 

20 

\l 

It 

\\ 

50 
21 

49 
17 

47 

22 

51 
15 

56 

19 

51 

22 

32.2 
19.3 

SAGUACHE 

MAX 
MlN 

57 

58 

27 

57 
15 

57 
13 

40 

20 

38 
17 

46 

23 

SO 
20 

52 

20 

54 
19 

57 
18 

56 

23 

53 
23 

59 

23 

54 
18 

52 
22 

54 
19 

50 
13 

45 
15 

53 
17 

5S 
24 

5* 
25 

32.3 
16.9 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 
MIN 

62 

22 

58 

20 

61 
21 

58 

20 

45 

10 

40 
•  4 

26 
-  8 

33 
.  1 

42 

36 
.  4 

39 
-  6 

40 
•  1 

40 
5 

36 

41 
-  1 

39 
1 

46 
20 

44 
9 

47 
11 

»e 

3 

46 
10 

52 
13 

46.6 
6.7 

WOLF  CREEPC  PASS  1  E 

MAX 
MIN 

40 
13 

45 
26 

43 
20 

47 
17 

44 

24 

31 
12 

22 
7 

33 
4 

33 
I 

35 

34 
15 

39 
18 

45 

22 

42 
26 

46 

15 

46 
19 

52 

22 

32 
21 

34 
16 

34 
5 

49 
19 

46 
16 

42 
17 

39.0 
16.7 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

and  Depth 

Time 

Day  of  month 

■ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

40 
42 

36 
44 

38 
43 

40 
40 

37 
39 

37 
43 

39 
46 

39 
39 

37 
37 

36 
36 

35 
33 

34 
35 

34 
36 

34 
33 

34 
39 

33 
41 

36 
40 

38 
41 

35 
40 

35 
40 

38 
45 

39 
41 

35 
41 

38 
39 

36 
36 

34 
35 

32 
33 

32 
34 

33 
3? 

37 
3S 

36.1 
39.2 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

44 
45 

42 
44 

40 
45 

43 
43 

41 
41 

40 
43 

42 
45 

43 
42 

41 
40 

39 
39 

38 
37 

37 
37 

37 
36 

36 
37 

36 
39 

36 
40 

39 
41 

39 
40 

38 
41 

38 
40 

39 
43 

41 
43 

39 
41 

40 
41 

38 
40 

37 
37 

35 
35 

34 
35 

35 
38 

38 
40 

38.9 
40.3 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

48 
47 

47 
46 

47 
46 

46 
45 

44 
44 

43 
44 

44 
45 

45 
44 

44 
43 

42 
41 

41 
40 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

38 
40 

40 
40 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
42 

43 
43 

42 
42 

42 
42 

41 
41 

40 
39 

36 
38 

37 
37 

37 
38 

39 
40 

41.7 
41.6 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

51 
31 

51 
50 

50 
49 

49 
49 

49 
48 

48 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

46 
46 

46 
45 

45 
44 

44 
44 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

44 
44 

44 

44 

44 
44 

44 
43 

43 
43 

42 
42 

42 
41 

41 
41 

41 
41 

45.0 
44.7 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

54 
54 

54 
54 

53 
S3 

53 
52 

52 
52 

52 
51 

51 
51 

51 
50 

51 
30 

30 
50 

49 
49 

49 
48 

48 
48 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 

46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

45 
45 

45 
45 

44 
44 

48.3 
48.1 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

SB 
58 

58 
58 

58 
58 

58 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

37 

56 

36 
56 

56 
56 

56 
56 

55 
55 

55 

55 

55 
55 

55 
55 

54 

54 

54 
54 

54 
54 

54 

54 

54 

54 

53 
53 

53 
53 

53 

53 

53 
53 

S3 
53 

52 
52 

52 

52 

52 
52 

52 
52 

34.9 
54.9 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI  RRI  GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N  DATA  FROM  MERCURIA1  Still 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING.  "cki-uki  *l  suil 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  colors 

NOVEMBER  1966 


Station 

Day  of  month 

I 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•     •  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

7 

1 

l.T 

T 

2 
.2 

T 

T 

LA  VETA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

LI  HON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

.7 

T 

T 
T 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

; 

_ 

m 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

I 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

■  9 
1 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

•      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 
7 

2.5 
8 

T 

6 

.5 

3 

7 

4 

* 

3 

2 

1 

7 

7 

7 

7 

5.5 
t 

4 

3 

1.0 
4 

T 

2 

BERTHOUD  PASS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 

4 

3 

T 

2 

■5 

2 

2 

2 

T 

2 

12.0 
15 

•5.0 
17 

1.5 

12 

.5 

12 

7 
12 

10 

10 

» 

8 

7 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

2.0 
9 

2.0 
U 

10 

.3 
9 

1.5 

10 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 

2 

T 
T 

1.0 
1 

T 
T 

COLLBRAN  1  w 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 

. 

- 

7 

7 

C0RTE2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

CRAIG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

1.0 

T 

7 

T 

•  7 

7 

7 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

16.0 
16 

2.0 
12 

T 
10 

.5 
8 

3.5 
11 

10 

* 

a 

8 

7 

7 

T 

T 

.5 

6 

5 

3 

S 

4 

1.0 
4 

T 

4 

4 

1.0 
4 

7 

4 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

T 
T 

6.0 

3 

2 

1 

7 

1 

T 
T 

1.0 
1 

7 
7 

T 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

I 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

T 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.8 

.  A 

2 

1 

T 

1 

.3 

1 

7 

•  4 

1 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

7 

8 

7 

6 

4 

2 

2 

2 

GRAND  JUNCTION  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

4.0 

T 

3 
.3 

•  2 

1 

1 

GRAND  LAKE  1  <<» 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

1.0 
1 

5.0 

3 

1.0 

3 

•  9 

3 

1.0 
3 

T 

2 

1.0 
1 

7 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 

T 

MAYBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

3 

T 

2 

1.0 
3 

1 

T 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 

2.0 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

NORTMDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
T 

OURAY 

SNOWFALL 

Cm    aij  r.un 
->  n   ura  ur*u 

3.0 

2 

1.5 
A 

2.5 

3 

7 

7 

7 

2.5 

3 

•  5 
1 

7 

PAGOSA  SPRINGS 

SNOWFAL„ 
SN  ON  GND 

T 

• 

I 

2.0 
1 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
7 

16.0 
16 

16 

12 

10 

7 

8 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

7 

2 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2 

.5 

2 

1.3 
1 

.3 

1.8 

1 

Sec- 


Reterence 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
NOVEMBER  1946 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3. 

WOLF  creek  pass  4  » 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1B.0 
17 

20.  C 
3« 

T 
29 

T 

2* 

24 

23 

2C 

19 

li 

11 

11 

1 

1C 

1 

10. ( 

1! 

1  7 

1! 

1. 

1  1 

7 

1 

3. 

>  1 

3  2. 
1  1 

3 
1 

t 

t 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

•  3 

.3 
1 

T 

T 

T 

7 

7 

7 

7 
7 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

1.0 

T 

•      •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  0". 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

3  •  A 

1 

T 

T 

5.0 
• 

3 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

T 

CMEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

A 

1 

DENVER  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1 

T 

2.6 

.4 

3 

•  4 

2 

T 
T 

7 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

3.0 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

5.0 

T 

3.0 

3 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.5 

2 

1.3 

2 

4.2 

5 

3 

3 

2 

T 

T 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

1.5 

&R0VER   10  • 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

4.0 

3 

2 

7 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

S.5 

T 

7 

7 

7 

2.0 

7 

PARKER  9  E 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

.7 

2.0 
2 

T 

1.3 

T 

X 

T 

7 

7 

7 

SEDG.ICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 
1 

3.0 

2 

T 

SP|CE» 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 
3 

2 

T 

1 

T 

T  i 

•ALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

•  ) 

T 

T 

2 

1 

T 

7 

•        •  * 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA    .6    A  I M  POR  T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
•TR  EOuIv 

.3 

T 

GREAT    SANO   DUNES  NX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

SAGUACHE 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

■AGON    .-t ! .    GAP    }  * 

SNOwFALL 
SN  ON  GNO 

5.0 
3 

3.0 
7 

T 

7  ' 

7 

Sm  Rotor »n'.«  NotW  Following  Sutton  Indox 
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EVAPORATION  AND  WIND  ml«;«o  ( 


Station 

Day  Of  Month 

"3  bS 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      «  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BAS I N 

01 

JOHN  MARTIN  DAM 

(A) 

EVAP 

.11 

.07 

.13 

35 

32 

47 

101 

4 1 

• 

WINC 

1  16 

20 

25 

43 

17 

62 

53 

73 

98 

19 

58 

69 

53 

25 

42 

49 

55 

10 

27 

20 

26 

48 

54 

67 

48 

1433 

MAX 

61 

59 

MIN 

34 

32 

38 

36 

SPRINGFIELD  7  WSW 

(B) 

EVAP 

.15 

.07 

MIND 

165 

^' 

82 

104 

115 

131 

67 

97 

126 

87 

86 

66 

73 

104 

67 

43 

42 

40 

69 

95 

93 

50 

103 

88 

44 

86 

98 

2566 

MAX 

46 

53 

MIN 

33 

32 

- 

•      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 

Basin 

02 

GRAND  JUNCTION  6 

ESE 

EVAP 

.13 

.12 

.10 

.09 

.16 

.23 

.20 

.09 

.00 

.00 

.04 

.08 

.04 

.05 

.07 

.08 

.10 

.08 

.07 

.07 

.11 

.18 

.05 

.07 

.04 

.03 

.04 

.03 

- 

- 

2»52B 

MIND 

50 

42 

30 

30 

35 

118 

136 

124 

28 

14 

39 

38 

38 

48 

38 

54 

42 

35 

38 

32 

85 

101 

40 

14 

37 

37 

35 

39 

16 

14 

1*27 

MAX 

55 

55 

59 

56 

6C 

6C 

54 

46 

44 

49 

56 

57 

57 

58 

57 

55 

58 

56 

53 

59 

55 

52 

51 

48 

47 

49 

47 

5*»»1 

MIN 

*T 

35 

31 

3"] 

36 

4C 

42 

34 

34 

34 

4C 

37 

38 

38 

39 

4C 

38 

38 

37 

41 

42 

38 

33 

32 

35 

31 

32 

_ 

36,9 

MONTROSE  NO  I 

(A) 

EVAP 

.11 

.07 

.08 

.10 

.12 

.17 

.15 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.05 

.05 

.06 

.07 

.05 

.05 

.06 

.05 

.08 

.12 

.07 

.08 

.08 

.05 

.04 

.07 

.05 

.04 

2  #02 

WIND 

18 

15 

20 

6 

16 

54 

48 

36 

24 

12 

3 

11 

13 

8 

12 

13 

13 

10 

15 

11 

39 

51 

22 

23 

19 

15 

12 

14 

11 

6 

574 

MAX 

57 

54 

54 

56 

61 

56 

55 

52 

44 

43 

47 

53 

54 

55 

55 

56 

55 

55 

53 

51 

52 

53 

53 

51 

50 

48 

45 

46 

47 

53 

52*  1 

MIN 

39 

36 

41 

38 

38 

41 

40 

41 

36 

35 

40 

40 

39 

39 

40 

40 

41 

39 

39 

39 

39 

42 

39 

36 

36 

38 

34 

34 

39 

40 

36.6 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.1! 

.07 

.Of 

.07 

.09 

.06 

.04 

WIND 

g 

If 

JS 

ic 

I  3 

3 

3 

c 

2 

2 

2 

2 

1 

7 

3 

5 

4 

3 

5 

20 

7 

11 

12 

7 

3 

16 

239 

MAX 

43 

5( 

4( 

46 

MIN 

32 

36 

34 

34 

3E 

- 

•      •  • 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 

04 

FORT  COLLINS 

(D) 

EVAP 

.10 

.08 

.05 

.01 

.03 

.04 

.11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.03 

.03 

.03 

.02 

.05 

- 

- 

- 

- 

* 

WINC 

55 

24 

25 

39 

12 

34 

'81 

39 

41 

11 

33 

20 

17 

10 

11 

11 

20 

28 

7 

11 

70 

38 

21 

20 

21 

65 

31 

13 

31 

39 

878 

MAX 

47 

50 

49 

42 

42 

47 

50 

46 

46 

42 

44 

MIN 

41 

39 

40 

40 

37 

38 

40 

39 

39 

38 

40 

37 

35 

_ 

WIGGINS  7  SW 

(A 

EVAP 

.20 

.10 

.01 

.02 

.09 

.08 

.01 

.00 

WINC 

154 

26 

12 

27 

21 

25 

43 

15 

68 

24 

MAX 

42 

55 

58 

54 

37 

52 

62 

60 

38 

41 

MIN 

26 

2( 

28 

34 

27 

37 

33 

30 

25 

18 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 

(D)     SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

c 

H 
§ 

Z 

0 

COUNTY 

age  : 

U 

U 

moN 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a 

DRAIN 

LA  IT 

LONG 

ELEV  J 

TEMP 

PHECIP. 
EVAP. 

SPECIAL 

AKRON   *  E 

010* 

WASHINGTON 

AKRON   FAA  AIRPORT 

Oil* 

WASHINGTON 

-ID 

FEO  AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

0113 

0! 

ALAMOSA 

37  27 

109  92 

7956 

Mir 

MIC 

:  hj 

u  s  weather  bureau 

ALLENSPARK 

e* 

BOULDER 

*0  12 

109  32 

8SO0 

5P 

9  Pi 

ALIENSERN 

021*. 

GARFIELD 

3*  30 

AMES 
AMY 

0228 

« 

SAN  MIGUEL 
LINCOLN 

17  94 

53 

ANTERO  JUNCTION  1  NNE 

0258'  0* 

38  5* 
38  98 

*i 

ant  too  RESERVOIR 

02*5 

04 

PARK 

3»  00 

9* 

ARAPAHOE 

090* 

09 

CHEYENNE 

38  91 

AROYA  6  HE 

CHEYENNE 

38  99 

47*7 

98 

ASPEN 

0370 

02 

PITKIN 

3*  11 

7928 

9P 

9* 

:  h 

MRS.   MARTHA  W.  MADSEN 

AYE*  RANCH 

0*57 

EL  PASO 

10*  1* 

7232 

IJ 

RALPH  J  AVER 

0AJLEY 

0*94 

0* 

3*  2* 

103  29 

7T31 

IP 

98 

BASALT 

s»* 

03 

EAGLE 

3*  22 

4624 

9* 

98 

8 E R T HOUO  PASS 

GRAND 

11114 

6A 

6A 

BIG  SPRINGS  RANCH 

0712 

01 

EL  PASO 

6019 

:  H 

BLANCA 

077* 

04 

17  26 

7749 

9P 

98 

BLUE  MESA  0AM 

02 

GUNNISON 

38  27 

T*|9 

18 

oaTo 

02 

EAGLE 

2]  J*  33 

6700 

*P 

*8 

BONHAM  RESERVOIR 

0S25 

02 

MESA 

2  )•>  cis 

9819 

ftp 

u  s  bur  Reclamation 

BONNY  OAM 

OBI* 

3*47 

7* 

TJ 

u  s  bur  reclamation 

BOULDER  2 

08*3 

BOULDER 

105  1* 

3400 

e 

THOMAS  L  platt 

BOULDER 

BOULDER 

103  17 

3583 

BP 

SI 

CITY  OF  BOULDER 

BRANDON 

01 

KIOWA 

3929 

mrs  Elsie  c  white 

BRANSON 

OB*« 

01 

LAS  ANIMAS  1 

\Z1  ll 

6292 

3P 

II 

BRECkENRIOGE 

0*0* 

SUMMIT  J 

9599 

98 

SRIGGSOALE 

0*** 

0* 

WELD  * 

40  3* 

9P 

SP 

adolph  HEINLE 

BROWNS  PARK  REFUGE 

1017 

MOFFAT  2 

AO  *• 

535' 

5P 

98 

BUFNA  VISTA 

1071 

CHAFFEE  1 

38  91 

7954  4P 

BURLINGTON 

1121 

03 

KIT  CARSON  3 

3*  19 

41*9 

9P 

» 

BURLINGTON  12  NNE 

112* 

KIT  CARSON  3 

34  28 

!o2  09 

4230 

SHIRLEY  M  JAMES 

BUTLER  RANCH 

1197 

01 

PUEBLO  1 

3B  02 

104  28 

4850 

MRS.  ROBERT  w.  KNIGHT 

;  |  n 

0* 

ARAPAHOE  * 

39  A3 

104  14 

5255 

E 

C  M 

CAMPO  B  Sw 

01 

BACA  1 

37  02 

4440 

98 

CANON  CITY 

01 

FREMONT  1 

38  2* 

5P 

CARIBOU  RANCH 

I 142 

0* 

BOULDER  * 

AO  00 

8156 

v. 

CASCADE 

13** 

oz 

37  AO 

8851 

CASTLE  rock 

1*01 

DOUGLAS  4 

39  22 

6203 

» 

*p 

CEOAREDGE 

1**0 

38  9A 

6175 

98 

CENTER 

1*98 

SAGUACHE 

3T  43 

766  8 

; 

8P 

Che ESM AM 

1321 

0* 

39  13 

6879 

»h 

-  M 

BOARO  OF  MATER  COM** 

CHERAW 

1*3* 

01 

38  0* 

101  10 

4082 

SIMON  B  SCHULT2 

CHERRY  CREEK  DAM 

5* 

ARAPAHOE 

104  91 

5649 

CHEYENNE  HELLS 

1564  0  3 

CHEYENNE 

4250 

s 

41 

C IMARRON 

MONTROSE 

1:  II 

6896 

»» 

5P 

cliff  lakes 

02 

RIO  Blanco 

9290 

u  s  weather  bureau 

CLIMAX  2  ■■- 

1660  02 

39  23 

I  1100 

»P 

COALDALE  1  NW 

38  23 

63291 

COALDALE  2  Sw 

38  21 

6900 

I. 

5P 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

3*  24 

8000 

.. 

OA 

COLLBRAM  1  W 

17*1 

39  14 

5960 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

COLORAOO  NAT  HON 

39  06 

108  44 

5790 

■S 

IP 

SUPT  COLO  NAT  MON 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

EL  PASO 

38  ** 

104  42 

6145 

Mid 

HJ 

COLUMfl INE 

1792 

02 

ROUTT 

40  91 

8699 

CONIFER 

lilt 

°* 

JEFFERSON 

39  11 

8540 

MYRTLE  B.  BEELER 

37  21 

6177 

98 

40  91 

6289 

IIP 

IIP 

CRESTED  BUTTE 

18  52 

8895 

9P 

CRIPPLE    CREEK    9  NN 

98  92 

109  18 

8500 

CUCHARAS  OAM 

»  ** 

10*  3* 

CUMBRES 

10011 

INACTIVE  1/1/&5 

OEADman  hill 

40  48 

109  46 

10240 

S 

U  5  WEATHER  BUREAU 

ARAPAHOE 

39  57 

|0*  05 

5183 

: 

21 78 

01 

LAS  ANIMAS 

37  IB 

5090 

98 

9P 

DEL  NORTE 

09 

17  40 

106  21 

7864 

«P 

*P 

21*2 

2  >«  A3 

3125 

ftp 

ftp 

DENVER  HQ  AIRPORT 

2220 

9285 

MIO 

Nil 

DENVER  MS  CITY 

0* 

19  49 

5221 

MIO 

HID 

DILLON  1  E 

02 

SUMMIT 

19  18 

9065 

*P 

4P 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

22*6 

MOFFAT 

40  14 

3921 

" 

SP 

:  h 

U  S  NATL  PARK  SERVICE  1 

OOHERTY  RANCH 

01 

LAS  ANIMAS 

17  23 

9130 

9P 

MRS  M  A  CROWOER 

DOLORES 

02 

MONTEZUMA 

IT  28 

108  10 

6950* 

•A 

V.O.  HOOGF5 

2*32 

LA  PLATA 

17  17 

107  93 

655* 

*P 

6P 

C  M 

01 

KIOWA 

1  38  2* 

4217 

9P 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

sst 

02 

EAGLE 

2  3*  3* 

10*  39 

MIO 

HID 

i  h 

FED   AVIATION  AGENCY 

EASTONVILLE   I  NNW 

2*** 

0* 

EL  PASO 

19  09 

7250 

u 

2ni 

09 

40  07 

5900 

MR;  ROBERTA  M  MAY 

2**3 

0* 

ELBERT 

39  11 

9P 

ELECTRA  LAKE 

2*2* 

02 

LA  PLATA 

37  33 

1?7  48 
107  48 

6398 

MIO 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

E  STES  PARK 

273* 

0* 

LARIMER 

40  23 

7*97 

*P 

4P 

*8 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

27*0 

0* 

JEFFERSON 

34  18 

109  19 

7000 

SP 

3P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

EVERGREEN  2  $W 

27*9 

0* 

JEFFERSON 

19  17 

109  21 

7  300 

RAY  S  FLEMING 

EvERSOLL  RANCH 

"1 

BACA 

1976 

*P 

58 

39  14 

10000 

5P 

FAIRPLAY  NO.  2 

0* 

PARK 

59  IS 

994T 

IP 

IP 

SOUTH  PARK  HIGH  SCHOOL 

2*92 

03 

KIT  CARSON 

59  19 

4979 

9P 

n 

09 

LOGAN 

40  40 

4250 

tp 

01 

LINCOLN 

[25  j$ 

4759 

ftP 

sp 

C  M 

FORT  COLLINS 

3009 

0* 

LARIMER 

4  40  39 

5001 

TP 

78 

CGH 

COLORADO  STATE  UN  1 V 

FORT  LEWIS 

301* 

LA  PLATA 

2  37  14 

7599 

*p 

SAN  JUAN  BASIN  Ex  STA  1 

FORT  LUPTON  1  H 

3027 

0* 

WELD 

4   40  0* 

104  49 

4888 

9P 

LEON  MOOOY 

FORT  MORGAN 

3031 

0* 

MORGAN 

4  40  19 

103  48 

4121 

18 

GT  WEST  SUGAR  CO 

30*3 

01 

El  paso 

1     )«  *1 

104  42 

9946 

TA 

C 

OTERO 

ll  38  08 

4338 

TA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

3113 

02 

GRAND 

2  3*  37 

J"  " 

8960 

IIP 

MESA 

2  3*  10 

4907 

■s 

7* 

GARDNER 

3222 

01 

HUERFANO 

1  37  4* 

*8 

12*6 

MESA 

58  40 

4962 

9  P 

9P 

9291 

09 

LINCOLN 

39  17 

103  12 

9603 

•P 

GEORGETOWN 

32*1 

0* 

CLEAR  CREEK 

39  42 

8970 

, 

5P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

GLFnwOOO  SPRINGS  I  N 

339* 

02 

GARFIELD 

59  54 

3823 

5P 

RADIO  STATION  KGLN 

GRANADA 

PROWERS 

38  04 

102  19 

1484 

CLVOE  9  KENNEDY 

GRANO   JUNCTION  WB  AR 

3*** 

02 

MESA 

39  07 

108  12 

4895 

HIS 

MID 

u  9  wEATHfp  bureau 

GRANO  JUNCTION  6  ESE 

02 

MESA 

99  03 

4710 

9P 

*8 

98 

w  SLOPE  BoanCh  tip  st 

3*** 

GRANO 

6680 

9P 

5P 

3900 

02 

GRANO 

40  11 

8288 

38 

98 

9P 

; 

ij  '    BUR  RECLAMATION 

02 

GARFIELD 

39  27 

9090 

98 

98 

HARPY  BLUE 

3930 

19  28 

8667 

98 

9P 

BOARD  OF   wATfP  COMMS 

GREAT  DIVIOE  8  SE 

393* 

02 

MOFFAT 

40  43 

7030 

: 

WILLIAM  R.  STEWART 

ALAMOSA 

37  49 

•  120 

sp 

9« 

GREAT  SAND  DUNE  S  NJH 

GREELEY 

0* 

wfLO 

AO  29 

4648 

8A 

•8 

: 

gt  west  sugar  co 

GREENLAND  *  SE 

EL  PASO 

39  0* 

7480 

c 

NORMAN  B.  YOUNGER 

0* 

DOUGLAS 

104  49 

6820 

: 

MPJ.    NORMA  J.  BAIN 

39*2 

02 

SUMMIT 

39  99 

7740 

IP" 

IP 

99 

MM 

MOFFAT 

40  97 

*B0C 

1 NACT | VE  1/1/61 

GROVE R  |0  w 

3**9 

04 

WELO 

40  91 

■.p 

9P 

MP j  OO* IS  A  MCGEMCE 

3*9* 

01 

FREMONT 

820C 

. 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNN 1  SON 

02 

GUNNISON 

3*  32 

7**4 

90 

99 

CITY  OF  Gunnison 

3731 

02 

MOFFAT 

40  22 

6210 

ft* 

MRS   ETHAL  M  JOROAN 

9*11 

39  02 

8866 

*• 

: 

HA SWELL 

3*2* 

KIOWA 

9*  27 

4555 

*8 

ARTHUR  F  BAILOR 

HAWTHORNE 

3*90 

BOULDER 

39  9* 

109  17 

5421 

ftP 

MPS  LAURA  E  CHE  SCBRO 

ROUTT 

40  30 

107  19 

»S1T 

6( 

•• 

hCRMIT  T  cse 

9*91 

09 

17  4* 

107  08 

9001 

»8 

•8 

MR*   MABEL  V* I G*T 

LAS   ANIMAS  1 

97  19 

5722 

*07* 

PROWERS  1 

1*  09 

1393 

» 

toaj 

09 

40  39 

174* 

»8 

F   8  FLANAGAN 

*12* 

02 

GRAND  2 

40  03 

iSS! 

7800 

ft* 

COlO  GAME  •  FISH  DEP 

*199 

0* 

MORGAN  4 

40  00 

4995 

MP)  BERTHA  W  MfYER 

*172 

LINCOLN             1  1 

3*  0* 

103  28 

3054 

4P 

IDAHO  SPRINGS 

421*  3* 

CLEAR  CREEK  4 

109  31 

7947 

ft! 

WlLLAftO  G  HOLM AN 

1  OA  L  1  A 

*2*2 

09 

1*  *2 

102  17 

1959 

•1 

THfOOORE  W  CLARK 

IGNACIO  I  N 

*290 

02 

LA  PLAT*  1 

57  OB 

107  SB 

4*24 

9P 

9*1 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  9  Sw 

*270 

PITKIN  2 

3*  09 

10*  57 

I  0  5  5  0 

TWIN  LAKES  •  *  C  CO 

JOES 

*9B0 

01 

YUMA  1 

1*  1* 

102  41 

4200 

MNJ  *UTM  r  SNVOCR 

JOHN  MARTIN  DAM 

*9BB 

01 

BENT  1 

38  04 

102  9* 

1*1* 

41 

C  H 

CORPS  0*  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  e 

*3*7 

CLE A*  CREEK  * 

34  4* 

109  91 

1012* 

98 

BOARD  0#  WATER  CO«nm 

JUL E  S BURG 

**I3 

?: 

SEDGWICK  * 

102  19 

3**9 

sp 

municipal  Rw*  plant 

KARVAL 

*«*• 

01 

LINCOLN  1 

105  12 

5075 

EMANUEL  S  INNESS 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

O 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

8 

p 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

8 

j 

i 

S3 

31 
El 

OBSERVER 

KASSLER 

04;  JEFFERSON 

3*  90 

SI 

> 

si 

DENVER  WATfR  CO** 

KAuFFMAN  *  S3C 

04  WELD 

40  90 

101  *e 

929 

*l 

si 

MISS  THY**  M  NELSON 

KIM    IS  NNE 

4918 

01 1  LAS   AN I MAS 

■ 

)7  27 

9/, 

ROBERT  I  Pi ATT 

KIOWA    1  W 

4981 

04  elbert 

19    2  1 

10*  29 

US  SOIL  COM  SERVICE 

KIT  CARSON 

01  ChCvEMNE 

9ft  ** 

*3 

91 

KRFMNLING 

02  GRANO 

t 

*0  04 

10*  2* 

9P 

KUTCH  *  SSE 

31  L INCOLN 

1 

38  90 

103  30 

j»t*f*.    R  PIClTNPAUGH 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

1    )*  C) 

10)  n 

4  19 

-1 

■ 

II 

FED  AV|A1|0N  AGENCY 

LAKE  CITY 

02  HINSDALE 

!    )A  03 

107  1* 

••* 

9 

SI 

MRS  EMMA  L  LISKA 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

IB 

103  29 

•90 

9 

« 

LAKE  MORAINE 

01'  EL  PASO 

3*  ** 

105  01 

102* 

COlO  9PGS  wT*  wORKS 

LAKEWOOO 

041  JEFFERSON 

19  ^ 

109   0  b 

9*1 

6 

•J 

BOARO  OF  WATER  CO**» 

4T7o' 

01  PROWERS 

9*  0* 

1*1 

-I 

■ 

II 

CHAS   E   MC  PM EPSON  j(, 

LAS  ANIMAS 

463* 

01  BENT 

IB  0* 

105  13 

189 

LAS   ANIMAS  POWER  PLANT 

LA  VET* 

*865 

01  HUERFANO 

17  10 

109  00 

702*  91 

98 

Charles  j  mas  in ton 

LEADVILLE 

HV, 

01  LAKE 

1*  13 

10*  19 

10099  HI 

1  18 

RADIO  STA7ION  K6RR 

LEADVILLE   10  WNW 

*8R6 

01  LAKE 

1 

3*  17 

10*  28 

11000 

■ 

LEROY  7  WSW 

)1  LOGAN 

40  2* 

1 103  01 

4190 

1  c 

GILBERT  LINOSTROm 

LIME  1  SE 

38  07 

104  >^ 

4900, 

LI  MON  10  SSW 

1 

99  0* 

1 103  ** 

93*0  * 

LI  MON 

01  LINCOLN 

1 

1*  1* 

1 103  42 

9162  MIC 

MRS.  KATHLEEN  BUTLER 

LITTLE  DOLORES  9  NC 

2 

39  03 

10*  31 

617^ 

CMAPLE5  V  ECKMAN 

LITTLE  HILLS 

50*8 

02  rio  Blanco 

; 

*0  00 

6148  6> 

COLO  GAME  ♦  FISH  OCR 

51  16 

OA  BOULDER 

40  10 

105  oi 

4990  8 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LONGHONT  *  NW 

5121 

04  BOULDER 

40  13 

105  0* 

5149 

: 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

51*1 

04  LARIMER 

40  17 

109  13 

8960 

! 

U  5  WEATHER  BUREAU 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

91*1 

02  SAGUACHE 

J 

38  09 

10*  57 

I02D' 

! 

u  s  weather  Bureau 

MANASSA 

5122 

05  CONEJOS 

17  10 

109  5* 

768C 

9( 

48 

CLETUS  M,  GILLELANO 

MANCOS 

5127 

U  MONTE2UMA 

2 

17  21 

10*  IS 

7011 

98 

EDGAR  A  NOLANO 

01 '  EL  PASO 

1 

38  91 

10*  9* 

660C 

MANITOU  SPRGS  HYDRO  PL 

| MARvl NE 

02  Rio  Blanco 

2  *0  02 

107  31 

7)4 

98 

M 

MAYBELL 

02  MOFFAT 

; 

*C    )  1 

10"  05 

9920  6F 

ftP 

JOHN  P  wifSE 

MEEKER 

9*6* 

02  RIO  BLANCO 

40  02 

62*; 

SS 

RICHARD  G  LYTTLE  J» 

3507 

02  PITKIN 

19  2? 

1  H  ** 

77fl 

*H 

ft* 

HOWARD  1   OE  ARhAM( R 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

9931 

02; MONTC2UMA 

17  12 

109  24 

707C 

*  9H 

9P 

c 

PA8K  SUPER 1 NTENOENT 

3695 

011 CHAFFEE 

j 

10*  20 

1114J 

s 

GEORGE  R.  HACK EC N 

5  7-.-. 

09j  RIO  GRANDE 

17  H 

10*  09 

766 

98 

9P 

WA7ER  ADM| Nl ST  RAT  ION 

MONTE  VISTA  REFUGE 

5711 

99  RIO  GRANDE 

17  29 

10*  09 

7679 

MONTE    VISTA   NATL   Ml  REF" 

1  MONTROSE  NO  1 

5717, 

02  MONTROSE 

9B3C 

)8 

9P 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

57?2 

02  MONTROSE 

} 

107  91 

381C 

7* 

7» 

MORRISON  1  $W 

0*  JEFFERSON 

19  39 

*00C 

c 

Raymond  p  Buckles 

MULE  SHOE  LOOGE  1  SSE 

31  HUERFANO 

ST  S3 

105  11 

889C 

: 

JOHN  A  ZEmBER 

Htm    RATH)  E, 

9922, 

34  WELD 

4781 

5P 

9P 

K.D.THOMPSON 

NORThOalE 

9973 

32  DOLORES 

109  01 

*69J 

9C 

■>e 

9991 

31   LAS  ANIMAS 

105  01 

eeoc 

6P 

NORWOOD 

6012 

32  SAN  MIGUEL 

108  17 

7011 

6« 

JOSEPH  L  HANNIGAN 

6021 

i*  WELO 

104  47 

91*9 

LLOVO  A  GIFFIN 

61)1 

31  CROWLEY 

101  49 

*3O0 

•  1 

TW|N  LAKES  R  •  C  CO 

ftl*2 

31  WASHINGTON 

102  51 

*261 

620) 

32  OURAY 

38  01 

107  40 

77*C 

" 

II 

:  h 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

32  ARCHULETA 

2 

17  1* 

107  01 

721*.  9P> 

91 

GLEN  0  EDMONDS 

PAL  1 SADE 

6266 

12  MESA 

2 

19  07 

108  21 

*720;  7* 

TOWN  OF  PALISADE 

PALISAOE  LAKES  *  SSE 

62T1 

32  HINSDALE 

2 

17  2* 

6092 

-P 

RONALD  R.  ROBINSON 

PALMER  LAKE 

6280 

31  EL  PASO 

10*  55 

7280 

6299 

31  PHILLIPS 

102  28 

1898 

LEE  w  SCHnIEDER 

6306 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  P.  O.  Box  1079,  Denver,  Colorado  80201,  or  to  any  Weather  Bureau  Office 
near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  COLORADO"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65»  F.   In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  ,  M.S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table    "Daily  Precipita- 
tion  table.    Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow 

sleet,  and  Ice.  * 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  dally  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  Btation 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  50  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,   $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  Bhould  he  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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1 

14 

2.92 

.47 

,98 

7 

29,1 

I  ** 

3 1 

7 

2 

TAYLOR  PARK 

21.7 

-  6.0 

7.9 

57 

1 

-31 

30 

1769 

0 

22 

31 

22 

4,95 

2,60 

6 

2  1 

30* 

6 

3 

1 

TELLURIDE 

36.6 

6.6 

21,6 

- 

1  •  9 

54 

1 

-17 

29 

1  337 

0 

10 

30 

9 

2.61 

•  87 

1.07 

7 

18.0 

10 

28* 

5 

2 

1 

URAVAN 

21. 6M 

32.  2M 

59 

1 

-  6 

1014 

0 

4 

2 

3.55 

30 

10 

27 

8 

4 

0 

VALLECITO  DAM  // 

38.9 

13.7 

26.3 

53 

1 

-13 

28 

1196 

0 

7 

31 

4 

6.69 

2.55 

6 

26.5 

1  3 

27 

7 

5 

2 

YAMPA 

29.1 

8.5 

18.8 

48 

1 

-14 

29 

1426 

0 

20 

30 

7 

1.71 

.72 

6 

22.5 

1  1 

28* 

4 

2 

0 

YELLOW  JACKET  1NW 

37. 1M 

18.0M 

27.6M 

53 

•  9 

28 

1154 

0 

8 

29 

4 

4.43 

1.04 

7 

20.0 

14 

28* 

7 

4 

1 

DIVISION 

21.2 

9 

3.2 

2.69 

1.45 

17.7 

*      *  * 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

40.7 

15.7 

28.2 

60 

20 

-  4 

27 

1129 

0 

9 

31 

5 

.05 

.03 

6 

1.0 

1 

28* 

0 

0 

0 

BONNY  DAM 

42.5 

13.2 

27.9 

65 

15 

-  1 

24 

1144 

0 

9 

3  1 

2 

.16 

.10 

27 

2.5 

2 

29* 

1 

0 

BURLINGTON 

44,  1 

18.7 

31.4 

_ 

1.6 

65 

14 

1 

27 

1034 

0 

8 

29 

0 

.03 

-  .40 

.03 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHEYENNE  WELLS 

43.8 

14,9 

29.4 

■ 

2.8 

66 

20 

-  3 

29 

1097 

0 

8 

31 

2 

.06 

-  .17 

.03 

22 

3.5 

0 

0 

FLAGLER  2  NW 

43,8 

12.9 

28.4 

65 

20 

.  4 

28 

1 129 

0 

6 

3  1 

4 

.06 

.06 

26 

1*0 

1 

26 

0 

0 

0 

HOLYOKE 

42.7 

15.8 

29.3 

- 

1.0 

66 

14 

-  2 

26 

1101 

0 

8 

31 

2 

.19 

-  .20 

.15 

27 

4.0 

3 

28* 

1 

0 

0 

STRATTON  3  NE 

^3  •  0 

16.6 

29.8 

63 

19. 

1 

1084 

0 

7 

3  1 

0 

.11 

.09 

26 

3 

26 

0 

0 

0 

WRAY 

45.6 

15.0 

30.3 

_ 

.5 

67 

14 

-  1 

26 

1066 

0 

6 

31 

2 

.  16 

-  .26 

.10 

27 

1.5 

1 

27* 

1 

0 

0 

YUMA 

46.2 

14.5 

30.4 

63 

16 

-  3 

26 

1067 

0 

5 

31 

3 

.34 

-  .06 

,  14 

27 

3 

0 

0 

DIVISION 

29.5 

1.7 

.13 

-  .27 

1.9 

*      ft  * 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

36. 3M 

17, 1M 

26. 7M 

49 

3 

-  2 

27 

1179 

0 

31 

.78 

•  60 

6 

2 

1 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

31.4 

-  1,8 

14.8 

53 

1 

•  32 

29 

1549 

0 

15 

31 

23 

.52 

.27 

6 

6.0 

3 

27 

2 

0 

0 

BAILEY 

42.6M 

10, 5M 

26. 6M 

57 

1 

-15 

29 

1184 

0 

.56 

•  56 

6 

5.5 

1 

1 

0 

BOULDER 

46.3 

21.9 

34.1 

m 

1.7 

66 

20 

6 

27 

950 

0 

4 

27 

0 

.27 

-  ,35 

•  25 

6 

5.2 

3 

6 

1 

0 

0 

BRIGGSDALE 

M 

M 

M 

0 

.10 

.10 

6 

1 

0 

0 

BYERS 

45.  1 

13.8 

29.5 

2.4 

65 

19 

-  3 

28 

1096 

0 

5 

31 

3 

.08 

-  .32 

.08 

27 

1.0 

1 

28* 

0 

0 

0 

CARIBOU  RANCH 

35.2M 

15,  6M 

25.  4M 

50 

20 

-  2 

28 

1220 

0 

10 

31 

2 

.58 

.55 

6 

10.0 

9 

6 

1 

1 

0 

CASTLE  ROCK 

46.  1 

16.5 

31.3 

60 

5 

-  7 

28 

1037 

0 

5 

31 

1 

.08 

.08 

27 

2.0 

0 

0 

0 

CHEESMAN 

48.6 

12.8 

30.7 

_ 

.9 

65 

1 

•  14 

28 

1053 

0 

2 

2s 

3 

.10 

-  .30 

•  08 

27 

1 

29* 

0 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

47.  6M 

14, OM 

30. 8M 

65 

19 

-  3 

28 

1051 

0 

3 

31 

2 

.  14 

•  06 

6 

1.4 

1 

27* 

0 

0 

0 

DENVER  WB  AIRPORT  //R 

45.7 

18.0 

31.9 

.3 

67 

5 

3 

28 

1018 

0 

7 

31 

0 

.17 

-  .30 

.10 

6 

1.9 

1 

29* 

1 

0 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

44.  1 

23.5 

33.8 

2.0 

66 

5 

6 

28 

959 

0 

8 

25 

0 

.16 

-  .24 

.11 

6 

1.7 

1 

28* 

1 

0 

0 

ELBERT 

46.  1 

10.1 

28.1 

63 

16 

•  7 

29 

1139 

0 

5 

31 

5 

.12 

.12 

27 

2.0 

2 

30* 

I 

0 

0 

ESTES  PARK 

40.3 

17.0 

28.7 

m 

1.1 

52 

20. 

-  5 

29* 

1118 

0 

7 

25 

2 

.37 

-  .28 

•  17 

7* 

2 

0 

0 

evergreen 

46.7 

10.2 

28.5 

63 

16 

•  11 

28 

1124 

0 

5 

31 

5 

.34 

•  30 

6 

5.3 

5 

6 

1 

0 

0 

FAIRPLAY  NO.  2 

FORT  COLLINS 

42.  8 

16.8 

29.8 

.6 

62 

20 

1 

29 

1084 

0 

5 

31 

0 

.06 

-  .36 

.04 

27 

1.8 

1 

28* 

0 

0 

0 

FORT  LUPTON  1  N 

39.5 

10.9 

25.2 

55 

20 

-  5 

29 

1227 

0 

8 

31 

5 

,48 

.13 

.38 

6 

5 

6 

1 

0 

0 

FORT  MORGAN 

40.9 

13.5 

27.2 

.8 

63 

21 

-  5 

30* 

1163 

0 

8 

31 

2 

,25 

-  .04 

.19 

7 

1 

0 

0 

GEORGETOWN 

38.0 

17.8 

27.9 

50 

3 

0 

27. 

1144 

0 

8 

29 

3 

.91 

.67 

6 

4.9 

2 

1 

0 

GRANT 

33.0 

9.7 

21.4 

♦7 

3* 

-  9 

10 

1344 

0 

13 

31 

6 

.99 

.78 

6 

8.0 

8 

7* 

2 

1 

0 

GREELEY 

42. OM 

13. 3M 

27. 7M 

.1 

60 

21 

-  3 

29 

1150 

0 

0 

0 

GROVER  10  W 

42.2 

16.9 

29.6 

1.2 

63 

19 

-  3 

27 

1091 

0 

6 

28 

1 

.06 

-  .24 

.06 

27 

2.0 

2 

28* 

0 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

42.0 

16.2 

29.1 

- 

.  1 

56 

3 

-  1 

27 

1107 

0 

7 

31 

2 

•  40 

.00 

.36 

6 

7.0 

1 

0 

0 

JONES  PASS  2  E 

27,0 

1.3 

14.2 

39 

3 

-17 

29 

1572 

0 

19 

31 

16 

1.45 

.65 

7 

16 

9* 

2 

2 

0 

JULESBURG 

43.  8M 

16. 4M 

30. 1M 

.2 

65 

14 

-  4 

23 

1074 

0 

7 

30 

1 

.06 

-  .36 

.06 

22 

1.0 

1 

22 

0 

0 

0 

KASSLER 

48.5 

17.5 

33.0 

2.9 

68 

20 

-  4 

28 

984 

0 

3 

28 

1 

.12 

-  .46 

.08 

27 

2.0 

1 

27 

0 

0 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

40.9 

13.6 

27.3 

61 

20. 

-  9 

27 

1163 

0 

8 

31 

4 

•  09 

.09 

27 

3.0 

3 

27 

0 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  SW 

34.0 

5.7 

19.9 

53 

1 

-17 

28 

1393 

0 

14 

31 

9 

.17 

.09 

27 

2.0 

2 

27 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
DECEMBER  1966 

CONTINUED  


Temperat 

ure 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

a> 

0 

< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 

a 

s 

i 
o 

0 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normol 

a 
| 

o 

£ 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolol 

Max.  Depth 

|    on  Ground 

£ 
o 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More 

1 .00  or  More 

pj 

S  i 

.  .2 

SI 

•  i 

LAKEWOOD 

•  5.7 

19.3 

32.5 

-  2.5 

66 

16 

3 

28 

1001 

0 

•> 

2t) 

0 

•  07 

* 

.38 

.06 

6 

2.5 

2 

6 

0 

0 

LONGMONT  2  ESE 

15.3 

28.2 

-  2.6 

62 

6 

ft 

31* 

1135 

0 

7 

31 

0 

.23 

•  09 

.  1ft 

6 

2.8 

1 

27* 

1 

0 

0 

NEfc  RAYMER 

tO. 2 

13.9 

27,1 

63 

20 

•  « 

29 

1169 

0 

10 

31 

ft 

.13 

.08 

27 

2.8 

2 

28* 

0 

0 

0 

KSKPiCH     T  C 

50.7 

11.5 

31.1 

66 

21 

-12 

28 

1043 

0 

2 

31 

5 

.10 

- 

.19 

•  10 

28 

2.0 

2 

28 

1 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

<>0.6M 

13. OM 

26. BM 

50 

19* 

1176 

0 

30 

.42 

.23 

7 

ft 

7 

2 

0 

0 

SEDGWICK  5  S 

*o.e 

16.6 

28.7 

62 

1ft 

-  3 

26 

1119 

0 

9 

29 

2 

.23 

.10 

27 

4.0 

3 

28* 

1 

0 

0 

SPICER 

c  (  .  J 

5.3 

16.- 

45 

1 

-18 

23 

1502 

0 

20 

31 

9 

1  .49 

•  31 

.70 

6 

10 

11* 

t> 

1 

0 

STERLING 

»2.0 

13.9 

28.0 

-  .2 

63 

21* 

0 

29. 

1142 

0 

9 

31 

2 

.05 

- 

.30 

.03 

23 

3.0 

12 

0 

0 

0 

WALDEN 

26.3 

-  1.6 

12.  * 

50 

5 

-2ft 

2ft 

1630 

0 

20 

31 

18 

1.17 

.77 

6 

15.0 

13* 

2 

1 

0 

WATERDALE 

-ft.  7 

16.1 

30. ft 

-  1.5 

63 

20 

1 

28 

106ft 

0 

5 

31 

0 

.28 

- 

•  1ft 

.2ft 

6 

3 

6 

1 

0 

0 

WIGGINS  7  SW 

ft2.2 

11.5 

26.9 

65 

20 

-  9 

29 

1176 

0 

6 

31 

ft 

.51 

.27 

6 

5.5 

1 

0 

0 

DIVISION 

27.2 

-  2.7 

.37 

- 

.11 

ft.O 

•       «  * 

BASIN  05 

alamosa  wb  airport  r 

38.0 

3.8 

20.9 

1.7 

58 

2 

-28 

29 

1362 

0 

9 

3u 

10 

.35 

.13 

.21 

7 

ft. 9 

2 

31* 

2 

0 

0 

BLANCA 

38.9 

5.8 

22. ft 

57 

2* 

-2ft 

29 

1317 

0 

e 

29 

9 

.65 

.50 

7 

3.0 

1 

27* 

2 

1 

0 

CENTER 

«0.9 

5.6 

23.3 

61 

6 

-21 

29 

1288 

0 

7 

31 

9 

.19 

.06 

7 

1.0 

0 

0 

0 

DEL  NORTE 

40.3 

12.1 

26.2 

2.5 

57 

6 

-10 

29 

1193 

0 

7 

31 

ft 

.14 

.20 

.07 

ft 

2.0 

0 

28* 

0 

0 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

37.6 

13.2 

25. ft 

52 

20 

-12 

29 

1221 

0 

9 

29 

ft 

.17 

.10 

27 

2.2 

2 

1 

0 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

33.1 

-  4.9 

1ft.  1 

-  1.0 

49 

ft 

-27 

29 

1572 

0 

16 

30 

23 

1.80 

.97 

.11 

10.0 

27* 

1 

MANASSA 

40.  2M 

5.9M 

23.  1M 

1.6 

58 

1 

-19 

30. 

129* 

0 

2V 

.20 

.06 

27 

2.0 

T 

0 

0 

MONTE  VISTA 

37.7 

8,0 

22.9 

58 

6 

-18 

29 

1297 

0 

9 

30 

8 

.21 

.13 

26 

2. ft 

2 

31* 

1 

0 

0 

SAGUACHE 

38.7 

9.2 

2ft. 0 

55 

6 

-16 

29 

1263 

0 

9 

31 

5 

.39 

.08 

.13 

27. 

5.3 

1 

31* 

3 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

33.5 

-  2.7 

15. ft 

49 

2 

-28 

29 

1531 

0 

1ft 

30 

23 

.87 

.52 

7 

3 

1 

0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

33.7 

5.9 

19.8 

49 

20 

-17 

28 

1390 

0 

12 

31 

10 

9.55 

3.62 

6 

105.0 

DIVISION 

21.6 

1.4 

1.32 

.79 

13.8 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


December  was  the  first  month  of  the  year 
with  average  precipitation  above  normal  for  the 
Colorado  River  Basin.  Monthly  averages  for 
earlier  months  of  the  year  were  well  below 
normal,  except  for  May,  June,  and  November 
with  averages  not  far  below  normal  and  with 
varying  areas  of  the  basin  recording  above 
normal  amounts.  The  basin  average  for  the 
year   was   near   3    1/2    inches  below  normal. 

Eastern  slope  areas  were  generally  dry  through 


the  final  quarter  of  the  year.  Low  annual  precipi- 
tation totals  for  most  of  the  eastern  plains  were  in 
contrast  to  the  unusually  high  amounts  in  the 
mountains  in  1965.  Totals  were  extremely  low  in 
some  areas,  as  at  Pueblo  where  a  6.27  inches 
total  for  1966  was  the  lowest  since  1934,  and  the 
third  lowest  in  the  record  since  1889.  Total 
precipitation  for  1966  in  the  eastern  plains 
averaged  from  2  1/2  to  3  1/2  inches  below 
normal. 


J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Box  1079 

Denver,  Colorado  80201 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


AMY 

AROYA  6  NE 
AYER  RANCH 
BRANDON 
BRANSON 

BUfcNA  VISTA 
BUTLER  RANCH 
CAHPO  8  SH 
CANON  CITY 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 
DELHI 

DOHEHTY  RANCH 
EADS 

EVERSOLL  RANCH 
FOROER  8  S 

FOUNTAIN 
FOWLER 
GARDNER 
GUFFEY   10  SE 
HASKELL 

HOLLY 

JOHN  MARTIN  DAM 

KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FA A  AIRPORT 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LA  VETA 
LEADVILLE 
LIME  3  SE 

LIMON  10  SSM 
LIMON 

NORTH  LAKE 
ORDMAY 
PALMER  LAKE 

PENROSE  3  NNW 

PUEBLO  WB  AIRPORT  //R 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

ROCKY  FORD  2  ESE 

RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SALIDA 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WS*  / 
STONINGTON 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TACONY    10  SE 
TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 
TROY    1  SE 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 
TWIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  BUTTES  1  NW 

VICTOR 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

WESTCLIFFE 

WETMORE  2  S 


ALTENBERN 
AMES 
ASPEN 
BASALT 

BEKTHOUD  PASS 

BLUE  MESA  DAM 
BOND 

bonham  reservoir 
breckenridge 
browns  park  refuge 

ceoaredge 
cimarron 
climax  2  nw 
cochetqpa  creek 
collbran  1  w 

colorado  nat  mon 

CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  1  E 

DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

DOLORES 

OURANGO 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

ELECTRA  LAKE  / 

FORT  LEWIS 

FRASER 

FRUITA 

GATEWAY    1  SW 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 
GRAND  JUNCTION  WB  AP  / 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE   1  NW 
GRANO  LAKE  6  SSw 

grand  valley 
green  mountain  dam 
Gunnison 
hamilton 

HAYDEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 
IGNACIO  I  N 
KREMMLING 
LAKE  CITY 

LITTLE  DOLORES  5  NE 


1.69 
2.M 
1.49 


LITTLE  HILLS 

MANCOS 

MARVINE 


.04  .16 

T  T 

•14  .05 


.02     .06  1.08 


.36 
2.40 
.69 


.75  1.65 

.56  2.45 

•02  1.26 

.01  1.27 


.53     .33  .55 


13     14  15 


•02  .02 

T  T 

.07  ,01 


22     23  24 


25     26     27     28     29  i  30 


•070  .02D  .01 


S*«  t«f*t«&c«  note.  following  Siati  n 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NAYBELL 
MEEKER 
MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 

MONTROSE  NO  2 
NORTMDALE 
NORWOOD 
OUR  AT 

PAGOSA  SPRINGS 
PAL  I SAOE 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

PAON1A 

PARADOX 

PAH  SMALL    10  SSE 

PITKIN 
PLACERv 1 LLE 
POwDERhORN 
PYRAMID 
RANGEL  t 

RICO 

RIFLE 

SARGENTS 

SHOSHONE 

SILVERTON 

STEAMBOAT  SPRINGS 
TACOMA 
TAYLOR  PARK 
TELLUR I DE 
URAVAN 

VALLECITO  DAM 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  4  M 

TAMPA 

YELLOM  JACKET  INK 


akron  faa  airport 
bonny  dam 
burlington 
Cheyenne  wells 
flagler  2  nm 


2.9* 
1.31 

3.  05 

4.  ae 


5.07 
3.2A 
3.27 
1.75 


1.1* 
2.20 
3.90 


A.  59 
A. 95 
2.61 
3.55 


312.35 
f  1.71 
4. A3 


Fleming 

GENOA  1 
HOLYOKE 
I  DAL  1 A 
LEROY  7 


1  5 


OTIS  11  NE 

STRATTON  3  NE 

VONA 

WRAY 

YUMA 


OA 

ALLENSPARK 

ANTERO  JUNCTION  3  NNE 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BRIGGSDALE 
BYERS 

caribou  ranch 
castle  rock 
cmeesman 

cherry  creek  dam 
denver  hb  airport  / 
denver  mb  city 
eastonv ille  1  nnm 
Elbert 

estes  park 
evergreen 

fairplav  / 
fairplay  no.  2 
fort  collins 

fort  lupton  1  n 
fort  morgan 
georgetown 

GRANT 
GREELEY 

GROVER  10  X 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 
JULESBJRG 

KASSLER 

KAUFFMAN  A  SSE 
LAKE  GEORGE  9  Sw 
LAKEwOOO 
LONGMONT  2  ESE 

NEW  RAVMER 
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SEDGWICK   3  S 

SPICER 

SOUAW  MOUNTAIN 
STERLING 
WAlDEN 
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WIGGINS  7  S« 
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BLANCA 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


HERMIT  7  ESE 
HANASSA 
MONTE  VISTA 
SACUAChE 

•AGON  WHEEL  GAP  3  H 
WOLF  CP.EEA  PASS  1  E 


Day  of  Month 

13  I  14  I  15 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relati 

ve   humidity  averages 
percent 

Numbe 

of  days  with  precipitation 

Hi 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

« 

0> 
i 

0 

> 
< 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

MOUNTAIN  STANDARD 
5   AM     11   am       5  PM 

TIME 
11  PM 

Trace 

01-09 

10-49 

50-99 

100-1.99 

81 

CM  a 

Total 

ALAMOSA  We  AIRPORT 

78 

56 

54 

2 

3 

2 

0 

0 

0 

7 

4.1 

COLORAOO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

3 

4.0 

9.0 

31++ 

25 

05 

57 

35 

41 

56 

7 

1 

1 

0 

0 

0 

9 

5.6 

DENVER  WB  AIRPORT 

19 

2.0 

7.6 

25 

sw 

05 

66 

44 

49 

66 

6 

2 

1 

0 

0 

0 

9 

61 

6.3 

GRANO  JUNCTION  WB  AIPPORT 

13 

1.6 

5.1 

27 

sw 

02 

84 

66 

67 

81 

1 

7 

2 

1 

0 

0 

11 

62 

5.4 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

1 

1.1 

7.6 

36 

N 

22+ 

60 

42 

40 

54 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

78 

5.2 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
TWO  BUTTES  1  NW 

7<* 

DATE 

20 

LOWEST  TEMPERATURE 
FRASER 

-  38 

DATE 

29* 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
WOLF  CREEK  PASS  <♦  W 

512.35 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
PENROSE  3  NNW 

•  00 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 

3*62 

DATE 

06 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
WOLF  CREEK  PASS  A  W 

130.0 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
WOLF  CREEK  PASS  4  W 

79 

DATE 

09 

See  Reference  Notee  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

DECEMBER  1966 


Day  Of  Monlh 


gum 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

1 

27 

28 

29 

30 

31 

AviM 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 
MIN 

".8 

33 

55 
10 

57 
18 

57 
37 

60 
34 

56 
28 

60 
32 

42 

20 

28 
14 

40 
6 

42 

20 

45 

22 

52 
27 

57 
33 

43 

26 

65 

23 

60 
35 

55 
32 

59 
30 

60 
37 

55 
-0 

44 
34 

40 
8 

30 
17 

40 
14 

32 
6 

10 
0 

27 

-  4 

31 
3 

31 
8 

31 
14 

46.3 

21.3 

BUENA  VISTA 

MAX 

MIN 

57 

23 

55 
37 

51 
32 

50 
32 

50 
30 

42 

32 

43 
30 

38 
16 

29 
3 

41 

2 

41 
19 

43 

11 

43 
16 

47 
16 

41 

13 

53 

16 

53 

20 

50 

20 

54 

19 

55 

14 

53 
15 

-b 

16 

38 
5 

43 

4 

45 
6 

42 
10 

28 

4 

21 

2 

26 
-  8 

31 
-  1 

34 
6 

43.4 

13.0 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

48 

22 

39 
10 

37 
16 

61 
31 

60 
28 

56 
31 

59 
25 

45 

20 

40 

21 

39 
16 

51 
22 

54 

25 

59 

30 

56 

37 

54 

30 

65 
29 

66 
38 

62 
36 

65 

it 

68 
41 

64 
36 

46 

22 

44 

12 

51 

23 

50 
13 

28 
9 

22 
5 

34 
-  7 

42 

4 

37 
10 

42 
19 

49.9 
22.4 

COLORADO  SPRINGS  MB  AP 

MAX 

MIN 

30 
1* 

47 
11 

47 

16 

49 

29 

62 
26 

41 
24 

50 
24 

41 

21 

27 
6 

40 
8 

47 
19 

43 
16 

S3 
23 

57 
28 

43 
20 

60 

ie 

57 
27 

56 
27 

56 
25 

62 
28 

47 
25 

31 
12 

36 
8 

33 
14 

25 
8 

26 
7 

10 
-  4 

2  6 
-  3 

27 
1 

30 
11 

36 
10 

42.5 
16.2 

DELHI 

MAX 
MIN 

45 
18 

34 
8 

35 
12 

68 

20 

64 

27 

56 
25 

60 
24 

43 
21 

35 

14 

44 

2 

44 
11 

49 
15 

57 
24 

65 

23 

48 

33 

65 
17 

62 
18 

60 
19 

65 
18 

65 
29 

59 
17 

46 

21 

40 
3 

53 
13 

30 
4 

22 
0 

15 

10 

2- 
-15 

31 
-  9 

37 
-  8 

44 
8 

47.3 
13.6 

EAOS 

MAX 

MIN 

38 

11 

33 
7 

32 
11 

53 
15 

50 
IS 

49 

23 

52 
24 

45 
13 

it 
19 

40 

0 

50 

51 
16 

61 
11 

60 
15 

52 
28 

55 
10 

64 
19 

65 
17 

63 
20 

70 
20 

56 
14 

43 

18 

40 

0 

44 

1 

35 
•  2 

18 
5 

15 
6 

27 
-  6 

22 
-  4 

40 
-  7 

40 
-  3 

45.1 
10.5 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

MIN 

FORDER  8  S 

MAX 

MIN 

41 
16 

31 
9 

30 
13 

52 
19 

37 
19 

59 
28 

37 
24 

48 

13 

45 

12 

37 
•  2 

49 

7 

49 
10 

57 
13 

59 
8 

5C 
32 

54 
10 

63 
19 

63 

20 

62 
19 

66 

21 

57 

13 

40 

19 

40 

1 

48 
-  4 

34 

22 
-  5 

18 

1 

-12 

31 
-  9 

37 
-  4 

41 
-  3 

46.6 

10.0 

HOLLY 

MAX 
MIN 

48 
* 

42 

2 

40 
8 

38 

7 

50 
8 

53 
10 

50 
26 

50 

20 

48 

22 

34 
0 

40 
2 

32 
3 

52 
9 

59 
12 

62 
14 

49 
7 

65 
8 

60 
22 

62 
8 

60 
12 

65 
19 

56 
23 

30 
0 

36 
-  2 

43 
4 

17 
6 

21 
8 

12 

- 

26 
-14 

25 
-11 

31 
-10 

44.5 
7.3 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

49 
16 

33 
10 

37 
18 

53 
17 

65 

22 

62 
31 

55 
29 

50 
19 

44 

20 

40 
8 

49 
9 

51 

20 

59 
17 

65 

20 

59 
34 

56 
15 

60 
25 

60 
17 

61 

23 

61 
26 

58 
16 

52 
28 

35 
6 

43 
10 

43 
5 

25 
5 

23 
12 

24 
2 

24 
-  6 

30 
-  7 

40 

0 

47.3 
15.1 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

36 
13 

34 
9 

31 
13 

53 
16 

55 
18 

48 

30 

51 
26 

45 

24 

39 
19 

40 
3 

49 
6 

52 
17 

61 
12 

62 
14 

50 
32 

55 

12 

62 
19 

64 
18 

66 
24 

70 
19 

54 
14 

43 
17 

40 

2 

46 

2 

24 

2 

20 
2 

18 
9 

27 
-  5 

29 
-  3 

38 
-  5 

39 

1 

45.2 
12.3 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

28 
14 

31 
12 

31 
13 

53 
21 

64 

25 

50 
29 

36 

25 

49 

19 

35 
10 

37 
7 

45 

1? 

51 
le 

58 
19 

63 
22 

51 
23 

57 
16 

59 
19 

62 
21 

62 
24 

61 

22 

59 
20 

39 
14 

36 
8 

43 
6 

20 
4 

25 
4 

15 

2 

21 
-  5 

20 
-  3 

30 

-  4 

37 
2 

43.5 
13.5 

LAMAR 

MAX 
MIN 

31 
12 

36 
11 

41 
17 

54 
17 

59 

20 

51 
29 

52 
30 

50 
16 

35 
9 

42 
3 

50 
8 

52 
20 

59 
13 

60 
13 

52 
19 

56 
14 

61 
19 

58 

14 

63 
23 

63 
18 

58 

12 

38 
13 

35 

4 

46 
4 

19 
4 

24 
14 

23 
12 

23 

-  6 

23 
-  8 

30 
-  9 

37 

-  4 

44.5 
11.6 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

44 
18 

36 
13 

35 
17 

54 
19 

67 
25 

61 

29 

56 
27 

52 
15 

37 
22 

41 
6 

46 
10 

52 
14 

60 
14 

65 
15 

55 
35 

56 
13 

62 
18 

62 
15 

64 

21 

64 

20 

58 
14 

51 

28 

38 
7 

44 
4 

39 

3 

26 
4 

21 
13 

2  8 
-  3 

26 
-11 

33 
-  5 

41 
-  2 

47.5 
13.5 

LA  VETA 

MAX 
MIN 

60 

20 

60 
15 

62 
18 

54 

28 

52 

22 

»8 
16 

46 

11 

38 
12 

27 
6 

42 
-  3 

45 

0 

40 

3 

48 

5 

52 
8 

56 
6 

48 
4 

56 
2 

50 
-  2 

48 

0 

52 
8 

56 

4 

45 

0 

38 
-  6 

45 
-  2 

48 

-  4 

50 
-  2 

24 
-  5 

40 
-  4 

50 
0 

48 
-  2 

45 
3 

47.6 
5.3 

LEAOVILLE 

MAX 
MIN 

44 

22 

37 
26 

42 
22 

42 
17 

35 
19 

41 

26 

32 
10 

23 

2 

12 
•  12 

31 
-  8 

31 
1 

33 

0 

36 
5 

37 
7 

30 
•  2 

42 
7 

45 
13 

38 
8 

47 
8 

43 
13 

44 

8 

17 
1 

35 
-  8 

40 
0 

32 
4 

31 
4 

14 

-  2 

9 

-12 

23 
-12 

28 

0 

14 
-  3 

32.5 
5.3 

LI  HON  10  SSW 

MAX 
MIN 

51 

12 

45 
8 

38 
3 

48 

20 

57 

22 

-9 

21 

47 
17 

41 

10 

33 
10 

41 
1 

43 

15 

49 
16 

36 

21 

60 
26 

55 
23 

65 
16 

58 

23 

57 
24 

60 
25 

63 
25 

65 
26 

55 
5 

37 
4 

46 

7 

31 
4 

22 
-  1 

16 
-  3 

22 
-  2 

31 
-  1 

30 
9 

35 
25 

45.4 
13.3 

LIMON 

MAX 
MIN 

31 
11 

40 
10 

31 
14 

41 

20 

58 
19 

44 
29 

47 
19 

44 
11 

26 
1 

43 

-  1 

-5 

3 

51 
10 

58 
13 

61 
15 

44 
13 

65 
7 

56 

20 

58 

IB 

63 

21 

65 
16 

50 
11 

30 
8 

38 
4 

47 
-  2 

30 

-  4 

23 

-  4 

13 
-  3 

24 
-  1 

34 
-10 

32 

4 

35 

2 

42.9 
8.9 

NORTH  LAKE 

MAX 

MIN 

58 

23 

56 

32 

47 
29 

48 
28 

49 
18 

49 
37 

43 
16 

31 
17 

19 
1 

43 
-  6 

40 
16 

41 
6 

47 

20 

54 
15 

35 
19 

51 

9 

53 
22 

49 
19 

54 
12 

61 
21 

51 
28 

35 
10 

33 
-  6 

49 

5 

30 
3 

35 
4 

35 
-18 

33 
-  3 

36 
-  9 

27 

-  4 

30 
-  2 

42.6 
11.7 

PALMER  LAKE 

MAX 
MIN 

44 
18 

44 
11 

50 
14 

50 
23 

48 

23 

56 

23 

46 
16 

46 
15 

44 
6 

24 
4 

44 
21 

46 

20 

47 
20 

56 
31 

52 
22 

45 

20 

62 
31 

55 
34 

57 
29 

58 

32 

64 

27 

-8 
15 

24 
7 

42 
12 

48 

14 

50 
11 

28 
1 

ID 
-  4 

20 
1 

36 

12 

39 
8 

44,7 
16.7 

PUEBLO  MB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

30 
18 

33 
16 

36 
13 

56 
18 

63 
19 

57 
24 

58 
24 

49 
15 

37 
9 

38 

2 

50 
9 

49 
6 

59 
19 

63 

22 

49 

22 

58 
13 

61 

20 

61 

22 

62 
22 

66 
26 

50 
19 

41 
17 

42 
6 

51 
7 

26 
9 

27 
9 

22 
-  3 

28 
-  6 

28 
-  5 

37 
1 

46.  1 

13.0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 
MIN 

41 

17 

32 
10 

33 
12 

55 

ie 

65 

22 

56 
27 

58 

22 

50 
18 

37 
17 

40 

3 

Ct 
7 

52 
10 

60 

13 

67 

15 

53 
35 

58 
10 

60 
13 

65 
17 

64 
16 

65 
16 

6 

11 

47 

22 

40 
5 

47 
-  1 

3: 

7 

26 
2 

21 
12 

28 
-  9 

29 
-11 

33 
-10 

41 
-  3 

47.1 
11.1 

RUSH  2  NNE 

MAX 

MIN 

34 

9 

50 
7 

43 

10 

45 

23 

64 

20 

54 
23 

43 
14 

46 
12 

36 
9 

40 

0 

45 
13 

46 
12 

56 
22 

62 
27 

65 
2  8 

65 
29 

57 

20 

60 

20 

60 
20 

65 

20 

50 
19 

35 
14 

35 
1 

46 

9 

35 
0 

26 
5 

14 

-  2 

33 
-  5 

34 
-  4 

35 
6 

39 
3 

45.8 
12.4 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

53 
18 

45 

25 

49 
26 

39 
23 

52 
22 

46 

17 

46 
31 

33 
7 

12 
-  4 

31 

-  e 

33 
3 

34 

1 

41 

10 

45 

12 

34 
7 

51 
7 

47 
13 

>* 

48 

10 

51 

20 

43 
10 

30 
4 

25 
-  6 

40 
-  1 

25 

21 
1 

11 
-11 

2  0 
-  8 

29 
-11 

20 
-  2 

28 
-  1 

36,2 
7.5 

RYE 

MAX 
MIN 

47 

23 

43 
16 

53 
19 

44 

33 

51 
35 

50 
30 

45 
35 

45 

20 

28 
13 

30 
1 

32 
16 

34 
15 

41 
18 

45 
23 

45 

20 

51 
15 

47 

24 

46 

23 

49 

23 

50 
29 

42 
21 

38 
19 

30 
4 

41 
11 

33 
11 

27 
6 

20 
4 

17 
-10 

28 
-  5 

21 
-  1 

27 
5 

36.7 
16.0 

SAL  I  DA 

MAX 

MIN 

60 
38 

55 
34 

55 
33 

53 
31 

47 
39 

45 
31 

47 
19 

39 

7 

28 
9 

36 
8 

40 
4 

44 
14 

49 
13 

49 

11 

*2 
8 

55 
9 

53 
11 

53 

10 

53 
16 

57 
11 

32 
17 

46 

0 

37 
3 

48 

7 

34 
9 

20 
2 

22 
-15 

24 

•13 

28 
5 

31 
4 

38 

0 

43.3 
12.1 

SPRINGFIELD  7  NSW 

MAX 
MIN 

39 
14 

34 
7 

46 
16 

55 
30 

64 
28 

56 
it 

65 
31 

49 
19 

42 
16 

40 

2 

47 
16 

50 
21 

58 
18 

65 

27 

47 

30 

58 
16 

62 
26 

58 

22 

64 

28 

67 
32 

64 

26 

42 

22 

34 
4 

56 

9 

34 

5 

21 
6 

17 

10 

26 
1 

31 

0 

29 
6 

33 
10 

46.9 

17.0 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

46 
18 

39 
31 

41 
26 

40 
22 

40 
19 

36 
26 

34 

20 

23 
9 

14 
-  6 

31 
-10 

31 
12 

35 
-  3 

39 
7 

34 
8 

33 
6 

44 
-  1 

44 
5 

34 

47 

5 

47 

6 

42 
1 

25 

2 

26 

-14 

39 
-11 

31 
0 

19 
1 

18 
-  2 

15 
-  9 

32 
-18 

26 
-  3 

16 
•  1 

33.1 
4.8 

TACONY  10  SE 

MAX 
MIN 

36 
12 

32 
11 

29 
12 

50 
21 

60 

20 

56 
24 

53 
24 

49 
16 

33 
11 

39 
3 

47 
10 

49 

13 

59 
19 

65 
18 

-8 

33 

59 
13 

60 
21 

61 
23 

63 
22 

65 

23 

51 
21 

39 
20 

39 
5 

49 

5 

31 

5 

22 
-  1 

18 
6 

): 
-  2 

30 

-  4 

38 
1 

40 
3 

45.2 
13.2 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

54 

28 

53 
17 

59 

22 

60 
36 

62 

33 

59 
29 

62 
35 

45 

26 

39 
17 

38 
6 

45 

20 

49 

17 

55 
24 

60 
26 

52 
31 

66 
18 

60 
27 

59 
26 

61 
23 

63 
32 

56 
28 

52 

2  2 

40 
9 

52 
12 

36 

12 

28 
16 

20 
7 

26 
-  7 

34 

0 

30 
11 

36 
10 

48.8 
19.8 

TRINIDAD   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
20 

51 
IT 

63 
16 

60 
28 

58 

26 

56 

25 

60 
28 

46 

22 

30 
10 

40 

8 

47 

20 

49 
16 

54 

26 

61 

27 

43 

;o 

62 
20 

63 
25 

6  0 
26 

63 
26 

65 
29 

60 

23 

37 
17 

39 
6 

58 

5 

32 
3 

30 
3 

14 
-  9 

24 
-  9 

31 
3 

31 
1 

33 
10 

47.1 
15.8 

TWIN  LAKES  EVAPORATION 

MAX 
MIN 

TWO  BUTTES  1  NW 

MAX 
MIN 

35 

14 

37 
13 

47 
15 

54 
24 

62 

32 

49 
30 

48 

29 

54 
30 

42 
15 

28 

10 

30 
14 

39 
1  6 

44 

21 

35 

22 

60 
24 

62 
29 

59 
26 

60 
30 

69 
29 

74 

26 

37 
23 

68 

2  0 

39 
8 

55 
12 

3B 
4 

19 
15 

21 
6 

24 

•  1 

26 
0 

33 
3 

33 
10 

45.9 
17.8 

VICTOR 

MAX 
MIN 

49 

30 

47 
32 

44 
28 

42 
27 

40 

20 

37 
22 

36 
23 

30 
10 

19 
.  2 

33 
4 

36 
16 

36 
12 

39 

21 

42 
27 

32 
13 

49 
18 

47 
29 

46 

24 

49 

22 

48 
34 

43 
25 

35 
8 

28 
-  6 

26 
-  2 

34 
4 

42 
13 

17 

2 

17 
-  6 

28 

0 

22 
6 

24 

2 

36.0 
14.8 

MALSENBURG  power  plant 

MAX 

MIN 

61 

26 

62 
17 

60 
19 

56 
37 

»7 
33 

58 

34 

55 
29 

44 
16 

33 

44 

-  3 

43 

22 

53 
16 

55 
29 

57 
32 

46 

23 

62 
18 

65 
32 

58 
25 

60 
26 

68 
38 

58 

23 

48 

23 

38 
7 

57 

20 

35 
11 

25 
5 

19 
1 

2  8 
-  - 

35 
-  1 

26 

2 

2  6 

10 

48.2 
18.7 

MESTCLIFFE 

MAX 
MIN 

61 
28 

52 
28 

56 
26 

53 
30 

30 
28 

46 
29 

46 
26 

38 
U 

25 
4 

40 
-  3 

42 
6 

44 

0 

49 
8 

51 
10 

41 

3 

58 
5 

55 
10 

53 
9 

37 
9 

58 

14 

52 
7 

36 
6 

38 
-  7 

42 
-  7 

1 ! 
-22 

24 
-21 

22 
-13 

31 
-  7 

44.1 
8.1 

•ETMORE  2  S 

MAX 
MJN 

40 

23 

52 
16 

54 

23 

55 
34 

56 

29 

37 
27 

55 
25 

42 

20 

3^ 

7 

42 

14 

45 

21 

47 
19 

54 

24 

56 

27 

46 

23 

62 
18 

60 
26 

58 

2  9 

60 
27 

62 
30 

55 

27 

36 
17 

40 

8 

54 

13 

35 
10 

26 
7 

16 

7 

32 
•  7 

29 
-  1 

30 
10 

39 
9 

46.2 
18.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

DECEMBER  1966 


Day  Ol  Month 


Button 

1 

2 

3 

4 

5   |  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave] 

• 

COLOR  A00  ORA I NAGE 

BASIN  02 

AL  TENBERN 

MAX 

5* 

. 

55 

51 

56 

45 

40 

32 

30 

26 

40 

40 

36 

37 

38 

35 

36 

36 

43 

36 

33 

35 

30 

29 

32 

32 

28 

24 

19 

34 

21 

36.4 

MIN 

24 

29 

37 

29 

35 

27 

30 

9 

_  5 

0 

16 

10 

6 

10 

14 

5 

4 

5 

6 

8 

10 

10 

5 

•  2 

5 

16 

15 

-10 

3 

11.5 

ASPEN 

MAX 

48 

44 

42 

43 

40 

37 

36 

29 

18 

21 

31 

31 

33 

30 

28 

33 

36 

35 

45 

38 

35 

26 

25 

26 

28 

30 

22 

16 

21 

24 

18 

31.3 

MIN 

18 

29 

33 

27 

24 

24 

20 

13 

•  13 

.  g 

9 

4 

9 

12 

6 

0 

6 

8 

7 

9 

8 

•  7 

-  7 

•  5 

2 

8 

7 

•  5  - 

-12 

2 

-  1 

7.3 

BASALT 

MAX 

5* 

48 

50 

56 

51 

5  2 

41 

33 

2  9 

31 

29 

34 

38 

29 

36 

36 

35 

40 

37 

42 

36 

33 

31 

36 

38 

36 

34 

22 

22 

29 

27 

36.9 

MIN 

19 

30 

27 

24 

28 

22 

26 

1 1 

0 

.  2 

0 

12 

7 

12 

4 

6 

10 

g 

8 

7 

6 

•  1 

-  6 

9 

8 

-12 

7 

5 

8.9 

BERTHOUD  PASS 

MAX 

29 

35 

33 

37 

32 

32 

33 

22 

12 

6 

21 

15 

24 

29 

27 

22 

29 

36 

27 

36 

35 

33 

14 

23 

28 

27 

16 

7 

-  1 

7 

16  23.9 

MIN 

11 

15 

1  9 

15 

10 

12 

16 

-  i 

-16 

-16 

5 

-  2 

3 

9 

0 

4 

8 

8 

8 

10 

10 

_  1 

-  8 

•  6 

4 

•  2 

_  7 

•12 

-15 

-10 

-  7 

1.9 

BOND 

MAX 

52 

49 

49 

47 

48 

3 

35 

31 

22 

15 

28 

31 

29 

19 

33 

25 

25 

26 

27 

29 

25 

32 

23 

11 

23 

28 

32 

30 

19 

25 

24 

30.2 

MIN 

20 

34 

31 

27 

34 

25 

25 

-  2 

-  8 

•  13 

8 

2 

-  8 

-  5 

6 

-10 

-  9 

-  9 

-  7 

-10 

_  7 

0 

-12 

-19 

•  5 

0 

10 

•  7 

-22 

0 

-  7 

2.0 

BROWNS  PARK  REFUGE 

MAX 

58 

55 

47 

41 

43 

31 

39 

30 

24 

28 

36 

45 

40 

35 

32 

33 

33 

31 

34 

35 

34 

33 

25 

27 

25 

27 

24 

25 

22 

31 

35 

34  i 

MIN 

18 

25 

34 

18 

21 

22 

28 

7 

-  5 

1 

7 

1 

9 

4 

-  1 

-  1 

2 

0 

0 

-  i 

2 

12 

-  6 

.  5 

•  6 

14 

18 

•  8 

-12 

2 

0 

6.5 

CEDAREDGE 

MAX 

57 

51 

4! 

47 

44 

45 

45 

45 

31 

32 

37 

42 

44 

41 

38 

41 

44 

43 

47 

47 

44 

34 

33 

35 

36 

33 

28 

28 

25 

24 

2 1 

39  0 

MIN 

28 

37 

38 

35 

36 

36 

36 

22 

U 

9 

12 

18 

17 

21 

16 

15 

16 

15 

17 

19 

19 

1  2 

8 

9 

11 

24 

1 8 

•  1 

•  5 

8 

3 

18.0 

CIMARRON 

MAX 

55 

46 

48 

48 

48 

52 

48 

40 

25 

21 

37 

37 

33 

34 

34 

31 

34 

41 

41 

41 

35 

34 

33 

28 

26 

25 

37 

27 

25 

25 

2  3 

35.9 

MIN 

17 

22 

28 

28 

28 

24 

15 

17 

.  3 

-  8 

0 

0 

0 

4 

4 

2 

0 

_  i 

3 

_  i 

_  i 

3 

10 

•  8 

.  7 

_  2 

_  3 

-20 

-20 

1 

-  7 

4,0 

CLIMAX  2  Nw 

MAX 

31 

36 

35 

35 

29 

32 

30 

15 

12 

25 

17 

28 

30 

26 

22 

28 

38 

29 

39 

38 

35 

23 

23 

30 

32 

16 

13 

5 

16 

20 

26.3 

MIN 

15 

23 

25 

17 

11 

15 

15 

3 

.  1  3 

-12 

3 

0 

6 

11 

-  2 

6 

12 

9 

8 

10 

1  i 

•  3 

-  8 

3 

5 

3 

.  7 

-12 

•13 

-  i 

4.7 

COCMETOPA  CREEK 

MAX 

49 

50 

62 

39 

43 

35 

42 

40 

29 

20 

23 

28 

30 

31 

32 

27 

28 

34 

33 

35 

36 

33 

29 

27 

23 

28 

32 

20 

18 

17 

22 

31.5 

MIN 

8 

15 

2  1 

21 

17 

23 

29 

15 

-  6 

-12 

-  8 

•  6 

-  5 

-  3 

-  3 

-  9 

-  8 

-  8 

-  6 

_  5 

-  6 

•  3 

-14 

-15 

•  9 

0 

o 

•2  1 

-2  1 

-15 

-11 

-  1.5 

COLL8RAN  1  W 

MAX 

5* 

55 

55 

55 

53 

53 

41 

34 

32 

40 

35 

41 

*» 

40 

41 

41 

41 

42 

43 

43 

38 

37 

35 

34 

35 

34 

33 

31 

30 

28 

30 

40,2 

MIN 

24 

32 

32 

34 

26 

30 

31 

17 

4 

3 

6 

12 

13 

14 

13 

10 

10 

9 

13 

1 1 

1  5 

14 

12 

12 

14 

13 

10 

8 

6 

2 

0 

14.5 

COLORADO  NAT  HON 

MAX 

56 

53 

52 

48 

48 

48 

48 

49 

37 

29 

38 

40 

41 

38 

41 

43 

41 

41 

43 

45 

42 

39 

35 

35 

34 

35 

28 

24 

22 

26 

26 

39,5 

MIN 

32 

37 

37 

30 

36 

35 

38 

19 

11 

12 

17 

20 

20 

17 

23 

19 

20 

20 

24 

23 

23 

17 

15 

12 

16 

15 

14 

6 

2 

8 

9 

20.2 

CORTEZ 

MAX 

58 

56 

51 

43 

43 

50 

50 

38 

30 

33 

33 

37 

42 

45 

45 

46 

45 

45 

49 

50 

48 

43 

40 

39 

39 

35 

29 

24 

23 

26 

26 

40.  7 

MIN 

24 

34 

35 

32 

36 

40 

34 

24 

12 

9 

16 

1  5 

16 

20 

18 

16 

15 

16 

19 

18 

17 

16 

8 

1 1 

12 

21 

14 

_  7 

•  13 

_  7 

-  5 

16.6 

CRAIG 

MAX 

51 

54 

46 

40 

49 

38 

38 

28 

21 

20 

30 

34 

37 

31 

24 

27 

29 

28 

34 

34 

33 

31 

16 

24 

22 

30 

20 

18 

15 

24 

26 

30.8 

MIN 

25 

31 

33 

25 

25 

24 

21 

8 

.  4 

2 

19 

12 

2 

9 

0 

-  6 

-  3 

-  4 

-  l 

0 

0 

•  2 

•15 

•  13 

.  3 

1 1 

8 

-  5 

-1 1 

-  l 

-  2 

5.9 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

45 

38 

36 

39 

36 

37 

36 

32 

28 

24 

26 

25 

28 

25 

23 

24 

27 

25 

30 

31 

28 

26 

22 

20 

23 

21 

20 

16 

11 

20 

1 8 

27.1 

MIN 

12 

24 

29 

27 

24 

29 

23 

14 

-10 

-19 

-  7 

-  9 

-  8 

-  4 

- 1  1 

-10 

-  5 

-  6 

-  4 

-  3 

-  6 

0 

-17 

-18 

-  8 

2 

8 

•19 

-21 

-  3 

-  8 

-  .1 

DELTA  1  E 

MAX 

58 

55 

69 

52 

47 

46 

49 

40 

33 

32 

40 

43 

43 

40 

40 

42 

41 

43 

47 

46 

42 

39 

36 

35 

37 

34 

30 

21 

21 

25 

26 

39.7 

MIN 

24 

34 

43 

37 

38 

36 

36 

24 

14 

10 

12 

17 

13 

16 

12 

12 

11 

10 

1 1 

12 

13 

1 1 

6 

5 

9 

19 

20 

-  6 

-  8 

9 

1 

16.1 

DILLON  1  E 

MAX 

49 

41 

45 

41 

39 

38 

35 

22 

16 

21 

30 

32 

38 

28 

33 

33 

40 

36 

38 

43 

39 

31 

28 

27 

28 

24 

21 

13 

18 

29 

16 

31.4 

MIN 

18 

32 

26 

22 

18 

19 

18 

8 

-10 

-17 

10 

-  6 

2 

4 

1 

-  5 

2 

2 

0 

4 

1 

6 

-12 

-13 

•  3 

0 

•  3 

•  5 

-2 1 

-  4 

-  6 

2.8 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

46 

47 

45 

45 

44 

35 

29 

28 

22 

20 

21 

20 

25 

25 

16 

15 

17 

21 

23 

18 

22 

16 

10 

15 

16 

22 

20 

17 

19 

27 

25.5 

MIN 

24 

27 

36 

29 

30 

25 

22 

7 

6 

.  3 

0 

2 

2 

2 

5 

-  1 

4 

-  6 

-  6 

-  3 

0 

.  3 

-  5 

-10 

•  7 

-  3 

8 

3 

-  9 

-  4 

-  2 

5.5 

DURANGO 

MAX 

59 

56 

45 

44 

38 

4  5 

49 

42 

35 

37 

29 

42 

42 

50 

46 

47 

47 

46 

53 

52 

50 

45 

42 

43 

43 

32 

30 

23 

26 

29 

24 

41.7 

MIN 

20 

25 

34 

31 

32 

32 

33 

20 

13 

6 

1 1 

13 

13 

14 

14 

10 

10 

12 

13 

16 

14 

9 

4 

5 

8 

17 

12 

-12 

-12 

-  6 

-  5 

13.1 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

55 

51 

46 

45 

46 

34 

35 

26 

18 

16 

34 

25 

25 

21 

28 

22 

22 

23 

26 

24 

23 

27 

20 

11 

18 

21 

20 

17 

7 

22 

3 1 

27.1 

MIN 

19 

29 

3  3 

31 

31 

25 

18 

10 

-  1  1 

-16 

2 

.  5 

-  9 

-  8 

-  4 

-11 

- 1  i 

-12 

-  9 

-10 

-  8 

-  8 

-17 

-22 

-  9 

-  2 

6 

-2 1 

-25 

-  8 

-10 

-  1.0 

FORT  LEWIS 

MAX 

53 

51 

44 

45 

34 

40 

40 

32 

29 

30 

31 

39 

41 

41 

39 

41 

44 

43 

48 

47 

44 

39 

35 

36 

29 

24 

23 

25 

25 

28 

37.3 

MIN 

20 

25 

31 

27 

29 

31 

29 

19 

.  4 

0 

2 

8 

14 

13 

1  4 

12 

12 

1 1 

16 

16 

17 

8 

6 

9 

14 

6 

-13 

-  8 

-  6 

-11 

11.6 

FRASER 

MAX 

42 

43 

41 

36 

33 

30 

31 

21 

11 

14 

26 

24 

32 

25 

28 

25 

26 

33 

34 

35 

30 

18 

15 

16 

23 

28 

15 

10 

15 

23 

1 6 

25.9 

MIN 

10 

23 

20 

21 

12 

20 

9 

-13 

-29 

-36 

4 

-14 

-10 

-12 

-  1  4 

-26 

-18 

-18 

-10 

-19 

-19 

_  2 

-26 

-34 

-20 

-15 

-18 

-26 

-38 

-1 1 

-16 

-10.6 

FRU 1 T A 

MAX 

55 

55 

52 

50 

50 

46 

47 

44 

35 

30 

44 

44 

45 

43 

45 

45 

43 

46 

48 

49 

38 

44 

37 

40 

41 

36 

31 

28 

26 

31 

3 1 

4  1.9 

MIN 

22 

27 

39 

35 

35 

35 

33 

24 

13 

16 

16 

17 

15 

16 

1  5 

18 

13 

12 

14 

12 

15 

13 

7 

8 

9 

22 

17 

-  5 

-  7 

9 

6 

16.8 

GATEWAY  I  SW 

MAX 

62 

59 

56 

54 

50 

56 

54 

45 

36 

36 

41 

44 

45 

47 

45 

45 

44 

46 

46 

47 

45 

42 

39 

40 

44 

38 

33 

27 

26 

29 

28 

43.5 

MIN 

31 

36 

44 

38 

42 

49 

38 

28 

16 

16 

17 

19 

19 

24 

19 

18 

16 

16 

15 

1  7 

19 

22 

13 

14 

13 

28 

24 

15 

13 

10 

3 

22.3 

GLENwOOD  SPRINGS  1  N 

MAX 

54 

54 

49 

51 

45 

38 

42 

41 

29 

25 

38 

37 

34 

33 

37 

36 

36 

37 

37 

37 

38 

39 

3* 

37 

34 

33 

30 

22 

20 

27 

29 

36,5 

MIN 

21 

2 1 

33 

28 

28 

24 

23 

9 

1 

2 

_  3 

3 

2 

0 

•  2 

-  3 

3 

4 

7 

9 

2 

5 

0 

1 

4 

12 

13 

•  9 

-12 

6 

4 

7.6 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MAX 

53 

55 

52 

49 

53 

46 

38 

31 

28 

39 

42 

42 

39 

40 

39 

38 

43 

43 

45 

37 

38 

36 

35 

35 

34 

28 

22 

20 

25 

24 

38,5 

MIN 

31 

34 

44 

34 

42 

34 

32 

26 

20 

17 

19 

2  3 

21 

22 

2  I 

20 

19 

19 

20 

19 

2  1 

21 

15 

13 

14 

25 

0 

•  2 

-  3 

7 

6 

20.5 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

54 

59 

55 

53 

54 

54 

53 

41 

32 

30 

42 

43 

45 

39 

43 

42 

42 

45 

46 

47 

41 

40 

36 

40 

37 

35 

31 

23 

20 

32 

30 

41.4 

MIN 

30 

33 

47 

34 

40 

4 

36 

27 

1  7 

16 

18 

23 

23 

20 

22 

21 

20 

20 

22 

19 

20 

17 

16 

16 

13 

25 

17 

4 

2 

10 

10 

21.7 

GRAND  LAKE  I  NW 

MAX 

40 

40 

38 

37 

34 

37 

35 

20 

19 

13 

24 

32 

34 

29 

32 

33 

39 

35 

37 

38 

38 

20 

29 

20 

25 

28 

24 

10 

15 

22 

17 

28,8 

MIN 

16 

28 

24 

25 

21 

20 

19 

0 

-  1  5 

-24 

10 

0 

I 

.  3 

1 

-12 

-  b 

-  6 

o 

_  5 

•  7 

5 

-17 

-21 

-10 

.  7 

•  5 

-  4 

-26 

-  1 

•  4 

-  .1 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

42 

42 

41 

39 

37 

39 

33 

22 

18 

10 

26 

24 

23 

23 

28 

20 

22 

21 

25 

19 

18 

20 

15 

6 

11 

25 

24 

9 

4 

13 

16 

23.1 

MIN 

20 

30 

26 

26 

25 

21 

21 

-  1 

-10 

-14 

e 

4 

3 

2 

7 

-  9 

-  9 

-  5 

3 

-  3 

_  9 

3 

-16 

-21 

-12 

-  7 

-  1 

-  4 

-26 

0 

-  6 

1.5 

GRAND  VALLEY 

MAX 

55 

56 

50 

50 

59 

R  Q 

42 

36 

30 

28 

41 

40 

40 

36 

40 

38 

39 

40 

42 

42 

35 

39 

35 

33 

36 

35 

29 

27 

25 

31 

28 

38.9 

MIN 

28 

32 

37 

35 

35 

30 

31 

20 

8 

10 

21 

20 

16 

14 

17 

16 

12 

1  3 

13 

13 

15 

19 

12 

10 

1 1 

24 

19 

6 

2 

12 

11 

18.1 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

59 

46 

47 

44 

44 

36 

26 

24 

6 

24 

21 

13 

13 

24 

15 

11 

15 

10 

13 

17 

24 

18 

6 

10 

13 

12 

12 

3 

12 

23 

22.1 

MIN 

2  1 

38 

32 

27 

27 

21 

22 

2 

•  1 

-14 

-  1 

2 

-  2 

-  5 

2 

-10 

-11 

-  9 

-  6 

-  9 

_  5 

-12 

-21 

-15 

-  8 

2 

-  6 

-20 

-  5 

-10 

.7 

GUNNISON 

MAX 

50 

49 

40 

46 

38 

48 

46 

31 

21 

20 

30 

29 

32 

31 

30 

30 

34 

34 

36 

37 

31 

31 

26 

22 

29 

31 

24 

20 

18 

23 

26 

32.0 

MIN 

8 

19 

18 

23 

20 

20 

30 

17 

-  6 

-  9 

-  3 

•  2 

-  2 

0 

1 

-  2 

*  5 

-  5 

-  3 

-  3 

-  4 

-  6 

-1 1 

-14 

-  5 

5 

2 

-20 

-19 

-  3 

-  8 

1.1 

HAYDEN 

MAX 

50 

45 

43 

40 

50 

50 

34 

30 

20 

19 

30 

31 

30 

29 

26 

26 

28 

30 

34 

31 

35 

26 

17 

19 

20 

27 

22 

15 

16 

2  1 

25 

29.6 

MIN 

21 

26 

30 

25 

30 

24 

28 

g 

_  4 

-10 

16 

8 

6 

9 

12 

-  5 

_  5 

4 

9 

-15 

-15 

•  4 

0 

1  2 

0 

-1 1 

1 

-  7 

6.7 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

MAX 

47 

47 

45 

42 

41 

40 

33 

25 

16 

0 

21 

20 

13 

10 

23 

10 

8 

12 

14 

11 

6 

22 

13 

0 

8 

10 

13 

12 

-  1 

15 

23 

19.3 

MIN 

17 

31 

25 

23 

21 

2  1 

22 

2 

•  8 

-18 

-  2 

-  g 

-13 

-12 

-  6 

-17 

-  1  8 

-18 

-15 

-14 

-22 

•  3 

-15 

-26 

-22 

-17 

•  4 

-12 

-24 

-  6 

-12 

-  5.0 

IGNACIO  I  N 

MAX 

57 

55 

51 

48 

45 

40 

39 

45 

46 

45 

43 

MIN 

18 

22 

33 

33 

35 

22 

10 

15 

1 1 

14 

13 

KREMMLING 

MAX 

51 

50 

47 

43 

40 

40 

34 

24 

23 

1 

24 

17 

10 

7 

21 

14 

t 

7 

10 

5 

6 

17 

9 

4 

4 

7 

14 

12 

-  1 

13 

16 

18.5 

MIN 

12 

32 

30 

23 

32 

21 

21 

0 

-16 

-29 

-10 

-  8 

-13 

-17 

-  8 

-15 

-22 

-22 

-20 

-20 

-14 

-14 

-25 

-30 

-23 

-IB 

0 

-21 

-33 

-  6 

-17 

-  7.5 

LAKE  CITY 

MAX 

49 

45 

44 

45 

37 

40 

40 

28 

23 

30 

29 

33 

31 

30 

34 

33 

36 

35 

39 

34 

30 

26 

25 

28 

26 

24 

20 

22 

23 

21 

31.8 

MIN 

12 

22 

29 

23 

22 

30 

20 

I 

f, 

-12 

7 

-  1 

0 

2 

•  2 

-  6 

-  5 

0 

-  1 

0 

2 

-  1 

-  7 

-16 

-  2 

5 

-  1 

-16 

-16 

-  6 

-  4 

2.6 

S«e  Reference  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
0ECEM8ER 


Day  01  Month 


STOOD 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 



IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

* 

< 

LITTLE  MILLS 

MAX 
MIN 

63 
2* 

53 
27 

53 
32 

51 

23 

50 
30 

49 

25 

49 
25 

48 

0 

30 
-16 

25 

•  6 

29 

33 
1 

32 
-  4 

32 
0 

34 
4 

3* 
-  9 

33 
-  7 

32 
-  7 

36 
-  4 

33 
-  6 

32 

-  4 

28 
-  3 

27 
-15 

22 
-14 

27 
-  7 

32 
8 

30 
14 

26 

-10 

26 
-20 

26 

4 

29 
-  3 

35.5 
2.7 

MAR VINE 

MAX 
MIN 

46 

23 

47 
29 

44 

32 

40 
23 

44 

29 

43 

23 

38 
18 

25 
8 

20 
.  6 

25 
.  3 

35 
22 

35 
10 

38 
8 

30 
11 

31 
9 

35 
S 

38 
1  1 

40 
7 

4  0 
11 

38 
10 

38 

10 

37 
10 

30 
12 

31 
-  3 

34 
8 

31 
10 

33 
1 

30 
13 

27 
4 

24 
-  2 

21 
-  1 

34.3 
11.0 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

51 

22 

53 
28 

48 
33 

44 
24 

45 

26 

32 
23 

37 
26 

28 

0 

23 
.16 

20 
-  7 

21 

24 
5 

22 
-  5 

32 
-  3 

28 
» 

18 
-10 

18 
-  7 

21 
-  1 

2  3 
-  7 

21 
-  7 

25 
-  5 

24 
6 

15 
-15 

10 
•17 

15 
.  9 

27 
3 

23 
11 

1  3 
•14 

15 
-20 

21 
5 

26 
-10 

26.3 
2.1 

MEEKER 

MAX 
MIN 

52 
26 

54 
31 

49 
38 

45 
27 

50 
30 

46 
26 

40 
29 

3-3 

2 

23 
.12 

22 
-  6 

36 
15 

33 
4 

I  8 

0 

34 
4 

30 
15 

32 
-  5 

30 
3 

31 
-  3 

36 
-  1 

39 
-  1 

29 
1 

32 
3 

24 
-  9 

22 
-  8 

2  9 
-  8 

32 
-  9 

27 
10 

2  5 
-  4 

15 
-14 

28 
5 

25 
-  4 

33.6 
6.0 

MEREDITH 

MAX 

MIN 

49 
15 

46 

20 

46 
26 

40 
24 

45 

20 

45 
23 

45 

22 

33 
9 

26 
.10 

0 

37 
.10 

37 
2 

39 
4 

40 
10 

30 
0 

34 

35 

40 
-  1 

39 

0 

38 

1 

38 
-10 

34 
-  5 

28 
-11 

35 
-  5 

30 
-  4 

32 
-10 

19 
-  8 

25 
-19 

27 
-  5 

16 
-  5 

35.6 
2.7 

m£  5 A  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

MIN 

58 

32 

55 
31 

47 

33 

40 

32 

37 
32 

49 
34 

45 

32 

35 
19 

28 

10 

29 
11 

31 
11 

38 

13 

42 

19 

41 

24 

42 

21 

45 

2C 

47 

20 

50 

22 

61 

22 

52 
24 

47 
25 

42 

20 

38 
14 

39 
16 

36 
16 

30 
22 

29 
10 

23 
5 

25 

0 

29 
3 

25 
4 

39.3 
19.3 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

MIN 

58 

27 

57 
26 

56 
37 

48 

36 

50 
37 

53 
41 

53 
33 

44 

22 

39 

12 

30 
6 

30 
9 

40 
9 

43 
17 

45 

17 

40 
16 

39 
15 

61 
14 

43 
14 

45 
15 

47 
15 

48 
17 

-1 
15 

34 
9 

34 
10 

36 
12 

39 
13 

30 
19 

23 
-  3 

22 
-  3 

20 
-  3 

28 

2 

40.5 
16.5 

NORTHDALE 

MAX 
MIN 

56 

25 

50 
35 

45 

32 

4  1 
31 

43 

33 

45 

34 

46 
32 

37 
23 

I  e 
IS 

36 

ia 

38 
16 

42 
13 

43 
16 

40 
25 

40 

20 

44 

13 

45 

11 

45 
16 

47 
19 

51 

2  0 

45 
14 

39 
14 

38 

10 

38 

3  y 

7 

30 
20 

26 
13 

2  1 
-20 

22 
-20 

22 
.  7 

24 
-17 

38.9 

15.4 

NORWOOD 

MAX 
MIN 

55 
2* 

56 
35 

48 
38 

45 

32 

44 

33 

48 
40 

46 

29 

36 
16 

26 

0 

34 
3 

36 
9 

36 
13 

45 
14 

39 
18 

40 

13 

42 
9 

43 

10 

43 
12 

47 

13 

48 

12 

44 
15 

37 
8 

37 
4 

38 

10 

36 
4 

33 
19 

26 
10 

2  1 
-13 

23 
-  9 

26 
-  3 

25 
-  5 

38.6 
13.3 

OURAY 

MAX 
MIN 

5* 

29 

48 

33 

44 

33 

42 
27 

41 

32 

46 
36 

40 
21 

36 
16 

23 
6 

3* 
3 

33 
9 

39 
12 

43 
19 

43 
22 

33 
10 

42 

12 

44 
19 

41 
16 

<.«. 
16 

45 
21 

46 

21 

32 
12 

30 

4 

37 
9 

36 
14 

29 
20 

26 
10 

1  2 
-  3 

24 
-  5 

24 
3 

18 

5 

36.4 
13.6 

PAOOSA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

53 
16 

33 
18 

43 
29 

41 

31 

35 
30 

43 
31 

43 
32 

36 
23 

30 
7 

33 
1 

39 
6 

41 
8 

47 
11 

44 
10 

44 
6 

46 
6 

49 
7 

49 
8 

53 

10 

51 
1  1 

46 
12 

43 
13 

41 
1 

42 
-  1 

37 
5 

30 
11 

27 
14 

20 
-14 

23 
-26 

28 
-23 

22 
-17 

39.8 
8.9 

PALISADE 

MAX 
MIN 

60 
32 

57 
35 

59 
38 

52 
38 

54 
38 

56 
35 

55 

34 

47 
28 

40 

2  0 

32 
17 

30 
18 

42 

25 

43 
27 

43 
24 

43 
24 

"•3 

25 

45 

23 

44 
22 

45 
24 

61 
25 

48 

23 

40 

2  2 

40 
19 

36 

20 

38 
18 

41 

20 

36 
20 

28 
9 

28 
5 

25 

e 

30 
12 

42.6 
23.5 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

MAX 
MIN 

49 

17 

48 
18 

41 
28 

42 
24 

34 
27 

38 
31 

39 
29 

34 
11 

27 
-  5 

32 
•  4 

38 

3 

39 
5 

43 
3 

41 

6 

43 
6 

69 

3 

42 
5 

45 
6 

68 
9 

50 
10 

44 
9 

39 
7 

37 
-  2 

39 
-  3 

33 
2 

27 
B 

24 
12 

19 
-23 

26 
-23 

27 

-14 

20 
-16 

37.8 
6.2 

P AON I A 

MAX 

MIN 

60 
27 

54 
31 

48 

37 

51 
26 

43 
36 

45 
38 

47 
32 

41 

26 

33 
10 

33 
10 

40 
14 

46 
18 

*.B 

20 

40 

23 

42 
16 

66 

13 

47 
13 

47 
12 

51 
16 

5  3 
17 

46 
17 

37 
12 

39 
8 

39 
17 

42 
11 

32 
21 

30 
20 

25 
-  9 

27 
-11 

27 
5 

23 

41.4 
16.9 

PARADOX 

MAX 
MIN 

62 

22 

58 

31 

51 
38 

50 
33 

50 
38 

54 
46 

50 
32 

43 
24 

35 
17 

" 

44 

11 

47 
16 

48 

17 

49 
18 

50 
20 

■•a 
14 

48 

13 

49 
14 

51 
15 

51 
15 

47 
17 

94 

20 

43 
9 

43 
9 

43 
9 

36 
25 

36 
19 

30 
-  7 

27 
-  9 

33 
7 

34 
5 

44.8 

17.7 

PI  TK IN 

MAX 

MIN 

65 
11 

40 
21 

35 
18 

40 
23 

31 
16 

36 
28 

33 
28 

31 
8 

L7 
-17 

19 
-18 

23 
-  8 

25 
-  9 

26 
-  5 

28 
-  1 

23 
•  11 

26 
-  7 

30 
-  2 

29 
-  3 

3  3 
-  1 

34 

0 

32 
-  2 

21 
-  9 

22 
-16 

22 
-14 

22 

-  4, 

23 
0 

20 
0 

1  J 
-23 

12 
-20 

19 
-10 

17 
-11 

26.6 
-  1.2 

POwDERHORN 

MAX 
MIN 

30 
6 

5  1 
10 

43 
5 

44 

5 

38 
12 

50 
22 

40 
5 

38 

0 

30 
6 

44 
.15 

44 
10 

31 
1 1 

35 

10 

34 
-  5 

18 
-10 

35 
-15 

35 
-10 

47 
-14 

38 
-12 

38 
-10 

37 
-10 

36 

-  6 

30 
-19 

26 
-20 

35 

-ii 

35 
-  5 

25 
-  8 

2  1 
-26 

22 
•  26 

26 
-17 

25 
-15 

35.6 
-  4,9 

R ANGEL Y 

MAX 
MIN 

60 
28 

58 

22 

91 
22 

52 
22 

54 
26 

52 
22 

49 

20 

31 

0 

3  1 
-11 

22 
-  k 

22 
-  2 

24 
-  4 

25 
-  6 

27 
-  6 

22 
-  7 

23 
-  6 

25 

-  4 

24 
-  8 

22 
-11 

21 

-14 

19 
-  9 

16 
-13 

20 
-19 

20 
-17 

1  6 

-12 

19 
-11 

23 
-  2 

20 

-22 

16 
-25 

19 
-  6 

19 
-14 

29.1 
-  2.3 

RICO 

MAX 

MIN 

50 
16 

42 
25 

36 
29 

42 
28 

33 
27 

38 

33 

35 
25 

30 
8 

26 
2 

39 

43 

2 

46 
1 

<«6 

4 

41 
5 

41 

0 

49 
4 

45 
4 

48 
5 

50 
8 

51 
8 

48 
5 

40 
3 

38 
-  6 

39 

34 
•  2 

23 
9 

23 
6 

27 

-18 

33 
-18 

33 
-  9 

20 
-  8 

38.4 
6.0 

RIFLE 

MAX 

MIN 

56 
27 

54 

31 

50 
37 

54 
35 

51 

37 

52 
31 

44 

33 

36 

22 

30 

2 

z\ 

36 

22 

39 
10 

36 
10 

31 
13 

37 
11 

3  5 
9 

37 
9 

38 
8 

40 
12 

4  1 

10 

35 
13 

36 
1  3 

32 
5 

29 
3 

33 
9 

33 
19 

25 
IB 

23 
-  3 

23 
-  5 

30 
12 

27 
10 

37,0 
15.1 

5ILVERT0N 

MAX 
MIN 

47 
17 

46 
19 

37 
29 

40 
24 

32 
26 

37 
29 

38 

27 

33 
7 

2  3 

.  2 

30 
-15 

35 
15 

37 
-  4 

36 
-  5 

36 
-  5 

35 
-  5 

3~ 
-  7 

35 
-  7 

36 
-  5 

40 

0 

37 

0 

36 
-  5 

36 
•  3 

33 
-16 

35 
•14 

30 
-  4 

30 
18 

30 
17 

25 
-12 

22 
-25 

28 
-15 

25 
-14 

36.1 
2.1 

STEAMBOAT   SPR I NGS 

MAX 
MIN 

48 

20 

46 

30 

45 

30 

43 
26 

48 

25 

44 
23 

34 

25 

29 
12 

20 
6 

15 
-14 

28 
12 

30 
6 

29 

-  s 

26 
-  4 

35 
21 

29 
-11 

28 
-  7 

28 
-  5 

31 
•  3 

3C 
-  5 

32 
-  5 

2  6 
12 

20 
-17 

15 
-19 

2  0 
-  8 

27 
-  4 

28 
12 

2  0 
2 

13 
-20 

25 
4 

26 

4 

29.7 
4.6 

TAYLOR  PARK 

MAX 

MIN 

57 
25 

43 
9 

39 
20 

34 
26 

36 

22 

39 
20 

39 
31 

37 
20 

23 
6 

16 
-13 

7 

-23 

9 

-14 

13 
-19 

9 

-13 

20 
-12 

33 
-19 

6 

-20 

10 
-16 

15 
•15 

14 
-13 

13 
-11 

8 

-18 

22 
-  8 

24 
-28 

•30 

25 
-15 

21 

-  4 

19 

1 1 
-26 

10 
-31 

22 
-  9 

TELLUR IDE 

MAX 
MIN 

5* 
16 

53 
19 

61 

31 

45 

26 

40 
25 

44 

33 

40 
21 

30 
16 

23 
-  5 

33 
-  6 

38 
3 

37 
6 

41 
6 

37 
7 

35 
-  1 

41 
6 

43 
4 

41 
9 

42 
6 

44 
6 

43 
7 

31 
2 

32 
-  5 

37 
2 

36 
3 

27 
13 

24 
-  2 

t5 
-14 

27 
-17 

30 
-  7 

20 
-  3 

36.6 
6.6 

URAVAN 

MAX 
MIN 

59 
29 

57 
35 

56 
41 

50 
39 

46 
39 

57 
43 

55 
40 

44 

28 

39 
21 

35 
17 

40 
20 

42 

22 

44 

22 

47 
23 

46 

22 

19 

44 
18 

44 
18 

«.  7 

2C 

36 
12 

37 
13 

39 
13 

42 
16 

37 
23 

25 
-  5 

23 
-  6 

11 

31 
12 

42.7 
21.6 

VALLECI TO  DAM 

MAX 
MIN 

53 
23 

50 
26 

45 

32 

36 
29 

34 
30 

40 
32 

44 

31 

36 
16 

30 
6 

33 
4 

35 
13 

42 
14 

45 
15 

42 

14 

43 
13 

*S 
12 

47 
17 

46 

17 

50 
18 

48 
IS 

44 
18 

40 
10 

39 
7 

41 

7 

40 
10 

30 
16 

26 
10 

26 
-13 

25 
-11 

27 
.  4 

23 
-  4 

38.9 
13.7 

Y  AMPA 

MAX 

MIN 

68 
19 

42 
30 

41 
34 

41 
19 

44 

23 

43 
20 

39 
13 

31 
4 

16 
-  3 

16 
-12 

34 
14 

24 

* 

23 
11 

28 
16 

31 
13 

26 
9 

31 
12 

33 
9 

32 
11 

34 
10 

37 
13 

23 
10 

16 
-  6 

20 
0 

28 

3 

28 

2 

22 
7 

15 
-  6 

11 
-14 

22 

4 

19 
-  5 

29.1 
8.5 

vci  i           nrrcT    i  uu 
"  t  L  L  ■  •    J  *  t.  n.  t  ■     \  Urn 

MIN 

53 
29 

52 
35 

45 
31 

38 
30 

42 
31 

46 
40 

45 
31 

35 
21 

25 
12 

32 
11 

34 
12 

36 
16 

**3 
21 

38 
26 

39 
23 

'•2 
IB 

43 
18 

45 

22 

46 

2  0 

23 

42 
24 

34 
17 

11 

13 

23 

6 

-  9 

-  8 

-  2 

-  2 

le.o 

BASIN  03 

AKRON   FAA  AIRPORT 

MIN 

22 
6 

32 
13 

29 
16 

48 

23 

56 

30 

42 
31 

44 

23 

43 

20 

28 

7 

44 
9 

43 
16 

51 

21 

56 

25 

39 
26 

45 

22 

58 

22 

54 
26 

55 
28 

9  8 

30 

6  0 

29 

52 
23 

27 
2 

37 
0 

37 
10 

1  6 

0 

22 
0 

12 
-  4 

2  5 

0 

34 
6 

33 
12 

14 

40.7 
15.7 

MIN 

46 

10 

28 
11 

31 

14 

27 
15 

47 

20 

54 

20 

46 

26 

45 
15 

43 
16 

30 

4 

42 
7 

49 
14 

51 
19 

60 
21 

65 

27 

49 
17 

62 
19 

59 
25 

60 
25 

62 
24 

64 
16 

52 
15 

26 
0 

35 
-  1 

36 
7 

15 
2 

19 
7 

26 

2 

35 
3 

37 
8 

42.5 
13.2 

RliDl  1  ur.T^u 
DUNL  1        1  UHI 

MIN 

28 

12 

32 
14 

29 
16 

46 
25 

54 
28 

49 
28 

45 
20 

43 
19 

32 
8 

42 
15 

48 

25 

52 
25 

58 

35 

63 

29 

60 
28 

59 

31 

59 
33 

60 
30 

64 
31 

63 
23 

51 
25 

<•  3 

2 

41 
14 

'I 

2  2 
4 

27 
9 

7 

12 

16 

18,7 

CHEYENNE  NELLS 

MIN 

36 

10 

31 
12 

28 
12 

47 

20 

54 

30 

50 
25 

46 

20 

45 
19 

31 
9 

38 
12 

50 
19 

51 
19 

57 

22 

62 
30 

49 
17 

54 

27 

58 
28 

60 
27 

64 

25 

66 

2  0 

53 
16 

45 

2 

46 
14 

40 

15 

30 
5 

20 
5 

13 
0 

-  3 

2 

5 

14^ 

FLAGLER  2  NW 

MIN 

36 

10 

36 
9 

28 
11 

55 
19 

49 

20 

47 
26 

47 

25 

46 
15 

30 
13 

41 

0 

46 
10 

32 
15 

58 

20 

62 
25 

46 

26 

64 

15 

58 

20 

58 

23 

62 
23 

65 
25 

62 
16 

39 
14 

36 
1 

4  1 

9 

26 

0 

23 
1 

" 

3  3 
-  1 

3 

37 
7 

4  3.8 

12.9 

MOLTOKE 

MAX 

32 
8 

31 
16 

26 
14 

49 

20 

47 

20 

43 

32 

44 

27 

49 

17 

33 
11 

45 

4 

48 
18 

45 
21 

61 

23 

66 

23 

50 
27 

63 
It 

62 
30 

60 
26 

63 
31 

64 
26 

46 

22 

30 
7 

39 

-  1 

34 
8 

I  7 
8 

19 
-  2 

IB 

4 

40 

5 

35 
6 

38 

16 

42.7 
15.  6 

STRATTON  3  NE 

MAX 
MIN 

37 
9 

34 
15 

28 
14 

46 
15 

35 
20 

43 
25 

45 
25 

45 

25 

35 
17 

35 
18 

48 

13 

51 

2  1 

59 
25 

63 
28 

45 
25 

99 
20 

60 
25 

63 
29 

6  3 
29 

62 
2  I 

53 
20 

42 
1  7 

31 

2 

40 
13 

23 

20 
2 

16 

26 

32 

35 

38 

43.0 

•  R»T 

MAX 
MIN 

62 
11 

32 
13 

30 
13 

49 
18 

35 

20 

53 
30 

45 
25 

50 
16 

34 
15 

47 

2 

48 
14 

56 

20 

60 

LI 

67 
24 

56 
27 

65 
16 

61 

27 

59 

23 

64 

32 

63 

21 

53 
16 

44 
16 

38 

0 

34 
6 

29 

10 

20 
-  1 

17 
8 

39 

2 

36 
5 

40 

11 

45.6 
15.0 

VUMA 

MAX 
MIN 

69 
8 

35 
10 

30 
19 

47 
19 

33 
21 

54 

30 

45 

23 

45 
11 

40 

14 

44 
5 

46 
15 

52 
1 1 

57 

16 

62 
24 

59 
26 

63 

w 

61 

27 

59 
25 

62 
27 

62 
2  5 

60 
20 

50 
11 

35 
1 

36 
' 

32 
■2 

30 
-  3 

24 
7 

28 
-  1 

35 
5 

37 
9 

39 

46.2 
14.5 

mm  R*t*r«ac*>  Folkrwtoa  SUttoo  lnd«i 

-  195  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

DECEMBER  1966 


Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

ALLEN5PARK 

MAX 
MIN 

45 
3* 

4* 

33 

49 

22 

39 
27 

48 

27 

38 
24 

39 
22 

22 
3 

32 
0 

33 
20 

42 
• 

40 

26 

38 

27 

35 
13 

42 
13 

47 
33 

39 
29 

48 

20 

45 
32 

44 
28 

38 
13 

36 

0 

34 
8 

14 
-  2 

10 

0 

23 

0 

28 
10 

25 
10 

36*3 
17.1 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

53 
11 

46 

20 

45 
26 

43 
18 

43 
19 

39 
31 

36 
22 

24 

0 

16 
-  8 

25 

-14 

33 
-  2 

28 
■10 

39 

2 

37 
-  2 

2b 
-  7 

44 
-  7 

35 
-  1 

38 
-  3 

35 
-  2 

45 

0 

36 
-  6 

24 

0 

21 
-16 

29 
-18 

28 
-  8 

19 
-  2 

17 
-  5 

12 
-30 

14 
-32 

19 
-13 

21 
-19 

'1.4 

-  1.8 

BAILED 

MAX 
MIN 

57 
2* 

54 
27 

55 
23 

50 
23 

SO 
20 

-.3 

24 

42 
26 

32 
3 

38 
-  5 

37 
4 

42 
8 

42 

3 

47 
12 

46 
14 

39 
7 

54 
8 

53 
15 

49 
16 

20 
-  4 

24 
-15 

34 
-  7 

29 
4 

42.6 
10.5 

BOULDER 

MAX 
MIN 

37 
16 

39 
17 

40 
21 

49 
24 

61 
27 

55 

29 

46 

27 

42 
24 

34 
18 

50 
12 

47 

22 

49 

22 

60 
31 

54 
29 

47 

25 

63 

23 

59 
34 

60 
40 

65 
39 

66 
38 

53 
29 

36 
20 

44 
13 

52 
11 

32 
14 

30 
13 

22 
6 

35 
6 

32 
9 

36 
19 

41 
18 

46.3 
21.9 

BR  1GGSDALE 

MAX 
MIN 

BYERS 

MAX 
MIN 

43 
12 

35 
13 

39 
16 

51 
19 

64 

22 

55 
26 

44 

23 

42 
14 

33 
7 

47 
5 

46 
14 

SI 
14 

59 

22 

58 
26 

43 
20 

64 
IS 

58 

24 

59 
23 

65 
25 

63 

25 

51 
17 

34 
14 

37 

0 

46 
11 

29 
1 

29 

1 

20 
2 

28 
-  3 

37 
0 

31 
6 

37 
9 

45,  1 
13.8 

CARIBOU  RANCH 

MAX 
MIN 

49 

25 

40 

20 

42 
18 

38 
18 

41 

24 

25 
18 

24 
6 

31 
16 

36 
21 

42 
9 

42 
25 

40 
28 

35 

14 

47 
16 

38 
26 

43 

25 

47 

22 

50 
32 

40 
23 

35 
10 

37 
1 

42 
16 

30 
10 

25 
8 

12 
-  1 

17 
-  2 

27 

2 

23 
9 

23 
13 

35.2 
15.6 

CASTLE  ROCK 

MAX 
MIN 

48 

30 

54 

20 

55 

22 

51 
27 

60 
32 

54 

20 

48 

28 

42 
18 

36 

10 

45 
1 

45 
18 

47 
14 

52 
2u 

53 
24 

51 

20 

58 
16 

57 

25 

56 

22 

59 
22 

59 
28 

58 

22 

41 
12 

38 
4 

46 
10 

42 
10 

30 
11 

23 
5 

28 
-  7 

30 
7 

31 
12 

33 
10 

46.1 
16.5 

CHEESMAN 

MAX 
MIN 

65 

22 

58 
23 

59 
33 

57 
30 

55 
38 

SO 
30 

54 
34 

38 
11 

32 
6 

49 
1 

48 
11 

51 

6 

57 
12 

53 
14 

47 

10 

55 

9 

60 
15 

59 

14 

64 
14 

64 
26 

52 
15 

40 
10 

42 

-  1 

52 
3 

40 
3 

33 
7 

20 
3 

33 
-14 

43 
-  6 

40 
8 

37 
10 

46.6 
12.8 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

39 
16 

41 
15 

40 
20 

52 
25 

52 
23 

43 
15 

35 
6 

52 
5 

50 
15 

54 
13 

59 
22 

55 
25 

64 
18 

63 
26 

60 
23 

65 
24 

64 
28 

54 
19 

41 
12 

43 
3 

55 
12 

52 
4 

31 
4 

23 
0 

31 
-  3 

40 

3 

36 
8 

40 
10 

47.6 
14.0 

DENVER  WB  A I R PORT 

MAX 
MIN 

30 
18 

40 
18 

39 
18 

52 
21 

67 

22 

43 

29 

48 

23 

44 
21 

32 
12 

50 
9 

50 
17 

53 
21 

60 
25 

55 
24 

49 

21 

65 
24 

63 
27 

61 

27 

66 
29 

66 
28 

46 

20 

31 
14 

42 

11 

53 
12 

26 
7 

28 
15 

16 
9 

30 
3 

34 
8 

35 
14 

42 
IS 

45.7 
18.0 

DENVER  WB  CITY 

MAX 
MIN 

34 
18 

37 
21 

39 

22 

51 
27 

66 
31 

42 
28 

47 
28 

43 
26 

2  8 
17 

52 
15 

45 

25 

51 
27 

60 
33 

53 
35 

46 
27 

64 
30 

60 
37 

58 

35 

65 
36 

63 
38 

43 
26 

26 
16 

43 
14 

53 
21 

24 
15 

25 
13 

13 
7 

32 
6 

32 
14 

32 

20 

40 
21 

44.  1 
23.5 

ELBERT 

MAX 
MIN 

56 
18 

53 
13 

54 
19 

50 

22 

60 
27 

53 
23 

42 
24 

40 
10 

27 
3 

48 
•  2 

42 
10 

50 
12 

55 
11 

56 
18 

42 
12 

63 
9 

57 
13 

55 
13 

62 
14 

61 
19 

S3 
12 

38 
10 

40 
1 

48 
S 

36 
3 

34 
-  1 

22 
3 

29 
-  5 

41 
-  7 

31 
-  2 

32 
6 

46.  1 
10.1 

ESTES  PARK 

MAX 
MIN 

49 

39 

46 

39 

-9 
21 

45 
27 

46 

36 

43 
26 

38 
27 

30 
12 

24 
9 

35 

2 

37 

2 

44 

7 

45 
32 

42 
35 

40 

19 

51 
9 

52 
33 

49 
29 

52 
IS 

52 
40 

49 
13 

42 

20 

36 
-  5 

46 

3 

42 
5 

30 
3 

22 
4 

21 
6 

28 
-  5 

34 
13 

27 
11 

40.3 
17.0 

evergreen 

MAX 
MIN 

57 
18 

43 
16 

58 
21 

50 
23 

57 
19 

50 
25 

48 

24 

40 
6 

32 
0 

50 
-  2 

46 

12 

51 

S 

53 
16 

52 
17 

44 
9 

63 
10 

55 
11 

58 
11 

60 
IS 

59 
24 

SO 
13 

48 
13 

43 
-  2 

51 
2 

32 
4 

30 
6 

22 
9 

30 
-11 

42 
-  4 

38 
4 

35 
6 

46.7 
10.2 

FAIRPLAY  NQ»  2 

MAX 
MIN 

FORT  COLLINS 

MAX 
MIN 

34 
14 

33 
14 

32 
18 

45 

22 

58 
24 

53 
30 

49 
27 

42 
18 

33 
17 

40 
8 

43 
18 

47 
13 

55 
18 

51 

22 

46 
20 

55 
16 

56 
22 

54 
24 

58 

20 

62 
25 

46 
23 

37 
19 

40 

6 

47 
8 

27 
11 

27 
10 

19 

a 

28 
10 

34 

1 

36 
21 

40 
13 

42.6 
16.8 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 
MIN 

29 
13 

34 
14 

35 
12 

47 
16 

54 
17 

SI 
28 

39 
19 

41 
8 

30 
5 

36 
•  2 

42 
8 

44 
9 

54 
14 

42 
17 

45 
18 

53 
15 

47 
19 

52 
21 

53 
23 

55 
20 

42 
15 

28 
15 

40 
4 

42 
1 

28 
8 

22 
5 

17 
-  2 

27 
-  3 

23 
-  5 

34 
-  2 

37 
7 

39.5 
10.9 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

47 

11 

23 
12 

32 
15 

38 
21 

47 

23 

43 
23 

36 
26 

44 
19 

43 
16 

33 
7 

38 
12 

46 

15 

SO 
15 

57 
20 

56 

22 

49 
16 

52 
12 

55 
20 

57 
23 

56 
22 

63 
18 

43 

20 

25 

5 

40 
3 

38 
9 

21 
5 

22 
3 

18 

3 

30 
-  5 

29 
-  5 

35 
12 

40.9 
13.5 

GEORGETOWN 

MAX 
MIN 

49 
37 

46 

37 

50 
27 

44 

30 

44 

27 

40 
25 

38 
24 

25 
11 

20 
0 

36 
0 

38 
18 

38 
14 

43 
23 

42 
25 

40 
12 

47 
13 

49 
27 

42 

23 

49 

26 

49 
30 

45 
26 

36 
16 

36 
7 

45 
17 

33 
12 

32 
12 

20 
0 

18 
6 

27 

2 

32 
10 

25 
14 

36.0 
17.8 

GRANT 

MAX 
MIN 

47 
19 

45 

25 

47 

25 

39 
23 

43 
20 

37 

22 

35 
24 

24 

3 

16 
-  7 

30 
-  9 

31 

12 

35 
3 

37 
15 

38 
17 

29 
2 

44 

10 

38 
21 

40 
13 

44 
13 

41 

22 

40 
13 

33 
6 

21 
-  6 

37 
5 

31 
5 

24 
6 

13 
-  2 

14 
-  8 

24 
-  4 

24 
3 

21 
10 

33.0 
9.7 

GREELEY 

MAX 
MIN 

45 
13 

25 
14 

48 
15 

44 
25 

39 
25 

46 
18 

44 

17 

46 

8 

47 
14 

49 
19 

52 
23 

47 
14 

55 
16 

58 

20 

60 
19 

43 
17 

23 
4 

43 
4 

28 

21 
7 

30 
-  3 

31 
-  1 

42.0 
13.3 

GROVER  10  W 

MAX 
MIN 

37 
8 

36 
10 

33 
14 

49 
18 

45 

20 

40 
29 

45 
29 

43 
21 

29 
11 

42 
6 

45 

23 

48 
18 

56 
25 

50 
25 

47 
24 

61 
20 

59 
32 

58 
33 

63 
34 

62 
33 

43 

22 

32 
11 

40 
4 

48 
16 

32 
3 

21 
3 

13 
-  3 

25 
5 

37 

4 

33 
15 

35 
11 

42.2 
16.9 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

55 
28 

52 
25 

56 

24 

50 
28 

53 
23 

43 

27 

42 
26 

32 
7 

22 
2 

40 
7 

40 
21 

44 
11 

46 

28 

45 

22 

42 
12 

52 
16 

54 

28 

48 

22 

55 
20 

52 
26 

50 
18 

36 
18 

37 

2 

42 
11 

46 
16 

28 
12 

27 
-  1 

23 
0 

34 

2 

28 
6 

28 
12 

42.0 
16.2 

JONES  PASS  2  E 

MAX 
MIN 

38 
13 

36 

23 

39 
IS 

33 
21 

35 
7 

35 
17 

33 
12 

15 
-  5 

11 
-13 

23 
-10 

23 
-  2 

29 
-  7 

29 
S 

31 
5 

24 

-  6 

36 

0 

36 
12 

31 
8 

36 

3 

36 
8 

36 
4 

26 
4 

17 
-12 

32 
-  6 

23 
-  3 

17 
-  1 

12 
-15 

7 

-  8 

17 
-17 

22 
-  4 

15 
-10 

27,0 
1.3 

JULESBURG 

MAX 
MIN 

34 
10 

30 
16 

29 
15 

49 
18 

45 
21 

45 
34 

44 
28 

50 
16 

37 
12 

46 
4 

48 
15 

53 
20 

60 
20 

65 

23 

51 
26 

59 
16 

61 
31 

56 
23 

61 

32 

62 
25 

52 
27 

35 
15 

35 

.  4 

32 
2 

20 
11 

18 

3 

26 
8 

34 
5 

38 
5 

38 

13 

43,8 
16.4 

kassler 

MAX 
MIN 

49 

20 

42 
14 

39 
17 

52 
20 

65 
28 

58 
28 

53 
25 

45 
16 

34 
8 

49 

7 

50 
16 

53 
21 

62 
29 

55 
35 

51 
22 

63 
15 

65 
36 

62 
30 

64 
33 

68 
31 

48 
28 

35 
10 

44 
3 

55 
14 

39 

6 

31 

7 

25 
S 

32 
-  4 

40 
7 

37 
8 

39 
9 

17!5 

KAUFFMAN  **  SSE 

MAX 
MIN 

32 
8 

31 
7 

33 
12 

47 
15 

45 
18 

39 
29 

44 

28 

43 
21 

28 
10 

42 

1 

42 
14 

46 

15 

57 
18 

57 
27 

45 
21 

60 
18 

57 
29 

56 
32 

61 
13 

61 
26 

40 
19 

31 
12 

39 
4 

48 

17 

23 
6 

21 
-  1 

13 
-  9 

23 
0 

34 

0 

34 
6 

34 
7 

40.9 
13.6 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

MAX 
MIN 

53 
12 

52 
26 

48 
24 

45 

23 

45 

25 

43 
29 

39 
25 

32 
8 

30 
1 

30 
-  2 

35 
9 

35 

2 

38 
9 

42 
7 

35 
4 

36 
2 

42 

7 

38 
6 

37 
7 

44 
7 

31 
2 

28 
4 

29 
-  6 

27 
-  8 

29 
-  3 

25 
2 

19 
0 

15 
-17 

12 
-16 

18 
-  2 

23 
-11 

34,0 
5.7 

LAKEwOOD 

MAX 
MIN 

38 
18 

37 
16 

40 
18 

49 
24 

64 
23 

53 
28 

46 
25 

41 
21 

32 
14 

50 
9 

47 
9 

52 
23 

58 
30 

56 
32 

46 

22 

66 

22 

60 
37 

58 
37 

64 
30 

64 
36 

51 
26 

32 
16 

39 
9 

51 
17 

34 

9 

29 
9 

21 
7 

32 
3 

34 

7 

34 
14 

39 
5 

45,7 
19.3 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 
MIN 

44 
17 

19 
17 

35 
17 

38 

20 

48 

22 

62 
25 

38 
24 

44 

20 

44 
IS 

32 
7 

38 
13 

41 
13 

44 
17 

55 
21 

50 
18 

45 
17 

55 
18 

49 
23 

52 
22 

53 
24 

57 
19 

43 
19 

29 
6 

44 
7 

44 
1  1 

34 
9 

27 
9 

15 
4 

29 
6 

28 
8 

35 
4 

41,0 
15.3 

NEW  RAYMER 

MAX 
MIN 

36 
9 

29 
8 

32 
15 

43 

20 

45 

20 

40 

30 

45 
27 

43 
17 

32 
10 

40 

3 

45 
15 

42 
16 

55 
22 

58 

20 

44 

23 

61 

15 

57 
31 

56 
27 

59 
26 

63 
14 

42 
20 

32 

14 

36 

5 

40 
6 

25 
6 

19 
-  1 

14 
-  1 

18 

0 

28 
-  4 

32 
9 

34 
9 

40.2 
13.9 

PARKER  9  E 

MAX 

MIN 

42 
15 

52 
14 

SO 
15 

63 
24 

63 

30 

55 
23 

45 
21 

46 
10 

35 
3 

48 

3 

57 

22 

S3 
10 

58 
17 

56 
22 

51 
9 

55 
13 

65 
18 

65 
18 

65 
18 

65 
21 

66 
17 

40 
6 

42 
2 

50 
11 

56 
4 

45 

5 

38 

0 

32 
-12 

40 
-  2 

31 

0 

44 
0 

ills 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

MAX 
M  I  N 

50 
23 

46 
24 

50 
20 

44 
28 

42 
19 

38 

23 

27 

2 

24 

0 

38 
-  3 

37 

20 

45 

2 

46 

22 

39 
22 

41 

11 

50 
8 

50 
26 

40 
27 

50 
16 

48 

35 

47 

14 

35 
10 

42 
-  6 

41 

10 

32 
-  1 

21 
-  5 

33 
-  7 

40.6 

SEOGwICK  5  S 

MAX 

MIN 

33 
8 

28 
16 

25 
12 

48 

22 

44 
21 

45 
31 

43 
28 

47 

22 

35 
10 

44 
7 

49 

20 

50 

20 

58 
22 

62 
26 

47 

31 

57 
15 

59 
36 

55 
23 

60 
34 

60 
26 

49 
25 

30 
10 

33 
0 

30 

s 

19 
9 

15 
-  3 

14 
7 

24 

5 

30 
2 

36 
10 

35 
12 

40.8 
16.6 

SPICER 

MAX 
MIN 

45 
23 

42 
29 

39 

32 

37 
18 

38 
24 

39 
19 

34 
12 

24 
2 

14 
.17 

16 
-  6 

24 
6 

26 
•  1 

30 
9 

32 
13 

24 

5 

22 
8 

26 

2 

32 
6 

33 
7 

34 
10 

39 
11 

36 

2 

20 
-18 

19 
-  7 

23 
-  8 

27 
-  5 

14 

3 

11 
-10 

10 
-12 

23 
3 

19 
4 

27.5 
5.3 

STERLING 

MAX 
MIN 

49 
10 

25 
12 

35 
16 

32 

22 

48 
19 

44 

25 

42 
30 

49 
18 

46 
11 

30 
4 

42 
5 

46 
16 

50 
19 

60 

22 

60 
25 

48 
17 

56 

20 

56 

23 

57 

25 

63 

20 

63 
15 

46 

20 

27 

1 

40 
6 

35 
7 

20 
0 

22 
2 

15 

3 

28 

0 

32 

35 
11 

42.0 
13.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

DECEMBER  1966 


Day  01  Monlh 


1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1" 

l  " 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30~j 

NALDEN 

MAX 
MIN 

45 

23 

*3 
31 

45 

27 

58 
18 

50 
23 

37 
19 

34 

11 

22 
2 

13 

-19 

21 
-U 

21 
14 

20 
-  9 

30 
-  6 

30 
2 

20 
2 

22 

24 

35 

33 

38 
-12 

34 
-  3 

27 
7 

13 
- 16 

11 
-24 

17 
-15 

16 
-10 

12 

2 

10 
-16 

13 
-22 

20 
0  • 

■  i  t  f  d  r  s  i  r 

MAX 

MIN 

51 
16 

33 
11 

42 
U 

48 

21 

59 

22 

53 

30 

47 
26 

45 
17 

35 
10 

45 
8 

43 

19 

46 
13 

57 
23 

55 
26 

47 
18 

5  9 
18 

55 
21 

52 
25 

58 

21 

63 
27 

30 

20 

34 
18 

42 
2 

51 
19 

34 
8 

27 
7 

25 
2 

30 
1 

31 
11 

28 
11 

WIGGINS  7  SW 

•          •  • 

MAX 

MIN 

36 

13 

32 
10 

37 
16 

45 

17 

46 
19 

40 

42 

20 

43 
17 

34 
11 

42 
4 

45 
13 

51 
9 

60 
16 

52 
20 

45 
21 

57 
12 

59 
15 

59 
19 

58 
19 

65 
18 

48 

13 

33 

14 

41 
-  3 

41 

1 

29 

7 

22 
0 

17 
S 

28 

0 

28 
-  9 

37 
8 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

12 

1* 

JO 

24 

30 

56 

40 

44 
24 

31 
15 

24 
2 

30 
-  3 

39 
4 

39 
2 

42 
4 

45 
3 

39 
9 

42 
-  1 

48 

2 

46 
1 

45 
6 

48 

6 

45 
3 

34 

2 

34 
-  4 

31 
-10 

36 
-  4 

34 
3 

18 
-  I 

21 
-23 

16 
-28 

21 
-26  - 

BLANCA 

MAX 

MIN 

57 
18 

2* 

51 
33 

49 

27 

47 
24 

50 
16 

50 
28 

33 
16 

25 
8 

30 
-  9 

40 
-  2 

38 
1 

41 

2 

46 

4 

39 
9 

41 
2 

46 

3 

45 
3 

45 
5 

50 
5 

45 

5 

36 
4 

32 
-  6 

33 
-11 

37 

0 

34 
10 

29 
8 

26 
-  6 

16 
-24 

21 
-22  - 

CENTER 

MAX 

MIN 

12 

18 

21 

23 

24 

61 

31 

45 

30 

45 
10 

29 
-  5 

44 
2 

41 
6 

42 
5 

45 

7 

44 
8 

45 
11 

44 

0 

50 
1 

51 
6 

48 
8 

54 
8 

46 
4 

40 
9 

37 
1 

36 
-  7 

3h 
-  1 

29 
1 

24 

-  4 

18 
-  6 

18 
-21 

20 
-15  - 

DEL  NORTE 

MAX 

MIN 

18 

24 

26 

18 

24 

57 
30 

46 
27 

35 
15 

29 

7 

33 
3 

43 
8 

'3 

12 

45 
15 

43 
15 

44 

15 

46 
11 

49 
15 

51 
16 

49 
18 

52 
19 

48 

17 

40 
13 

40 
14 

38 

3 

38 
11 

25 
9 

23 
4 

19 
-  5 

19 
-10 

25 
-  9  - 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

MIN 

22 

27 

35 

28 

45 

29 

5  I 
39 

47 

32 

33 
21 

22 
6 

33 
3 

38 

9 

37 
11 

41 
16 

40 
14 

39 
13 

42 
10 

47 
15 

48 
16 

44 
15 

52 
18 

43 
12 

34 
16 

32 
2 

32 
3 

32 
8 

33 
13 

30 
9 

18 
-  7 

IB 
■12 

22 
-  9  - 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

MIN 

A 

8 

21 

20 

40 
23 

45 

33 

40 
17 

36 
-  8 

28 
-10 

24 
-15 

36 
-  8 

39 
-  3 

38 
-  5 

32 
-13 

27 
.17 

30 

-u 

34 
-10 

32 
-  8 

31 
-  8 

32 
■  6 

38 
-  2 

40 
-1( 

30 
-18 

21 
-20 

36 
-12 

27  26 
8  -10 

22     15  17 
-25  -27  -16  - 

MANASSA 

MAX 

MIN 

58 

10 

5 1 
25 

5  1 

29 

5  1 
28 

51 
29 

56 
39 

55 
33 

37 
20 

27 
3 

41 
•  6 

40 
2 

49 
4 

40 

6 

46 

0 

51 

2 

51 

2 

51 
6 

47 

2 

35 
4 

35 
-  5 

32 
-10 

31 

0 

32 
0 

20      8  21 
-12  -19  -19  - 

MONTE  VISTA 

MAX 

51 
17 

53 

22 

5  0 
25 

48 
24 

47 
24 

58 

28 

47 
33 

34 
16 

27 
10 

30 
-  1 

38 
7 

40 
5 

42 
9 

40 
9 

40 
10 

43 
6 

47 
8 

46 
9 

46 
10 

51 
11 

44 
9 

37 
9 

35 
-  1 

31 
-  *. 

34 

2 

25  23 
6  -  3 

18     12  15 
-11   -18  -12  - 

SAGUACHE 

MAX 

MIN 

52 
1* 

52 
16 

49 
24 

43 

20 

39 
18 

55 
31 

45 

32 

34 
15 

25 
5 

30 
1 

42 
9 

41 

10 

44 

11 

44 

13 

44 

18 

44 
4 

48 
5 

49 
12 

47 
13 

50 
9 

44 
15 

37 
15 

36 
8 

32 
2 

36 
-  2 

28  23 
7-2 

18     19  23 
2  -16  -12  - 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 

MIN 

48 

9 

49 

9 

48 

16 

48 

20 

43 
16 

38 
24 

48 

33 

44  29 
2  -  1 

23 
-10 

21  33 
-9-3 

31     33  35 
-4-2-5 

30 
-  7 

32 
-  7 

35 
-  5 

37  36 
-5-2 

38 
-  3 

38 
-  3 

31 
-14 

25 
-16 

23 
-16 

33  23 
-7-4 

23     32  12 
-24  -28  -20  - 

»0LF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 
MIN 

40 
18 

37 
22 

33 
20 

35 
22 

31 
24 

32 
26 

29 
21 

32  28 
19  -10 

33  35 
-6-2 

37 
1 

38 
6 

33 
8 

40 
4 

44 

3 

43 
4 

45 
11 

39 
12 

49 
15 

40 
9 

36 
-  7 

42 

-  1 

41 
-  2 

26 
3 

27 
5 

IB 
3 

22     19  24 
-17  -1*  -  7  - 

36  42.2 
11.5 


38.0 
3.8 


-17 

20 


37.6 
13.2 


33.1 

-  4.9 


37.7 
8.0 


38.7 
9.2 


33.7 
5.9 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FORT  COLLINS 

3  INCHES 

7  AM 
7  PM 

34 
33 

31 
32 

31 
32 

32 
33 

32 
37 

35 
36 

34 
36 

32 
33 

31 
32 

28 
31 

28 
31 

26 
31 

26 
31 

29 
32 

30 
31 

28 
31 

29 
32 

31 
32 

30 
32 

31 
32 

31 
32 

30 
30 

28 
3C 

24 
28 

24 
27 

23 
26 

25 
26 

25 
25 

20 
25 

24 
28 

29 

27 

6  INCHES 

7  AM 
7  PM 

37 
36 

35 
34 

34 
33 

33 
34 

34 
35 

35 
36 

35 
37 

35 
34 

34 
32 

32 
32 

30 
31 

30 
31 

30 
31 

31 
31 

31 
32 

31 
31 

31 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

30 
30 

28 
29 

27 
28 

26 
27 

26 
27 

26 
27 

24 
25 

25 
27 

26 
27 

12  INCHES 

7  AM 
7  PM 

39 
38 

37 
37 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
37 

37 
37 

37 
36 

36 
35 

35 
34 

34 
33 

32 

32 

32 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

34 
34 

34 
34 

33 
33 

33 
32 

31 
31 

30 
29 

29 
29 

29 
29 

28 
2  6 

27 
27 

27 
28 

;: 

24  INCHES 

7  AM 
7  PM 

41 
41 

41 
41 

40 
40 

40 
40 

39 
39 

39 
40 

40 
40 

40 
40 

39 
39 

39 
38 

38 
38 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

35 
34 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

36  INCHES 

7  AM 
7  PM 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
42 

42 
42 

42 
42 

41 
41 

41 
41 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

39 
39 

39 
39 

40 
40 

39 

39 

39 
39 

39 
39 

38 
38 

38 
38 

37 
37 

37 
37 

37 

36 

36 
36 

36 
36 

72  INCHES 

7  AM 
7  PM 

52 
52 

52 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

SO 
50 

49 

49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 

47 

47 
46 

46 
46 

46 
46 

46 

46j 

ru?l^t'Lc0hi-^S^iM„SN,^IRRIGATED  PL0T  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  w  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
1 Mt  KMUMfc  T  t  R5   W I TH   WOOD  HOUS I NC . 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Oi  Month 

■a ..  o> 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2\ 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^  °< 

C0L0RA00 
BASIN 

DRAINAGE 

02 

MONTROSE 

NO  1 

EVAP 
WIND 

.03 
8 

.02 
6 

.04 

10 

.03 

20 

.05 

25 

.06 
36 

.02 
61 

.02 
16 

.05 
40 

.03 
18 

.02 
12 

.03 
14 

.04 
9 

.04 

10 

.04 

6 

.05 
16 

.04 

12 

.04 

11 

.04 

10 

.03 
10 

11 

11 

12 

13 

14 

24 

12 

8 

10 

10 

14 

489 

PAN  PAINTED    INSIDE   WITH  ASPHALTUM  PAINT. 


5««  B.l.r.nc.  NotM  Following  Sutloo  um!«x 

-  187  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
DECEMBER  1966 


Day  of  month 


station 

] 

2 

3 

4 

5 

7 

3 

g 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      »  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

2.3 

.e 

3 
.2 

2 

.  .2 

2 
.2 

2 
.2 

1 

FORDER  8  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

7 
T 

{ 

2.! 

3 

3 

i 

2 

1 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7 

T 

.3 

T 

3.C 

3 

l.C 
4 

2 

3 

3 

JOHN  MARTIN  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

5.C 

1 

! 

« 

3 

3 

LA  VETA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

2 

5.0 
3 

3 

T 

3.0 

4.C 

4 

3 

7 

L  I MON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7 

.9 
1 

I 

T 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

7 

•  6 

l.C 
1 

3 

T 

1 

1 

1 

ROCKY  FORD  2  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

2.'. 

1 

i 

1 

1 

1 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

1.5 

2 

2.S 

4 

I 

3 

3 

3 

SAL  I  DA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

3.5 
4 

T 

SPRINGFIELD  7  W5W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

T 

7 

.4 

.9 

3.5 
4 

T 

3 

2 

2 

2 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

2 

2 

12 

18 

17 

16 

16 

15 

15 

15 

IS 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

14 

U 

13 

13 

13 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

7 
7 

•  s 

3.C 

1 

3 

2 

1 

1 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.C 

9 

- 

- 

- 

•      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

9.0 
4 

4.0 

3 

3.0 
6 

5 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3.0 
6 

9 

9 

! 

9 

1.0 
6 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

1.8 

2 

T 

1 

12.0 
12 

5.5 
14 

3.0 

16 

1.3 

15 

15 

14 

13 

13 

1.8 

15 

7 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

T 

13 

13 

13 

13 

13 

3.0 
16 

.9 

15 

14 

.9 
14 

.7 

16 

BERTHOUO  PASS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

10 

1.5 
11 

T 
11 

10.0 
21 

7.5 

27 

4.0 

29 

1.5 

27 

26 

2.0 
26 

2.0 

26 

24 

24 

1.5 
24 

24 

22 

22 

22 

22 

21 

1.0 

22 

1.0 

22 

21 

21 

21 

T 

21 

1.5 

22 

.9 

22 

.2 

22 

1.0 

23 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

20.0 
17 

14 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

T 
11 

1.0 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

9 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

3.0 

3 

3.0 

9 

4 

3 

.9 

3 

1.0 

3 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

1 

T 

1 

1.0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

2 

2 

2 

C0LL8RAN  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.0 
1 

1 

3.5 
4 

3.9 
7 

6 

6 

5 

5 

CRAIG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

4.6 

S 

6.0 
6 

2.3 

7 

.3 

7 

T 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

.7 

5 

.1 

5 

5 

4 

4 

* 

3 

3 

.3 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

1.9 
4 

.3 
9 

.1 

9 

S 

2.1 

7 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 

4 

7.0 
11 

5.0 
14 

7.0 
19 

3.9 

19 

5.0 

23 

2.0 
21 

3.0 

23 

22 

22 

22 

22 

.5 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

21 

21 

20 

20 

20 

1.5 

22 

2.0 
23 

1.0 

21 

■ 

21 

T 

21 

T 

21 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

16.0 
13 

5.0 
14 

T 

14 

1.0 
14 

14 

13 

12 

11 

T 
11 

1.0 
11 

11 

11 

11 

1C 

9 

9 

T 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

9 

7 

9 

9 

9 

7 

9 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

5.0 

10 

10 

10 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

e 

t 

e 

« 

« 

6 

6 

6 

6 

« 

1.1 

7 

.5 

7 

7 

.9 
8 

— 

_ 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

3.0 

3 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

8.0 

a 

1.0 

9 

9 

9 

8 

T 

8 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

1.1 

1 

1.1 
1 

11.0 
5 

5.8 

10 

T 

10 

10 

8 

8 

8 

8 

T 

7 

T 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

t 

6 

6 

6 

6 

.5 

7 

2.9 
9 

11 

T 
11 

.2 

11 

11 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

•  8 

9 

20 

18 

18 

16 

1.0 

17 

17 

17 

17 

17 

16 

15 

13 

13 

12 

11 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

1.0 
8 

a 

e 

8 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

3 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

SNOWBALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

.2 

.2 

4  . 3 

2 
.1 

4 
.3 

7 

4 
.3 

•  9 
4 
.3 

.7 
4 
.3 

GRAND  LAKE   1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

2.0 
1 

2.0 

2 

13.0 
15 

8.0 
18 

2.0 
18 

17 

17 

1.0 
16 

T 
15 

15 

15 

1.0 
15 

15 

13 

13 

12 

12 

12 

.5 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

T 

12 

12 

.9 

12 

2.0 
13 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

3.5 

3 

2.5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

T 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

•  5 

4 

.9 

4 

4 

4 

4 

4 

MAYBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
5 

.8 

1 

10. 0 
10 

1.5 

10 

.4 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

1 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

8 

8 

8 

8 

7 

8 

2.0 
8 

.3 

e 

8 

.7 
8 

.3 

8 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

12.0 

12 

12 

T 
.2 

10 

8 

8 

8 

8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  198  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  «*.«.«<> 

Contour  DECEMBER  1966 


Day  ot  month 

Station 

I 

2 

3 

4 

S 

I 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

7 

4.0 

l.« 

9j 

5 

T 

j 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

5.5 

5 

.3 

| 

| 

0 

| 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

8.0 

8 

1.5 
7 

1.5 
7 

6 

5 

5 

4 

2.3 
6 

T 

5 

9 

3 

3 

T 

3 

3 

2 

2 

.3 

2 

4.0 
6 

.3 
( 

■ 

1.0 

7 

PAGOSA  springs 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

2.0 
1 

..0 

3 

4.0 
4 

2 

12.0 
12 

6.0 
16 

1.0 
15 

15 

„ 

is 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

4.0 

3 

3 

3 

S1LVERT0N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

7.0 

12 

6.0 
18 

16 

2.0 
18 

18 

18 

16 

16 

16 

16 

7 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

2.0 
18 

7 

IB 

18 

18 

19 

18 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 

8.8 

9 

5.* 

12 

1.3 

12 

1.3 
12 

11 

2.0 
11 

11 

10 

1.2 

11 

.8 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1.2 

10 

10 

10 

10 

10 

2.2 
12 

.5 

12 

12 

.5 

12 

2.1 
14 

WOLF  CREEK  PASS  *  M 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

3 

3 

1.0 
4 

16.010.0 
19  26 

20.0 
42 

15.0 
57 

23.0 
70 

11.0 
79 

7 

60 

56 

52 

48 

46 

44 

1.0 

42 

42 

41 

41 

39 

38 

37 

36 

36 

35 

34 

3.0 
)•> 

12.0 
46 

18.0 
57 

- 

•       •  • 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

T 

T 

T 
7 

7 

T 

T 
7 

T 
T 

l.C 
1 

7 

1 

7 

7 

T 

M0LY0KE 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

1.0 
1 

T 

T 

7 

T 

3.0 
3 

3 

2 

t 

1 

•      •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  0^ 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

3.2 

3 

1 

7 

2.0 

2 

I 

T 

T 

7 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

1.0 

1 

1 

T 

7 

7 

CMEESMAN 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 
T 

7 

7 
7 

1 

1 

1 

DENVER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUlv 

T 

T 

.8 

T 

7 

7 

T 

.3 

.8 

1 

1 

1 

T 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

1.0 

- 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

4.5 

5 

1 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

.3 

T 

7 

1.5 

1 

1 

7 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

GROVER  10  « 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

2 

1 

7 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

10.0 
10 

6.0 
16 

1.0 
16 

2.0 

1  6 

12 

1.0 

10 

10 

9 

.5 
8 

.5 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

.5 

5 

7 

5 

5 

9 

5 

7 

5 

1.0 
4 

4 

T 

6 

7 

5 

LAKE  GEORGE  8  SM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

1 

1.0 

2 

1 

1 

1 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

2.8 

4 

3 

T 

3 

7 
7 

1 

1 

SEOGwICK  5  S 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

2.0 
2 

2 

1 

7 

1 

1 

2.0 
3 

3 

2 

2 

2 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

1 

2.0 
1 

2.0 
I 

12.0 
10 

6.0 

.  9 

3.0 

10 

10 

10 

10 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

6 

e 

6 

6 

6 

6 

6 

4 

5 

3.0 
7 

1.0 
7 

4 

4 

6 

wALDEN 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

T 

T 
T 

11.0 

11 

3.0 

12 

7 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

1 1 

11 

9 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

1.0 
9 

T 

8 

9 

8 

8 

•      •  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA   KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

.3 

T 

1.7 

7 

T 

2.1 

.5 

2 
.1 

2 
.1 

2 
.1 

2 
.1 

.3 
2 
.1 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 

SN    UN  UNL 

.2 

2.0 

3 

2 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

J.l 

1 

2.2 
1 

1 

1 

I 

1 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

T 

T 

I 

7 

"a 

-1 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA  COLORADO 

DECEMBER  1966 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Average 

Minimum 

■  £ 

5. 

a 
a 

Max. 

Min. 

.  I 

a 

1.00  or  More 

•  I 

H 

0 

i 

< 

Departs 
From  Nc 

J 

X 

Date 

lowest 

Date 

• 

i 

O 

s  * 

si 

Totol 

Departu 

Greatest 

a 

Total 

0  O 

x  6 

1  % 

a 

1 
o 

.50  or  Mi 

*          »  * 

AUGUST  1966 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

86.2 

45.3 

65.8 

-  3.2 

93 

16 

38 

28+ 

34 

e 

0 

0 

0 

l.<t6 

-  .21 

.53 

12 

.0 

0 

5 

1 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1       2      3       4      5       6  7 


9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22  !  23     24  25 


.05     .10  .30 


.13     .13  .01 


.25     T  .12 


.06 


27     28     29  30 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ol  Month 


9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28    29     30  31 


AUGUST  1966 


GLENwOOD  SPRINGS  1  N 


MAX 

MIN 


90  88  86 
57     56  57 


82  90 
54  49 


90  91  88 
47     46  45 


89  91  84 
44     44  44 


88  88  89 
44     43  43 


84  17  78 
46      49  44 


72  84  87 
35      49  44 


88  87  85 
40      40  40 


85  87  85  81  86.2 
38     39     40     40  45.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


AKRON  4  E 

AKRON  FAA  AIRPORT 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

ALLENSPARK 

ALTENBERN 

AMES 

ANTERO  JUNCTION  3  Nl 
ANTERO  RESERVOIR 

ARAPAHOE 

AROYA  6  NE 

ASPEN 

AVER  RANCH 

BAILEY 

BASALT 

BERTHOUD  PASS 
BIG  SPRINGS  RANCH 
BLANC A 

BLUE  MESA  DAM 
BONO 

BONHAM  RESERVOIR 

SONNY  OAH 

BOULOER  2 

BOULDER 

BRANDON 

BRANSON 

BRECKENRIOGE 

BRIGGSDALE 

BROWNS  PARK  REFUGE 

BUENA  VISTA 

BURLINGTON 
BURLINGTON  12  NNE 
BUTLER  RANCH 
BYERS 

CAMPO  8  Sw 
CANON  CITY 
CARIBOU  RANCH 
CASCADE 
CASTLE  ROCK 
CEDAREDGE 

CENTER 

CMEESMAN 
CHERAN 

CHERRY  CREEK  OAM 
CHEYENNE  WELLS 

CIMARRON 


0228  i 
02*2  i 
0258  i 


03*]  i 
0373  i 
0*37  I 
0*3*  ( 


0898  i 
0909  i 
09*3  I 


CLJF 
CLIM 


KtS 


WASHINGTON 
WASHINGTON 
ALAMOSA 
BOULOER 
FIELD 

SAN  MIGUEL 
LINCOLN 


CHEYENNE 

PITKIN 

CL  PASO 

PARK 

EAGLE 

GRAND 

EL  PASO 

COSTILLA 

GUNNISON 

EAGLE 

MESA 


SUMMIT 
WELD 
MOFFAT 
CHAFFEE 

KIT  CARSON 
KIT  CARSON 
PUEBLO 

ARAPAHOE 


SAGUACHE 
JEFFERSON 
OTERO 

ARAPAHOE 

CHEYENNE 
MONTROSE 

I  BLANCO 
EAGLE 


COCMETOPA  CREEK 

C0LL8RAN  I  w 

COLORADO  NAT  MON 

COLORADO  SPRINGS 

COLUMBINE 

CONIFER 

C0RTE2 

CRAIG 

CRESTED  BuTTE 
CRIPPLE  CREEK  9  Nl 

CUCHARAS  DAM 
CUM3RES 

OdADMAN  HILL 
0EERTRA1L 
DELHI 
DEL  NORTE 
DELTA  t  E 

VtR  Wo  AIRPORT 
'£R  wd  CITY 


dinosaur  natl  monument 

DOhEPTy  ranch 

DOLORES 

0URANG0 

CADS 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
EASTONVlLLE  1  NNW 
ECKLEY 
ELBERT 

lLECTRA  lake 

ESTES  PARK 
vVERGREEN 
~ vER 3REEN  2  SW 
VERSOLL  RANCH 

AIRPLAY 
FAUPLAY  NO.  2 
FLAGLER  2  Nw 

LC^ING  1  S 
FORMER  a  S 
FORT  COLLINS 


2:*a 
2112  < 
2162  I 
2173  I 
21B*  I 
2192  I 
2220  i 
2225  ! 


2286  I 
2312  I 
2326  : 
2*32  I 


FREMONT 


2  MESA 

i  el  paso 

i  ROUTT 
k  JEFFERSON 
I  MONTEIUM* 
!  MOFFAT 
t  GUNNISON 
I  TELLER 

.  HUERFANO 
I  CONEJOS 
•  LARIMER 
.  ARAPAHOE 
| LAS  ANIMAS 
I  «li  GRANOE 

DELTA 

DENVER 

DENVER 

SUMMIT 


FORT 


FOWLER 
FRASER 
FfluiTA 
GARDNER 


GREAT  DIVIDE  9  SE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 
GREELEY 
GREtNLANO  9  SE 
GREENLAND  7  NE 
GREEN  MOUNTAIN  oaw 
GREYSTONE 
GROvER  JO  w 
GUFFEY  12  SE 
Gunnison 

WILTON 

MARTSEL 
MASKELL 
HAWTHORNE 
IAYDEN 

lERMIT  T  ESE 
HJEMNE  2  SW 
HOLLY 
HOLYOKE 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  51i 
HOYT 

HUGO 

IDAHO  SPRINGS 

I  (Ml  in 

IGNAC10  1  N 

INCSPENOENCE  PASS  3  Sw 
JOES 

TIN  OAM 


LARIMER 

JEFFERSON 

JEFFERSON 


PLATA 
WELD 
MOR GAN 


3222 
32*6 
3238  < 


3*96  : 
3300  ' 
3308  I 


ME5A 
GRAND 
GRAND 


3811 
3828  > 
3830 


KIOWA 

BOULOER 
ROUTT 


38  SB 

39  00 
38  51 


103  09 
103  13 
103  32 
105  32 
108  23 
107  55 
103  39 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


JOHN 

JONES  PASS 


»R  CREEK 
SEDGWICK 
LINCOLN 


37  02 

38  26 

*0  00 


9835 

3*30 
5383 
3925 
6292 
93S« 
*S53 
335* 


53*3     5p|  5P 


39  37 
37  38 
37  *0 


•  092 
36*9 
*250 

6896 

9250 
11  300 
6521 
6900 


8500 

5995 
10016 
102*0 
5183 
5C90 
788 
5125 
52B3 
S221 
9063 

5921 
3130 
6950 


OBSERVER 


AND 


106  20 

108  *0 

10*  2* 

IDS  23 


102  07 
102  IB 
106  09 


103  28 
103  31 
102  IT 


*6*S 
7*80 
6820 
77*0 
6805 

ion 

BZ90 


RNEft 


39  03 
39  39 
38  0* 


1032* 
3*69 
5073 


FED  AVIATION  AGENCY 
CARL  R  GUY 

MRS  ROBERTA  M  MAY 
MANS  LARSEN 
WESTERN  COLO  POwtfl  CO 

U   S   BUR  RECLAMATION 

CHAMBER  OF  COMMERCE 
Ray  s  PLE"ING 
J  C  EVERSOLL 
U  S  FOREST  SERVICE 
SOUTH  PARK  high  SCHOOL 
A  £  GAINES  JR 
JOHN  G  MORI  SON 
MELVIN  B  S*' 
COLORADO  STATE  U 

SAN   JUAN  BASIN  E. 

LEON  MOODY 
GT  WEST  SUGAR  CO 
ARTHUR  t  ORCuTT 
US  SOIL  CON  SERV 
RONALD  R  TUCKER 
JOHN  F«  BARCUS 
FRED  G  WAGGONER 
MRS  M  S  HU83ARD 
WALTER  M  MOFl 

PUBLIC  SERVICE  CO 
RADIO  STATION  KGLN 
CLYOE  3  KENNEDY 
u  s  wlaTmeR  Bureau 
w  SLOPE  BRANCH  ExP 

US   NAT    PARK  SERVICE 

U  S  BUR  RECl 

harry  blue 

board  of  water  comms 
william  r,  stewart 

great  sand  dunes  nm 
gt  west  sugar  co 

NORMAN  d.  YOUNGER 
MRS.  NORMA  J.  BAIN 
U  S  BUR  RECLAMATION 

INACTIVE  1/1/63 
MRS  OOP  IS  A  MCGEMEE 


INACTIVE  6/1/66 
TMUP  F  BAILOR 
S  LAURA  E  CmESEBRO 
RAY  GOREC 
S  "ABEL  WRIGHT 

WHY   P.    VELTR I 
VIS 


*   F  LAN  Al 


;  ecR 


BARBARA  t  HAT  I  I  X 
WlLLAPO  G  MOLMAN 

thcooore  w  clark 

CONSOL  UTf  AGENCY 
TWIN  LAKES  R  •  C  CO 
hrs  RuTm  c  SNYDER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOARD  OF  WATER  COM* 
MUNICIPAL  PwR  PLANT 

MANUEL  s  inness 


OBSERVER 


DRY  I 

FED  AVIATION  AGENC 
U  S  WEATHER  BUREAU 
M  LESTER  COATS 
ORviLLE  C  alTENBERi 
WEST  COLO  POWER  CO 

BEN  M  MARSHAL L 
RICHARD  J.  MC 
BOARD  OF  WATER  COMM 
JOSEPH  H  PFOST 

MERRILL  LINDOUIST 
«RS.  MART  HA  W.  MAOSE 
RALPH  J  AY£R 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  l 

LI  NOEL  J  HUDSON 
U  S  BUREAU  OF  RECLA 
AGENT  0*R  G  w  RY 


U  S  BUR  RECLA1 
THOMAS  L  PLATT 
CITY  OF  BOULDER 
*RS  ELSIE  E  WHITE 
CHARLES  S  Ml TCHELL 
MRS  ELVA  J  ENYE ART 
ADOLPH  HEINLE 
BUREAU  OF  SPORT  F 
LLOYD  R  SWEOHIN 

JACK  W  BROWN 
SHIRLEY   M  JAMES 

MRS.  ROBERT  1 
MRS.  CRYSTAL  R 1 TT£R 

burt  l  salisbury 
warden  penitentiary 
caribou  Ranch 
west  colo  power  co 
US  SOIL  CON  SERVICE 
PHILIP  R  AUST 

WILLIAM  6  SUTLEY 
BOARD  OF  WATER  COMM 
SIMON  B  SCMULT2 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOVELL 
w.  H.  NEWBERRY 
U  S  WEATHER  3UREAJ 
HIGH  ALTITUDE  OBS 
R   L  3ANTA 

INACTIVE  */6/65 

MAROLO  F  KREUGER 
BUREAU  OF  RECL. 
SUPT    COLO  NAT  MON 
J  S  WEATHER  auREAU 
J  S  WEATHER  BUREAU 
-VPTLE   B.  BEELER 
MONTEZUMA  VAL 
RS  OLIVE  JEAN  SMIT 
RS  MARY  A  YELENICK 
WILLIAM  w  SNARE 

ARCHER  9  CRISP 

INACTIVE  1/1/65 
u  s  weather  bureau 
EVER  I  IT  L  DAVIS 
CHARLES  F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
w  0  PRESTON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
u  s  WEATHER  BUREAU 
BOARD  OF  WATER  COMM 


U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MRS  M  a  CROwOER 
v.O.  HODGES 
MALCOLM  R  DAYTON 


DENVER  WATER  COM 

MISS    THYRA  M  NELSON 

ROBERT  l  PLATT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
EDWIN  A.  LAFFCRTy 
NE|L  W.  MA5SLER 
JAMES  •  PICKENPAUGH 
AGENCY 


BOARD  OF  i 


LI  Si 
ITER  COMM 


E  MC  i 


CHARLES  J  MAS  IN TON 
RAO 1 0  STATION  KBRR 
S|  U.    S.  WEATHER  BUREAU 
GILBERT  LINDSTROM 
"RS.  BOBBIE  J.  NOLEN 
S  G  PFTCR50N 

MRS.  KATHLEEN  BUTLER 
CHARLES  V  EC K MAN 

COLO  GAME    •  FISH  OEP 

ST  west  sugar  co 

JOHN  I 


ATHER 


R£AU 


U   s   WE ATHJR  SUREAU 
CLETUS  M.  GI LLELANO 
EDGAR  A  NOLANO 
"ANITOU  SPRGS  HYDRO  PL 


EVENSON 


TLE  JR 


Gtr>»  U 
JOmN  I 

RICHARD  G  LY 
HOWARD  I  OEAI 
PARK  SUPERINTENDENT 
GEORGE  R.  MACKEEN 
WATER  ADMINISTRATION 
MONTE  VISTA  NATL  WL  flffl' 

colo  water  com  board  1 
u1cgmpahgre  v  w  u  a 

Raymond  p  buckles 
john  a  2ember 
«. O.Thompson 
mRs  i  r  Shut  t 
GLEN  C  COEN 
JOSEPH  L  HANNIGAN 
LLOYD  A  GIFF1N 
TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 
E  C  LINDGREN 
FRANCIS  J  COUGHLIN 

GLEN  0  EDMONDS 
TOWN  OF  PALISADE 
RONALO  «.  ROBINSON 
MRS.    ANNA8ELLE  M£C« 

LEE  w  SChnI EDER 
TEO  S  CftAwFORD 
ChalmER  m  GARBER 

louis  d  ruggles 
jonas  a  Russell 
beaver  park  co 

robert  a  ray 
mr?  mary  f  mc  cluer 
u  s  bur  reclamation 

DON  w  CLEVER 


NOTT 


DAN  I 

u  s  wfathcr  Bureau 

TOWN  OF  RANGELY 

RAY  S.  SUTTON 
CHARLES  M  ENGEL 
MRS.  MARJORIE  L  SHIRLEr1 
WILLIAM  L.  MC  SEE 
U  S  FOREST  SERVICE 
COLO  ExP  STATION 
ROBERT  B  RAPP 
COLO  SPGS  WTR  WORKS 

'  HASTY 
CLARENCE  R  ICKE5 
CHAMBER  OF  COMMENCE 
"RS  NEA  G  GAL LEGOS 

ALVlN  L  WINTI 
BERNARD   I RBY 

*Rs  Gwendolyn  nicmols 
layton  d  h^nson 

FOSMA  s  GORTON  JR 


PUBLIC  SERVICE  CO 
CITY  OF  BOULOER 
Sj  S  ILVER  LAKES  TROUT  CL 
ROBERT  K  wyman 
US  SOIL  CON  SERVICE 

MC   NAMAR A 

HERBERT  E  hOMSh£R,  jr. 
SE  COLO  aflCH  ExP  ST A 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  A.  SWANLUND 

R  WAYNE  LIGHT 
GT  WEST  SUGAR  CO 
MRS  ARMlLOA  buRH£ \h 
ARTHUR  PAUTLER 
JOmN  SOOIC 
U  S  WEATHER  BUREAU 

IVAN  A  AM8R0S1ER 
JOHN  M.  H|2A 

UNCOmpahGRE  V  w  u  A 
B  WRIGHT 

JUAN  I TA  G  TORRES 
CITY  OF  TRINIDAD 
FED  AVIATION  AGENCY 
WEST  COLO  POWER  CO 
CECIL  SHANNON 
JOHN  M.  KELLY 
TW|N  LAKE  R  •  C  CO 

JOMN  P  NUTT 

UN|ON  CARBICE  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 

SO.  COLORADO  POWER  CO 
RAY  l  FORO 
GEORGE  A  w  I  NT  2 
0  M  OONOhoc 
WALSENBURG  UTILITIES 
P  M  BOOTHROYD 
M  0  RANK  IN 
U  S  FOREST  SERVICE 
-RS  NETTlt  R  BRCECE 
ILL  I Am  f  kreioer 

EOwaro  h  epplE 
RALPH  h  ClINE 

'  WEST  SUGAR  CO 
M  L  "C  PETERS 
COlO  OEPT  OF  highway 
COLO  0£PT  OF  HIGHWAY 
U  S  FOREST  SERVICE 
HARLAN  A  HON 
FLOYD  M. MONTGOMERY 
MR  CMAPLES  0  WOOO 

yuma  POLICE  OEPT 


J    DRAINAGE  CODE:    I -ARKANSAS  2-COLORADO  3-KANSAS  4-PLATTE  3- RIO  GRANDE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  P.  O.  Box  1079,  Denver,  Colorado  80201, 
near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  COLORADO"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States"'. 


■  to  any  Weather  Bureau  Office 


n  inches 
i  of  degr 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporati< 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observatii 
and  Snow  on  Cround"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a. 
tlon"  table.  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hou 


Monthly  degree  day  totals 
lor  sum  of  wind  directions 


n  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
M.S.T.  Data  In  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
ding  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mil 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurement 
for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL: 
sleet,  and  ic< 


Entr 


i  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Sno 


nd"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table 


and  sleet.    Entries  of 


Evaporation  and  Wind"  table 
e  taken  from  different  points 
snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletii 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication, 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 


M  One 
hav< 


•  more  days  of  lecord  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  t 
een  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ried  for  this  static 


tially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  at 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage^  Stat  ion.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  i 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recordinc  page  ir 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  late 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*e  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  £ 


snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


"Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 


It     Thermometers  ar 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  bsted  in  the  tables,  were  either  missing  c 


exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


■ived  too  late  to  be  included  i 


this  i 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  50  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  i5  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 


CORRECTIONS 


APRIL  1966  EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 

MAY  1966  CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

MAY  1966  CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

MAY  1966  DAILY  TEMPERATURE  TABLE 

MAY  1966  DAILY  TEMPERATURE  TABLE 

MAY  1966  EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 

JUNE  1966  EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 

AUGUST  1966  CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

AUGUST  1966  CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 


SPRINGFIELD  7  WSW 
MESA  VERDE  NAT  PARK 


MESA  VERDE  NAT  PARK 

GREAT  SAND  DUNES 
N  M 

SPRINGFIELD  7  WSW 
SPRINGFIELD  7  WSW 
CHEYENNE  WELLS 


AVEPAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  75.4,  AVERAGE 
TEMPERATURE  60.4,   DEPARTURE  FROM  NORMAL  3,4, 
HIGHEST  TEMPERATURE  83,   DATE  29+,    TOTAL  DEGREE 
DAYS  146 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  37.6,  AVERAGE 
TEMPERATURE  54.4,    TOTAL  DEGREE  DAYS  323 

MAXIMUM  ON  29TH  83,   AVERAGE  MAXIMUM  75.4 


MINIMUM  ON  31ST  47,   AVERAGE  MINIMUM  37.6 


EVAPORATION  ON  8TH  .38,    11TH  .30,   12TH  .10, 
27TH   .31,   31ST  .49,     TOTAL  EVAPORATION  11.91 

EVAPORATION  ON  1ST  .29,  5TH  .48,  6TH  .37,  18TH 
.30,   TOTAL  EVAPORATION  13.43 

TOTAL  PRECIPITATION  .74,  DEPARTURE  FROM  NORMAL 
-1.81,  GREATEST  DAY  OF  PRECIPITATION  .34  DATE 
4TH,  NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  .10  OR 
MORE  2 


AUGUST  1966 


DAILY  PRECIPITATION  TABLE 


CHEYENNE  WELLS 


MONTHLY   TOTAL   .74,    AMOUNT  ON  4TH  .34 
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Division  averages   in  the  annual   Issue   Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published    In  monthly  Issues. 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1966  was  included  in  the  March  through  May,    July,   October  and 

December  issues  of  this  publication 


See  Reference  Holes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Station 

January 

F«bni6ry 

0 

3 

}  i 

£  1 

i 

a 

Piacipitition 

• 

f 

 •  •  m            —       .  I 

ARKANSAS  ONAINAGt 

bASlN  01 

AMY 

.22 

AROYA  6  NE 

^27 

.19 

AYER  RANCH 

.66 

.36 

BRANDON 

■  60 

.36 

BRANSON 

.71 

.68 

B    Tl  FB  ikKC 

•  53 

.02 

.37 

.30 

CAMPO  8  Sw 

.59 

•  11 

CANON  CITY 

.06- 

.65 

.21 

.26 

COLORADO  SPRINGS  wB  AP 

•  39 

.10 

.69 

.16 

.15 

OOHiRT Y  RANCH 

.61 

.  16 

•  62 

.23 

T 

.62 

EVERSOLL  RANCH 

•  33 

.29 

FORCER  8  S 

•  32 

.15 

FOUNT A  1 N 

.15 

.29 

.32 

GARUNER 

.12 

.37 

GUFFEY    10  SE 

.10 

.65 

ma swell 

.26- 

.08 

.27 

.10 

1.06 

.60 

.56 

KAHVAL 

.25| 

.22 

KIT  CARSON 

.521 

.63 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

•  63 

.28 

LAMAR 

1.33, 

.61 

.16 

LAS  AN  I  MAS 

•  691 

.01 

.60 

.05 

.61 

.06 

LEADVILLE 

.271- 

1.05 

.66- 

.65 

LIME  3  SE 

•  75 

.80 

L  1 MON   10  SS*> 

E  .18 

.26 

.19 

.16 

NORTH  LAKE 

•*'r 

.51 

.93 

.21 

ORDhAY 

.30- 

.85 

.65 

PALMER  LAKE 

.58 

E  1.16 

PENROSE    3  NNk» 

.15 

.23 

PuEbLO  »>B  A I R PORT           / /R 

.31 

. 

.17 

.31 

PuEbLO  CITY  RESERVOIR 

.60 

.19 

PUEOLO  ARMY  DEPOT 

.751 

.  1 1 

ROCKY  FORO  2  ESE 

.37- 

■  • 

.29 

.06 

RUSH  2  NNE 

32 

.06- 

.21 

RUXTON  PARK 

.11 

1.20 

1.36 

.87 

SAL  IDA 

I  - 

.61 

.39 

SPRINGFIELD 

.88 

•  61 

:!. 

.28 

SPRING<*IELO   f  tow  // 

.10 

.81 

■  66 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

•  56 

.81 

TACONY    10  SE 

."•1 

.07 

TRINIDAD 

.65 

.61 

... 

1.30 

.17 

TROY    1  SE 

.50 

.11 

Tw  IN  LAKES  EVAPORATION 

.03 

TwIN  LAKES 

.62 

TtaO  BUTTES  1  NM 

•  72 

•  19 

.29 

VICTOR 

_ 

.62 

WALSENBuRG  PQwER  PLANT 

.73 

•  70 

mESTCL I ffe 

.63 

.63 

•ETMOBE  2  S 

.32 

1.06 

D I V I S I  ON 

52k 

r 

•*T 

.11 

•       *  a 

COLORADO  DRAINAGE 

UASIN  02 

AL  TENBERN 

1.29 

.771- 

.95 

1.17 

ASPEN 

t  .73 

.75 

BASALT 

•  60 

.70 

BERThOUD  pass 

1.621 

2.65 

.02 

.27 

BONhAM  reservoir 

1.701 

3.15 

bRECKENfl I DGfc 

.31 

1.02 

BROnNS  park  refuge 

- 

CEDaREDGE 

3lL 

62 

.671- 

.31 

C  1 MARN0N 

.5*1 

.97 

•  69 

I  1.61 

COCmETOPA  cheek 

•  33 

.29 

COLLBRAN  1  H 

.57k 

•  65 

.67 

.75 

66 

.65 

fnOTF? 

.30- 

•  76 

.63- 

.67 

.35 

.66 

CRESTED  BuTTE 

.82- 

1.86 

1.18 

1.38 

DEL  I A   1  £ 

•  09- 

.66 

.  19k 

.30 

DILLON   i  E 

■3lL 

1.26 

•  2i 

.26 

OOLUflEs"  H  MONUMENT 

.55 

1.25 

DURANGO 

.69k 

1.12 

1.23- 

.07 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

.28 

.37 

ELECTHA  LAKE                      / /R 

.62 

1.69 

FOR  T  LEw I s 

.86, 

. 

.88 

.83 

.67k 

.85 

.89 

.67 

FRUITA 

.38- 

.35 

.25 

■  39 

GATEWAY    1  5h 

.27 

Z  1.10 

GlE'ihOOU  SPR 1 NGS  1  N 

•*>r 

1.37 

■  20k 

1.55 

GRAND  JUNCTION  WB  AP  //R 

.65 

.01 

.66 

.25 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

.61 

.23 

GRAND  LAKE   1  NM 

.61 

.95 

GRAND  LAKL  6  SSM 

•  38 

.63 

•»1 

.18-  1. 
.05-  . 


.12 
.07. 


.09- 


.5.k 

.01 


1.60- 
.57- 
.03- 


.06L 
.06- 


April 


.12-  1.19 


.79- 
1.071 
2.16 


1.06- 
I. 01-  1.16 


.96-  .33 


May 


.62-  .26 


•*> 
1.19 
1.21- 


.92-  1. 
.36-  1. 


3.96  2.58 
.65- 
•  66 

1.10k 
.70k 
.33 
.16 
.10-  1.16 


.61- 
.71 


July 


3.62 
3.05 
6.27 
3.83 


1.12- 


3.67 
1.51 
3.-3 


6.11  2.26 


6.16  2.80 


3.fcB 

1.03- 

7.27' 


3.68 
6.66 
1.67 


.33-  1.01 
.31- 
.36 


&V.  R.l.r.nc.  Nol*.  Following  Si. lion  lnd.i 
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August  S«pt6mb«t 


16     2.12  1.05 


1.89 
1.66- 
1.69 


3.75 


!:?3 

1.81 


2.«6      2.09  1.U2 


'•-'57     2.90  L.13 


90      3.08  1.93 


75      3.11  2.04 


3.**  1.08 


1.00 
•  14 
.79 


1.8*» 
1.96 
1.28 

,:sa- 


1.36 
.75 
.6* 


1.09 

I 

.69- 


1.-8- 

•  90 


..1- 

■AT 

1.061 


.55- 


.66L 


.76 
1.06 
1.36 


.55- 
1.87 
1.13 

!•**■ 

.28- 
1.88 
1.37- 

*'T 

.82)- 


.2^ 

.51-  1.5! 
1.7* 
l.OO 
1.09 


1.97 
1.2*1 

.72 
1.30 

.63 


Novimbai  Docombor 


.  - 


.v5 
1.13 
.35 
.91)- 

•A 

1.01 
.29 
1.62 


1.67 
1.02 
.75- 


10.28 
10.19 
15.62 
10.1' 
13.91 

7.60-  2.09 

16.92 
8.16-  6.50 
12.91-  .28 

11.69 
13.81 

ll.»9-  2.29 
1 1.95 


.32- 
.00- 
.69 


15.67 

7.51- 
13.85 
11.93- 


.IS/L    11.27-  3.67 
16.65 

19.33-  1. 01 
9.73-  1.55 
12.57 

16,23  2.66 
6.21-  5.57 
8.17 
8.13 
10.95-  1.36 


19.8* 

19.90 

7.92- 
13.06- 

10.66 
16.03 
16.29 
7.65 
l<-.26 


•  8a 

2.67  1.61 
2.60 
E  2.66 

I'M 

3.«9 
2.56  1.6. 


6.39  2.79 
1.64  .5! 
2.6U  1.79 


1.18 

2.27 


16.69 
16.62 
15.28 


12.72 
26.52k 
18.55 
12.80 
27.37 


8.96-  2.55 
12.07 
18.77 

8.8Z 
10.35-  1.68 

11.51' 

10.19-  1.01 

9.86 
20.37-  J.»3 

6.65-  3.10 


13.17-  2.26 


8.28-  9.75 
7.52-  .77 
6.97 

15.  61 

10.87 


Table  2-Conhnued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


GRAND  VALLEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

GUNNISON 

HAMILTON 

HAYDEN 

hot  sulphur  sprs  i  sw 
ignacio  1  n 
kremmling 
lake  city 

little  dolores  5  ne 
little  h Ills 

MANCOS 
HARVtNE 
MAYUELL 
MEEKER 

MEREDITH 

MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
NORTHDALE 

NORWOOD 

Ouray 

pagosa  springs 
palisade 

palisade  lakes  6  sse 

PAONIA 
PARADOX 

PARSHALL    10  SSE 
PITKIN 
PLACERVI LLE 

POwDERHORN 

PYRAMID 

RANGELY 

RICO 

RIFLE 

SAPINERO  8  E 
SARGENTS 
SHOSHONE 
SILVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 

TACOMA 

Taylor  park 
tellur i de 

URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM 

WINTER  PARK 

WOLF   CREEK  PASS  *  w 

Y  AMP  A 

YELLOW  JACKET  1NW 


AKRON  FAA  AIRPORT 
BONNY  DAM 
BURLINGTON 
CHEYENNE  WELLS 
FLAGLER  2  Nw 

FLEMING   1  S 
GENOA   1  M 
HOLYOKE 
IDAlIA 
LEROY   7  WSW 

OTIS  11  NE 

STH AT  TON  3  NE 

VONA 

WRAY 

YUMA 


0* 

ALLENSPARK 

AnTLRO  JUNCTION  3  NNE 
ANTtRO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 

BHIGGSDALE 
BYERS 

CAHI8UU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CHELSMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 
DENVER  *B  A I h PORT  / 
DENVER   *B  CITY 
EASTONVILLE    1  NNw 
EAST  ON V  I LLE  2  NNt 

EASTONVILLE   6  WS« 
ELBERT 

Elbert  3  n« 
Elbert  3  se 
elblrt  *>  SSw 


Elbert  5  s 

ELBLRT  b  S 
ESTLS  PARK 
EVERGREEN 
FAJRPLAY 


fajrplay  no,  2 
fort  collins 
fort  lupton  1  n 


.se- 


ws- 1.05 
.78-  .68 
.90h  1.51 


1.10 
•71h  .A 


.30 
.65- 
.76 


•  77r 

•  82h 
1.32- 


.77-  1.33 


.22-  1 
.65-  1.4,3 
.99-  1.28 


.27. 


April 


.69 
1.13 

.7* 
.66. 

.90 


.70. 


i.i*.  1.05 

l.»7- 
.60-  1.75 


1.05 
1.83. 
1. 18 


1.55- 
1.2* 
1.85- 


.60 
1.39 
1.211- 


1.19- 

.60 
.56. 
.68 
1.71 
.65 

1.68 
.93 
1  .-- 


•  76 
.78 
.80-  2.56 


1.00^ 


.♦•I 
.3*-  2.36 

•  221-  2.19 
1.1* 

•  92 


.6* 


2.99 
•  93 
1.06 


1.37 
1.00 
1.65 


July 


1.09K- 

1.68 

2.20 


5.  *8 
*.23 

6.  *1  3.95 


3.87  1.2* 


3.66  1.35 

1.69 
1.0*k 

.•?9* 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Auguat 


1.90 
1.25 
2.32- 
1.62 


l.*l 

1.30: 

1.26 


1.9* 

l.eik 

•7*U  1.81 


3.06  1.06 


September 


.35 
1.0* 

.3*- 
1.09 

.57- 

.82j 


.*7- 
1.91- 
1.51 


1.00 
1.72,- 
l.*3 
1.3* 


1.53 
*.75 
1.8* 


l.*6 


3.6* 


1.72 
*.78 
l.*3 
1.1<H 

1.06k  .07 

.66 
1.15 
1.67 
2.09 


1.31] 
1.50 
.51- 


.37 

2.0* 
1.09. 
2.60 


.72 
1.10 
.67 


1.58 
.67 
1.06 


1.02  1.26 


78     2.39  1.03 


53-     .22E   3.5*  2.35E 


1.6* 
1.10. 
.56- 


1.00 
1.63 
•  93 


32     2.9*  1.87 


2.*0 
E12.35 
1.71 
*.*3 


7 

3 

54 

1* 

7C 

12 

23 

- 

3 

22 

a 

87 

9 

7* 

*.71 

8 

12 

01 

8 

53 

11.5* 

1* 

28 

8 

56 

13 

20 

18 

5* 

16 

21 

- 

2 

07 

28 

77 

2 

3* 

11 

01 

- 

2 

*1 

12 

6* 

3 

2 1 

17.05 

15 

it 

7 

I 

01 

18 

28 

13 

12 

10 

5* 

9 

73 

It. 

*5 

77 

9 

6 

17 

7 

B  1 

22 

59 

3 

90 

8 

36 

2 

57 

7 

88 

13 

87 

*.92 

i» 

51 

1 

75 

17 

15 

6 

32 

19 

08 

16 

85 

19 

25 

* 

5* 

22.29 
32. 7C 
10.** 
15.57 


12.61-  3.18 


13.63 
I*. 92 

13.13-  3.22 
.17(E   13.95-  1.02 
11.11 

21.06 
11.15 

21*251  3.** 
16.02 

17.18-  .79 


16. *3 
15.6* 
I*. 75 
22.12 
18.05 


7.92 
13.88 

11. is-  7.** 
11.0a 

15.74  1.7* 
12.08 

u.*a 

1*.5*  .06 

9.2* 
10.81-  *.00 
8.07-  *,62 


7.3*-  6,65 
8.*8-  *.l* 
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Table  2-Conhnued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


May 


July 


August 


September 


FORT  MORGAN 
GtOKGETOWN 
GRANT 
GREELEY 
GROVER   10  w 

HARTSEL 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 
JULtSBURG 

KAS5LED 

KAUFFMAN  *  SSE 
KlOxA  5  SE 
KIOmA  <•  SW 
LAKt  GEORGE  8  S« 

LAKEMOOD 
LONGMONT  2  ES£ 
NEW  RAYMER 
PARKER  9  E 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SEOALIA  4  SSE 
StOGWlCK  5  S 
5PICER 

SQUAW  MOUNTAIN 
STERLING 

wALOEN 
NATEROALE 
WIGGINS  T  Sh 
wUDSOR 


ALAMOSA  W8  AIRPORT 

BLANCA 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

HERMIT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
wDLF  CREEK  PASS  1  E 


•H 

A 

•  03K 


.0  3f-  .*0 


.29- 

.55 

.29. 

.06 

•?3" 


•a 


.33- 

.69 

.13- 


.08-  l.B*f 
.23- 
.58 
.'2- 


.14-  1.06 
.10- 


1.71-  1.65 

1.36-  .67 
2.00 

2.o*  .so 

1.5*..  1.21 


.51-  1.77 


.33- 

•  *9I 
T  - 


II 

.62 

Z 

.» 

1.00 

1.08 

.91 

1.18 

7T 

.33 

'  i 

.66 

2 

DO 

.34 

>6 

.33 

2 

□  5 

.22 

.41 

.71 

[  1 

1.39 

0- 

1.16 

.15. 

•  0l[ 


•J 

.48- 


1.54 

.sol 


1.09-  2.65 
1.01-  1.22 


.30- 
.12 


1.55 
.19- 


1.95 
1.79 
1.44 
5.95 

1.65 
3.83 
1.77 
1.06 
1.28 

1.53 
1.60 


1.72 
1.96 


.06- 
.91- 


.01 

.75. 

•  84 

.37 

2.59] 

2.15 

3.17 

4.16 

.14 

1.84. 

.42 

2.26 

3.2« 

1.9*1 


1.56 
1.29 
1.30- 


1.45 

1.62! 
2.26 


1.51 
1.211 
1.22 
3.61:  2.65 


!  .  /  '  i.l- 


1.78 
.99< 
.7*- 

1.46 

1.841 
3.61 

.67- 
2.09 
1.66; 

1.20 
1.76j 
2.54 


.03)- 
•  0*] 


i.id- 


1.38: 


.os- 

1.95 


1.54 
.41- 
.66 
.24 


Division  averages   In  the  annual    Issue   Include  delayed  and  corrected  data  and  nay  differ  slightly  from  values  published  In 


SOIL  TEMPERATURES 


•  06|- 

.12- 

.09 


9.551 


10.23- 
13.00 
12.17 
10.86- 
9.22- 


12.61-  6.01 

13.92-  1.06 
E  17.48 

20.26  3.94 


9.61 
18.0* 

6.73-  5.33 
19.64 

13.42-  .68 
8.76 

9.71-  5.*3 
12.50 
?.-7 


4.96-  1.60 
6.56 
4.78 

.2d      5.39-  3.26 


7.08 

13. 3«- 
7.45 
5.91 
6.61- 


January 

February 

March 

ApiU 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 
and 

: 

• 

1 

• 

• 

• 

8 

• 

s 

e 

e 

e 

2 

a 
• 

0* 

t 

0 

• 

I 

• 
f 
• 

I 

Depth 

a 
• 

• 

I 

i 

| 

a 
• 

a 
■ 

• 

a 
• 

• 

a 

e 

a 
I 

a 

e 

■ 

< 

p 

M 

H 

< 

p 
& 

> 
< 

Ext: 

• 

< 

p 

H 

> 

p 
u 

• 

p 

M 

> 
< 

< 

1 

? 

I 

w 

< 

p 
ul 

> 
< 

1 

u 

> 
< 

Ul 

< 

3 

FORT 

COLLINS 

3 

INCHES 

7.00  AM 
7t00  PM 

25.2 
28.2 

32/18 
32/23 

27.8 
30.1 

32/20 
36/25 

36.9 
*4.1 

47/28 
59/31 

45.7 
53.6 

52/36 
62/39 

57.7 

67.4 

68/45 
77/51 

64.1 
72.3 

72/56 
79/61 

72.8 
80.9 

76/69 
85/76 

67.* 
75.5 

74/63 
79/70 

59.9 
67.6 

67/55 
74/58 

46.0 
52.6 

5*/*0 
60/*3 

36.1 
39.2 

40/32 
46/33 

28.7 
30.8 

35/20 
37/25 

47.4 
53.5 

76/18 
85/23 

6 

INCHES 

7iOO  AM 
7i00  PM 

27.* 
28.5 

32/22 
32/24 

28.8 
29.6 

33/24 
35/26 

39.4 
42.7 

50/30 
56/31 

48.8 
52.8 

55/39 
59/42 

60.9 
65.2 

69/50 
73/54 

67.1 
70.6 

74/60 
77/62 

75.6 
78.8 

78/72 
81/76 

71.4 
74.1 

77/69 
79/72 

64.6 
67.3 

70/60 
72/61 

51.3 
53.5 

58/46 
60/46 

38.9 
40.3 

44/34 
45/35 

30.8 
31.2 

37/24 
37/25 

50.4 
52  .9 

78/22 
81/24 

12 

INCHES 

7,00  AM 
7i00  PM 

29.7 
29.6 

33/25 
33/26 

29.9 
30.1 

34/27 
34/27 

40.7 
*1.2 

51/32 
53/32 

49.8 
50.2 

55/*2 
55/43 

61.7 
62.6 

70/52 
70/55 

68.4 
68.8 

74/62 
74/63 

76.3 
76.5 

78/73 
78/73 

72.9 
72.9 

78/70 
78/71 

66.5 
66.7 

71/63 
71/63 

54.3 
54.1 

61/50 
60/50 

41.7 
41.6 

48/37 
47/37 

33.0 
32.9 

39/27 
38/27 

52.1 
52.3 

78/25 
76/26 

24 

INCHES 

7i00  AM 
7,00  PM 

33.5 
33.* 

36/30 
36/30 

31.9 
32.0 

35/30 
35/30 

40.4 
40.6 

48/35 
48/35 

49.4 
49.3 

53/46 
53/46 

59.3 
59.3 

66/53 
67/53 

66.2 
66.2 

70/6  3 
70/63 

73.6 
73.6 

75/70 
75/70 

71.8 
71.6 

76/70 
75/70 

66.7 
66.5 

71/64 
70/64 

56.6 
56.5 

63/52 
63/52 

»5.0 
**.7 

51/41 
51/41 

36.7 
36.6 

»l/32 
41/32 

52.6 
52.5 

76/30 
75/30 

36 

INCHES 

7,00  AM 
7,00  PM 

36.0 
36.0 

38/33 
38/33 

33.6 
33.6 

35/33 
35/33 

39.9 
40.2 

46/35 
46/36 

48.2 
48.3 

50/46 
51/47 

56.5 
56.8 

62/51 
62/51 

63.6 
63.8 

66/62 
67/62 

70.5 
70.5 

72/67 
72/67 

70.7 
70.7 

73/70 
73/70 

66.9 
67.0 

70/65 
70/65 

56.8 
58.7 

64/55 
64/55 

*8.3 
*8.1 

54/44 
54/44 

40.4 
40.3 

44/36 
44/36 

52.8 
52.8 

73/33 
73/33 

72 

INCHES 

7 ,00  AM 
7.00  PM 

*4.3 
**.3 

46/42 
46/42 

40.9 
40.9 

42/40 
42/40 

41.5 
41.7 

**/*0 
*4/*0 

46.1 
46.2 

47/44 
47/4* 

50.7 
50.9 

54/48 
54/48 

56.4 
56.6 

58/54 
59/54 

61.6 
61.7 

64/59 
64/59 

64.7 
6*. 8 

65/64 
65/64 

64.4 
64.4 

65/63 
65/63 

61  .1 
61.2 

63/58 
63/58 

5*  .9 
5*. 9 

58/52 
58/52 

*6.9 
•8.8 

52/46 
52/46 

53.0 
53.0 

65/40 
65/40 

MONTHLY  AVERAGES  ARE  AVERAGES  OF  SINGLE  DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN.     EXTREMES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  OBSERVED  AT  THE  TIME  INDICATED. 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  OATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD 
HOUSING. 


So*  tUt»r«QC«  N  ■on  Following  Stilton  lnd*i 
-  209  - 


Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


COLORAOO 
1966 


Station 

Highest 

Date 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20'  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

fs 
o 
a 

St 
o 
0 

o 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Date  1 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

| 
Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

|  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

© 
Q 

Temp. 

16°orl 

•      •  * 

ARKANSAS  DRA I NAGt 

BASIN  01 

BRANSON 

100 

7-  * 

-  6 

1-21 

4-20 

12 

*-20 

12 

4-20 

12 

5-12 

2  6 

5-13 

3u 

10-  4 

31 

10-14 

27 

10-15 

22 

11-  1 

20 

11-27 

16 

221 

195 

178 

155 

144 

BUENA  VISTA 

90 

8-  1* 

-14 

1-21 

4-21 

16 

*-28 

1  7 

5-22 

2  4 

5-22 

24 

6-  3 

32 

9-15 

31 

10-  1 

25 

10-15 

1  7 

10-15 

1  7 

11-  1 

l« 

194 

170 

146 

132 

104 

CANON  CITY 

99 

7-  5 

-  7 

12-28 

3-2  3 

13 

*-20 

17 

4-20 

1  7 

5-12 

27 

5-12 

27 

10-15 

26 

10-15 

26 

11-  5 

24 

11-9 

1  5 

11-  9 

1  5 

2  3  1 

203 

199 

156 

156 

COLORADO  SPRINGS  wB  AP 

96 

7-  * 

-10 

1-21 

4-20 

1  3 

*-20 

13 

4-21 

22 

5-12 

27 

5-13 

3  1 

10-  1 

32 

10-14 

26 

10-15 

23 

1 1-  2 

20 

11-  8 

1  5 

202 

196 

177 

155 

141 

DELHI 

103 

7-  * 

-21 

1-22 

4-20 

1  1 

*-20 

1  1 

5-13 

24 

5-13 

24 

5-13 

24 

10-4 

32 

10-15 

19 

10-15 

19 

10-15 

1  9 

11-  2 

16 

196 

178 

155 

155 

144 

EADS 

10* 

7-18. 

-  9 

1-30 

3-24 

1* 

*-20 

17 

5-13 

23 

5-13 

23 

5-13 

23 

10-  1 

32 

10-15 

2u 

10-15 

20 

10-15 

20 

11-  2 

10 

223 

178 

155 

155 

141 

EVERSOLL  RANCH 

-15 

1-22 

" 

4-20 

22 

5-13 

2  8 

5-13 

26 

10-15 

26 

10-15 

26 

10-19 

1  6 

10-19 

I  8 

- 

182 

155 

155 

FORDER  8  S 

103 

7-  5 

-15 

1-22 

3-2* 

10 

*-2o 

IB 

5-13 

24 

5-13 

t4 

5-14 

32 

10-  I 

28 

10-  I 

2a 

11-  5 

1* 

1  1-  5 

1  4 

11-  5 

14 

226 

199 

176 

141 

140 

HOLLY 

106 

7-  6 

-16 

1-22 

3-25 

16 

*-21 

20 

4-21 

20 

5-13 

27 

5-13 

27 

10-  1 

27 

10-  1 

2  ? 

10-15 

1  9 

10-15 

1  9 

1 1-  2 

8 

2  22 

177 

177 

141 

141 

JOHN  MARTIN  DAM 

105 

7-18« 

-15 

1-30 

3-  6 

1  5 

*-20 

19 

4-20 

19 

5-13 

25 

5-13 

25 

10-15 

22 

10-15 

22 

10-15 

22 

11-  2 

13 

11-  2 

13 

241 

196 

178 

155 

155 

KIT  CARSON 

105 

7-  4 

-  8 

1-29 

3-24 

13 

*-20 

16 

5-13 

24 

5-13 

24 

5-13 

24 

10-  1 

26 

10-  1 

26 

10-15 

21 

11-  2 

10 

11-  2 

10 

223 

196 

155 

141 

141 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

10* 

7-  * 

-13 

1-22 

3-23 

15 

*-20 

18 

4-20 

18 

4-2 1 

28 

5-13 

30 

10-14 

29 

10-15 

24 

10-15 

24 

11-  2 

19 

12-  1 

14 

253 

196 

178 

177 

154 

LAMAR 

106 

7-17 

-15 

1-22 

3-  6 

16 

*-20 

1  9 

4-20 

1  9 

5-13 

28 

5-13 

28 

10-  1 

32 

10-15 

25 

10-19 

24 

11-  1 

1  9 

11-  2 

13 

2  4  1 

195 

182 

155 

141 

LAS  ANIMAS 

106 

7-  * 

-13 

1-22 

3-23 

1  3 

*-2o 

1  8 

4-20 

1  8 

4-20 

18 

5-13 

29 

10-14 

32 

10-15 

23 

10-15 

23 

11-  2 

16 

11-  2 

16 

224 

196 

178 

178 

1  54 

LA  VETA 

97 

7-  * 

-  8 

2-16 

" 

5-12 

20 

5-12 

20 

5-13 

25 

5-24 

32 

9-16 

32 

10-4 

2B 

10-  5 

18 

10-  5 

1  6 

10-15 

16 

" 

146 

146 

144 

1  '5 

LEAOVILLE 

81 

7-30. 

-18 

1-21 

5-12 

16 

5-12 

16 

5-29 

23 

6-  6 

26 

6-13 

30 

8-21 

32 

10-  1 

18 

10-  1 

18 

10-  1 

18 

10-14 

9 

155 

142 

125 

117 

69 

LIMON   10  SSW 

98 

7-17* 

-10 

1-28 

4-20 

11 

*-21 

19 

4-30 

22 

5-12 

25 

5-13 

3  1 

10-  1 

30 

10-4 

26 

10-15 

19 

10-15 

1  9 

10-22 

13 

185 

177 

166 

145 

141 

LIMON 

97 

7-11 

-19 

1-22 

4-20 

1  1 

4-21 

2  0 

4-30 

24 

5-12 

27 

5-14 

32 

9-30 

26 

9-30 

26 

10-  1 

2  3 

10-14 

15 

10-14 

15 

177 

176 

154 

141 

139 

NORTH  LAKE 

88 

7-  5 

-18 

12-27 

4-28 

1* 

5-21 

20 

5-21 

20 

5-24 

26 

6-14 

32 

6-10 

32 

9-16 

27 

10-  5 

24 

10-15 

12 

10-15 

12 

170 

i 

I  37 

115 

57 

PALMER  LAKE 

90 

7-  9. 

-  6 

1-22  + 

*-21 

1  1 

4-28 

20 

5-13 

22 

5-13 

22 

5-19 

30 

9-30 

2  7 

9-30 

27 

10-15 

15 

10-15 

15 

10-15 

15 

177 

170 

155 

140 

1 34 

pueblo  »b  airport 

102 

7-  5. 

-13 

1-22 

3-24 

16 

4-20 

20 

4-20 

20 

4-21 

26 

5-13 

31 

10-14 

29 

10-15 

25 

10-19 

18 

10-19 

18 

11-10 

16 

231 

182 

182 

177 

154 

ROCKY  FORD  2  ESE 

105 

7-  5 

-16 

1-22 

3-24 

1* 

4-20 

1  9 

4-20 

19 

5-13 

2  6 

5-13 

28 

10-  1 

32 

10-15 

20 

10-15 

20 

10-15 

2  0 

11-  2 

1  5 

223 

176 

178 

155 

141 

RUSH  2  NNE 

99 

7-  4 

-14 

1-21 

4-21 

16 

4-21 

16 

5-12 

2- 

5-13 

26 

5-14 

32 

10-  1 

29 

10-  4 

25 

10-15 

15 

10-15 

15 

10-15 

15 

177 

177 

156 

144 

140 

RUXTON  PARK 

S3 

7-  4 

-18 

1-21 

5-13 

15 

5-13 

IS 

5-13 

15 

6-13 

2  8 

6-19 

32 

8-24 

31 

9-  4 

26 

9-30 

2  3 

10-14 

1  9 

10-15 

6 

155 

1  5* 

140 

83 

66 

RYE 

97 

6-15 

-14 

2-1* 

4-20 

7 

4-28 

19 

5-13 

23 

5-13 

23 

5-24 

32 

10-  1 

30 

10-15 

19 

10-15 

19 

10-15 

19 

11-  1 

1  1 

195 

170 

155 

155 

130 

SAL  1  DA 

88 

8-  1. 

-15 

12-27 

4-20 

e 

4-20 

8 

4-28 

22 

5-14 

26 

5-24 

3  1 

9-3o 

28 

9-30 

28 

10-14 

16 

10-14 

16 

10-14 

16 

177 

177 

169 

139 

129 

SPRINGFIELD  7  wSw 

103 

7-  5 

-10 

1-22 

3-24 

16 

4-20 

16 

5-13 

24 

5-13 

24 

5-13 

24 

10-15 

22 

10-15 

22 

10-15 

22 

11-  2 

16 

11-  2 

1  6 

223 

196 

155 

155 

155 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

79 

7-31 

-32 

2-23. 

5-  2 

16 

5-12 

19 

5-14 

23 

6-  6 

27 

6-13 

31 

8-28 

31 

10-  1 

21 

10-  1 

21 

10-15 

13 

10-15 

1  3 

166 

140 

117 

76 

TACONY  10  SE 

10* 

7-  4 

-18 

1-21 

4-20 

1* 

4-20 

1  * 

4-21 

21 

5-13 

28 

5-13 

28 

10-  4 

31 

10-15 

21 

10-15 

21 

11-  2 

17 

11-  9 

1  5 

203 

196 

177 

155 

144 

TRINIDAD 

96 

7-  3 

-  7 

12-28 

4-20 

1* 

4-20 

14 

4-20 

14 

5-12 

28 

5-13 

31 

10-  4 

3  1 

10-15 

23 

10-15 

23 

1 1-27 

18 

12-10 

6 

234 

221 

178 

156 

144 

TR I N I  DAD  FAA  AIRPORT 

98 

7-  1  7 

-10 

1-22 

4-20 

16 

4-20 

16 

4-20 

16 

4-21 

27 

5-13 

29 

10-  4 

29 

10-14 

24 

10-14 

24 

1 1-  5 

20 

11-27 

15 

221 

199 

177 

176 

14* 

twin  lakes  evaporation 

7-  2 

32 

7-  4 

26 

TWO  BUTTES  1  NW 

10* 

7-  5 

-11 

1-22 

3-22 

1- 

4-20 

19 

5-13 

24 

5-13 

24 

5-13 

24 

- 

11-  2 

20 

11-  5 

14 

228 

196 

- 

- 

- 

VICTOR 

80 

7-31. 

- 

5-12 

1  5 

5-12 

1  5 

5-12 

15 

5-13 

25 

5-24 

3  1 

9-16 

29 

9-30 

22 

9-30 

22 

10-14 

19 

11-  1 

10 

173 

155 

141 

140 

1 15 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

97 

7-17 

-  9 

1-21 

4-20 

1  2 

4-20 

12 

4-20 

12 

5-12 

27 

5-13 

31 

10-  1 

30 

10-15 

18 

10-15 

18 

10-15 

1  8 

11-27 

1  2 

22  1 

178 

1  78 

156 

141 

WESTCLIFFE 

90 

7-  7. 

-22 

12-28 

5-  1 

1  5 

5-24 

20 

5-24 

20 

5-24 

20 

6-13 

31 

10-  1 

26 

10-  5 

24 

10-15 

10 

10-15 

10 

167 

1*4 

134 

130 

wETMORE  2  S 
*      *  * 

98 

7-  4 

-  7 

12-28 

4-20 

12 

4-20 

12 

5-13 

22 

5-13 

22 

5-13 

22 

9-30 

32 

10-15 

20 

10-15 

20 

10-15 

20 

11-  1 

1  4 

195 

178 

155 

155 

140 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

95 

7-29. 

-11 

3-  *. 

*-  5 

15 

*-28 

19 

4-28 

19 

4-28 

19 

5-2* 

32 

9-15 

31 

10-  1 

27 

10-15 

20 

10-15 

20 

11-  2 

16 

211 

170 

170 

156 

114 

ASPEN 

87 

7-30. 

-  14 

1-21 

*-2 1 

1  3 

*-28 

17 

4-28 

1  7 

5-24 

27 

6-13 

29 

8-22 

29 

10-  I 

2  3 

10-  1 

23 

10-15 

1  0 

10-15 

10 

1  77 

170 

156 

1  30 

70 

BASALT 

97 

8-17 

-12 

12-29 

*-29 

16 

*-29 

16 

4-29 

16 

5-21 

27 

5-26 

32 

9-16 

31 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

113 

BERTHOUD  PASS 

72 

7-31 

-22 

1-21 

5-23 

1 3 

5-2* 

17 

6-13 

24 

6-13 

2* 

6-25 

30 

8-21 

31 

9-15 

26 

10-  1 

19 

10-  1 

1  9 

10-14 

9 

144 

1 30 

110 

94 

57 

BOND 

95 

7-16. 

-22 

12-29 

4-28 

16 

*-28 

16 

4-28 

16 

5-19 

27 

6-  3 

32 

8-22 

3  1 

10-  1 

2  5 

10-15 

18 

10-15 

18 

10-19 

16 

174 

170 

170 

135 

80 

BROWNS  PARK  REFUGE 

- 

- 

4-28 

1* 

*-28 

I* 

5-  2 

23 

6-  3 

28 

6-13 

30 

8-22 

27 

8-22 

27 

10-  1 

20 

10-  1 

20 

10-17 

14 

172 

156 

152 

80 

70 

CEDAREDGE 

93 

7-15 

-  5 

12-29 

3-23 

12 

4-20 

20 

4-28 

24 

4-28 

24 

5-12 

32 

10-14 

26 

10-14 

26 

10-15 

22 

11-  2 

20 

12-  9 

11 

261 

196 

170 

169 

155 

CIMARRON 

95 

7-10 

-2* 

2-  3 

4-28 

15 

5-  2 

20 

5-24 

24 

6-  4 

28 

6-14 

31 

8-25 

32 

9-1 1 

25 

9-30 

24 

10-15 

16 

10-15 

16 

170 

166 

129 

99 

72 

CLIMAX  2  NW 

78 

7-  9 

-19 

1-21 

5-13 

1  6 

5-13 

1  6 

5-24 

24 

6-13 

25 

6-23 

32 

8-13 

32 

9-16 

28 

10-1 

22 

10-14 

1 1 

10-14 

11 

154 

1  54 

130 

95 

51 

COCHETOPA  CREEK 

85 

7-  6  + 

-31 

1-  * 

4-28 

10 

5-19 

1  6 

6-  4 

23 

6-14 

27 

6-25 

32 

7-  4 

32 

8-22 

26 

9-16 

21 

10-  1 

l  a 

10-14 

6 

169 

135 

104 

69 

9 

COLLBRAN  1  w 

97 

8-18 

-  7 

1-21 

4-  5 

16 

4-21 

19 

4-28 

21 

4-28 

21 

5-14 

29 

9-15 

32 

10-14 

24 

10-14 

24 

10-15 

18 

11-  8 

16 

217 

177 

169 

169 

124 

COLORADO  NAT  MON 

98 

7-30. 

0 

1-22. 

3-  5 

6 

3-22 

18 

4-19 

23 

4-27 

27 

5-12 

29 

10-14 

27 

10-14 

27 

11-  9 

1  7 

11-  9 

17 

12-  9 

1 1 

279 

232 

204 

170 

155 

C0RTE2 

95 

7-27. 

-13 

12-29 

3-23 

12 

4-  5 

19 

4-21 

23 

4-28 

2  7 

5-19 

32 

10-14 

29 

10-15 

22 

10-15 

22 

11-  2 

19 

1 1-27 

1  3 

249 

211 

177 

170 

148 

CRAIG 

93 

7-30 

-2  3 

1-21 

4-28 

14 

4-28 

1* 

4-28 

14 

5-24 

2  5 

6-13 

31 

10-  1 

22 

10-  1 

22 

10-  1 

2  2 

10-17 

19 

10-22 

16 

177 

172 

156 

130 

110 

CRESTED  BUTTt 

87 

7-  9 

-26 

1-21 

4-28 

15 

4-28 

15 

5-13 

24 

6-  6 

27 

6-14 

30 

8-22 

29 

9-  4 

27 

10-  1 

19 

1C  1 

19 

10-15 

12 

170 

156 

141 

90 

69 

DELTA  1  E 

99 

7-  6 

-  8 

12-29. 

3-23 

13 

3-24 

17 

4-21 

2  3 

4-28 

25 

4-28 

25 

10-15 

2- 

10-15 

24 

10-15 

24 

11-  2 

18 

11-27 

15 

249 

223 

177 

170 

170 

DILLON  1  E 

8* 

7-30 

-27 

1-21 

5-  2 

16 

5-24 

18 

6-13 

22 

6-14 

27 

6-28 

31 

7-  3 

3l 

8-22 

26 

9-13 

24 

10-  1 

18 

10-15 

1 

166 

130 

92 

69 

5 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

9* 

7-  6 

-10 

12-2* 

4-20 

14 

4-27 

1  7 

6-23 

24 

6-23 

2* 

6-24 

32 

9-15 

30 

10-14 

26 

10-15 

19 

10-15 

19 

1 1-10 

11 

204 

171 

1 14 

113 

83 

DURANGO 

9* 

8-1. 

-12 

12-29. 

3-23 

11 

4-  5 

1  9 

4-28 

24 

5-13 

27 

6-  4 

32 

9-16 

31 

10-14 

27 

10-15 

19 

10-15 

19 

1 1-27 

12 

249 

193 

170 

154 

104 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

95 

7-30. 

-25 

12-29 

*-28 

12 

4-28 

1  2 

5-  2 

21 

5-24 

25 

6-13 

29 

8-22 

30 

10-  1 

18 

10-  1 

1  8 

10-  1 

1  8 

10-15 

1  5 

170 

156 

152 

130 

70 

FORT  LEWIS 

93 

7-  6 

-15 

3-  * 

*-20 

16 

4-21 

20 

5-17 

24 

5-31 

27 

6-  8 

30 

9-17 

31 

10-13 

23 

10-13 

2  3 

10-14 

1  6 

10-14 

16 

177 

176 

149 

135 

101 

FRASER 

63 

7-30 

-38 

12-29. 

5-2* 

1  1 

6-1* 

20 

6-25 

24 

6-29 

2  6 

6-29 

26 

7-  1 

31 

7-  3 

27 

8-13 

24 

8-22 

20 

9-30 

15 

129 

69 

49 

4 

2 

FRulTA 

98 

7-29. 

-10 

1-21 

3-2* 

16 

*-  6 

20 

4-28 

2  3 

4-28 

23 

4-29 

31 

10-14 

3  1 

10-15 

26 

10-17 

2  3 

11-  2 

16 

11-  2 

16 

223 

210 

172 

170 

168 

GATEWAY  1  Sw 

100 

8-17. 

3 

12-31. 

3-  6 

13 

3-23 

19 

3-23 

I  i 

4-  5 

25 

4-28 

32 

10-14 

3U 

10-17 

27 

11-25 

2  i 

11-27 

20 

12-  9 

16 

278 

249 

247 

195 

169 

GLENwOOD  SPRINGS  1  N 

98 

7-29 

-15 

1-21 

4-  7 

13 

*-  8 

IB 

4-28 

2  1 

4-28 

2  1 

5-24 

32 

10-  1 

2B 

10-  1 

28 

10-15 

18 

10-15 

18 

11-  2 

13 

209 

1  90 

170 

156 

130 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

101 

7-  6 

-  5 

1-21 

3-  5 

14 

3-  5 

14 

3-23 

2  2 

4-20 

27 

4-27 

32 

11-  2 

2  6 

11-  2 

26 

11-  9 

21 

12-  9 

20 

12-23 

15 

293 

279 

231 

196 

189 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

98 

7-  6 

-  7 

1-21 

3-  5 

12 

3-23 

20 

4-20 

23 

4-20 

2  3 

4-27 

30 

10-14 

32 

10-18 

2a 

11-  9 

1  6 

11-  9 

1  B 

12-10 

16 

260 

231 

203 

181 

170 

GRAND  LAKE  1  Nw 

82 

7-10. 

-t  7 

1-21 

4-29 

1  1 

5-24 

20 

6-13 

24 

6-16 

28 

6-27 

32 

8-13 

31 

8-22 

28 

10-  1 

15 

10-  1 

15 

10-  I 

15 

155 

1  30 

1 10 

67 

47 

GRAND  LAKE  6  SSW 

82 

7-31. 

-26 

12-29. 

4-28 

12 

4-28 

1  2 

5-19 

2  3 

6-13 

28 

6-14 

31 

8-22 

30 

10-  1 

19 

10-  1 

19 

10-  1 

19 

10-15 

14 

170 

156 

135 

1 10 

69 

GRAND  VALLEY 

1  C  3 

7-29 

-  6 

1-22 

3-23 

16 

4-  5 

1  7 

4-28 

24 

4-28 

24 

4-29 

32 

10-14 

32 

10-15 

28 

1  1-  2 

24 

11-10 

19 

12-  9 

8 

261 

219 

188 

170 

168 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

88 

7-31. 

-2  1 

12-2* 

4-28 

16 

4-28 

16 

4-28 

16 

6-  2 

27 

6-13 

30 

8-22 

32 

10-  1 

23 

10-  1 

2  3 

10-15 

1  3 

10-15 

1  3 

170 

170 

156 

121 

70 

GUNNISON 

t  1 

7-  6 

-37 

1-  4 

5-  1 

16 

5-19 

20 

5-24 

22 

6-14 

26 

6-25 

30 

8-22 

30 

9-  * 

2  7 

9-16 

23 

10-  1 

20 

10-15 

9 

167 

135 

115 

82 

58 

HAYDEN 

92 

8-  6. 

-21 

1-21 

4-20 

11 

4-30 

2  0 

5-24 

2* 

6-13 

2  8 

6-13 

2  6 

10-  1 

24 

10-  1 

24 

10-  1 

2* 

10-15 

19 

10-22 

14 

165 

168 

130 

1  10 

110 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 

90 

7-30 

-26 

12-24 

4-29 

1  2 

5-  2 

1  9 

5-24 

21 

6-14 

2  6 

6-25 

32 

8-22 

28 

8-22 

2  b 

10-  1 

1  a 

10-  1 

1  6 

10-15 

1  0 

169 

1 52 

130 

69 

58 

IGNACIO   1  N 

102 

7-  8 

*-  5 

14 

4-21 

16 

5-13 

24 

5-19 

2  6 

6-  8 

3  2 

" 

KREMMLING 

93 

7-30. 

-33 

12-29 

5-  2 

u 

5-24 

17 

6-  6 

2  1 

6-14 

28 

8-13 

32 

8-22 

22 

8-22 

22 

10-  1 

13 

10-  I 

13 

152 

130 

77 

69 

LAKE  CITY 

et 

7-  6 

-27 

1-  4 

*-21 

1  2 

4-23 

2  0 

4-27 

24 

5-27 

27 

6-13 

29 

8-22 

31 

9-  3 

2  a 

9-16 

24 

10-14 

1  f 

10-15 

7 

177 

174 

142 

99 

70 

LITTLE  HILLS 

93 

8-26. 

-26 

1-21 

*-29 

16 

5-  2 

16 

6-  6 

22 

6-13 

26 

6-14 

31 

7-  9 

30 

8-22 

24 

8-22 

24 

10-  1 

9 

10-  1 

< 

155 

152 

77 

70 

25 

KARVINE 

90 

7-31 

-13 

1-  1 

*-30 

1  1 

4-30 

1  1 

4-30 

1  1 

5-23 

25 

6-13 

3  2 

9-15 

30 

10-  1 

21 

10-  1 

21 

10-15 

1  - 

10-15 

14 

166 

168 

154 

131 

94 

MAYBELL 

92 

7-10 

-21 

3-  5. 

*-28 

12 

4-30 

20 

5-24 

24 

6-  4 

2  7 

6-13 

29 

9-15 

30 

10-  1 

2  1 

10-  1 

21 

10-15 

20 

10-22 

15 

177 

168 

130 

119 

94 

MEEKER 

93 

7-  9 

-17 

1-21 

*-28 

16 

4-28 

16 

4-30 

24 

5-24 

27 

6-  5 

31 

9-15 

2  0 

9-15 

28 

10-  1 

22 

10-15 

16 

11-  1 

15 

187 

170 

154 

114 

102 

MEREDITH 

90 

8-18 

-2  0 

1-21 

*-30 

16 

5-  2 

19 

6-  4 

24 

6-28 

27 

6-28 

27 

7-  1 

3o 

8-22 

2  6 

8-26 

2  3 

9-29 

2  0 

10-15 

9 

166 

150 

63 

55 

3 

MESA  VERDE  NaT  PARK 

96 

7-  6 

0 

12-29 

3-23 

16 

4-20 

2  0 

4-21 

23 

4-21 

23 

4-27 

30 

10-14 

2t 

10-14 

26 

11-  9 

21 

12-  8 

19 

12-  9 

1C 

261 

232 

202 

176 

170 

MONTROSE  NO  2 

95 

7-  7. 

-  3 

12-30. 

3-2* 

16 

3-24 

16 

4-21 

2* 

4-28 

2  6 

4-29 

2  9 

10-14 

2  6 

10-14 

28 

11-  1 

2  2 

11-27 

19 

12-  9 

12 

2  60 

248 

194 

169 

168 

NORTHDALE 

93 

7-15. 

-2  0 

12-29. 

*-20 

16 

4-28 

18 

4-28 

16 

5-20 

28 

6-  8 

30 

10-  1 

3u 

10-10 

26 

10-14 

22 

10-15 

14 

10-15 

14 

178 

170 

169 

143 

115 

NORWOOD 

91 

7-27. 

-13 

12-28. 

4-21 

I* 

4-28 

18 

4-28 

18 

5-1* 

28 

5-24 

30 

10-  1 

30 

10-14 

24 

10-14 

24 

10-15 

2  0 

11-  2 

1  5 

195 

170 

169 

153 

130 

See  reference  notes  following 
-  210  - 


Station  Index. 


Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


COLORADO 
1966 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20"  or 
below 

24°  or 
below 

28"  or 
below 

32  '  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

St 
o 

CO 

20°  or  below 

* 

o 

28  or  below 

32°  or  below  1 

£ 
Q 

|  Temp. 

Date 

jTemp. 

0 

Q 

|  Temp. 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

£ 
Q 

Temp.  | 

£ 

a 

| 
H 

Date 

Temp.  | 

£ 
a 

Temp.  | 

66 

7-  6 

-  5 

12-29. 

3-23 

a 

4-21 

17 

4-2  7 

23 

4-28 

27 

5-13 

30 

10-  3 

32 

10-14 

24 

10.14 

24 

11-  9 

20 

11-27 

10 

249 

202 

170 

169 

143 

PAGOSA  SPRINGS 

90 

7-27 

-26 

12-29 

4-12 

1  6 

4-28 

20 

5-13 

6"  3 

I  8 

6-13 

30 

9-16 

\  7 

9-16 

jj  ' 

10-14 

1 ' 

10-14 

1  7 

10-15 

14 

186 

169 

154 

105 

95 

PAL  I SADE 

102 

2 

1  -  3 

3-  6 

15 

3-22 

19 

3-22 

4-19 

26 

4-2  1 

2  H 

10-15 

3  * 

11-  9 

2  1 

12-  9 

20 

12-9 

2  0 

12-28 

9 

297 

262 

262 

204 

177 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

89 

9 

-25 

3-  4 

16 

5-13 

19 

23 

6-13 

27 

6-25 

2  S 

8-24 

32 

9-  3 

.'  7 

9-16 

*  3 

10-14 

10 

10-14 

1  0 

169 

154 

105 

82 

60 

PAONIA 

97 

7-  * 

-12 

1-21 

3-23 

14 

4-  5 

19 

4-28 

23 

4-26 

23 

5-12 

31 

10-14 

>c 

10-15 

26 

10.23 

<  « 

11-  2 

18 

12-  9 

261 

211 

178 

170 

155 

PARADOX 

100 

7-15. 

-  9 

12-29 

3-23 

13 

3-23 

13 

4-28 

22 

4-26 

22 

5-25 

32 

10-15 

.  1 

10-15 

21 

10-15 

2  1 

11-  2 

1  I 

11-  2 

1  I 

224 

224 

170 

170 

143 

PITKIN 

63 

7-18. 

-26 

3-  4. 

4-28 

10 

5-20 

20 

6-13 

23 

6-25 

28 

6-28 

31 

7-  3 

)2 

8-22 

28 

9-14 

2  3 

9-16 

20 

10-15 

6 

170 

119 

93 

58 

5 

POwDERHORN 

66 

7-10 

-31 

1  -  4 

6-  5 

14 

6-24 

2  0 

6-25 

21 

6-25 

2  1 

6-28 

32 

8-  7 

3  1 

7-  4 

2  6 

8-22 

9-  4 

20 

10-  1 

15 

116 

72 

58 

9 

40 

RANGELY 

100 

7-  6 

-25 

12-29 

4-19 

16 

4-26 

20 

4-27 

23 

5-  1 

28 

5-23 

32 

9-14 

3u 

10-  1 

21 

10-11 

22 

10-12 

16 

10-12 

16 

176 

169 

167 

153 

114 

RICO 

e<> 

7-  9 

-18 

12-29. 

4-21 

6 

4-28 

18 

5-19 

24 

6-13 

28 

6-25 

30 

8-28 

32 

9-16 

2  5 

10-14 

1  1 

10-14 

18 

10-15 

1  5 

177 

169 

148 

95 

64 

R  1  FIE 

96 

7-28* 

-13 

1-21 

4-  5 

10 

4-28 

18 

4-28 

1  o 

5-  1 

2  8 

5-24 

31 

1 0-  1 

.  b 

10-  1 

2  6 

10-15 

22 

11-  2 

16 

11-  2 

16 

211 

188 

170 

153 

130 

SILVERTON 

6  1 

8-19. 

-28 

1-  2 

4-27 

14 

5-13 

19 

5-19 

2  i 

6-14 

26 

6-26 

3  2 

8-22 

30 

6-28 

2  o 

10-10 

2  4 

10-14 

18 

10-15 

1  4 

171 

154 

144 

75 

57 

STEAMBOAT  SPRINGS 

92 

7-30 

-26 

1-21 

4-28 

12 

5-23 

2  0 

5-27 

24 

6-13 

25 

6-25 

32 

8-2 1 

8-22 

2  5 

10-  1 

u 

10-  1 

16 

10-  1 

1  6 

156 

1  3  1 

127 

70 

57 

TAYLOR  PARK 

81 

7-10 

-38 

3-  6« 

4-29 

1  3 

5-13 

20 

5-20 

23 

5-26 

.'8 

6-15 

v. 

8-22 

32 

9-16 

.8 

10-  2 

2  3 

10-15 

20 

10-16 

in 

170 

155 

135 

113 

68 

TELLUR IDE 

86 

7-  6 

-17 

12-29. 

4-23 

15 

4-29 

19 

5-19 

24 

6-13 

28 

6-15 

32 

8-22 

32 

9-16 

2  5 

10-14 

19 

10-14 

19 

11-  2 

1  5 

193 

168 

148 

95 

68 

URAVAN 

101 

7-16. 

-  6 

12-29 

3-  5 

1  4 

3-2  3 

3-23 

4-20 

I 

4-28 

i . 

10-15 

3  0 

11-  2 

2  b 

11-27 

2. 

12-10 

17 

- 

262 

249 

196 

170 

VALLECITO  DAM 

89 

7-27  ♦ 

-21 

3-  4 

4-  5 

14 

4-2  1 

1  ft 

5-13 

24 

5-14 

28 

6-  8 

34 

9-16 

2  9 

10-14 

24 

10-14 

24 

10-15 

2  0 

1 1-27 

15 

2  36 

177 

153 

100 

YAMPA 

84 

7-31. 

-24 

1-21 

4-28 

15 

5-23 

2C 

5-24 

2  2 

6-13 

2fl 

6-25 

32 

8-21 

12 

10-  1 

22 

10.  1 

2  2 

10-14 

2  0 

10-15 

1 

144 

1 30 

no 

57 

YELLOW   JACKET  INN 
•        •  • 

92 

7-27 

-12 

3-  4 

4-20 

15 

4-21 

20 

4-21 

2  0 

4-26 

28 

5-14 

3. 

10-13 

3  1 

10-14 

25 

10.15 

2, 

11-  9 

16 

11-  9 

;  t 

202 

177 

169 

152 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON   FAA  AIHPORT 

99 

7-10 

- 17 

1-28 

4-20 

15 

4-20 

1 5 

4-30 

24 

5-13 

28 

5-13 

2  t 

9-30 

3  . 

10-  4 

2  6 

10.14 

20 

10-14 

2  0 

10-15 

1  3 

178 

1  77 

167 

144 

140 

BONNY  DAM 

102 

7-27* 

-10 

1-22 

3-25 

14 

4-22 

2  0 

4-22 

2  u 

5-13 

27 

5-13 

27 

10-  1 

10 

10-15 

1 

10.15 

i  9 

10-15 

19 

11-  5 

1  *. 

225 

176 

176 

155 

14  1 

BURL 1NGTON 

100 

7-18 

-10 

1-28 

3-23 

14 

17 

4-19 

1 7 

4-28 

28 

5-12 

2  9 

CHEYENNE  WELLS 

101 

7-18. 

-10 

1-29 

4-19 

16 

4-19 

16 

5-12 

23 

5-12 

23 

5-12 

23 

9-30 

26 

9-30 

2b 

10.14 

21 

11-  1 

15 

11-  1 

1  5 

196 

141 

141 

FLAGLER  2  NW 

102 

7-  4 

-17 

1-21 

4-20 

14 

4-20 

14 

4-30 

23 

5-12 

25 

5-12 

2  5 

10-  1 

24 

10-  1 

24 

10.  1 

24 

10-15 

13 

10-15 

13 

178 

178 

154 

142 

142 

HOLY OK E 

101 

7-17. 

-20 

1-21 

3-24 

9 

4-20 

1  7 

4-30 

2  2 

5-13 

27 

5-13 

2  7 

10-  1 

i  C 

10-14 

2  ti 

10-15 

1  ft 

10-15 

18 

11-  2 

13 

223 

178 

168 

154 

141 

STRATTON  3  NE 

101 

7-  4 

- 1 1 

1-29 

3-24 

9 

4-20 

20 

4-20 

I  o 

5-13 

27 

5-13 

27 

10-  1 

3  I 

10-15 

I 

10-15 

1  9 

10-15 

1  s< 

11-10 

1  0 

??i 

178 

155 

141 

wRAY 

100 

7-18. 

-14 

1-21 

3-24 

8 

3-26 

20 

4-28 

2  3 

5-13 

28 

5-13 

2b 

10-  1 

2  9 

10-  5 

2  o 

10-15 

20 

10-15 

20 

11-  2 

1  6 

203 

i  7n 

145 

141 

YUMA 

*        *  * 

101 

7-  5 

-19 

1-21 

4-20 

16 

4-20 

16 

4-21 

24 

5-13 

28 

5-13 

28 

10-14 

28 

10-14 

28 

10-15 

!<• 

10-15 

1- 

10-15 

1  - 

178 

177 

154 

154 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  Ok 

ALLENSPARK 

84 

7-2*. 

-13 

1-21 

4-28 

15 

5-12 

18 

5-19 

21 

6-  6 

26 

6-13 

31 

8-24 

31 

10-  I 

2  1 

10-  1 

2  1 

10-15 

15 

10-15 

15 

170 

156 

135 

117 

72 

ANTERO  RESERVOIR 

85 

7-  9 

-32 

12-29 

5-12 

1 5 

5-12 

15 

6-  4 

6-  6 

26 

6-28 

32 

8-2  1 

2  9 

8-25 

9-  4 

2  3 

10-  5 

1  B 

10-10 

1 4 

151 

146 

92 

80 

54 

BAILEY 

90 

7-  9. 

-20 

1-21 

4-28 

13 

5-13 

20 

5-24 

2  * 

6-13 

28 

6-13 

28 

9-16 

1  3 

9-17 

2  ft 

10-  1 

22 

10-15 

9 

10-15 

9 

155 

96 

95 

BOULDER 

97 

7-31. 

-  5 

1-21 

4-20 

15 

4-20 

15 

4-2  1 

24 

5-12 

28 

5-13 

3o 

10-  1 

3  * 

10-15 

10-15 

2  4 

11-  9 

9 

11-  9 

9 

203 

203 

1  77 
177 

156 

141 

BRIGGSDALE 

102 

7-  8 

-30 

1-21 

4-27 

9 

5-13 

1  ft 

5-22 

23 

5-22 

23 

5-30 

31 

" 

BYERS 

100 

7-  9 

-17 

1-21 

4-20 

13 

4-20 

13 

5-12 

23 

5-12 

23 

5-13 

3  1 

10-  I 

i  B 

10-  1 

28 

10-15 

12 

10-15 

12 

10-15 

12 

178 

178 

156 

142 

141 

CARIBOU  RANCH 

83 

7-  8. 

-12 

1-21 

4-28 

12 

5-12 

16 

5-31 

2  3 

5-31 

23 

6-12 

30 

9-29 

t  6 

9-29 

~* 

9-30 

10-15 

16 

10-15 

16 

170 

156 

122 

121 

IO9 

CASTLE  ROCK 

96 

7"  4 

-16 

1-2 1 

4-20 

10 

4-20 

10 

4-28 

23 

5-13 

26 

5-20 

3  2 

9-30 

10-14 

i-  p 

10-15 

17 

1 0- 1 5 

17 

11-  1 

9 

!'* 

178 

J** 

133 

CHEESMAN 

96 

7-10 

-15 

2-17. 

4-20 

12 

4-21 

20 

4-28 

24 

5-13 

26 

5-20 

3  2 

9-30 

10-  I 

*  B 

1  6 

10-15 

1  6 

10-15 

1  6 

i  77 

1  in 

14  I 

133 

CHERRY  CREEK  DAM 

101 

7-  5 

-10 

2-14. 

4-20 

12 

4-28 

20 

4-28 

20 

5-12 

26 

5-24 

32 

10-  1 

30 

10-15 

10-15 

12 

10-15 

12 

10-15 

1  2 

1  7ft 
178 

° 

1  7fl 

156 

130 

DENVER  wB  AIRPORT 

98 

7-16. 

-13 

1-21 

4-20 

13 

4-20 

13 

4-21 

23 

5-12 

27 

5-13 

3. 

10-14 

25 

10-14 

2  5 

10-15 

2  2 

11-  1 

ie 

11-  8 

15 

202 

195 

177 

155 

154 

DENVER  WB  CITY 

97 

7-31. 

-  2 

1-21 

4-19 

1  3 

4-20 

17 

4-20 

17 

5-12 

2  8 

5-12 

2  8 

10-13 

32 

10-15 

2  5 

11-  5 

2*. 

11-  8 

i 

11-  8 

14 

203 

202 

199 

156 

1 54 

ELBERT 

9* 

7-  * 

-22 

1-21 

4-20 

10 

4-20 

10 

5-12 

21 

5-13 

26 

5-20 

3  1 

9-30 

3  1 

10-  1 

2b 

10-15 

1 

10-15 

l 

10-15 

1 

\  7A 

178 

1  5t 

I  4  1 

133 

ESTES  PARK 

87 

7-  7 

-20 

1-21 

4-20' 

■  7 

4-28 

17 

5-12 

2  3 

5-24 

27 

6-  6 

3  1 

8-24 

3  1 

10-  1 

2  3 

10-  1 

2  3 

10-15 

14 

10-15 

14 

: 

170 

1  30 

79 

EVERGREEN 

93 

7-16 

-17 

1-21 

4-28 

16 

4-28 

16 

4-28 

16 

5-24 

28 

6-  6 

3  I 

9-30 

30 

10-  1 

2  7 

10-  5 

22 

10-15 

10 

10-15 

1  0 

170 

170 

1  fcn 
60 

1  30 

116 

FAIRPLAY  NO.  2 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

. 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

FORT  COLLINS 

96 

7-16. 

-14 

1-21 

4-20 

13 

4-20 

13 

4-21 

2  3 

5-13 

27 

5-19 

32 

10-  I 

-* 

10-  4 

28 

10-15 

22 

1 1  -  2 

19 

11-  9 

4 

203 

196 

177 

l 

135 

FORT  LUPTON  1  N 

99 

7-30* 

-18 

1-21 

4-20 

1  4 

4-20 

14 

4-21 

22 

5-13 

2  8 

5-24 

32 

10-  1 

24 

10-  1 

*  ** 

10-  1 

2* 

10-15 

1 8 

11-  2 

IS 

178 

130 

FORT  MORGAN 

102 

7-11 

-22 

1-21 

3-24 

16 

4-20 

18 

4-21 

24 

4-30 

28 

5-13 

30 

10-  1 

2 

10-15 

1  3 

10-15 

1  3 

10-15 

13 

10-15 

13 

7n4 

178 

177 

: 

168 

14  1 

GEORGETOWN 

89 

7-30 

-  e 

1-2  1 

4-20 

B 

5-12 

20 

5-12 

20 

5-20 

26 

5-20 

2  6 

9-30 

.  3 

9-30 

28 

10-14 

2  3 

1 0-15 

14 

10-15 

1  4 

17ft 

156 

133 

GRANT 

8* 

7-16. 

-15 

1-21 

4-28 

15 

5-12 

18 

5-19 

24 

5-24 

28 

6-14 

31 

9-  4 

32 

9-16 

28 

10-13 

23 

10-15 

13 

10-15 

13 

170 

156 

147 

115 

82 

GREELEY 

100 

7-17 

-12 

1-21 

4-20 

12 

4-21 

1  7 

4-21 

1  7 

5-12 

28 

5-13 

29 

10-  1 

■  * 

10-  4 

*® 

_ 

11-  9 

203 

145 

14  1 

GROVER  10  w 

100 

7-10 

-16 

1-21 

4-20 

3 

4-21 

18 

4-21 

1  8 

5-13 

26 

5-13 

26 

10-  1 

2  6 

10-  1 

26 

10.15 

2  1 

11-  1 

20 

11-  5 

15 

1 94 

14  1 

IDAHO  SPRINGS 

89 

7-11* 

-12 

1-21 

4-20 

6 

4-28 

18 

5-12 

22 

5-19 

27 

5-25 

32 

9-16 

32 

10-  1 

23 

23 

10-15 

1  5 

10-15 

15 

1  7ft 
* 

170 

135 

JONES  PASS  2  E 

76 

7-30 

-20 

1-21 

5-13 

15 

5-15 

18 

5-23 

22 

6-13 

2  h 

6-25 

32 

8-13 

30 

8-24 

2  B 

9-30 

21 

10-14 

14 

10-14 

14 

152 

72 

49 

JULESBURG 

102 

7-17* 

-22 

1-21 

4-20 

16 

4-20 

16 

4-30 

24 

4-30 

24 

5-13 

30 

10-  1 

29 

10-15 

23 

10-15 

23 

11-  2 

15 

11-  2 

15 

196 

196 

168 

168 

141 

KASSLER 

98 

7-  4 

-10 

1-21 

4-20 

11 

4-20 

1  1 

4-28 

23 

4-28 

23 

5-13 

3u 

10-  1 

1  l 

10-15 

15 

10-15 

15 

10-15 

15 

10-15 

15 

178 

178 

170 

170 

141 

KAuFFMAN  4  SSE 

97 

7-10. 

-19 

1-21 

4-26 

16 

4-28 

16 

5-13 

23 

5-19 

2? 

5-24 

31 

10-  1 

24 

10-  1 

24 

10-  1 

24 

11-  2 

15 

11-  2 

15 

1B8 

135 

130 

LAKE  GEORGE  B  Sw 

8* 

7-  6. 

1-17 

4-20 

5-13 

5-13 

5-24 

28 

31 

9-16 

10-14 

21 

10-15 

17ft 

154 

115 

1 04 

LAKEwOOD 

95 

7-  * 

-  8 

1-21 

4-20 

12 

4-20 

12 

4-21 

22 

5-12 

27 

5-19 

32 

10-  1 

31 

16 

1 6 

10-15 

18 

1  1  -  9 

5 

203 

178 

177 

156 

135 

LONGMONT  2  ESE 

98 

7-17. 

-15 

1-21 

4-19 

15 

4-21 

20 

4-21 

2  0 

4-28 

26 

5-13 

29 

10-  1 

10-  1 

27 

10-15 

21 

11-  1 

16 

11-  1 

1  6 

196 

194 

177 

156 

14  1 

NEw  RAYMER 

100 

7-10 

- 

4-26 

20 

5-13 

24 

5-13 

24 

5-19 

32 

10-  1 

2* 

10-  1 

2"* 

10-  1 

24 

10-15 

1 6 

11-  2 

1  3 

170 

141 

i  **i 

135 

PARKER  9  E 

95 

7-  7 

-20 

1-21 

4-20 

10 

4-20 

10 

5-12 

22 

5-13 

28 

5-13 

28 

9-30 

3 1 

10-  1 

28 

10-15 

5 

* 

178 

178 

156 

141 

140 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

88 

7-30 

-23 

1-21 

4-28 

1 1 

5-19 

17 

6-  6 

23 

6-13 

27 

6-26 

31 

8-2 1 

3  0 

8-22 

26 

6-24 

24 

10-  1 

1  B 

10-15 

16 

170 

135 

79 

70 

56 

SEDGWICK  5  S 

101 

7-17 

-14 

1-21 

4-20 

13 

4-20 

13 

4-30 

21 

5-13 

26 

5-13 

23 

10-  1 

32 

10-  4 

28 

10-15 

19 

10-15 

19 

11-  2 

14 

196 

178 

168 

144 

141 

SPICER 

85 

7-16 

-32 

1-21 

4-30 

14 

5-12 

20 

6-13 

24 

6-13 

24 

6-26 

31 

7-  9 

32 

8-21 

*  B 

8-22 

23 

10-  1 

15 

10-  1 

1  5 

154 

142 

70 

69 

1 3 

STERLING 

99 

7-11. 

-22 

1-21 

4-20 

14 

4-20 

14 

4-30 

24 

5-13 

27 

5-13 

27 

10-  1 

26 

10-  1 

26 

10-15 

20 

10-15 

2  u 

11-  5 

1  5 

178 

141 

14  1 

wALOEN 

88 

7-30 

-26 

1-2  1 

5-  2 

15 

5-  3 

20 

5-23 

23 

6-13 

25 

6-25 

32 

7-  6 

32 

20 

8-2  2 

20 

1  0 

1 1 

wATERDALE 

97 

7-31. 

-18 

1-21 

4-20 

LC 

4-20 

1  0 

4-28 

22 

5-13 

28 

5-19 

29 

10-  1 

2  7 

10-  1 

10-15 

20 

2  C 

11-  9. 

3 

178 

1  7fl 

141 

WIGGINS  7  Sw 
•      •  • 

103 

7-10 

-23 

1-21 

4-19 

15 

4-20 

17 

4-21 

22 

5-13 

26 

5-24 

32 

10-  1 

2- 

10-  1 

24 

10-  1 

24 

10-15 

13 

10-15 

1  3 

179 

178 

163 

141 

130 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  OS 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

90 

7-  6 

-28 

12-29 

4-12 

15 

5-13 

20 

5-14 

24 

5-14 

24 

6-  4 

32 

9-  4 

32 

9-16 

2  5 

10-14 

22 

10-15 

1  1 

10-15 

1  1 

186 

155 

153 

125 

92 

BLANCA 

90 

7-17 

-24 

12-29 

5-14 

15 

5-14 

15 

5-14 

5-14 

15 

6-  5 

32 

9-  4 

32 

9-16 

22 

9-16 

22 

10-15 

B 

10-15 

a 

154 

154 

125 

125 

91 

CENTER 

87 

7-10 

-21 

12-29 

4-21 

16 

4-28 

2  0 

4-28 

20 

5-14 

2  6 

5-19 

32 

9-16 

31 

10-  1 

2* 

10-  1 

10-15 

12 

10-15 

i; 

177 

170 

156 

140 

120 

DEL  NORTE 

85 

8-  1. 

-12 

1-25 

4-  5 

13 

4-21 

20 

4-21 

20 

5-13 

26 

5-19 

32 

10-  1 

30 

10-14 

20 

10-15 

20 

10-15 

20 

11-  2 

16 

211 

177 

177 

154 

135 

GREAT  SAND  DUNES  NK 

88 

7-17. 

-12 

12-2-J 

4-20 

16 

4-21 

19 

4-21 

19 

5-13 

26 

5-19 

32 

9-28 

32 

10-  1 

26 

10-14 

It 

10-14 

19 

10-15 

1* 

178 

176 

176 

141 

132 

HERMIT  7  ESE 

8* 

7-  6 

-35 

1-18. 

4-23 

14 

6-  3 

2  0 

6-25 

24 

6-25 

24 

6-28 

32 

7-  2 

3u 

8-22 

25 

9-  3 

21 

9-16 

20 

10-10 

16 

170 

105 

70 

58 

4 

MANASSA 

90 

7-17 

-19 

12-30. 

4-12 

16 

5-13 

2u 

5-13 

20 

5-19 

27 

9-14 

32 

9-16 

26 

10-14 

21 

10-15 

10 

10-15 

10 

186 

155 

154 

120 

MONTE  VISTA 

91 

7-  6 

-18 

12-29 

4-  5 

15 

4-21 

19 

4-28 

24 

5-14 

2  8 

5-19 

32 

9-16 

31 

10-14 

2d 

10-15 

IB 

10-15 

In 

11-  1 

1  6 

210 

177 

170 

153 

120 

SAGUACHE 

88 

8-  1. 

-16 

12-29 

4-21 

15 

4-21 

15 

4-28 

23 

5-13 

5-23 

9-16 

29 

9-16 

28 

10-15 

IB 

10-15 

18 

11-  1 

14 

194 

177 

170 

126 

116 

WAGON   WHEEL   GAP    3  N 

87 

7-  5 

-36 

1-23. 

4-28 

14 

5-19 

19 

6-  6 

23 

6-24 

s 

6-28 

l\ 

8.  7 

32 

8-25 

26 

9-  3 

24 

10-  9 

19 

10-15 

9 

170 

143 

89 

62 

40 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

7* 

7-  7 

-17 

12-28. 

4-23 

13 

5-13 

It 

5-13 

U 

5-19 

2* 

6-13 

32 

9-  3 

32 

10-15 

10-15 

22 

10-16 

15 

10-16 

15 

176 

156 

155 

149 

82 

See  relerence  notes  iollowmg 
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Station  Index. 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Table  4 


COLORADO 
1966 


Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

EVAP 

• 

_ 

_ 

6.82 

11.86 

13.47 

13.95 

10.43 

7.05 

5.35 

_ 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

.53 

2.56 

1.85 

1.46 

.14 

-1.53 

.16 

— 

_ 

_ 

WIND 

- 

- 

2789 

2546 

3367 

2062 

1838 

1494 

1498 

1433 

_ 

MAX 

— 

- 

_ 

73.4 

84.2 

90.1 

96.5 

92.5 

84.7 

72.5 

— 

- 

MIN 

- 

_ 

42.2 

49.4 

59.1 

66.7 

62.6 

56.0 

42.3 

- 

- 

EVAP 

_ 

- 

6.69 

9.76 

10.29 

BIO. 31 

8.45 

B 

6.74 

5.23 

- 

_ 

DEP 

— 

— 

-  .41 

1.05 

-  .48 

-  .92 

-  1.22 

1.39 

.30 

— 

- 

WIND 

- 

- 

3230 

2900 

2585 

2075 

1820 

1820 

1450 

— 

— 

- 

MAX 

- 

_ 

66.8 

76.6 

85.0 

91.8 

89.4 

84.0 

71.1 

- 

- 

MIN 

_ 

36.6 

44  •  3 

52  •  8 

60  .  7 

51.0 

36.1 

EVAP 

— 

- 

- 

7.41 

11.91 

13.43 

13.35 

BIO . 30 

7.58 

6.26 

— 

_ 

WIND 

— 

- 

3908 

3749 

4546 

3049 

3368 

2869 

2489 

2586 

- 

_ 

MAX 

- 

— 

68.4 

78.2 

85.4 

91.1 

84.9 

79.8 

67.3 

— 

- 

_ 

MIN 

- 

- 

_ 

39.1 

46.3 

56.7 

63.2 

58.9 

53.6 

41.9 

EVAP 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

B  5.37 

5.36 

5.18 

3.70 

- 

DEP 

— 

— 

- 

— 

-  .80 

-  .33 

.19 

.73 

— 

— 

— 

WIND 

— 

1453 

699 

1014 

1057 

1235 

MAX 

72.5 

80.7 

77.7 

68.5 

MIN 

— 

42.8 

50.8 

47.5 

41.4 

WIND 

- 

- 

_ 

- 

- 

B  778 

_ 

_ 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

78.1 

- 

- 

MIN 

- 

- 

— 

- 

- 

49.2 

- 

- 

- 

- 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

— 

B  5.17 

B  5.29 

B 

3 . 74 

- 

_ 

- 

WIND 

- 

- 

_ 

- 

- 

382 

510 

B 

780 

_ 

— 

— 

— 

MAX 

- 

_ 

- 

_ 

72.0 

70.8 

61.8 

_ 

- 

MIN 

_ 

— 

47.4 

41.8 

37.5 

_ 

EVAP 

— 

— 

- 

7.00 

10.24 

12.37 

11.39 

10.88 

6.88 

4.37 

B  2.52 

— 

— 

WIND 

— 

- 

B 

2244 

2072 

2400 

1641 

1431 

1395 

1256 

1427 

- 

- 

MAX 

— 

- 

_ 

70.9 

81.1 

86.1 

92.5 

89.7 

82.4 

67.1 

54.1 

- 

- 

MIN 

wm 

40.8 

48.4 

53.7 

61.6 

58.6 

52.0 

41.9 

36.9 

EVAP 

- 

- 

_ 

7.58 

8.37 

7.78 

5.51 

_ 

_ 

_ 

_ 

DEP 

— 

- 

- 

- 

— 

-  .82 

.09 

.84 

.28 

- 

— 

WIND 

- 

- 

3049 

6  2736 

— 

1765 

2987 

- 

- 

- 

MAX 

- 

— 

_ 

— 

66.4 

76.1 

72.0 

64.4 

— 

— 

— 

MIN 

- 

_ 

- 

- 

40.7 

48.1 

44.2 

39.0 

_ 

EVAP 

- 

- 

— 

B  5.33 

5.81 

6.76 

6.32 

4.42 

_ 

- 

_ 

_ 

DEP 

— 

- 

— 

-  1.73 

-  .46 

.18 

- 

.72 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

1797 

1288 

1058 

1170 

1233 

1670 

- 

- 

- 

MAX 

- 

_ 

67.8 

73.2 

81.3 

78.7 

70.2 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

41.2 

43.1 

51.4 

48.5 

43.2 

— 

_ 

EVAP 

- 

- 

B 

5.15 

6.53 

8.40 

9.41 

9.56 

8.45 

6.07 

3.43 

2.02 

_ 

_ 

DEP 

- 

- 

1.75 

.85 

.73 

-  .34 

-  .12 

.80 

.16 

.34 

.28 

— 

- 

WIND 

- 

- 

1091 

1463 

1105 

1029 

734 

631 

634 

625 

574 

489 

MAX 

— 

— 

69.0 

80.8 

85.8 

91.3 

88.2 

79.6 

65.6 

52.1 

— 

— 

MIN 

41.6 

48.9 

55.0 

62.0 

58.5 

51.9 

42.1 

38.6 

EVAP 

4.30 

5.78 

6.33 

7.05 

B  6.02 

4.33 

3.21 

DEP 

"- 

- 

.19 

-  .69 

.34 

-  .26 

- 

.74 

— 

.04 

WIND 

B 

566 

901 

621 

426 

276 

242 

356 

441 

239 

MAX 

65.8 

76.8 

82.0 

90.3 

84.7 

74.5 

60.7 

MIN 

— 

— 

38.2 

43.5 

50.0 

55.0 

52.6 

47.3 

39.8 

- 

— 

- 

EVAP 

B 

5.92 

10.69 

11.88 

13.25 

BIO. 33 

8.68 

6.48 

DEP 

— 

1.42 

-  .75 

-  .18 

1.68 

- 

1.04 

— 

.18 

WIND 

- 

- 

3986 

3969 

4268 

3518 

B  3088 

3027 

2610 

MAX 

— 

62.0 

74.2 

82.4 

89.1 

83.5 

76.6 

64.0 

MIN 

— 

— 

38.5 

45.7 

56.6 

65.4 

58.5 

53.2 

38.9 

— 

— 

— 

EVAP 

- 

- 

— 

~ 

6.12 

6.13 

6.99 

5.53 

4.49 

_ 

_ 

_ 

_ 

DEP 

— 

— 

- 

— 

-  1.97 

-  .88 

-  1.08 

- 

1.06 

- 

— 

— 

— 

WIND 

- 

- 

2144 

B  2076 

1802 

1363 

1261 

1479 

2410 

- 

— 

— 

MAX 

— 

— 

_ 

- 

72.5 

78.5 

75.4 

66.8 

- 

- 

- 

MIN 

- 

— 

- 

45.1 

52.1 

47.4 

42.3 

- 

- 

EVAP 

- 

- 

B  6.12 

B  6.04 

B  7.12 

6.44 

B 

4.70 

3.50 

- 

_ 

_ 

DEP 

— 

- 

1.07 

-  .18 

.00 

-  .04 

.68 

.25 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

1246 

1017 

968 

843 

1177 

878 

- 

- 

MAX 

= 

69.5 

75.9 

84.8 

80.3 

74.9 

58.5 

MIN 

- 

57.7 

64.6 

72.7 

68.6 

62.8 

48.6 

- 

EVAP 

_ 

B 

5.97 

9.79 

B  8.76 

12.08 

10.17 

6.26 

B 

4.94 

WIND 

_ 

2389 

1964 

1171 

1389 

1234 

1026 

1707 

\ 

MAX 

- 

64.8 

80.5 

88.2 

96.6 

90.5 

82.1 

64.5 

MIN 

- 

— 

57.8 

35.4 

45.1 

54.2 

53.1 

48.0 

34.6 

— 

— 

EVAP 

— 

— 

- 

6.95 

9.75 

9.59 

9.66 

B  8.15 

6.76 

- 

- 

— 

— 

WIND 

- 

- 

2690 

2588 

2324 

1738 

1686 

1520 

- 

- 

- 

MAX 

— 

- 

61.5 

73.5 

77.0 

84.8 

79.8 

73.0 

- 

- 

MIN 

35.2 

40.2 

44.5 

54.2 

49.2 

42.1 

- 

EVAP 

8.26 

6.57 

6.73 

B 

6.06 

DEP 

-  .53 

-  .83 

.65 

.35 

WIND 

1787 

1087 

1098 

1178 

MAX 

72.1 

77.5 

76.6 

69.8 

MIN 

43.2 

50.3  | 

46.4 

40.2 

*    *  • 

ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN  01 


JOHN  MARTIN  DAM 


PUEBLO  CITY  RESVR 


SPRINGFIELD  7  WSW 


SUGAR  LOAF  RESVR 


TWIN  LAKES  EVAP 


tt     •  » 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN  02 

CLIMAX  2  NW 


GRAND  JUNCTION  6  ESE 


GRAND  LAKE  6  SSW 


GREEN  MOUNTAIN  DAM 


MONTROSE  *  1 


VALLEC I  TO  DAM 


KANSAS  DRAINAGE  BASIN  03 


PLATTE  DRAINAGE  BASIN  04 


ESTES  PARK 


FORT  COLLINS 


WIGGINS  7  SW 


#     »  # 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  BASIN  05 


ALAMOSA  WBAP 


WAGON  WHEEL  GAP  3  N 


(A) 
<B> 
<C> 

(D) 
<E> 


PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER 

o^^?Ai^TILi  JS I DE  WITH  ASPHALT-BASE  ALUMINUM  PAINT.  EVAPORATION  PAN  MOUNTED  ON  METAL  PLATFORM  2  1/2  FEET  ABOVE  METAL  WALKWAY  AND  7  FEET  ABO 

KUCKS   AT    EDGE    OF  RESERVOIR. 


SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  8 LACK  ENAMEL. 

PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT.  NO  FENCE  OR  THERMOMETER  SHELTER.  PIPES  8-INCHES  IN  DIAMETER,  44  INCHES  ABOVE  THE  GROUND.  ADJACENT  TO 
WEST  AND  NORTH  OF  THE  PAN. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No.  I 

County 

Drainage  I 

C 

TJ 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  cloaed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Evap. 

Latitud< 

Temp. 

Precip. 

*1 

Month 
closed 

AKRON  *  E 

03 

WASHINGTON 

a 

40  09 

103 

09 

4316 

A (ROM  FAA  AIRPORT 

In! 

WASHINGTON 

3 

40  10 

103 

37 

ALAMOSA    MB  AIRPORT 

0130 

03 

ALAMOSA 

*  37  27 

103 

52 

7336 

21 

21 

i 

ALLENSPARK 

oias 

0* 

BOULDER 

109 

32 

6900 

22 

22 

ALtENBERN 

0214 

02 

GARFIELD 

108 

23 

9690 

a 

19 

AMES 

022B 

32 

SAN  MIGUEL 

107 

55 

6701 

92 

AMY 

024] 

D] 

LINCOLN 

103 

39 

3420 

26 

ANTERO  JUNCTION  1  NNE 

0* 

PARK 

103 

37 

9029 

1 

JUN 

AHTERO  RESERVOIR 

0* 

PARK 

3«  0( 

105 

31 

8932 

9 

9 

ARAPAHOE 

030* 

OS 

CMfcYENNE 

38  51 

102 

ll 

401  J 

c 

A ROTA  4  HE 

0343 

31 

CHEYENNE 

103 

0* 

4787 

2! 

ASPEN 

PITKIN 

39  11 

7928 

34! 

AVER  RANCH 

0437 

01 

EL  PASO 

39  01 

104 

se 

7232 

26 

23 

BAILEY 

0434 

u* 

PARK 

103 

29 

7733 

26 

BASALT 

0314 

02 

EAGLE  2 

39  25 

107 

0] 

6624 

2 

2 

BERTHOUO  PASS 

0474 

02 

GRAND  2 

39  49 

103 

41 

11314 

4 

BIG  SPRINGS  RANCH 

01 

El  paso 

38  32 

104 

19 

6035 

BLANCA 

oJii 

03 

37  26 

103 

7749 

6 

36 

BLJE  MESA  DAM 

0794 

02 

GUNNI SON 

38  27 

107 

2( 

7613 

1 

BONO 

0910 

02 

39  3  3 

106 

42 

6700 

e 

8 

1  2  3 

30NHAM  RESERVOIR 

0825 

02 

39  06 

107 

9* 

9835 

4 

BONNY  0AM 

39  38 

11 

BOULDER  2 

064] 

04 

BOULDER 

40  01 

105 

16 

5400 

BOULDER 

084B 

04 

BOULDER 

40  01 

105 

17 

3383 

66 

73 

BRANDON 

01 

38  27 

102 

27 

3923 

11 

BRANSON 

till 

01 

LAS  ANIMAS 

37  01 

1 C  J 

93 

6292 

1* 

22 

BRECKENRIOGE 

02 

SUMMl T 

106 

9559 

19 

3R1GGS0ALE 

0943 

34 

WELD 

40  30 

104 

11 

4893 

* 

* 

BROWNS  PARK  REFUGE 

1017 

02 

40  48 

106 

55 

5354 

1 

1 

BUENA  VISTA 

1071 

01 

38  31 

106 

06 

7954 

33 

36 

12  3 

BURLINGTON 

03 

KIT  CARSON 

39  19 

16 

'* 

1  2  3 

BURLINGTON  12  NNE 

KIT  CARSON 

39  28 

09 

423C 

C 

BUTLER  RANCH 

1131 

01 

PUEBLO 

11  38  02 

104 

26 

483C 

15 

2 

evens 

ARAPAHOE 

*  3«  *3 

104 

1* 

9233 

*0 

43 

1  2  3  C 

CAMPO   •  SM 

=  1 

1   37  02 

102 

41 

1  2 

2 

CANON  CITY 

01 

FREMONT 

1  38  24 

105 

16 

3343 

63 

1  2  3 

CARIBOU  RANCH 

04 

BOULDER 

105 

31 

8356 

3 

3 

1  2  3 

CASCADE 

02 

SAN  JUAN 

2l  37  4( 

107 

48 

8833 

S 

CASTLE  ROCK 

>4 

DOUGLAS 

4|  39  22 

1C4 

92 

6209 

9 

3 

1  2  3  C 

CEDAREOGE 

92 

21  38  34 

107 

56 

61  75 

94 

63 

1  2  3  C 

1  CENTEP 

5AGUACHE 

5  37  45 

07 

21 

21 

1  2  3 

CHEESMAN 

ih! 

JEFFERSON 

4  39  13 

105 

687! 

64 

1  2  3 

ChERaw 

1931 

91 

1    *1  Cb 

103 

3< 

4082 

C 

!     CHERRY  CREEK  DAM 

04 

ARAPAHOE 

t.    \?  )■> 

10* 

51 

5649 

13 

15 

1  2  3 

CHEYENNE  HELLS 

0) 

CHE yENNE 

1!  38  49 

102 

21 

4259 

6i 

69 

1  2  3 

CIMARRON 

32 

MONTROSE 

10T 

33 

6896 

12 

13 

1  2  3 

1     CLIFF  LAKES 

32 

RIO  BLANCO 

2  39  50 

107 

33 

9250 

CLIMAX  2  NH 

02 

2  39  2  3 

106 

12 

11 100 

19 

3<. 

a 

1  2  34C 

COALDALE    1  NW 

01 

FREMONT 

1  38  23 

105 

47 

6525 

C 

COALDALE  2  SW 

31 

FREMONT 

1  38  21 

105 

47 

6909 

3 

3 

IN  AC 

1  2  3 

COCHETOPA  CREEK 

02 

GUNNI SON 

38  26 

106 

44 

8O00 

11 

19 

1  2  3  C 

COLLBRAN    1  W 

17*1 

73 

1  2  3 

COLORADO  NAT  HON 

177J 

32 

39  06 

108 

5790 

2( 

25 

1  2  3 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

31 

36  49 

104 

*] 

6145 

18 

IB 

COLUMBINE 

92 

4-3  51 

106 

56 

8699 

CONIFER 

34 

JEFFERSON 

39  31 

105 

18 

8340 

CORTE2 

02 

MONTEZUMA 

37  21 

108 

6177 

37 

; 

N,1 

CRAIG 

i92« 

02 

40  31 

107 

6285 

28 

I  2  3  C 

|     CRESTED  BUTTE 

1939 

32 

GUNNI SON 

38  32 

106 

51 

8855 

47 

1  2  3  C 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

01 

38  52 

105 

ia 

8500 

C 

CUCMARAS  DAM 

2040 

01 

37  44 

it 

c 

CUMBRES 

COVE  JOS 

106 

21 

lOOlf 

INAC 

s 

DEAOMAN  HILL 

2113 

04 

LARI MER 

40  41 

105 

46 

10249 

J 

OEERTRAIL 

2162 

04 

39  37 

10* 

03 

5181 

c 

DELHI 

2171 

01 

LAS  ANIMAS 

37  38 

10* 

01 

5090 

a 

12 

1  2  3 

DEL  NORTE 

03 

RIO  GRANDE 

37  40 

106 

21 

36 

44 

112  3 

DELTA  1  E 

2  192 

02 

DELTA 

38  43 

106 

51  25 

TO 

79 

12  3 

DENVER  MB  AIRPORT 

2220 

0* 

DENVER 

39  46 

104 

52 

528) 

12 

32 

1  2  3  C 

•DENVER  MB  CITY 

2225 

0* 

39  45 

105 

00 

5221 

9* 

97 

1  2  3  C 

OILLON  1  E 

2281 

02 

39  38 

106 

02 

9065 

53 

59 

1  2  3 

OINCSAUR  NATL  MONUMENT 

2286 

02 

40  14 

108 

5( 

5921 

4 

17 

12  3C 

OCMfRTY  RANCH 

2312 

01 

37  2  3 

103 

91  30 

24 

2 

DOLORES 

2326 

32 

MONTE  Z.UHA 

37  28 

108 

3C 

6950 

30 

2 

DURA 100 

2*32 

02 

37  17 

107 

53 

6330 

71 

73 

1  2  3  C 

EAOS 

2446 

01 

38  29 

102 

47 

4217 

40 

52 

1  2  3  C 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

2*3* 

02 

EAGLE 

39  39 

106 

55 

6497 

27 

29 

1  2  3  C 

EASTOHVILLE  I  NNM 

2*9* 

34 

EL  PASO 

19  05 

10* 

7251 

10 

2 

EASTOHVILLE  2  NNE 

2*96 

0* 

EL  PASO 

39  09 

10* 

3] 

7270 

10 

JUN 

2 

1     EASTONVILLE  3  NW 

2*97 

04 

EL  PASO 

39  06 

10* 

70CO 

JUN 

C 

|      EASTONVILLE  6  WSW 

2301 

39  02 

10* 

*C 

7604 

11 

JUN 

2 

ECKLEY 

2333 

03 

40  07 

102 

29 

3903 

C 

2593 

0* 

39  11 

6785 

5 

5 

12  3 

ELBERT  5  NW 

2395 

04 

39  15 

104 

3! 

6837 

10 

2 

ELBERT  3  SE 

2397 

04 

Elbert 

39  12 

10* 

30 

6750 

11 

JUN 

2 

ELBERT  4  SSW 

2391 

0* 

ELBERT 

39  10 

10* 

34 

7220 

11 

2 

ELBERT  4  SSE 

0* 

ELBERT 

39  01 

10* 

32 

7211 

C 

ELBERT  3  SM 

260] 

0* 

ELBERT 

39  10 

10* 

36 

6925 

10 

JUN 

2 

ELBERT  •  SW 

2801 

EL8ERT 

39  07 

10* 

37 

7240 

1 1 

UN 

2 

ELECTRA  LAKE 

02 

37  33 

107 

48 

8398 

8 

2 

ESTES  PARK 

2759 

0* 

LARIMER 

40  23 

105 

31 

47 

56 

16 

1  2  34 

EVERGREEN 

2790 

JEFFERSON 

39  38 

105 

19 

7000 

5 

5 

1  2  3 

EVERGREEN  2  Sw 

04 

JEFFERSON 

39  37 

21 

C 

EVERSOLL  RANCH 

280] 

01 

37  02 

102 

0* 

3576 

11 

9J 

1  2  1 

FAIRPLAY 

04 

39  14 

106 

ot 

10000 

24 

2 

FAIRPLAY  NO.  2 

2819 

94 

PARK 

39  1  3 

106 

9947 

2 

2 

1  2  3 

FLAGLER  2  NM 

2932 

03 

KIT  CARSON 

39  11 

103 

4975 

8 

25 

1  2  3 

FLEMING  1  S 

»3 

LOGAN 

102 

4233 

26 

2 

FORCER  B  $ 

2997 

01 

LINCOLN 

38  33 

103 

*] 

4739 

7 

23 

1  2  3  C 

FORT  COLLINS 

3005 

04 

LARIMER 

40  33 

105 

0! 

5001 

60 

66 

27 

1  2  34CC 

FORT  LEWIS 

1016 

02 

37  14 

106 

0] 

7593 

96 

64 

1  2  3 

FORT  LUPTON  I  N 

3027 

9* 

40  06 

104 

4888 

31 

50 

1  2  3 

FORT  MORGAN 

40  13 

*8 

79 

1  2  3 

FOUNTAIN 

3063 

0] 

EL  PASO 

38  41 

104 

42 

5546 

22 

2  C 

fowler 

01 

OTERO 

38  08 

104 

0] 

4118 

26 

2 

FflASER 

3113 

02 

39  37 

105 

30 

8560 

53 

57 

1  2  3 

FRUITA 

92 

HESAD 

?9  10 

108 

4507 

60 

66 

1  2  3 

GARDNER 

3222 

01 

HUERFANO 

37  46 

105 

1 1 

6970 

24 

2 

GATEWAY  1  SW 

32*6 

0] 

MESA 

36  4( 

108 

31 

4362 

9 

19 

1  2  3 

GENOA  1  W 

1291 

03 

103 

32 

5603 

29 

2 

GEORGETOWN 

0* 

CLEAR  CREEK 

39  6] 

103 

4! 

8570 

■  ■' 

36 

1  2  3 

GLENWOOO  SPRINGS  1  N 

3359 

32 

GARFIELO 

39  34 

107 

2C 

3823 

53 

91 

1  2  3 

GRANAQA 

PROWERS 

36  04 

11 

C 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

3461 

9] 

MESA 

39  07 

101 

91 

4835 

74 

79 

1  2  3  C 

GRAhO  JUNCTION  «  ESE 

3*81 

02 

MESA 

39  03 

106 

21 

*710 

I 

9 

5 

1  2  34 

GRAND  LAKE  1  NW 

0] 

GRAND 

49  16 

103 

$c 

8689 

23 

34 

1  2  3 

GRAHO  LAKE  4  SSW 

)}  J3 

^2 

GRAND 

40  11 

105 

■><• 

8286 

17 

1* 

It 

1  2  34C 

GRAND  VALLEY 

02 

GARFIELD 

19  27 

106 

03 

9093 

2 

1  2  3 

GRANT 

333C 

0* 

PARK 

19  28 

109 

*1 

8667 

1  2  3 

GREAT  DIVIOE  8  SE 

MOFFAT 

40  43 

107 

•■2 

C 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

39*1 

35 

ALAMOSA 

37  43 

103 

32 

1  2  3 

GREELEY 

J*** 

04 

WELO 

40  23 

10* 

«1 

1  2  3  C 

GREENLAND  9  SE 

EL  4»AS0 

39  06 

748C 

C 

GREENLAND  T  NE 

DOUGLAS 

19  14 

10* 

*9 

682C 

c 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

339] 

32 

SUMMIT 

39  33 

104 

20 

7740 

30 

30 

17 

1  2  34 

GREVSTONE 

3609 

02 

MOFFAT 

40  37 

199 

6609 

13 

14 

INAC 

1  2  3 

GROVE*  19  W 

36*3 

3* 

HELO 

40  91 

10* 

24 

3090 

44 

62 

1  2  3 

GUFFEV  10  SE 

3636 

31 

FREMONT 

18  41 

103 

23 

820O 

14 

2 

GUNNISON 

3662 

32 

GUNNISON 

IB  32 

106 

36 

7664 

62 

73 

1  2  3  C 

HAMILTON 

3736 

02 

MOFFAT 

40  22 

107 

37 

6239 

19 

2 

HART  SEL 

3911 

J* 

PARK 

39  02 

103 

48 

9666 

58 

IHAC 

2  C 

HA SWELL 

3828 

01 

KIOWA 

36  27 

103 

1C 

4539 

40 

2 

HAWTHORNE 

3830 

3* 

BOULDER 

19  3b 

109 

17 

3921 

9T 

2 

HA  VMM 

3667 

32 

ROUTT 

40  30 

107 

11 

6331 

47 

1  2  3 

HERMIT  T  ESE 

OS 

MINERAL 

37  46 

107 

01 

9001 

51 

51 

12  3  1 

MOEHNE 

jSj 

31 

LAS  ANIMAS 

37  13 

10* 

24 

9722 

MOLLY 

01 

PROWERS 

78  03 

102 

07 

3393 

31 

69 

1  2  3 

MOLYOKE 

*063 

33 

PHILLIPS 

40  13 

102 

: » 

3746 

44 

n 

12  3  1 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 

*129 

32 

GRAND 

40  03 

106 

01 

7809 

13 

11 

1  2  3  C 

MOYT 

4155 

34 

MORGAN 

40  00 

10* 

01 

4995 

HUGO 

4172 

01 

LINCOLN 

39  06 

103 

28 

903* 

Station 

Index  No. 

z 

Longitude 

Years  of 
record 

Opvn^d 
or  closed 
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IDAHO  SPRINGS 

423* 

0* 

CLEAR  CREEK 

* 

39  43 

105  31 

7347 

38 

67 

1  2  3 

I DAL 18 

YUMA 

2 

IGNACIO  1  H 

4250 

32 

LA  PLATA 

2 

37  06 

107  36 

6424 

41 

91 

1  2  9 

INDEPENDENCE  PASS  9  SW 

4270 

02 

PITKIN 

2 

39  03 

106  37 

10390 

5. 

JOES 

4360 

J3 

3 

39  39 

102  41 

4200 

JOHN  HART  IN  DAM 

4366 

01 

BENT 

1 

38  04 

102  96 

381* 

29 

26 

1  2  34C 

JONES  PASS  2  £ 

4397 

0* 

CLEAR  CREEK 

4 

3?  4* 

109  91 

10124 

9 

S 

1  2  3 

JULESBURG 

4413 

04 

SEDOMICK 

41  00 

102  15 

1469 

33 

61 

1  2  9 

KARVAL 

01 

LINCOLN 

1 

38  44 

103  32 

3073 

20 

2 

kassler 

*432 

JEFFERSON 

19  30 

103  06 

5495 

33 

6* 

1  2  3 

KAJFFMAN  4  SSE 

WELO 

40  90 

193  36 

5250 

27/ 

2* 

1  2  3 

KIM  15  NNE 

-Ml 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

17  27 

103  19 

6240 

KIOWA   1  W 

4561 

94 

ELBERT 

19  21 

104  29 

6130 

- 

KIOWA  3  SE 

04 

ELBERT 

39  17 

104  26 

6130 

* 

2 

KIOWA  4  SW 

4385 

ELBERT 

39  18 

104  31 

6350 

1 1 

2 

KIOWA  5  S 

4567 

94 

ELBERT 

4 

19  17 

104  20 

6613 

c 

KIT  CARSON 

4603 

01 

CHEYENNE 

1 

38  4« 

102  47 

4284 

21 

93 

12  3 

KREMML 1 HG 

02 

GRAND 

2 

40  04 

106  24 

7359 

1 

3 

1  2  3 

KUTCH  6  SSE 

4666 

91 

LINCOLN 

,  1 

38  90 

103  30 

5399 

- 

LA  J'JNTA  FAA  A  |RPORT 

4720 

01 
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18  03 

103  31 
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21 

36 

1  2  3 

LAKE  CITY 

4  734 

02 
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2  36  03  107  19 

8890 

6 

21 

1  2  3 

LAKE  GEORGE  8  SW 

4742 

41  36  59 

8500 

9 
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01 

EL  PASO 

1 

38  49 

10269 

CS 
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JEFFERSON 

39  43 

3637 

4 

4 
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01 
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70 
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106  30 

6770 

54 

'2 

12  3 

STERLING 

7930 

04 

LOGAN 

4 

49  37 

103  12 

3919 

39 

97 

1  2  3 

S TON 1  NOT ON 

7992 

01 
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2 
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3 
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32 
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2 

38  49 

106  37 
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26 
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49 
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32 
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29 
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LARIMER 

*. 

40  2  9 

103  12 

3200 

*9 

72 

1  2  3 

*£ STCLIFFC 

8931 

31 

CUSTER 
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I    DRAINAGE  CODE:     1  -  ARKANSAS  2-COLORADO  3-KANSAS  4- PLATTE  5-RlO  GRANDE 


REFERENCE  NOTES 


DIMENSION  A  L  UNITS.      Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:      Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind 


?  period  1931-1960.     "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  (rom  10  t 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW.  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  In  the  June  and  December  issues  of  Climatologies  1  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

♦  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//         Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  fuU  month. 

£  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.    See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

V  Includes  total  for  previous  month.     V  In  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

ed  a  few  feet  above  sod  covered  ground,    however,  the  reference  indicates  that  the 


G  Soil  temperatures  published. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  wiU  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  BulleUn. 

Years  of  record  as  shown  In  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bur  au 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price;  20  cents  per  copy,  monthly  and  ai 
the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  c 
D.  C.  20402. 


NEW  NAME 

BR1OGS0ALE 
CONIFER 
GREENLAND  9 
HOEt-NE 
KIOWA  5  SE 

SHAW 


BRIGGSDALE 

CONIFER 

EADS 

FAIRPLAY  NO  2 
GRANT 

GREENLAND  9  SE 
KIOWA  5  SE 
MANASSA 
SHAW 


CHANGES    IN  STATION  NAME 
FORMER  NAME 


BRIGGSDALE  2  NW 
CONIFER  JUNCTION 
GREENLAND  8  SE 
HOEHNE  2  SW 
KIOWA  4  SSE 

SHAW  5  SSE 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

EQUIPMENT  MOVED  1.5  MILES  SE 
EQUIPMENT  MOVED  .1  MILE  SW 
EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  W 
EQUIPMENT  MOVED  700  FEET  S5E 
EQUIPMENT  MOVED  180  FEET  E 

EQUIPMENT  MOVED  1.6  MILES  S 
EQUIPMENT  MOVED  1.6  MILES  E 
EQUIPMENT  MOVED  475  FEET  SW 
EQUIPMENT  MOVED  4.9  MILES  NNW 


0ATE  -  1966 

JANUARY  12 
SEPTEMBER  22 
MARCH  30 
0ECEMBER  13 

MAY  6,  1959 

FEBRUARY  11 


JANUARY  12 
SEPTEMBER  22 
FEBRUARY  23 


MAY  6,  1959 
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